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WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  coldest  January  since  1948, 
with  temperatures  averaging  1.9°  below 
normal.     The  unusual  feature  was  the 
abnormally  warm  first  week  and  the 
persistence  of  subnormal  temperatures 
after  the  10th  without  any  general 
relief  through  the  end  of  the  month. 
Below  freezing  nighttime  temperatures 
were  frequent  even  in  the  Southern 
Division.     Temperature  extremes  were 
80°  at  Quitman  on  the  4th  and  at 
Thomasville  on  the  5th;  and  9°  at 
Blairsville  Experiment  Station  on  the 
31st.     The  precipitation  was  slightly 
above  normal  with  the  average  of  4.44 
inches  fairly  evenly  distributed  among 
the  three  divisions  of  the  state. 
Rains  on  the  lst-2nd,  9th-10th  and 
the  18th-19th  accounted  for  nearly  all 
of  the  month's  precipitation.  Extremes 
in  monthly  amounts  were  7.50  inches 
at  Talbotton  and  2.24  inches  at  Savannah 
Beach  2  N.     The  greatest  daily  precipi- 
tation amount  was  2.75  inches  at  Pine 
Mountain  Valley  on  the  1st.  Snowfall 
averaged  0.3  inches  with  the  greatest 
individual  amount,  3.7  inches,  occur- 
ring at  Macon  WB  Airport  on  the  23rd. 
According  to  available  reports,  the 
percentage  of  possible  sunshine  was 
moderately  above  normal  in  most  areas 
of  the  state. 

Unseasonably  warm  weather  featured 
the  first  six  days  with  average  tempera- 
tures as  much  as  20°  above  normal  in  the 
Northern  Division.     During  this  period 
maximum  temperatures  rose  to  nearly 
80°  in  southern  areas  on  several  days. 
Heavy  amounts  of  rain  over  the  northern 
two-thirds  of  the  state  on  the  1st  and 
2nd  resulted  from  the  northward  flow 
of  moist  Tropical  air  from  the  Gulf 
of  Mexico.     Temperatures  cooled  to 
near-normal  on  the  7th,  accompanied 
by  a  few  sprinkles  of  rain,  when  a 
weak  cold  front  crossed  the  state. 
The  last  mild  period  in  the  month 
came  on  the  9th-10th  as  a  large  low 
pressure  system  moving  eastward  across 
the  southern  Great  Lakes  region  drew 
warm,  moist  air  northward.  Tempera- 
tures were  only  moderately  above 
normal.     Copious  rains  fell  on  north- 
ern areas  and  light  to  moderate  amounts 
elsewhere  in  the  state  during  the  9th 
to  11th  period  when  the  moisture  supply 


was  reinforced  by  the  passage  of  a 
secondary  Low  on  the  10th.     Cold,  ! 
relatively  dry  air  began  flowing  into 
the  state  behind  the  Low,  bringing 
average  temperatures  much  below  normall 
and  nighttime  temperatures  generally 
well  below  freezing,  during  the  11th 
to  14th  period.     Fair  skies  and  abun- 
dant sunshine  prevailed  in  most  areas 
during  the  12th-14th.     The  15th  through 
the  24th  was  mostly  wet,  with  heavy 
amounts  of  rain  on  the  18th,  due  to 
the  passing  of  a  series  of  small  dis- 
turbances, each  of  which  drew  cold 
air  down  across  the  state,  preventing 
any  appreciable  warming.     By  the  23rd 
the  incursion  of  cold  air  was  intense 
enough  to  cause  widespread  snowfall 
on  the  23rd-24th  with  several  inches 
accumulating  on  the  ground  in  some 
southern  areas .     However ,  this  soon 
melted.     The  remainder  of  the  month 
was  cold  and  predominantly  dry  with 
considerable  sunshine  on  most  days 
as  several  large  Canadian  air  masses 
covered  the  southeastern  states. 
Most  stations  reported  their  lowest 
temperatures  of  the  month  during  this 
period. 

Winter  grains,  cover  crops  and  pastures! 
were  in  good  to  very  good  condition 
during  the  mild  first  part  of  the 
month.     These  deteriorated  to  poor-to- 
good  condition  in  the  frequent  freezes 
and  persistent  subnormal  temperatures 
of  the  last  two  weeks.     Peach  trees 
have  fulfilled  the  required  dormancy 
period  and  the  peach  outlook  was  re- 
ported good  at  this  time.  Plowing 
and  preparation  of  land  for  spring 
planting  was  slowed  by  the  cold  weath- 
er and  wet  ground.  Topsoil  moisture 
was  ample  and  subsoil  moisture  con- 
ditions were  improved  but  more  rain 
was  needed  in  the  southern  areas  of 
the  state. 

According  to  the  U.  S.  Geological 
Survey,  runoff  was  mostly  far  below 
normal  although  streams  in  the  south- 
ern part  of  the  state  were  gradually 
recovering  from  the  extreme  low  flows 
of  the  previous  months. 

No  floods  or  destructive  storms  were 
reported  in  January.-  J.  E.  Stork 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Helative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 
a 

StAtiOD 

Plarailing 

u  •  > 

S  B  S 

a-s  a 

Avarage 

11 

DirectioD 
faatest  mile 

Date  of 
iasteit  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

■•  M 

Trace 

.01-.09 

10-49 

50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ATHENS  WB  AP 

5 

3 

2 

2 

2 

0 

14 

5.2 

ATLANTA  *B  AP 

NW 

27 

10.5 

39 

MW 

13 

73 

80 

58 

67 

6 

2 

2 

2 

2 

0 

14 

49 

5.9 

AUGUSTA  WB  AP 

WNW 

15 

6.6 

30* 

WMW 

23 

83 

86 

57 

75 

7 

2 

2 

3 

1 

0 

15 

5.6 

COLUMBUS  WB  AP 

85 

60 

76 

3 

2 

4 

2 

0 

1 

12 

6.0 

MACON  WB  AP 

imif 

22 

5.4 

28 

W 

13 

78 

79 

51 

64 

4 

3 

4 

1 

1 

1 

14 

60 

5.3 

ROME  »B  AP 

81 

53 

71 

4 

3 

3 

2 

1 

0 

13 

6.4 

SAVANNAH  WB  AP 

TOW 

15 

9.2 

46 

NW 

13 

81 

83 

51 

70 

2 

4 

2 

0 

4 

0 

12 

62 

5.2 

*  This  datum  la  obtaioed  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

1 

ja 

1 

■0 

Ave 

i2 

t 

3 

Ave 

1892 

43.3 

76 

9 

7.19 

1893 

39.9 

78 

-  I 

2.93 

1894 

50.4 

79 

16 

3.03 

1895 

46.1 

79 

1 

8.39 

1896 

45. 1 

75 

5 

3.95 

1897 

43.9 

77 

-  1 

2.87 

1898 

50.6 

83 

12 

2.24 

1899 

45.9 

79 

15 

5.43 

1900 

44.6 

74 

5 

2.87 

1901 

46.9 

80 

15 

4.61 

1902 

44.8 

82 

10 

1.72 

1903 

45.3 

82 

11 

3.28 

1904 

42.7 

76 

4 

3.91 

1905 

41.4 

78 

1 

3.13 

1906 

48.4 

83 

16 

5.95 

1907 

55.0 

84 

17 

1 .29 

1908 

45.7 

79 

12 

4.65 

1909 

51.8 

84 

5 

1.76 

1910 

46.4 

84 

13 

3.08 

1911 

51.4 

85 

9 

2.35 

1912 

42.6 

83 

0 

6.13 

1913 

54.3 

84 

21 

3.20 

1914 

48.0 

84 

14 

2.52 

1915 

46.3 

81 

17 

6.11 

1916 

54.2 

84 

10 

1.90 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 


Temperature 


52.3 
40. 1 
47.6 
49.4 
50.5 

47.4 

51.9 
44.3 
49.0 
46.1 

49.0 
46.4 
50.5 
48.6 
46.2 

55.9 
53.7 
50.0 
49.4 
45.2 

59.2 
48.3 
50.7 
36.0 
48.2 


82 
83 
79 
84 


83 
85 
81 
78 

87 
83 
82 


87 
82 


74 
79 


26 
8 
11 
-17 
11 


Precipitation 


5.18 
5.33 
4.71 
4.65 
2.75 

4.30 
3.99 
5.32 
10.72 


7.71 


0.78 


1.34 
4.97 
5.09 
2.90 

5.61 
3.69 
2.54 
2.47 
8.51 

6.22 
1.91 
3.46 
4.33 
1.73 


Temperatiue 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

46.3 
50.2 
47.2 
47.2 
49.5 

79 
84 
83 
78 
84 

-  2 
9 
14 
19 
8 

4.72 
5.60 
4.00 
3.30 
5.75 

1947 
1948 
1949 
1950 

52.6 
42.3 
55.6 
59.6 

85 
77 
87 
86 

12 
1 
15 
16 

8.97 
4.26 

3.03 
1.83 

1951 

48.8 

80 

9 

1.72 

1952 
1953 
1954 
1955 

54.5 
50.9 
49.9 
46.4 

~ii~ 

83 
80 

6 
19 
6 
9 

2.65 
4.47 
2.66 
4.44 

All 
Tears 

48.3 

4.06 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORl 
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Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1  Departure  1 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

5 

0 

Departure  1 

From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  E 

Max 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date  I 

9 
1 

2 

0 

0 

2 

0 
0 

0 ; 

0  » 
on 

NORTHERN  DIVISION 

ALL A TOON A  DAM  2 

AM 

*n 

1 

2 

ATHENS 

6 

7A 

16 

44 

'45 
* 

2 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

53  •  3 

3 

7fi 

0 

0 

18 

0 

.16 

ATHENS  W9  Al RPORT 

52  •  9 

33*7 

433 

74 

23 

14  + 

665 

0 

0 

18 

0 

32 

.31 

68 

2 

1  0 

24 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

52.1 

35.1 

43.6 

_ 

1. 

72 

3 

23 

28 

654 

0 

0 

14 

0 

4. 

93 

.26 

1 

.74 

10 

T 

0 

6 

4 

AM 

48  .A 

22.6 

1 

3n 

^} 

^ 

j' 

27 

^ ' 

- 

.99 

^  '  n 

CALHOUN  EXP  STATION 

52.8 

28.3 

40*6 

70 

^ 

1 5 

3 1 

7Crt 

750 

0 

0 

2 1 

^ 

'90 

10 

.  0 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

54.4 

27.0 

40.7 

_ 

3 

76 

6  + 

15 

31 

745 

0 

0 

23 

0 

5. 

36 

1 

.34 

1 

.49 

2 

CARTERSVILLE 

31.8 

M 

17 

31 

17 

0 

4. 

28 

.37 

1 

.13 

1 

0 

CEDARTOWN 

53.0 

31.7 

42.4 

4i 

72 

5 

17 

2  8+ 

694 

0 

0 

19 

0 

45 

■  05 

1 

.00 

19 

T 

0 

9 

4 

CLAYTON 

M 

73 

4  + 

0 

0 

0 

.80 

10 

2.0 

0 

CORNELIA 

50.6 

31.7 

41.2 

- 

1 

1 

72 

6 

18 

14 

731 

0 

0 

19 

0 

4. 

31 

1 

.25 

2 

.12 

11 

7 

0 

^ 

DAHLONEGA 

49.9 

32.3 

41.1 

3 

69 

4  + 

19 

29 

731 

0 

0 

20 

0 

3 . 

90 

1 

.82 

.00 

1 1 

T 

13+ 

6 

4 

OALTON 

AM 

51.0 

27.5 

39.3 

3 

g 

70 

6 

1 5 

2  9+ 

790 

0 

0 

22 

0 

^' 

'?p 

HAT  MP  CU  T  1  I  P 

51*5 

32.3 

41.9 

1 

73 

5 

19 

14+ 

708 

0 

0 

19 

0 

07 
87 

- 

• 

.1 

7 

1 9 

7 

4 

HARTWELL 

55.3 

33.6 

44.5 

5 

77 

5 

21 

14 

629 

0 

0 

17 

0 

5. 

00 

.78 

1 

.55 

2 

T 

0 

6 

4 

JASPER  1  NNW 

49.5 

31.0 

40.3 

- 

4 

2 

70 

5 

16 

29+ 

758 

0 

0 

20 

0 

3i 

84 

1 

.35 

.70 

11 

.0 

0 

8 

4 

LAFAYETTE 

52.9 

28.9 

40  .  9 

2 

1 

70 

3 

13 

30 

736 

0 

0 

20 

0 

T 

53.8 

.  32.2 

^n*7 

3 

Iq 

^ 

7!^ 

0 

0 

1 7 

64 

- 

.27 

.05 

\  j_ 

Q 

^ 

NUMC    flO    *\  t  rsf\JT\  i 

50.9 

29.5 

09 

17 

5fl 

0 

0 

21 

0 

3 , 

3  ]^ 

2 

.04 

.14 

10 

* 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

53.5 

29.2 

41.4 

- 

1 

72 

6 

14 

31 

723 

f  0 

4i 

96 

.45 

1 

.  13 

19 

T 

0 

8 

4 

TOCCOA 

59.3 

34.  OM 

43. 7M 

7 

75 

5 

21 

14+ 

654 

3< 

39 

1 

.77 

1 

.04 

11 

.0 

0 

5 

3 

WASH  I NGTON 

55.5 

34 . 1 

44.8 

8 

75 

5 

2  1 

14 

62  1 

^' 

.56 

.12 

2 . 0 

D I V I S I ON 

41.7 

4, 

40 

,  3 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

56.0 

32.4 

44.2 

5 

79 

5 

19 

3  1 

639 

Q 

Q 

1 8 

Q 

4 

28 

.62 

.  54 

1 

,  3 

T 

24 

5 

4 

57.0 

36  .  0 

46  .  5 

6 

77 

4-t- 

26 

14+ 

565 

Q 

Q 

14 

Q 

4 

27 

1 

.11 

1 

.49 

1 

.  0 

0 

9 

3 

BROOKLET  i  W 

60.8 

37.8 

49.3 

7 

77 

2  3 

3 1 

477 

0 

0 

11 

0 

4 

04 

\ 

.03 

1 

.43 

19 

•  0 

0 

3 

3 

LAKKULL 1  UN 

5 

706 

0 

0 

19 

0 

4 

61 

.02 

\ 

.54 

\ 

.  0 

0 

5 

3 

COLUMBUS 

59>9 

37I8 

48.9 

6 

74 

3  + 

25 

31 

493 

10 

4 

70 

.51 

1 

.07 

19 

T 

0 

a 

4 

fm  IIMOMQ    UQ  AIRPORT 

33*1 

2 

73 

2 1 

3 1 

607 

Q 

0 

14 

4 

93 

.35 

2 

.28 

1 

J 

T 

23 

7 

3 

(■U  V  1  No  1  UN 

54*5 

44*0 

4 

74 

3 

19 

3 1 

642 

1 4 

Q 

5 

38 

.96 

1 

.22 

2 

.6 

1 

24 

6 

6 

56.6 

0 

0 

11 

0 

^  5 

.92 

.15 

19 

.  0 

0 

7 

3 

EXPER I MENT 

AM 

54.1 

34  .  2 

44*2 

3 

73 

21 

28 

640 

0 

0 

14 

0 

6 1 

.81 

\ 

.43 

1 

7 

0 

3 

4 

FORSYTH  1  S 

56.1 

33.9 

45.0 

75 

5 

21 

28+ 

612 

1 6 

5 

04 

2 

.43 

1 

2 

23 

8 

3 

FORT  VALLEY  3  E 

57.3 

35.1 

46.2 

_ 

1 

6 

77 

5 

23 

26 

572 

Q 

Q 

14 

0 

3 

93 

- 

.47 

1 

.11 

19 

2.0 

1 

24 

GREENSBORO 

55.2 

34.4 

44.8 

1 

76 

5 

17 

31 

620 

6 

19 

1 

.96 

2 

.12 

2 

1.5 

7 

3 

GRIFFIN 

53.8 

35.5 

44.7 

1 

73 

5 

22 

28 

624 

0 

0 

n 

0 

E  4 

93 

.65 

1 

.35 

1 

1.0 

0 

7 

4 

LA  GRANGE 

56.9 

33.5 

44.7 

72 

4 

20 

14+ 

623 

0 

0 

13 

0 

5 

10 

.22 

1 

.76 

1 

7 

0 

7 

3 

LOUISVILLE 

57.5 

36.4 

47.0 

77 

5 

23 

31 

553 

0 

0 

12 

0 

4 

97 

1 

.52 

1 

.45 

1 

8 

4 

MACON  WB  A I RPORT 

57.4 

'  * 

46.9 

2 

6 

76 

3 

23 

3  1 

55  5 

0 

0 

13 

0 

5, 

05 

.  04 

2 

.16 

1 

3.7 

T 

24 

7 

3 

U  T  1  1  Pnf^PU  T  1  1  P 

AM 

55.3 

31.6 

8 

^1 

0 

0 

19 

0 

5 , 

3  9 

.14 

.60 

\ 

.5 

0 

8 

3 

M I LLEN 

6 

■7Q 

0 

0 

14 

0 

3  3 

\ 

.04 

\ 

.34 

19 

.0 

0 

8 

4 

54*7 

30*4 

42*6 

9 

73 

14 

31 

688 

0 

0 

19 

0 

3 

24 

.78 

\ 

.58 

2 

.3 

7 

24 

7 

4 

NEWNAN 

54. 8M 

34.  OM 

44.  4M 

- 

4 

72 

3 

20 

14+ 

631 

" 

14 

6 

22 

1 

.47 

1 

.46 

2 

T 

T 

24 

7 

6 

P INE  MOUNTAIN  VALLEY 

56.4 

33.4 

44.9 

73 

3 

22 

14+ 

617 

Q 

16 

Q 

5 

33 

2 

.75 

1 

.0 

0 

3 

3 

SWA  I NSBORC 

58.  2M 

34. 8M 

46.  5M 

If 

^ 

3  1 

6  56 

3 

03 

.70 

16+ 

T 

0 

6 

3 

5  5.9 

34.6 

45.3 

2 

73 

5 

2  2 

0 

0 

14 

0 

.28 

2 

.70 

3.0 

7 

4 

WARRENTON 

3 

31 

598 

0 

0 

14 

0 

5 

24 

2 

.21 

1 

.50 

2 

5 

WAYNESBORO  3  NE 

57.1 

34.2 

45.7 

1 

76 

5 

20 

31 

591 

16 

4 

60 

1 

.38 

1 

.28 

1 

.0 

0 

9 

3 

57.2 

33.7 

45.5 

3 

74 

4+ 

1 8 

3  1 

59  7 

14 

4 

57 

.16 

1 

.75 

.0 

0 

8 

3 

DIV ISION 

45.5 

4 

91 

•  6 

SOUTHERN  DIVISION 

A I  LEY 

AM 

< 

33. 5M 

46. 6M 

1^+ 

Q 

0 

16 

0 

3 

\ 

.50 

19 

T 

0 

6 

3 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

61.3 

3 

■  5 

TP 

22 

43 

.70 

\ 

•  81 

19 

.  0 

0 

6 

3 

ALBANY 

AM 

61.1 

50*0 

70 

0 

0 

9 

0 

3 

41 

•  69 

.31 

1 9 

T 

0 

5 

3 

ALMA  CAA  Al RPORT 

61.7 

34  6 

•6  .  2 

3 

1 9 

78 

21 

14+ 

5  13 

0 

0 

14 

0 

77 

2 

.  09 

2 

.  04 

18 

T 

0 

6 

3 

AMERICUS  4  ENE 

57.0 

36.4 

46.7 

_ 

2 

0 

74 

5 

22 

14 

559 

0 

0 

11 

0 

2 

98 

_ 

1 

.47 

1 

.00 

19 

6 

3 

Q  A  T  iLi  D  o  t  rw^£r 
DA  i  NSK  lUvc 

40  .  3M 

M 

.  0 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

23 

BLAKEUY 

60.6 

39.1 

49.9 

- 

1 

7 

76 

5 

25 

14 

466 

0 

0 

13 

0 

3 

72 

.91 

1 

.06 

18 

1.5 

2 

6 

3 

BRUNSWICK 

62.3 

42.4 

52.4 

1 

7 

78 

5 

30 

14+ 

387 

0 

0 

5 

0 

4< 

64 

1 

.75 

1 

.33 

19 

.  0 

0 

8 

4 

BRUNSWICK  CAA  AP 

60.1 

39.8 

5C.0 

75 

4 

25 

26 

458 

0 

0 

7 

0 

4 

50 

1 

.90 

18 

.0 

0 

4 

3 

CAIRO  2  NNW 

63.7 

39.6 

51.7 

1 

5 

77 

4+ 

26 

14 

411 

0 

0 

8 

0 

3 

64 

- 

.06 

1 

•  26 

18 

7 

0 

7 

2 

CAMILLA 

64.0 

38.6 

51.3 

9 

78 

4 

25 

14+ 

418 

0 

0 

7 

0 

4 

02 

.44 

1 

.05 

19 

7 

0 

7 

3 

CAMP  STEWART 

61.2 

38.0 

49.6 

4 

2 

77 

6 

23 

31 

473 

0 

0 

10 

0 

4 

46 

2 

.04 

1 

.23 

16 

T 

0 

5 

4 

CORDELE 

AM 

58.  8M 

36.  5M 

47. 7M 

.3 

78 

6 

25 

14  + 

512 

0 

0 

13 

0 

3 

12 

_ 

.62 

1 

.09 

19 

6 

2 

CUTHBERT 

60.4 

39.4 

49.9 

2 

7 

75 

5 

25 

14 

458 

0 

0 

10 

0 

2 

73 

- 

1 

.29 

.93 

IS 

.5 

1 

23 

7 

2 

DOUGLAS 

63.5 

38.0 

50.8 

2 

1 

78 

2 

26 

26 

436 

0 

0 

8 

0 

4 

33 

1 

.42 

1 

.62 

19 

T 

0 

7 

4 

EASTMAN 

60.4 

37.9 

49.2 

1 

1 

77 

5 

26 

14  + 

486 

0 

0 

12 

0 

3 

19 

.67 

1 

.23 

18 

.0 

0 

6 

3 

FITZGERALD 

61.3 

39.7 

50.5 

7 

75 

4  + 

27 

14  + 

447 

0 

0 

8 

0 

4 

41 

1 

.01 

1 

.09 

18 

T 

0 

8 

4 

FLEMING  EXP  STATION 

60.8 

35.2 

48.0 

76 

2  + 

19 

14+ 

520 

0 

0 

14 

0 

4 

83 

1 

.66 

19 

T 

0 

4 

4 

FOLKSTON  8  SW 

67. 3M 

44. OM 

55. 7M 

79 

5  + 

287 

0 

0 

0 

4 

98 

1 

.34 

23 

.0 

0 

6 

5 

FORT  GAINES 

62.8. 

37.3 

50.1 

2 

78 

5 

21 

31 

460 

0 

0 

12 

0 

2i 

87 

1 

.67 

.99 

19 

0 

5 

3 

GLENNVILLE 

60.3 

38.4 

49.4 

2 

6 

76 

5 

25 

31 

477 

0 

0 

11 

0 

6 

08 

3 

.19 

1 

.60 

11 

•  1 

0 

7 

6 

HAWKINSVILLE 

59.9 

34.9 

47.4 

1 

5 

78 

5 

21 

26+ 

637 

0 

0 

14 

0 

3 

58 

.80 

1 

.29 

19 

T 

0 

5 

3 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
JANUARY  1955 


Temperatuie 


Siation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

> 
< 

j  Departure  1 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

D 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

o 

H 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  oi  Days 

Max 

Mtn. 

•a 

e2 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 

a 

e 
I 

* 

0 

1  1.00 
or  More 

"ol 
o>< 

nn 

°i 

Ota 

MOGGAROS  MILL 

51.8 

38.6 

50. 

2 

- 

li 

6 

78 

4 

21 

26 

457 

0 

0 

9 

0 

3. 

26 

.91 

1 

.04 

19 

•  0 

0 

7 

3 

1 

LUMBER  CITY 

AM 

61i3M 

34.  5M 

47, 

9M 

78 

6 

21 

31 

524 

0 

0 

17 

0 

2. 

58 

-  1 

•  22 

1 

.54 

19 

•  0 

0 

^ 

1 

MONTEZUMA   1  NE 

59.3 

35.5 

47. 

5 

1 

75 

4 

23 

14  + 

537 

0 

0 

13 

0 

3. 

62 

3 

.62 

1 

.06 

19 

1.5 

1 

24 

8 

3 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

62.0 

40.0 

51. 

0 

2. 

7 

78 

9 

27 

14+ 

431 

0 

0 

8 

0 

4. 

29 

.79 

2 

.00 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

QUITMAN 

64. 7M 

39. 3M 

52. 

OM 

8 

80 

4 

25 

31 

398 

0 

0 

8 

0 

5i 

30 

1 

.44 

1 

.90 

19 

T 

0 

6 

3 

3 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

60.3 

33.9 

47. 

1 

4i 

3 

78 

5 

17 

31 

550 

0 

0 

18 

0 

5i 

54 

2 

.60 

1 

.80 

19 

T 

0 

7 

3 

2 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

60.0 

35.6 

47. 

8 

4. 

3 

77 

5 

22 

31 

525 

0 

0 

13 

0 

5i 

96 

3 

.50 

1 

.47 

18 

T 

0 

6 

4 

4 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

58.7 

41.1 

49. 

9 

I. 

9 

75 

2  + 

23 

31 

482 

0 

0 

2 

0 

2. 

24 

.11 

1 

.24 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

THOMASVILLE 

63.4 

37.6 

50. 

5 

5 

80 

5 

23 

14  + 

441 

0 

0 

9 

0 

4. 

77 

.67 

2 

.73 

19 

T 

0 

5 

3 

2 

TIFTON  2  N 

AM 

60.3 

38.0 

49. 

2 

2. 

3 

78 

6 

26 

14+ 

465 

0 

0 

10 

0 

5. 

42 

1 

■  03 

2 

.16 

19 

.0 

0 

6 

4 

3 

VALBOSTA  4  NW 

63.7 

36.7 

50. 

2 

78 

1  + 

20 

26+ 

456 

0 

0 

11 

0 

4. 

90 

1 

.74 

18 

T 

0 

7 

5 

1 

WAYCROSS 

63.0 

37.0 

50. 

0 

3. 

1 

79 

5 

21 

14 

461 

0 

0 

12 

0 

4. 

90 

1 

■  69 

1 

.95 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

WOODRUFF  DAM 

AM 

M 

0 

0 

2. 

51 

1 

.36 

19 

.0 

0 

DIVISION 

49. 

6 

4i 

12 

.  1 

STATE 

46. 

4 

1  • 

9 

4. 

44 

■  38 

•  3 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


8      9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
AOEL 
A I  LEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  OAH  2 
ALHA  CAA  AIRPORT 
AMERICJS  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  W6  AIRPORT 
ATLANTA  W6  AIRPORT 
AUGUSTA  MB  AIRPOAT 
AUGUSTA 

BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVlLLE  EXP  STA 

8LAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  0AM 
BOWMAN 

BRASSTOHN  BALD 
BROOKLET  1  W 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  Ar> 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 

CEDARTOWN 
CMATSWORTH  1  W 
CHICKAMAUOA  PARK 
CHOESTOE 
CLAYTON 

CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  W6  AIRPORT 

CONCORD 

CORDELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

OALTON 

DAHSON 

OAWSONVIU-E 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

EL8ERT0N 

ELLIJAY 

EMSRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH   1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVlLLE 

GOAT  ROCK 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWKlNSVILLE 

HEMPTOWN  GAP 
MlAWASSEE 
HOGOARDS  MILL 
JASPER  1  NNW 
J0NES60RO 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LINCOLNTON 
LITTLE  HIGMTOWEH 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  W8  AIRPORT 

MAYSVILLE 
MIOVILLE 
MILLEDGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA   1  NE 

MONTICELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NEEL  GAP 
NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 

NORCROSS  t.  N 

NOTTELY  DAM 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

OUITMAN 


3*49 
*.27 
4*62 
3 194 
4.43 

3i4l 
3*90 
4.77 


4.93 
4.28 
4.27 


.23  1*01 

T 

T 

.72 


RECORD  MISSING 


3.72 
2.6B 
5.21 
2.76 


5.53 
4.66 
3.64 

3.73 
4i02 
4.46 


1.54 
.35 
1.13 


5.43 
4.10 
2.73 


3.26 
5.60 
4.96 


3.82 

4.97 
4.61 
3.35 
4.41 
3.93 


4.83  .0 
2*85  .29 
4i55 
4*98  I 

5.04  2,*3  T 
2.87 

3.93     »  1.0 
6*20  1,02  1*3 
4,87 
0.08 


•  21 


6.19 
E4.93 
5.00 


.04 

RECORD  MISSING 

.95  2.12 
1.35  1*04 

.54  1.55 
.06 


5.24 
4.29 
3.81 


3.65 
5.01 
2*49 


I. 10  .49 
.07  1.59 
1.74 


.M  T 
tl9  2|04 


1.T3 
1.90 


•  64 

.92 
.72 

1.33 

T 

1.10 
.98 
■  03 


1  .26 

lllO 

•  30 
.82 

l^OO 
.64 

•  75 
1>09 

.73 

■  ee 

1.07 

T 

T 

liOO 


l.Sl 
l.«2 


1.65 
.77 
1.19 


•  99 
l^ll 
l^ll 
1^02 


1.04 

i.o: 

1^29 


1.29 
1.41 


.17     .03  1.19 


.91   1.34  1.10 


.41 

.19  .79 

.09  .07 

•31  ^40  7 


•29    t}>  l,a> 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tabl.  3-Continu«l  J*MMRri953 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  I  3 

4  j  5 

7  1  8 

9 

10 

11  j  12 

13 

1 

14  1 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

28  27 

1 

28 

29  30 

i 

31 

nESACA 

3,52 

•  19 

.09 

•  18 

•  19 

1.04 

.09 

.92 

•  89 

•  40 

R 1 NOCOLO 

2*79 

.24 

•  20 

.88 

T 

.11 

.70 

•  92 

T 

RISIM  FAMN 

3«19 

0 

.29 

T 

•  18 

•  08 

.71 

•  09 

.20 

.06 

.78 

.91 

•  78 

T 

T 

•  09 

ROME 

Ai6* 

iM 

.42 

•  09 

T 

•  19 

.29 

1.08 

T 

.19 

•  39 

.89 

T 

ROH£  MB  AIRFWT  R 

9.>1 

.70 

T 

•  11 

1.14 

•  02 

T 

.41 

•  97 

.09 

•  49 

T 

•  08 

T 

SAVANNAH  U50A  PL  WARDEN 

.01  T 

T 

T 

T 

T 

•  99  T 

•  92 

•  49 

1.80 

.01 

T 

.09 

.39 

1.40 

.18 

T 

SAVANNAH  MB  AP  R 

00 

.02 

.31 

1^99 

1.01 

T 

1^47 

•  02 

T 

•  08 

1.99 

•  92 

SAVANNAH  B£ACH  2  N 

2l2A 

•  08 

.88 

1.24 

SPARTA  2  NNH 

5. 39 

1  !l9 

1.79 

.94 

.99 

.11 

1.09 

.90 

.90 

•  09 

STANLEY  MP 

9>11 

.17 

.17 

•  04 

•  04 

.U 

■  89 

•  04 

•  10 

.18 

•  71 

•  81 

9i29 

.42 

.39 

.99 

T 

•  38 

•  99 

•  20 

SUWERVILLC 

9«TI 

.20 

•  02 

•  24 

•  4| 

•  43 

.94 

*49 

T 

•  10 

SHAINS60M 

9*09 

•  70 

•  70 

.19 

.60 

.49 

SHEET  GUN 

2i72 

.  11 

•  02 

.0« 

•  18 

.10 

■  78 

•  04 

.14 

•  18 

•  70 

.49 

E.92 

TALSOTTON 

ET>90 

2.70 

.87 

.30 

•  89 

2*09 

•  39 

TALLAPOOSA  2  NNW 

A«M 

1.09 

.89 

T 

•  20 

.39 

■  83 

T 

•  12 

lil9 

.49 

TAVLORSV ILLE 

.M 

.44 

•  98 

THOMASV ILLE 

AiTT 

■  09 

.10 

•  68 

2.73 

.14 

.09 

1.01 

•  01 

T 

TIFTON  2  N 

9iA2 

l^Ol 

.20 

•  72 

2<1B 

.17 

.08 

1^06 

TITUS 

9«2« 

.20 

.00 

•  09 

.02 

•  00 

.12 

■  76 

T 

T 

•  09 

•  20 

1.19 

.44 

.02 

TOCCOA 

)*90 

* 

.79 

.02 

.04 

1^04 

.08 

.83 

.28 

TRAV  NOUNTAIN 

2«AT 

• 

.29 

.49 

TUNNEL  HILL 

2f09 

•  17 

•  02 

• 

.22 

■  80 

.09 

. 

.30 

.87 

.19 

.40 

•  01 

.09 

•  01 

VALDOSTA  A  NM 

*i<0 

.01 

■  09 

•  24 

•  94 

1.74 

.90 

•  21 

•  67 

.94 

HALESKA 

AiAA 

.92 

.79 

•  09 

•  12 

•  30 

•  97 

T 

•  19 

•  93 

•  TO 

•  29 

•  02 

T 

•  •2A 

1.01 

1.90 

■  56 

•  39 

•  19 

1^09 

1^32 

•  90 

BASMiNOTON 

>,rt 

.00 

2.12 

•  01 

1. 12 

T 

T 

1*00 

•  27 

.12 

WAYCROSS 

«i90 

.02 

•  09 

.16 

•  02 

■  70 

1.99 

•  18 

.49 

1.16 

•  29 

MAVNESBORO  3  NE 

4*ao 

li20 

•  42 

•  49 

•  99 

•  18 

•  90 

•  20 

.26 

.98 

WEST  POINT 

*i97 

1.7S 

T 

•  1* 

•  90 

•  79 

•  03 

l^io 

•  29 

.10 

•  19 

HOOOBURY 

Aa«t 

i.to 

.44 

T 

T 

T 

•  80 

•  81 

•  02 

1^10 

•  21 

.20 

MOOORUFF  DAM 

2i91 

T  T 

T 

T 

•  29  T 

« 

■  90 

T 

1^38 

WOODSTOCK 

Ai97 

.SO 

.01 

•  12 

.48 

•  98 

.12 

•  94 

•  21 

•  69 

•  28 

YOUNG  HARRIS 

9.02 

.20 

.07 

T  .01 

.01 

■  03 

.08 

•  60 

.08 

•  12 

1.29 

.99 

•  02 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1955 


Station 

Day 

Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A I  LEV 

MAX 

67 

66 

74 

?3 

n 

76 

74 

64 

67 

61 

70 

55 

58 

50 

54 

64 

47 

57 

59 

44 

41 

53 

56 

59 

57 

48 

53 

69  • 

5 

MiN 

^0 

55 

39 

38 

44 

43 

36 

30 

29 

43 

42 

28 

28 

22 

24 

43 

39 

31 

26 

26 

38 

43 

33 

26 

23 

23 

29 

29 

32 

22 

33  a 

6 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

70 

77 

74 

74 

72 

70 

69 

55 

54 

59 

49 

55 

60 

69 

46 

40 

54 

69 

61 

57 

49 

55 

61> 

3 

MIN 

<•! 

SO 

38 

38 

40 

46 

37 

29 

31 

49 

42 

26 

31 

26 

29 

45 

43 

38 

40 

28 

30 

39 

39 

34 

24 

22 

26 

27 

34 

23 

22 

34  • 

5 

ALBANY 

MAX 

65 

72 

75 

74 

77 

75 

72 

48 

55 

56 

47 

54 

66 

69 

46 

43 

56 

59 

63 

58 

51 

66 

61a 

1 

UlN 

54 

47 

47 

50 

51 

43 

41 

40 

47 

40 

35 

34 

29 

28 

48 

43 

42 

46 

29 

29 

41 

45 

33 

30 

30 

30 

33 

36 

32 

31 

38  a 

9 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

65 

67 

67 

69 

56 

56 

50 

43 

50 

56 

48 

35 

50 

43 

51 

38 

42 

46 

58 

42 

46 

47 

48 

51a 

5 

MIN 

32 

36 

35 

37 

51 

52 

32 

26 

35 

42 

34 

24 

26 

20 

21 

34 

30 

30 

33 

25 

26 

33 

32 

25 

26 

22 

25 

18 

19 

20 

19 

29  a 

7 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

73 

77 

73 

77 

76 

7 1 

59 

57 

69 

59 

55 

58 

61 

46 

39 

54 

60 

60 

57 

48 

66 

58 

61a 

7 

MIN 

54 

49 

38 

38 

46 

48 

34 

28 

40 

53 

34 

28 

32 

21 

35 

45 

37 

35 

36 

28 

30 

46 

34 

27 

24 

22 

25 

30 

27 

26 

21 

34  a 

6 

AMERICU3  1,  ENE 

MAX 

63 

72 

72 

73 

52 

55 

54 

46 

43 

49 

62 

64 

50 

38 

49 

55 

57 

54 

49 

53 

94 

57a 

0 

MIN 

47 

57 

43 

47 

50 

51 

37 

36 

43 

53 

35 

27 

35 

22 

40 

39 

40 

37 

38 

26 

35 

38 

40 

29 

28 

26 

31 

25 

25 

24 

26 

36  a 

4 

ATHENS 

MAX 

53 

45 

55 

51 

46 

54 

44 

62 

47 

44 

46 

56 

52 

62 

42 

51 

49 

54  a 

4 

MIN 

'•5 

50 

41 

46 

56 

52 

32 

27 

45 

46 

34 

26 

33 

22 

41 

39 

27 

29 

33 

25 

31 

32 

35 

28 

27 

24 

34 

23 

23 

26 

22 

34  a 

0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

55 

73 

48 

53 

52 

47 

50 

49 

62 

48 

43 

49 

58 

55 

51 

46 

50 

49 

55  a 

3 

MIN 

45 

54 

36 

42 

54 

49 

30 

23 

43 

46 

34 

21 

33 

20 

40 

39 

24 

24 

34 

24 

26 

31 

25 

28 

23 

17 

31 

19 

22 

23 

20 

31a 

7 

ATHENS  we  AIRPORT 

MAX 

52 

70 

44 

54 

51 

45 

50 

41 

61 

41 

42 

46 

56 

51 

61 

41 

50 

48 

92a 

9 

MIN 

46 

50 

41 

47 

52 

46 

35 

30 

48 

40 

34 

29 

28 

23 

42 

35 

30 

32 

30 

27 

30 

33 

31 

28 

26 

25 

26 

23 

25 

27 

23 

33  a 

7 

ATLANTA  W8  AIRPORT 

MAX 

55 

66 

72 

46 

54 

49 

40 

61 

46 

52 

41 

41 

47 

56 

40 

48 

40 

47 

47 

52  a 

1 

MIN 

46 

49 

45 

SO 

54 

48 

35 

33 

47 

43 

32 

29 

29 

24 

39 

37 

34 

36 

31 

28 

34 

34 

34 

29 

30 

28 

26 

23 

25 

26 

28 

35  a 

1 

AUGUSTA  we  AIRPORT 

MAX 

57 

47 

55 

66 

46 

52 

45 

55 

46 

40 

52 

66 

59 

53 

46 

50 

54 

56  a 

0 

MIN 

49 

41 

37 

39 

45 

47 

30 

25 

45 

46 

34 

28 

29 

21 

42 

34 

29 

27 

36 

26 

27 

36 

32 

24 

26 

30 

23 

26 

24 

19 

32a 

4 

AUGUSTA 

MAX 

61 

7>, 

66 

77 

n 

/4 

66 

OJ 

64 

63 

50 

53 

51 

53 

51 

50 

52 

57 

49 

50 

61 

62 

61 

40 

53 

56 

66 

55 

52 

61 

60 

57  a 

0 

MIN 

48 

52 

41 

40 

42 

50 

38 

29 

48 

44 

44 

30 

38 

26 

41 

41 

30 

30 

36 

30 

33 

35 

32 

32 

27 

31 

34 

28 

30 

26 

30 

36  a 

0 

BAINBRIOGE 

MAX 

76 

75 

70 

72 

71 

76 

71 

60 

56 

62 

61 

42 

54 

59 

63 

62 

53 

57 

62 

MIN 

51 

64 

46 

49 

51 

51 

48 

37 

43 

56 

40 

32 

42 

45 

40 

38 

33 

42 

49 

34 

28 

24 

28 

35 

30 

27 

25 

40  • 

3 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 
MIN 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

54 

54 

41 

51 

64 

49 

32 

61 

37 

46 

33 

37 

40 

53 

40 

43 

36 

39 

48  i 

4 

MIN 

26 

35 

28 

31 

41 

44 

22 

18 

24 

39 

31 

19 

20 

11 

12 

30 

13 

19 

21 

17 

18 

30 

27 

16 

17 

13 

18 

12 

16 

16 

9 

22 1 

6 

BLAKELY 

MAX 

71 

74 

74 

69 

63 

52 

67 

62 

54 

Se 

54 

41 

63 

67 

62 

54 

47 

56 

60 

60  a 

6 

MIN 

51 

61 

46 

50 

52 

57 

42 

39 

45 

59 

36 

31 

30 

25 

47 

42 

45 

41 

39 

28 

34 

42 

32 

32 

30 

26 

32 

31 

29 

27 

28 

39  a 

1 

BROOKLET  1  W 

MAX 

69 

73 

61 

56 

67 

50 

63 

55 

H 

55 

42 

51 

56 

67 

68 

53 

50 

57 

60  < 

8 

MIN 

51 

56 

40 

44 

50 

50 

43 

28 

42 

52 

45 

32 

42 

27 

35 

44 

38 

34 

37 

31 

32 

47 

36 

36 

28 

28 

30 

30 

33 

30 

23 

37 1 

BRUNSWICK 

MAX 

67 

57 

53 

6 1 

61 

55 

62 

69 

55 

42 

54 

66 

66 

61 

66 

55 

61 

62) 

3 

MIN 

54 

56 

48 

46 

53 

54 

48 

36 

46 

52 

47 

36 

46 

30 

40 

49 

42 

49 

45 

35 

37 

54 

40 

37 

30 

31 

34 

37 

36 

32 

32 

*  ' 

* 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

59 

62 

65 

61 

50 

56 

63 

50 

42 

56 

62 

60 

57 

51 

66 

57 

60 

1 

MIN 

54 

53 

44 

42 

54 

55 

37 

32 

41 

51 

41 

35 

37 

29 

41 

45 

43 

51 

42 

35 

36 

50 

38 

34 

31 

25 

29 

34 

34 

32 

26 

39 

8 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

74 

70 

76 

69 

73 

68 

52 

56 

60 

55 

64 

60 

55 

39 

64 

59 

63 

61 

64 

67 

63 

63 

7 

MIN 

51 

62 

51 

47 

50 

51 

41 

40 

40 

55 

39 

33 

42 

25 

39 

46 

45 

47 

41 

26 

35 

48 

35 

35 

27 

27 

29 

34 

30 

26 

27 

39 

' 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

54 

65 

52 

55 

50 

49 

46 

47 

62 

48 

43 

46 

96 

47 

46 

40 

47 

50 

52 

3 

MIN 

40 

44 

34 

35 

39 

42 

33 

24 

41 

39 

32 

22 

26 

17 

36 

32 

27 

22 

30 

26 

24 

25 

28 

22 

23 

19 

29 

16 

16 

19 

15 

28 

CAMILLA 

MAX 

73 

65 

54 

55 

60 

54 

54 

68 

56 

41 

64 

60 

63 

61 

55 

58 

62 

64 

0 

MIN 

42 

63 

44 

45 

48 

55 

40 

40 

50 

51 

33 

33 

42 

25 

30 

40 

46 

44 

36 

26 

35 

44 

33 

34 

27 

25 

30 

36 

34 

35 

28 

38 

' 

CAMP  STEWART 

MAX 

66 

58 

57 

59 

69 

55 

57 

61 

53 

41 

54 

66 

59 

57 

46 

53 

69 

61 

2 

MIN 

53 

59 

39 

40 

50 

49 

41 

28 

42 

48 

45 

29 

43 

25 

33 

46 

40 

36 

41 

31 

33 

52 

37 

36 

26 

25 

30 

32 

35 

30 

23 

38 

0 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

59 

58 

49 

45 

53 

54 

46 

53 

41 

64 

40 

40 

48 

68 

52 

52 

43 

46 

94 

4 

MIN 

26 

52 

34 

35 

36 

42 

28 

20 

21 

47 

36 

29 

32 

17 

17 

39 

22 

22 

23 

20 

20 

26 

32 

25 

20 

19 

19 

19 

20 

25 

15 

27 

0 

CARROLLTON 

MAX 

55 

67 

70 

49 

54 

49 

40 

50 

60 

49 

47 

46 

46 

67 

60 

48 

42 

49 

49 

93 

2 

MIN 

43 

51 

36 

38 

46 

44 

32 

25 

44 

42 

34 

22 

32 

19 

39 

35 

30 

26 

32 

27 

30 

33 

31 

25 

24 

18 

29 

18 

20 

19 

15 

30 

9 

CARTERSVILLE 

MAX 

MIN 

44 

38 

37 

38 

58 

51 

33 

25 

45 

43 

35 

24 

32 

20 

38 

35 

29 

30 

32 

27 

33 

34 

31 

25 

22 

19 

32 

19 

20 

21 

17 

31 

8 

CEDARTOWN 

MAX 

54 

67 

70 

65 

72 

68 

58 

60 

51 

5  2 

52 

48 

48 

46 

52 

55 

49 

39 

50 

60 

53 

46 

44 

45 

59 

51 

46 

40 

47 

50 

53 

0 

MIN 

43 

48 

38 

42 

52 

53 

32 

24 

45 

43 

35 

25 

32 

18 

40 

36 

29 

27 

26 

27 

30 

30 

30 

26 

26 

19 

33 

17 

19 

21 

17 

31 

7 

CLAYTON 

MAX 

60 

65 

65 

73 

73 

73 

63 

60 

60 

59 

55 

52 

52 

50 

42 

40 

40 

MIN 

39 

39 

37 

40 

41 

42 

27 

27 

29 

30 

35 

30 

17 

23 

36 

30 

25 

COLUMBUS 

MAX 

61 

72 

74 

74 

56 

S« 

66 

45 

56 

57 

57 

64 

43 

53 

68 

56 

60 

52 

65 

57 

99 

9 

MIN 

45 

56 

48 

48 

49 

53 

40 

35 

48 

52 

39 

38 

36 

27 

29 

37 

43 

40 

38 

30 

37 

37 

34 

32 

30 

26 

32 

26 

29 

33 

25 

37 

6 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

59 

71 

72 

72 

47 

66 

52 

43 

52 

56 

54 

46 

42 

51 

56 

55 

63 

46 

64 

56 

56 

1 

MIN 

46 

44 

39 

43 

47 

49 

35 

31 

44 

48 

34 

27 

29 

24 

45 

40 

37 

37 

34 

29 

36 

36 

32 

26 

25 

22 

26 

24 

26 

24 

21 

34 

CORDELE 

MAX 

68 

65 

67 

47 

67 

65 

45 

63 

59 

68 

45 

40 

63 

56 

60 

66 

47 

50 

66 

9 

MIN 

42 

54 

44 

47 

50 

40 

34 

35 

56 

38 

31 

35 

25 

28 

',3 

42 

40 

40 

28 

30 

41 

43 

32 

30 

25 

28 

30 

31 

28 

25 

35 

CORNELIA 

MAX 

49 

68 

65 

38 

52 

46 

54 

47 

41 

50 

40 

43 

36 

42 

43 

54 

45 

48 

46 

45 

43 

50 

6 

MIN 

42 

40 

39 

45 

51 

47 

27 

31 

45 

45 

39 

29 

31 

18 

39 

36 

24 

29 

32 

22 

31 

30 

26 

27 

23 

22 

34 

19 

19 

20 

20 

31 

COVINGTON 

MAX 

54 

69 

63 

60 

55 

50 

53 

46 

54 

50 

42 

53 

47 

55 

47 

42 

49 

68 

65 

62 

45 

60 

50 

54 

5 

MIN 

44 

46 

38 

40 

51 

48 

34 

26 

47 

46 

35 

25 

35 

24 

40 

39 

30 

30 

34 

27 

33 

33 

32 

28 

25 

22 

36 

23 

24 

25 

19 

33 

5 

CUTHBERT 

MAX 

65 

70 

66 

54 

56 

53 

52 

53 

57 

52 

39 

52 

68 

61 

55 

52 

55 

60 

60 

4 

MIN 

50 

61 

47 

52 

51 

56 

40 

39 

46 

57 

37 

31 

38 

25 

45 

41 

43 

42 

38 

26 

36 

40 

33 

32 

31 

27 

34 

30 

30 

29 

31 

39 

* 

DAHLONEGA 

MAX 

49 

64 

64 

69 

60 

57 

54 

49 

41 

47 

42 

51 

45 

50 

53 

45 

37 

53 

43 

45 

44 

39 

41 

53 

47 

45 

38 

43 

44 

49 

9 

MIN 

42 

46 

37 

50 

54 

49 

31 

26 

43 

41 

33 

25 

27 

20 

38 

32 

26 

29 

30 

22 

31 

31 

31 

25 

24 

27 

33 

24 

19 

26 

30 

32 

3 

DALTON 

MAX 

58 

47 

52 

52 

52 

36 

45 

46 

47 

42 

43 

45 

65 

49 

43 

36 

43 

MIN 

26 

37 

36 

34 

33 

35 

33 

29 

33 

33 

33 

26 

28 

18 

21 

29 

27 

30 

30 

28 

30 

31 

30 

25 

23 

22 

24 

16 

16 

15 

20 

27 

5 

DOUGLAS 

MAX 

73 

78 

74 

76 

74 

71 

70 

67 

73 

75 

68 

62 

56 

53 

68 

66 

67 

66 

57 

52 

56 

59 

56 

48 

53 

58 

62 

58 

51 

56 

60 

63 

5 

MIN 

37 

47 

44 

45 

52 

53 

43 

31 

39 

43 

43 

33 

43 

29 

38 

42 

37 

41 

39 

29 

33 

51 

35 

34 

26 

26 

31 

33 

35 

31 

32 

38 

0 

DUBLIN 

MAX 

63 

72 

72 

75 

78 

70 

65 

67 

69 

63 

64 

55 

49 

55 

60 

64 

66 

56 

45 

54 

46 

57 

50 

38 

53 

56 

62 

67 

48 

54 

57 

58 

6 

MIN 

51 

55 

41 

44 

51 

51 

40 

30 

44 

54 

39 

29 

39 

24 

36 

43 

38 

33 

38 

29 

33 

42 

33 

33 

27 

24 

31 

28 

30 

27 

23 

36 

8 

EASTMAN 

MAX 

64 

70 

72 

75 

77 

75 

69 

67 

72 

65 

62 

56 

54 

54 

64 

67 

59 

56 

48 

52 

51 

58 

54 

39 

52 

57 

60 

58 

52 

54 

58 

60  • 

4 

MIN 

52 

58 

45 

49 

52 

54 

42 

32 

36 

53 

36 

32 

39 

26 

40 

43 

38 

36 

38 

29 

35 

42 

32 

32 

26 

27 

35 

30 

31 

27 

26 

37 1 

9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl»  S  -  Contlnu»d 


GEORGIA 
JANUARY  1955 


Day  Oi  Month 

1  • 

g 

aianon 

T  

S 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1  28 

29 

1  30 

31 

> 
< 

EXPERIMENT 

MAX 

50 

62 

68 

72 

71 

73 

69 

61 

64 

60 

54 

44 

51 

42 

53 

45 

56 

47 

41 

92 

51 

94 

39 

41 

48 

57 

S3 

52 

43 

SO 

54il 

MIN 

43 

48 

41 

45 

48 

55 

33 

31 

47 

42 

34 

27 

31 

22 

41 

36 

31 

38 

34 

26 

32 

34 

35 

27 

27 

27 

35 

21 

23 

23 

24 

34.2 

FITZGERALD 

MAX 

72 

74 

71 

75 

7S 

74 

1  72 

66 

70 

79 

68 

56 

55 

52 

62 

56 

56 

56 

52 

S3 

68 

55 

40 

52 

57 

60 

57 

53 

52 

58 

61>3 

MIN 

S3 

62 

44 

46 

53 

55 

42 

38 

47 

57 

40 

33 

41 

27 

41 

43 

40 

40 

40 

29 

36 

48 

33 

33 

29 

27 

32 

31 

33 

31 

27 

39.7 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

»7 

75 

71 

73 

7S 

75 

68 

62 

70 

65 

67 

58 

57 

53 

60 

60 

55 

57 

57 

95 

57 

59 

96 

42 

53 

57 

58 

58 

65 

51 

58 

60a8 

MIN 

SO 

57 

35 

39 

43 

44 

37 

23 

38 

46 

46 

25 

45 

19 

27 

47 

41 

32 

40 

29 

27 

51 

39 

37 

27 

22 

27 

29 

29 

26 

19 

35  >2 

FQLKSTON  9  SW 

MAX 

77 

75 

74 

78 

79 

75 

70 

71 

70 

79 

74 

64 

60 

69 

53 

63 

67 

64 

99 

41 

56 

64 

65 

67.3 

MIN 

56 

59 

48 

40 

52 

54 

45 

33 

41 

52 

45 

31 

46 

44 

43 

48 

49 

50 

40 

37 

27 

26 

44.0 

F  OR  S  VT  HIS 

MAX 

55 

70 

71 

72 

75 

67 

59 

63 

64 

60 

55 

32 

49 

54 

48 

48 

56 

51 

42 

63 

60 

55 

50 

48 

51 

58 

60 

54 

46 

52 

52 

66.1 

MIN 

4S 

SI 

39 

46 

52 

50 

34 

28 

46 

48 

35 

24 

32 

22 

43 

38 

32 

30 

34 

26 

31 

36 

32 

27 

25 

22 

33 

21 

24 

25 

21 

33.9 

FORT  6AINES 

MAX 

»7 

72 

75 

77 

78 

77 

77 

67 

76 

75 

67 

57 

50 

58 

73 

60 

48 

53 

55 

53 

56 

65 

58 

39 

55 

58 

65 

64 

50 

60 

62 

62.8 

MIN 

*« 

49 

42 

47 

48 

55 

38 

35 

49 

56 

37 

29 

37 

23 

45 

41 

44 

41 

38 

26 

35 

38 

32 

31 

29 

24 

31 

30 

26 

27 

21 

37.3 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

5e 

72 

72 

74 

77 

68 

61 

65 

67 

64 

50 

59 

48 

55 

47 

56 

50 

42 

53 

63 

58 

46 

38 

S3 

58 

62 

56 

48 

66 

57 

57.3 

MIN 

M 

48 

44 

47 

S2 

49 

36 

34 

44 

49 

33 

28 

27 

24 

30 

41 

36 

35 

32 

23 

36 

38 

32 

28 

28 

23 

33 

27 

27 

26 

24 

36.1 

«A 1 ncsv I  LLC 

MAX 

4« 

67 

68 

70 

73 

67 

64 

58 

54 

49 

42 

48 

41 

53 

45 

47 

96 

47 

40 

52 

42 

49 

43 

42 

45 

56 

46 

48 

40 

49 

48 

51.6 

MIN 

42 

48 

41 

4« 

53 

50 

30 

27 

44 

41 

33 

26 

30 

19 

36 

36 

27 

31 

32 

23 

31 

31 

30 

26 

24 

25 

34 

10 

20 

24 

22 

32.3 

MAX 

M 

74 

70 

75 

76 

70 

67 

65 

69 

72 

66 

97 

53 

S3 

57 

S7 

58 

56 

54 

56 

58 

49 

40 

53 

57 

60 

67 

50 

S3 

58 

60.3 

MIN 

51 

58 

41 

43 

52 

53 

42 

30 

42 

50 

43 

32 

43 

27 

37 

45 

40 

37 

40 

31 

31 

42 

36 

36 

28 

29 

31 

32 

34 

31 

25 

38.4 

MAX 

»7 

70 

71 

73 

76 

70 

65 

62 

62 

97 

50 

90 

48 

53 

48 

48 

54 

51 

43 

52 

46 

53 

90 

38 

50 

57 

65 

54 

47 

50 

90 

65.2 

MIN 

«« 

54 

39 

43 

52 

54 

34 

29 

49 

47 

36 

26 

35 

23 

42 

39 

29 

32 

33 

26 

31 

33 

33 

28 

27 

23 

32 

24 

25 

26 

17 

34.4 

6RIFFIN 

MAX 

53 

69 

72 

71 

73 

67 

62 

64 

61 

51 

49 

51 

43 

52 

47 

45 

55 

47 

40 

52 

50 

54 

49 

40 

48 

58 

53 

52 

42 

51 

92 

53.8 

MIN 

41 

56 

43 

48 

51 

55 

34 

34 

49 

46 

35 

28 

33 

23 

40 

37 

33 

34 

34 

27 

34 

35 

31 

27 

30 

29 

37 

22 

24 

25 

26 

35.5 

HARTVELla 

MAX 

it 

70 

67 

79 

77 

71 

69 

62 

63 

56 

50 

51 

48 

SO 

SO 

48 

56 

54 

48 

50 

48 

54 

47 

40 

49 

97 

52 

53 

48 

51 

48 

56.3 

MIN 

*3 

48 

42 

50 

53 

51 

34 

28 

44 

42 

35 

23 

32 

21 

40 

38 

28 

30 

32 

27 

29 

30 

33 

26 

27 

28 

37 

24 

23 

24 

22 

33.6 

MAX 

62 

73 

79 

77 

78 

75 

66 

68 

69 

65 

67 

57 

53 

55 

64 

56 

57 

S5 

46 

53 

51 

69 

49 

39 

54 

57 

62 

51 

50 

65 

58 

59.9 

MIN 

«3 

54 

38 

39 

46 

46 

38 

29 

41 

52 

38 

28 

37 

24 

36 

42 

38 

36 

38 

27 

32 

40 

32 

31 

25 

21 

27 

27 

30 

26 

21 

34.9 

liOCAAROS  MILL 

MAX 

79 

77 

75 

78 

77 

75 

65 

69 

69 

75 

55 

58 

51 

55 

74 

58 

S3 

60 

57 

53 

60 

60 

48 

42 

55 

58 

64 

51 

52 

57 

60 

61.8 

MIN 

63 

43 

46 

49 

54 

42 

38 

48 

57 

39 

34 

36 

26 

47 

48 

42 

44 

36 

28 

36 

47 

37 

30 

28 

21 

26 

36 

26 

23 

22 

38.6 

MAX 

51 

64 

68 

63 

70 

67 

59 

58 

53 

47 

49 

46 

41 

46 

42 

52 

96 

48 

40 

51 

39 

47 

46 

38 

42 

46 

46 

42 

38 

43 

46 

49.6 

MIN 

«1 

50 

39 

45 

53 

50 

30 

26 

42 

41 

32 

24 

29 

17 

35 

33 

26 

28 

30 

24 

33 

32 

30 

23 

23 

21 

30 

18 

16 

25 

16 

31.0 

LAFAYETTE 

MAX 

53 

67 

70 

65 

68 

69 

68 

63 

55 

50 

45 

50 

45 

43 

50 

56 

SO 

46 

45 

43 

53 

47 

43 

43 

58 

S2 

48 

49 

47 

SO 

52.9 

MIN 

36 

39 

38 

42 

43 

35 

32 

23 

43 

38 

34 

23 

30 

28 

27 

33 

23 

23 

31 

28 

28 

34 

29 

20 

24 

21 

29 

15 

18 

13 

17 

28.9 

LA  &tAH«£ 

MAX 

57 

70 

71 

72 

71 

67 

63 

62 

to 

57 

61 

51 

49 

54 

48 

56 

52 

41 

53 

54 

55 

50 

42 

49 

to 

62 

51 

49 

52 

54 

55.9 

MIM 

V* 

SO 

39 

44 

45 

53 

34 

28 

47 

48 

35 

24 

33 

20 

40 

38 

35 

30 

34 

26 

36 

33 

32 

25 

27 

23 

33 

20 

23 

22 

20 

33.6 

LOUI SV 1  U.£ 

MAX 

is 

71 

71 

Ti 

77 

71 

64 

64 

71 

64 

58 

54 

51 

91 

98 

52 

54 

54 

44 

51 

44 

55 

SO 

44 

51 

58 

59 

54 

49 

50 

55 

57.5 

M!H 

49 

40 

41 

45 

52 

51 

40 

30 

47 

49 

40 

32 

38 

24 

39 

45 

33 

33 

36 

26 

32 

39 

33 

32 

26 

26 

33 

27 

29 

27 

23 

36.4 

LVHSCR  CITY 

MAX 

70 

68 

75 

73 

76 

78 

74 

65 

68 

70 

73 

53 

58 

50 

35 

65 

47 

58 

56 

44 

54 

57 

98 

68 

59 

53 

48 

54 

61.3 

MIN 

40 

55 

35 

34 

44 

46 

36 

28 

29 

45 

42 

29 

28 

22 

24 

45 

41 

32 

42 

27 

29 

38 

44 

25 

29 

29 

24 

21 

34.6 

MACCM  WB  AJRPMT 

MAX 

5« 

73 

72 

74 

76 

69 

62 

64 

67 

64 

54 

54 

49 

55 

56 

47 

57 

52 

44 

55 

52 

58 

48 

39 

53 

58 

60 

56 

47 

54 

56 

57.4 

MIN 

48 

47 

41 

44 

52 

51 

39 

32 

49 

52 

35 

29 

31 

25 

46 

42 

37 

34 

33 

29 

36 

39 

33 

31 

31 

26 

32 

27 

28 

28 

23 

36.4 

MILLEDeEVILLE 

MAX 

54 

60 

70 

70 

72 

75 

68 

61 

64 

65 

54 

SO 

52 

49 

54 

50 

44 

SS 

91 

43 

53 

49 

55 

41 

43 

90 

58 

58 

54 

45 

51 

55.3 

MIR 

30 

50 

37 

39 

39 

44 

37 

28 

46 

46 

37 

26 

26 

24 

24 

40 

32 

28 

30 

27 

27 

35 

35 

29 

26 

21 

21 

25 

25 

26 

19 

31.6 

Miu.eN 

MAX 

M 

75 

73 

78 

79 

77 

69 

65 

70 

6« 

60 

57 

57 

57 

59 

57 

55 

54 

49 

54 

53 

59 

53 

41 

55 

61 

62 

58 

60 

54 

96 

60.5 

MIN 

4* 

53 

39 

41 

48 

48 

41 

28 

47 

51 

43 

32 

29 

23 

39 

43 

34 

32 

37 

28 

31 

42 

33 

33 

25 

24 

30 

27 

31 

28 

21 

35.8 

HaMTEZUM*  1  NE 

MAX 

70 

74 

73 

75 

73 

70 

62 

60 

48 

62 

55 

54 

58 

53 

56 

60 

58 

53 

55 

56 

58 

60 

59 

42 

S3 

54 

60 

99 

48 

63 

52 

59.6 

MIN 

SO 

57 

42 

45 

44 

54 

39 

32 

40 

45 

33 

27 

37 

23 

33 

42 

38 

35 

31 

28 

33 

36 

40 

28 

27 

23 

32 

26 

29 

26 

23 

3S.6 

MSMTICELLC 

MAX 

54 

70 

70 

71 

73 

68 

63 

64 

62 

55 

50 

SO 

46 

59 

49 

45 

55 

50 

42 

53 

49 

55 

49 

40 

48 

SI 

56 

54 

44 

SO 

50 

54.7 

MIN 

49 

38 

32 

37 

44 

44 

29 

24 

42 

47 

30 

21 

35 

22 

36 

38 

28 

24 

34 

26 

25 

34 

32 

28 

23 

18 

27 

23 

19 

18 

14 

30.4 

WOLTRIE  2  ESE 

MAX 

75 

75 

74 

76 

76 

73 

69 

68 

78 

76 

67 

sa 

52 

54 

72 

47 

93 

57 

58 

93 

S3 

58 

51 

40 

53 

97 

60 

59 

SO 

54 

60 

62.0 

MIM 

52 

62 

SO 

45 

52 

54 

41 

36 

44 

51 

40 

33 

40 

27 

40 

45 

45 

44 

40 

29 

35 

48 

34 

31 

29 

27 

32 

36 

33 

31 

30 

40.0 

NEWNAN 

MAX 

54 

•8 

72 

70 

71 

67 

65 

61 

57 

55 

49 

50 

44 

53 

46 

47 

54 

49 

40 

56 

52 

54 

48 

58 

60 

50 

44 

60 

50 

54.8 

MIN 

43 

52 

42 

45 

50 

51 

37 

30 

42 

43 

34 

24 

33 

20 

33 

36 

32 

34 

33 

27 

34 

34 

32 

24 

34 

20 

20 

22 

24 

34.0 

PINE  MgUNTAIN  VALLEY 

MAX 

64 

70 

73 

72 

72 

67 

63 

64 

62 

58 

61 

53 

48 

SS 

52 

48 

95 

53 

41 

62 

53 

54 

52 

40 

50 

98 

54 

53 

44 

61 

53 

94.4 

MIN 

3» 

43 

41 

50 

90 

50 

35 

30 

45 

47 

33 

23 

32 

22 

42 

34 

34 

33 

32 

25 

30 

33 

30 

26 

24 

27 

30 

25 

23 

27 

22 

33.4 

QUITMAN 

MAX 

T« 

79 

80 

79 

76 

73 

72 

72 

78 

72 

63 

57 

57 

72 

(7 

53 

42 

63 

56 

58 

63 

67 

39 

57 

60 

64 

59 

SS 

69 

63 

44.7 

MIN 

47 

47 

43 

50 

55 

44 

35 

42 

55 

43 

32 

44 

26 

37 

50 

46 

46 

45 

30 

36 

53 

37 

36 

27 

26 

26 

36 

35 

27 

25 

39.3 

RIME 

MAX 

54 

69 

71 

64 

70 

48 

60 

59 

59 

92 

50 

52 

44 

49 

55 

60 

54 

42 

52 

49 

30 

53 

44 

46 

58 

52 

45 

42 

60 

51 

93.8 

MIN 

43 

45 

38 

41 

55 

55 

34 

25 

43 

42 

36 

25 

32 

19 

38 

36 

26 

26 

33 

29 

31 

31 

34 

25 

25 

21 

32 

19 

19 

21 

18 

32.2 

R«ME  WB  AIRPORT 

MAX 

54 

67 

68 

6t 

48 

69 

58 

55 

52 

48 

41 

51 

44 

46 

47 

5^ 

55 

49 

39 

48 

49 

32 

40 

42 

46 

54 

43 

46 

36 

48 

90 

50.9 

MIM 

43 

38 

37 

38 

50 

44 

28 

23 

43 

41 

30 

24 

26 

18 

38 

29 

26 

25 

31 

29 

29 

33 

29 

23 

22 

18 

23 

17 

19 

20 

18 

29.5 

SAVANMAM  USDA  PL 

SARDEN 

MAX 

87 

77 

71 

76 

78 

69 

64 

65 

72 

65 

56 

60 

50 

54 

49 

56 

58 

55 

56 

60 

63 

47 

42 

50 

60 

60 

58 

90 

55 

60 

60.3 

MIN 

49 

59 

32 

35 

44 

46 

27 

22 

37 

46 

32 

2S 

30 

21 

32 

45 

40 

30 

42 

28 

26 

56 

43 

34 

25 

20 

28 

29 

25 

25 

17 

33.9 

SAVANNAM  MS  AP 

MAX 

64 

75 

70 

79 

77 

60 

62 

64 

71 

64 

65 

57 

51 

54 

63 

56 

56 

58 

57 

54 

60 

61 

49 

41 

54 

58 

60 

54 

48 

52 

58 

60.0 

MIN 

49 

47 

34 

40 

48 

50 

35 

28 

40 

50 

36 

30 

33 

26 

36 

41 

39 

32 

38 

32 

30 

45 

35 

31 

28 

26 

33 

29 

32 

28 

22 

35.6 

SAVANNAH  BEACH  2 

N 

MAX 

61 

75 

6« 

74 

79 

72 

67 

60 

62 

63 

59 

55 

48 

49 

60 

57 

52 

52 

49 

52 

61 

59 

43 

52 

92 

58 

60 

52 

52 

59 

58.7 

MIM 

52 

58 

49 

44 

99 

54 

50 

36 

44 

50 

42 

41 

38 

32 

41 

40 

42 

37 

36 

38 

35 

62 

40 

39 

28 

34 

36 

35 

38 

33 

23 

41.1 

SNAINSBORO 

MAX 

72 

74 

78 

72 

64 

71 

56 

54 

53 

59 

5^ 

55 

55 

44 

52 

53 

55 

40 

63 

58 

59 

57 

52 

S3 

56 

58.2 

MIM 

34 

45 

51 

41 

38 

34 

38 

27 

41 

43 

37 

34 

37 

30 

34 

33 

33 

28 

27 

34 

29 

32 

28 

25 

34.8 

TALB»TT9t( 

MAX 

5a 

M 

71 

7X 

73 

69 

43 

43 

49 

63 

68 

48 

48 

45 

48 

45 

54 

54 

44 

51 

52 

92 

91 

45 

49 

94 

54 

53 

S3 

61 

94 

99.9 

MIN 

45 

4S 

48 

48 

48 

55 

34 

30 

45 

45 

38 

26 

28 

24 

38 

30 

35 

32 

35 

27 

31 

35 

33 

28 

26 

23 

34 

24 

25 

26 

22 

34.6 

TALLAP«OSA  2  NNW 

MAX 

60 

65 

70 

69 

72 

67 

57 

60 

54 

53 

53 

52 

43 

52 

47 

58 

35 

47 

40 

SO 

50 

51 

49 

44 

46 

58 

51 

44 

42 

46 

57 

93.5 

MIN 

47 

45 

39 

38 

46 

46 

32 

21 

43 

42 

35 

20 

30 

16 

38 

35 

28 

23  i 

31 

26 

28 

28 

27 

23 

24 

16 

16 

15 

20 

18 

14 

29.2 

THOWASVILLE 

MAX 

77 

75 

T7 

76 

80 

76 

69 

71 

72 

77 

67 

41 

59 

58 

73 

62 

52 

54  I 

59 

56 

64 

to 

55 

39 

54 

60 

65 

40 

51 

57 

62 

63.4 

MIN 

47 

>« 

42 

43 

49 

55 

40 

35 

42 

50 

40 

30 

43 

23 

36 

45 

46 

46 

40 

28 

33 

38 

35 

35 

27 

24 

26 

35 

31 

28 

23 

37.6 

TIFTOM  2  N 

MAX 

M 

73 

79 

74 

74 

78 

79 

49 

67 

70 

73 

52 

98 

48 

54 

70 

52 

94 

57 

48 

54 

58 

57 

44 

39 

92 

56 

61 

56 

48 

94 

60  .3 

MSN 

44 

54 

45 

44 

49 

50 

42 

39 

41 

49 

39 

34 

34 

26 

38  1 

44 

42 

42 

44 

29 

30 

39 

40 

33 

28 

24 

30 

31 

31 

30 

29 

38.0 

TOCCOA 

MAX 

51 

70 

44 

7J 

79 

71 

42 

60 

42 

93 

49 

49 

46 

52 

48 

55 

50 

47 

47 

43 

92 

49 

42 

44 

94 

92 

41 

49 

4« 

49 

53.3 

NIM 

43 

44 

42 

50 

96 

54 

33 

30 

44 

41 

34 

30 

33 

21 

37 

27 

30 

32 

27 

30 

31 

32 

28 

27 

24 

22 

21 

2S 

21 

34.0 

B—  R«tM>ac»  NolM  Following  StoOoa  IiuIm 
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DAILY  TEMPERATURES 


TobU  5  ■  Contouxl   JANUARY  1955 


StQuon 

Day 

Of  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 

78 

78 

78 

77 

78 

74 

69 

71 

71 

76 

67 

62 

56 

58 

72 

64 

52 

58 

58 

54 

60 

62 

55 

40 

55 

59 

60 

57 

58 

55 

62 

63(7 

MIN 

4S 

60 

40 

37 

44 

52 

36 

30 

39 

53 

45 

28 

44 

22 

30 

49 

46 

46 

43 

25 

33 

53 

37 

33 

22 

20 

21 

33 

27 

20 

20 

36.7 

WARRENTON 

MAX 

56 

70 

70 

73 

76 

71 

64 

63 

62 

60 

52 

56 

48 

53 

48 

48 

54 

50 

44 

51 

47 

53 

49 

38 

54 

57 

57 

53 

50 

50 

50 

56i0 

MIN 

*7 

54 

43 

44 

50 

50 

37 

29 

47 

47 

37 

33 

36 

22 

40 

39 

29 

30 

38 

22 

32 

33 

32 

29 

28 

23 

37 

23 

22 

26 

21 

34  •  6 

HASHINGTUN 

MAX 

«0 

71 

68 

71 

75 

73 

69 

60 

62 

62 

49 

52 

42 

50 

52 

48 

50 

53 

48 

50 

50 

51 

50 

39 

50 

53 

55 

56 

51 

49 

50 

55.5 

MiN 

*7 

52 

42 

40 

41 

50 

39 

28 

46 

41 

41 

30 

36 

21 

34 

37 

27 

28 

26 

28 

30 

33 

30 

30 

25 

30 

35 

28 

29 

28 

24 

34.1 

HAYCROSS 

MAX 

7« 

78 

74 

77 

79 

71 

66 

69 

68 

78 

65 

63 

52 

57 

69 

56 

54 

64 

58 

56 

61 

62 

56 

45 

54 

59 

62 

58 

49 

56 

60 

63.0 

MIN 

«6 

55 

38 

37 

51 

51 

41 

29 

37 

46 

45 

29 

37 

21 

32 

44 

41 

42 

47 

29 

32 

42 

44 

35 

26 

24 

2S 

35 

32 

27 

24 

37.0 

WAYNESBORO  3  NE 

MAX 

62 

68 

71 

73 

76 

68 

61 

63 

68 

61 

55 

53 

50 

49 

52 

50 

56 

54 

44 

52 

55 

55 

52 

40 

51 

58 

58 

59 

52 

50 

54 

57.1 

MIN 

49 

48 

40 

42 

42 

40 

40 

27 

38 

48 

40 

27 

39 

24 

40 

42 

31 

29 

36 

29 

28 

38 

32 

32 

27 

25 

26 

26 

29 

27 

20 

34.2 

WEST  POINT 

MAX 

56 

71 

73 

74 

74 

70 

66 

64 

61 

63 

62 

53 

51 

56 

53 

47 

56 

54 

40 

54 

53 

56 

52 

45 

52 

59 

54 

52 

46 

54 

53 

57.2 

MJN 

45 

51 

38 

42 

45 

48 

36 

29 

46 

49 

37 

24 

34 

21 

45 

38 

34 

30 

35 

26 

32 

35 

34 

27 

29 

21 

30 

21 

24 

21 

18 

33.7 

WOODRUFF  0AM 

MAX 

77 

78 

79 

76 

56 

60 

52 

52 

61 

47 

55 

43 

56 

60 

65 

MIN 

50 

52 

53 

39 

34 

35 

28 

46 

46 

29 

30 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3k? 

0  0  > 
H  < 

AILKT 

EVAP 

.09 

.08 

.01 

.07 

.09 

.08 

.07 

.08 

.06 

.09 

.06 

.08 

.09 

.09 

.11 

.04 

.12 

.02 

.07 

.03 

.08 

.04 

.04 

.09 

.07 

.09 

.09 

.08 

B2.23 

WIND 

15 

25 

12 

9 

37 

20 

41 

8 

19 

15 

42 

29 

30 

63 

11 

15 

13 

• 

61 

37 

23 

16 

30 

12 

11 

37 

10 

17 

15 

28 

25 

726 

ATEEHS  COL  OF  ACRI 

ETAF 

.02 

.03 

.04 

.04 

.09 

.06 

.08 

.08 

.04 

.01 

.04 

.04 

.03 

.02 

.04 

.05 

.03 

WIMD 

11 

8 

14 

18 

28 

23 

20 

6 

10 

47 

49 

11 

57 

IS 

24 

7 

20 

47 

91 

25 

42 

41 

9 

7 

38 

21 

26 

13 

37 

7 

10 

782 

KXPERIMZNT 

KVAP 

.07 

.03 

.08 

.05 

.06 

.09 

.08 

.05 

.02 

.04 

.04 

.05 

• 

.18 

.02 

.01 

.10 

.08 

.02 

.03 

.09 

• 

• 

.02 

.08 

* 

.20 

.06 

B1.66 

WIND 

70 

42 

19 

20 

34 

45 

68 

12 

27 

45 

62 

36 

73 

77 

40 

38 

19 

7 

59 

98 

27 

73 

30 

7 

41 

45 

41 

40 

54 

51 

26 

1326 

BOGGARDS  HILL 

ETAP 

.06 

.02 

.06 

.07 

.05 

.04 

.09 

.07 

.04 

.02 

.09 

.07 

.08 

.03 

.13 

.06 

.03 

.02 

.05 

.06 

.03 

.04 

.11 

.03 

.02 

.06 

.07 

.05 

.09 

.08 

.06 

1.78 

WIND 

7 

« 

6 

3 

10 

5 

23 

8 

5 

4 

41 

20 

16 

39 

8 

20 

6 

7 

45 

36 

9 

21 

21 

9 

6 

25 

7 

12 

14 

19 

7 

465 

KCMB  WB  AIRPORT 

ETAP 

• 

.01 

.06 

.00 

.03 

.16 

• 

• 

.09 

.07 

« 

.05 

.07 

• 

.11 

* 

.12 

* 

• 

« 

• 

.23 

.04 

.04 

.04 

.04 

1.18 

WIND 

7 

17 

16 

4 

23 

20 

107 

30 

2 

24 

77 

28 

69 

72 

18 

18 

22 

13 

71 

129 

32 

56 

46 

7 

24 

73 

46 

37 

26 

43 

30 

1187 

TIITOK  2  H 

ETAP 

.10 

.06 

.10 

.07 

.09 

.08 

.08 

.08 

.07 

.04 

.12 

.09 

.08 

« 

.20 

.04 

.06 

.04 

• 

• 

• 

.18 

* 

• 

.16 

.09 

.09 

B2.20 

WIND 

26 

46 

26 

3 

41 

18 

64 

20 

21 

19 

110 

56 

50 

90 

33 

46 

47 

27 

82 

87 

18 

61 

40 

71 

36 

46 

4 

35 

35 

37 

32 

1327 

8—  Rcfamc*  NotM  rollowing  StotlOQ  Indax 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


StatioD 

Daj  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A I  LEY 

ALMA  CAA  AIRPORT 
AaZRICUS  4  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL.   OF  AGRI 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAIELT 

CAIRO  3  NNW 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 

CABLTON  BRIDOl 

CXDASTOWN 

CLATTOX 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUTHBERT 

OAHLONEGA 

DALTON 

DOUGLAS 

EXPERIMENT 

riTZCERALD 

FLEMING  EXP  STA 

FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 

FORT  YALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GLENNTILLE 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

BABTWELL 

HAWXINSTILLS 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

SNOWFiLL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
IN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GKD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
T 

T 

T 

.1 
T 

T 

T 
T 

1.5 

T 
T 

T 

T 
.5 

1.5 
2 

T 

T 
T 

.5 
1 

T 

T 

2 

T 
T 
T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 

.6 
1 

T 

T 

2.0 
1 

.1 
1.5 
1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

S—  reUrwno*  notM  following  SUbon  lDd«x 
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Table  7  -  CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEOBGIA 
JANUARY  1955 


Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOUISVILLE 

HACON  WB  AIRPORT 

UILLEDGEVILLE 

MONTEZUMA  1  NE 

MONTICELLO 

NEWNAN 

QUITMAN 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SWAINSBORO 

TALBOTTON 

TALLAPOOSA  2  NNW 

THOMASVILLE 

VALDOSTA  4  NW 

WARRENTON 

WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

3.7 

T 
T 

T 
T 

.5 

1.5 
1 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 
3.0 

T 
2.0 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

County 

1 

Longitude 

g 

> 

Obser- 
vation 
time 

Obeerver 

Refer 

to 
tables 

[Temp. 

1 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

81  18 

240 

8A 

GEORGE  W.  DOWDY 

s  c 

AOAIftSVlLLE 

0O41 

BAR TOW 

12 

34  22 

64  56 

710 

BA 

HARVEY  C.  MOTT 

s  c 

ADEL 

00» 

COOK 

16 

31  08 

69  25 

240 

BROOKS  ALDERMAN 

s 

AlLEy 

0090 

MONTGOMERY 

82  14 

8A 

BA 

JAMES  A.  STACY 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  21 

69  13 

293 

7A 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  5  7 

ALIANV 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31  3* 

84  09 

200 

7A 

7A 

FRANK  S.  ORTON 

2  3  5  7 

ALLATOONA  DAM  2 

0181 

BARTOW 

5 

34  10 

84  44 

975 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

ALMA  CAA  AtRPOftT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

62  31 

198 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOH. 

2  3  5  7 

AMEAICUS  «  ENE 

0293 

84  10 

6P 

7A 

BLANCHE  S.  RMYNE 

AMERICUS  SCS 

0238 

SUMTER 

6 

32  06 

64  16 

490 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  58 

8)  23 

700 

6P 

8A 

P'lOF.  E.  S.  SELL 

2  3  5  7 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 

0432 

CLARKE 

10 

3)  55 

85  22 

685 

6P 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  5  6  7 

ATHENS  HB  AIRPORT 

0439 

CLARKE 

10 

33  57 

89  19 

796 

MID 

8A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

ATLANTA  W8  AIRPORT 

84  25 

MID 

HID 

AUGUSTA  W8  AIRPORT 

0493 

RICHMOND 

14 

S3  22 

81  56 

143 

MID 

MID 

u!s!  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

AUGUSTA 

0500 

RICmONO 

14 

33  28 

61  58 

ISO 

6P 

6P 

FRANK  K.  HYERS 

2  9  5  7 

BAINBRIOGE 

0991 

DECATUR 

6 

SO  59 

84  34 

110 

5P 

7A 

CHIEF,  FIRE  DEPT. 

2  3  5      7  C 

BALL  GROUNO 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

S 

BEAVERDALE 

0746 

WHITF lELD 

34  55 

84  51 

BA 

HENRY  E.  WARMACK 

BELLVILLE 

0767 

EVANS 

11 

32  09 

81  58 

185 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

C 

BLACKBEARD  ISLAND 

09*6 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

5P 

5P 

U.S. FISH  6  WLDP  SVC 

2  3  5  7 

BLAIRSVI'.LE  EKP  STA 

0969 

UNION 

7 

34  91 

83  96 

1938 

8A 

BA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5  7 

BLAKELV 

0979 

EARLY 

6 

31  23 

64  56 

300 

7P 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5  7 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

34  53 

84  17 

6A 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

34  12 

83  02 

780 

BA 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

BftASSTOWN  BALD 

1170 

TOWNS 

7 

34  92 

83  49 

4780 

BA 

TVA-147 

9 

BROOKLET  1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

92  23 

81  41 

190 

6P 

£P 

W.  C.  CROMLEY 

2  3  5  7 

BRUNSWICK 

13ii0 

GLYNN 

2 

31  09 

81  29 

14 

5P 

5P 

0.  R.  ROBERTS 

2  3  5  7 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

81  23 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

I 

32  19 

84  31 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

C 

BURTON  DAH 

1413 

RABUN 

14 

54  47 

83  33 

1770 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

c 

BUTLER 

1429 

TAYLOR 

6 

32  33 

84  14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  57 

116 

BA 

EDWIN  S. EPSTEIN,  JR 

3 

CAIRO  2  NNW 

84  13 

6P 

6P 

J.  0.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

84  98 

650 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2  3  5  7 

CAMILLA 

1900 

MITCHELL 

6 

31  14 

64  13 

177 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5  7 

CAMP  STEWART 

19*4 

LIBERTY 

11 

31  52 

81  37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3  5  7 

CANTON 

1985 

CHEROKEE 

5 

34  14 

64  29 

694 

7A 

C.  8.  TEASLEY 

3  C 

CARLTON  BRIDGE 

62  59 

aA 

8A 

CARNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

83  14 

700 

7A 

JOHN  W.  CARROLL 

3  C 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

990 

6P 

6P 

CITY  OF  CARROLLTON 

2  3  5      7  C 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

34  36 

84  42 

695 

BA 

RALPH  M.  MESSER 

3 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  09 

84  48 

735 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

2  3  5  7 

CARTERSVILLE  3  SW 

I 

84  50 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPRINGS  A  SSW 

1715 

POLK 

34  03 

85  21 

800 

MID 

WILLIAM  W.  BARNET 

C 

CEDARTWN 

1732 

POLK 

34  01 

85  15 

797 

6P 

7A 

CHARLES  H.  BRUMBY 

2  3  5  7 

CHATSWORTH  1  W 

1S56 

MURRAY 

12 

34  46 

800 

7A 

WILLIAM  L.  ELROO 

3  C 

CHICKAMAUCA  PARK 

1906 

WALKER 

IB 

34  55 

85  16 

789 

9P 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

3 

CHOESTOE 

83  54 

BA 

CLAYTON 

1962 

RABUN 

14 

34  53 

83  24 

2000 

6P 

6P 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3  5  7 

CLERMONT  3  SW 

1996 

HALL 

3 

34  27 

83  48 

1100 

MID 

JOHN  E.  QUILLIAN 

C 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

83  46 

1570 

BA 

MARY  L.  SUTTON 

3 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

250 

5P 

8A 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2  3  5  7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

84  56 

MID 

MID 

CONCORD 

219B 

PIKE 

6 

33  05 

84  27 

825 

c!  R.  SMITH 

3 

COOLIDGE 

2238 

THOMAS 

B 

31  01 

83  52 

290 

HID 

C.  W,  ELLINGTON,  JR 

C 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

94  38 

84  05 

1919 

MID 

HARRY  M.  eUTLER 

C 

COftDELE 

2266 

CRISP 

6 

31  58 

89  47 

310 

8A 

S.  E.  COX 

2  3  5  7 

CORNELIA 

HABERSHAM 

83  32 

6P 

7A 

COVINGTON 

2310 

NEWTON 

9 

33  36 

83  52 

750 

6P 

BA 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5  7 

CUMHING  t  N 

2408 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  oe 

1300 

BA 

MILES  M.  WOLFE 

3 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

GORDON 

12 

34  27 

65  06 

SA 

JOSEPH  a.  OAVIS 

3 

CUTHBERT 

2490 

RANDOLPH 

12 

31  46 

84  47 

461 

9P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5  7 

DAHLONEGA 

83  59 

7P 

8A 

MISS  EMILY  GAIULARD 

DALLAS 

2435 

PAULDING 

5 

33  55 

84  50 

1015 

BA 

MISS  EVELYN  J.TINNE 

3  C 

DALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  58 

790 

8A 

8A 

JOHN  E.  MC  LELLAN 

2  3  5  7 

OANBURC  6  NNE 

2502 

LINCOLN 

33  56 

82  38 

MID 

M.    IRENE  DUBOSE 

C 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

6 

31  46 

84  27 

359 

7A 

S.  W.  KENNEY 

3 

OAWSONV I LLE 

84  07 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

34  46 

84  13 

1900 

6A 

TVA-633 

3 

OOC TORT OWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

81  51 

80 

BA 

R.  C.  THOMPSON 

3 

DOLES 

2728 

WORTH 

6 

31  42 

83  53 

260 

MID 

JOHN  R.  RUSS 

C 

OONALSONVILLE  3  W 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

82  51 

6P 

BA 

DONALD  H.  WINGATE 

2  3  5  7 

OOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  49 

84  45 

1219 

BA 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  55 

61  43 

103 

BA 

e.  H.  EVANS 

3 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

9 

32  33 

82  55 

259 

6P 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5  7 

DUBLIN  2 

2844 

LAURENS 

32  32 

82  54 

190 

MID 

CITY  OF  DUBLIN 

C 

EASTMAN 

83  11 

5P 

5P 

MRS.  ALICE  PAUL 

2  3  5  7 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

6 

31  34 

295 

MID 

DAN  W.  HAMMACK 

C 

EL6ERTQN 

3060 

ELSERT 

14 

34  07 

82  52 

690 

JOHN  H.  BAKER 

3 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

8A 

A.  D.  DOVER 

3 

EMBRY 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

8A 

MISS  JANETTE  ALLGOOD  3 

EXPERIMENT 

SPALDING 

84  17 

lOA 

lOA 

DR.  R.  H.  WEBSTER 

2  3  5  6  7 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

8A 

OYHPLE  D.  WARMACK 

1 

FARGO 

3313 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

115 

HIO 

ST  REGIS  PAPER  CO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

C 

FITZGERALD 

3366 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  IS 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

2  3  5  7 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

84  SO 

8A 

TVA-109 

3  C 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  25 

19 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5      7  C 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

IB 

34  96 

65  21 

710 

5P 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

62  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3  C 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CMARLTOr; 

15 

30  44 

62  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLO  LF  R 

2  3  5  7 

FORSYTH  \  S 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  5  7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

6P 

MRS.  MAYHE  R.  HAYES 

2  3  9  7 

FORT  VALLEY  J  E 

3544 

PEACH 

9 

32  34 

83  51 

500 

MID 

9A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3  5  7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

3 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

83  50 

1254 

6P 

SAM  S,  HAR8EN 

2  3  9  7 

Station 

4 

County 

on 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refet 

to 
tables 

Index] 

Q 

1 

1 

3 

1 

o 
Q 

Temp. 

a 

1 

GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 

HAMILTON  4  W 

3754 
5782 
3899 
3936 
4033 

TATTNALL 

HARRIS 

GREENE 

SPALDING 

HARRIS 

1 

B 

10 

9 

31  56 

32  36 

33  34 

32  45 

81  55 
85  05 
89  U 

64  96 

175 
400 
620 
980 

7P 

5P 
6P 

7P 
6P 
8A 
6A 

W.  C.  BARNARD 
GA.  POWER  COMPANY 
MRS.LILLIE  CHRISTIE 

BLUE  SPrInGS  farm 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 

C 

HARALSON 
MARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HAZlEMURST 
HEMPTOWN  GAP 

4070 
4133 
4170 
4204 
424S 

COWETA 

MART 

PULASKI 

JEFF  DAVIS 
UNION 

6 

14 
9 

7 

S3  14 
34  21 
32  17 

34  52 

84  94 

82  56 
63  28 

84  06 

640 
785 
235 

2100 

5P 
6P 

MID 
7A 
BA 

HIS 

MRS.  RUTH  T .  GABLE 
SAMUEL  A.  VERNER 
R.  A.  K  LENDON 

TVA-lSl 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

3 

HIAWASSEE 
HOGGARDS  MILL 
JACKSON  DAM 

JE5UP 

4279 
4388 
4623 
4646 
4671 

TOWNS 
BAKER 
BUTTS 

WAYNE 

6 
9 

1 

94  57 
31  12 
33  19 

31  37 

83  46 
64  27 
83  51 

81  59 

1990 
132 
420 

1465 

MID 
6P 

7A 
8A 
HID 
7A 

TVA-151 

EMORY  UNI  FLD  STA 
GA.  POWER  COMPANY 

A.  C.  MAYERS 

3 

2  3  5  6  7 

C 
C 

JOHNTOWN 
J0NES80H0 
KENSINGTON 
K INQSTON 
LAFAYETTE 

4668 
4700 
4802 
4854 
4941 

DAWSON 
CLAYTON 
WALKER 

WALKER 

9 
6 

16 

34  31 
33  31 
94  46 

94  42 

8*  17 
64  21 
89  22 

89  17 

930 

820 
720 

6P 

HID 
8A 
8A 
8A 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 
E.  J.  SWINT,  SR. 
TVA-722 

JOHN  R.  BEAVERS 

c 

9 

3 

2  3  6      7  C 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LIME  BRANCH 
L INCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 

4949 
5185 
5192 
5204 
5242 

TROUP 

OGLETHORPE 
POLK 

TOWNS 

3 
14 

7 

33  02 
33  92 

33  &6 

34  56 

89  02 
83  07 
89  16 

83  99 

740 
720 
850 
500 

6P 

8A 
6A 
HID 
8A 

PAUL  6.  SMITH 

MRS. SIDNEY  E.STEVENS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TVA-193* 

2  3  6      7  C 
3  C 

C 

3 

LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE 

5314 
5366 
9394 
5443 
5633 

JEFFERSON 

TELFAIR 

STEWART 

JACKSON 

11 
9 
3 

10 

33  00 

31  55 

32  03 

34  15 

62  24 
62  41 
64  48 

83  34 

337 
150 
635 
556 

6P 

BA 

MID 

6P 

HID 
HID 

NES8IT  BAKER 

W.   ALEX  JERNIGAN 

R.  L.  MITCHELL 

EARL  L.  SAILERS 

2  3  5      7  C 
2  3  6  7 

C 

3 

MIOVILLE 

HILLEOGEVILLE 

MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 
HONTICELLO 

5858 
5874 
58B2 
5979 
5988 

eURKE 

BALDWIN 

JENKINS 

JASPER 

11 
10 
11 

9 

32  50 

33  05 

32  48 

33  18 

82  14 

83  13 
81  66 

63  41 

186 
320 
180 
326 

6P 
5P 
6P 

7A 
6P 
7A 

MRS.  E,  B.  KING 
H.  LOUIS  KORNE 
HARK  G.   MC  COMB 

BENJAMIN  G.  JONES 

3 

2  5  5  7 
2  3  5  7 

2  3  6  7 

MOULTRIE  2  ESE 
HOUNT  VERNON  3  WNW 
NEEL  GAP 
NEWNAN 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

6087 
6126 
6266 
6335 
6360 

COLQUITT 
WHEELER 
UNION 

BAKER 

16 

7 
6 

31  10 

32  12 
34  44 

31  17 

83  45 

82  38 

83  69 

84  37 

340 
166 
3300 
990 

6P 
6P 

6P 
7A 
8A 
7A 

RADIO  STATION  WMTM 

L.  G.  REYNOLDS 
TVA-135 

EMORY  UNI  FLD  STA 

2  3  6  7 
3 

3  C 
C 

NOONTOOTLA  CHEEK 
NOfiCROSS  A  N 
NOT T ELY  DAM 
PEARSON 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

6399 
6407 
6471 
6679 
7046 

FANNIN 
GWINNET 
UNION 

HARRIS 

7 
3 

3 

34  42 
34  00 
34  66 

32  47 

64  13 
84  12 
84  05 

84  51 

2060 
1026 
1740 
205 

6P 

8A 

aA 

8A 
MID 

TVA-112 

MRS.  M.  M.  DEMPSEY 
TVA-573 

G.  C.  GOODMAN 

3 
3 
3 

2  9  5  7 

QUITMAN 
RESACA 
RINGGOLD 

ROME 

7276 
7430 
7489 
7499 
7600 

8R00KS 
GORDON 
CATOOSA 

FLOYD 

16 
12 
IB 

30  47 
34  35 
34  55 

34  15 

63  33 

84  57 

85  07 

85  10 

180 
660 
620 
620 

6P 
6P 

SA 
8A 

MRS.ROSSIE  0.  JONES 
TOBE  0.  HOLLAND 
TVA-721 

WILLIAM  M.  TOWERS 

2  3  6  7 
3 
3 

2  3  6  7 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7605 
7610 
7642 
7647 
7860 

FLOYD 
FLOYD 
CHATHAM 

CHATHAM 

12 
2 

2 

34  10 
94  21 
32  00 

32  01 

86  16 
66  10 
81  16 

60  61 

700 
637 
22 
38 

MID 
MID 
MIO 
6P 

MID 
MID 
8A 
MID 

J.   M.HONTGOMERY,  JR 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
0.  A.  BISSETT 

U.  5.  COAST  GUARD 

C 

2  3  6  6  7  C 
2  3  6  7 

2  3  5  7 

SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
SUCHES 

SHAIN560R0 

8223 
8269 
8414 
8436 
8496 

HANCOCK 
GILMER 
UNION 

EMANUEL 

11 
12 

11 

33  18 

34  47 
34  41 

32  36 

82  59 
84  18 
84  01 

82  20 

660 
2300 

780 

5P 

MID 

6A 

eA 

eA 

WILLIAM  H.  WARREN 

TVA-111 

TVA-116 

C.  H.  MC  MILLAN 

3  C 
S  C 
9 

2  3  5  7 

SWEET  GUM 
SYLVAN  1 A 
TALBOTTON 

TAYLORSVILLE 

8504 
8517 
859  5 

6647 

6600 

FANNIN 
SCREVEN 
TALBOT 

BARTOW 

14 

^5 

34  58 
32  46 
32  40 

34  05 

84  13 
61  38 
64  32 

84  59 

1800 
210 
700 

1000 

6P 
6P 

BA 
MID 
BA 

TVA-129 

CITY  WTR  6  LT  DEPT 
L.  R.  MINER,  SR. 

DR.  W.  K.  COUSINS 

3  C 

C 

2  9  5  7 
3 

THE  ROCK 
THOMASVILLE 
TIFTON  2  N 

TOCCOA 

8657 
8703 
8740 

UPSON 
THOMAS 
TIFT 

STEPHENS 

6 
6 
16 

14 

32  68 

30  61 

31  28 

34  35 

84  14 
83  59 
63  32 

83  19 

800 
276 
370 
2180 

6P 
BA 

6P 

MID 

8A 

BA 

CECIL  HARRIS 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

FRED  BELL 

RADIO  STATION  WLET 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7 

2  3  5  7 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALOOSTA 

WALESKA 

B806 
B854 
6964 
6969 
9077 

TOWNS 

WHITFIELD 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

IB 
16 

5 

34  48 
34  52 
30  50 

34  19 

B3  42 
85  02 
B3  18 

64  33 

BBO 

200 
1100 

MID 

7A 

HID 

7A 

TVA-154 
TVA-392 

WATER  WORKS  DEPT 
wis!  MARY  P.  CLINE 

3  C 
CLOSED  10/94 
3 

WARRENTON 
WASHI NGTON 
WATKINSVILLE  SCS 
WAYCR05S 
WAYNESBORO  3  NE 

9141 
9157 
9169 
9166 
9194 

WARREN 

OCONEE 

WARE 

BURKE 

11 

10 
13 
14 

33  24 

33  62 
31  13 
33  07 

B2  40 

B3  26 
82  22 
61  5B 

900 
616 
790 

140 

250 

6P 
6P 

6P 
6P 

6A 
6A 
HID 
BA 
6P 

L.  MONROE  CA50N 

SOIL  CONSERV.  SVC 
JOHN  J.  TOBOLA 
CITY  OF  WAYNESBORO 

2  3  5  7 

C 

2  3  5  7 
2  3  6  7 

WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 
WOODBURY 
WOODRUFF  DAM 
WOODSTOCK 

9291 
9466 
9506 
9519 
9524 

TROUP 

BARROW 

MERIWETHER 

DECATUR 

CHEROKEE 

10 

6 
5 

32  52 

33  58 
32  59 
30  43 

34  06 

66  11 

63  43 

64  36 
84  52 
84  31 

575 
975 
800 
230 
992 

6P 
6A 

BA 
HID 
BA 
BA 
8A 

J.  SMITH  LANIER 
CO  FORESTRY  UNIT 
ALVIN  A.  SIMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  G.  BOOTH 

2  3  6  7 

C 

3 

2  3  5      7  C 
S 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

7 

34  56 

63  51 

1920 

8A 

TVA-146 

3 

NEW  STATIONS 

VALOOSTA  4  NH 

8974 

LOMtDCS 

18 

90  52 

8S  20 

a»9 

8P 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

2  3  5      7  C 

H1WAS5EE.     6-OCHLOCKONEE,     9-OCMULGEEi     10-OCONEE,     11-OGEECHEEr     1 2-OOSTANAULA .     13-SATILUi  lA-SAVANNAH, 
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RinRiifcs  Nons 

The  four  dtglt  Idantlf tcation  QUHb«ra  lo  th«  Index  ouab«r  column  of  tti*  Station  Ind*z  arc  aanigDCd  on  s  state  baala.     Thor*  «111  b«  no  duplication  of  nuabera  vltbln  a  atata. 
Plffuraa  and  lattara  follovlng  the  atatlon  naae,  auoh  as  13  SSI,   Indicate  dlatance  in  ailea  and  direction  froa  the  post  office. 
Obaer¥atlon  tiaea  given  in  the  Station  Index  are  in  local  atandard  tiae. 

Delayed  data  and  correctioaa  «ill  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  iasuea  of  tbta  bulletin, 

Honthly  and  aeaaonal  anovfall  aad  heating  degree  daya  for  the  preceding  12  aontha  will  be  carried  in  the  June  laaue  of  thla  bullatia. 

Statlona  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  in  the  tablaa,  are  either  aiaaing  or  reoelved  too  late  to  be  included  In  tbla  laaue. 

uaed  in  tbla  bulletin  are:     teaperature  in  *r. ,  precipitation  and  evaporation  in  inchea,  and  wind  aoveaent  In  ailea.     Degree  daya  are  baaed  on  a  daily 

Evaporation  la  aeasured  In  the  atandard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  onleaa  otberwiae  ahown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  Included  in  anowfall  averagea  in  Table  1,  beginning  with  July  194B. 
Aaounta  in  Table  3  are  froa  non-recording  gagea ,  unleaa  otberwiae  indicated. 

Data  In  Tablea  3,   5  and  6  and  anowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  houre  ending  at  tiao  of  obaervatlon.     See  the  Station  Index  for  obaervatlon  tiae. 

Snow  on  ground  in  Table  7  la  at  observation  ttae  for  all  except  leather  Bureau  and  CAA  atationa.  Por  tbeae  atatlona  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  B.8.T.  ITR  EQUIV  in  Table  7  aeans  the  water 
equivalent  of  enow  on  the  ground.  It  le  aeasured  at  selected  stationa  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  la  two  inchea  or  aore.  Water  equivalent  saaplea  are  neceaaarlly  taken  froa  diffarsnt  points 
for  aucceaaive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  cauaea  of  local  variability  in  the  anowpack  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

-    No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Mo  record  in  Tables  2  and  ft  is  indicated  by  no  entry. 

•     Aaount  Included  In  follovlng  aeasureaent ,   tlae  dlatrlbutlon  uakaown. 

O    Data  in  the  coLuan  forwerly  beaded  No.  of  Days   .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Daya   .10  or  aore  effective  January  1,  1954. 
//    Cage  ia  equipped  with  a  vindsbleld. 
AH  Data  baaed  on  obaervatlonal  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  Bonth. 

C     In  the  -Refer  to  Tablea"  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  atatlona.     Tbeae  stations  are  proceseed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  eatiaated,  ualng  a  ratio  of  1  Incb  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  aore  days  of  record  nlsslng;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  repreaent  the  value  for  a  full  aontb. 
R    Aaounta  fron  recording  gage  (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounta  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  snail  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  aonth. 

Additional  Inforaatlon  regarding  the  climate  of  Georgia  aay  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllaatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Atlanta,  Georgia. 
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WEATHER  SUMMARY 


Serious  dryness  in  the  south  and  east  and  moder- 
ate floods  in  the  northwest  were  the  principal 
features  in  February.     Although  the  statewide 
precipitation  average  of  3.46  inches  was  1.14 
inches  below  normal,   the  division  averages  were 
more  revealing.     The  Northern  Division  averaged 
6.30  inches,  while  the  Middle  Division  averaged 
3.20  inches,   and  the  Southern  Division  averaged 
only  2.13  inches  one-third  as  much  as  the  North- 
ern Division.     Drying  of  the  soil  in  southern 
and  eastern  areas  became  progressively  worse 
since  precipitation  after  the  6th  was  light  and 
infrequent  and  subsoil  moisture  had  not  recovered 
from  the  effects  of  the  prolonged  summer-fall 
drought.     Monthly  amounts  ranged  from  11.92 
inches  at  Flat  Top  in  the  extreme  north  to  1.17 
inches  at  Waycross  in  the  southeast.     The  great- 
est daily  amount,   5.00  inches,  occurred  on  the 
6th  at  Clayton,  also  in  the  extreme  northern 
part  of  the  state.     Snowfall  was  negligible, 
averaging  less  than  a  measurable  amount.  Tem- 
perature-wise,  the  first  two  weeks  were  unsea- 
sonably cold  and  the  last  half  of  the  month  was 
much  above  normal,  resulting  in  a  statewide 
average  of  51.3°,   or  1.4°  above  normal.  Ex- 
tremes during  the  month  ranged  from  84°  at 
Eastman  on  the  27th  to  3°  at  Blairsville  Exp. 
Station  on  the  13th.     Only  nine  Februarys  have 
experienced  minima  lower  than  3°  since  records 
began  in  1892.     According  to  available  records, 
the  percentage  of  possible  sunshine  was  moder- 
ately above  normal  in  the  extreme  northwestern 
and  southeastern  areas  and  near  normal  in  most 
other  areas  of  the  state. 

The  month  began  with  seasonable  temperatures 
and  cloudy  skies.     An  advancing  area  of  low 
pressure  extending  from  the  Ohio  Valley  to 
Oklahoma  brought  scattered  thunderstorms  and 
moderate  showers  to  the  northwest  corner  of 
the  state  on  the  1st  and  to  other  areas  of  the 
north  portion  on  the  2nd.     Warm  air  drawn  north- 
ward by  this  system  raised  temperatures  to  well 
above  normal  over  the  entire  state  on  the  2nd. 
Cold  air  associated  with  a  large  high  pressure 
system  centered  along  the  Canadian  border  pushed 
southward  into  Georgia  on  the  3rd  bringing 
variable  cloudiness  and  falling  temperatures. 
On  the  4th  and  5th  temperatures  were  moderately 
below  normal  in  the  east  portion  and  seasonably 
cold  elsewhere.     A  northeastward  moving  low 
pressure  system  along  the  Gulf  coast  spread  the 
forward  edge  of  its  extensive  precipitation 
area  into  the  west  portion  on  the  afternoon  of 
the  5th  and  over  the  entire  state  on  the  6th. 
Rainfall  amounts  were  generally  heavy  with  up 
to  4  inches  in  northern  areas,  resulting  in 
moderate  flooding  on  the  Etowah  and  Oostanaula 
Rivers.     The  disturbance  also  circulated  warm 
air  northward,   bringing  mild  temperatures  to 
some  areas  on  the  6th  and  7th.     A  small  off- 
shore Low  caused  light  rains  in  coastal  areas 
of  Georgia  on  the  8th.     Cooler  and  drier  but 
rather  temperate  air  from  the  southern  Plains 
region  returned  temperatures  to  near-normal 
accompanied  by  abundant  sunshine  during  the  8th 
and  9th.     Light  rains  during  the  lOth-llth 
resulted  when  a  cold  front  stemming  from  a 
disturbance  along  the  Canadian  border  swept 
eastward,  ushering  in  the  leading  edge  of  a 
large  Arctic  air  mass.     Temperatures  plunged 
to  the  lowest  levels  of  the  month  during  the 
llth-14th  period.     Many  stations  recorded  their 
lows  for  the  month  on  the  12th  or  the  13th, 
when  average  temperatures  were  20°  or  more 


below  normal  in  spite  of  the  clear  skies  and 
welcome  sunshine.     Seasonable  temperatures 
returned  on  the  15th  and  16th  under  the  influ- 
ence of  prevailing  southerly  winds.  Moisture- 
laden  warm  air  associated  with  the  approach  and 
passage  of  a  slow-moving  cold  front  raised  tem- 
peratures moderately  on  the  17th  and  caused  gener 
al  rains  during  the  16th-17th  which,  although 
mostly  light  to  moderate,  were  locally  heavy  in 
the  Columbus  area.     The  southern  edge  of  a  cooler 
air  mass  followed  the  cold  front  passage,  re- 
storing dry  and  seasonably  cool  weather  on  the 
18th  and  19th.     A  pronounced  flow  of  southerly 
winds,   resulting  from  a  High  along  the  Atlantic 
coast  and  a  strong  Low  moving  eastward  across 
the  central  part  of  the  country,  produced  a 
4-day  warm  period  from  the  20th  through  the  23rd. 
Maximum  temperatures  reached  the  high  60 's  in 
the  north  and  the  middle  70 's  in  the  south  por- 
tion of  the  state  while  minima  generally  were 
near  50°  during  this  period.     The  arrival  of 
the  cold  front  on  the  22nd,   and  the  development 
of  a  secondary  low  pressure  center  just  south- 
west of  Georgia,  spread  rain  across  most  of  the 
state  during  the  22nd-25th  period.  Precipitation 
amounts  were  generally  light  except  in  the 
extreme  north  portion  where  heavy  rains  fell  on 
the  22nd.     Cooler  air  following  the  front  again 
produced  fair  and  seasonable  weather  during  the 
24th  to  26th  period.     Southerly  winds  on  the 
27th  and  28th,  with  the  state  situated  between 
high  pressure  off  the  south  Atlantic  coast  and 
an  approaching  area  of  low  pressure  from  the 
northwest,  resulted  in  the  warmest  period  of 
the  entire  month.     Maximum  temperatures  reached 
to  the  middle  and  high  70' s  on  both  days.  Minima 
generally,  were  55°  or  higher  on  the  28th.  A 
little  light  rain  occurred  on  both  days,  mostly 
in  the  north  portion. 

Topsoil  moisture  was  mostly  adequate  but  becom- 
ing deficient  in  the  south  and  east  portions. 
Cold  in  the  middle  part  of  the  month  retarded 
growth  of  vegetation.     The  unseasonable  mildness 
during  the  last  ten  days  of  the  month  restored 
grains  and  pastures  to  good  condition  and  pro- 
moted growth  of  early  planted  vegetables.  Peach 
trees  in  the  central  belt  began  to  bloom  during 
the  last  week.     Considerable  plowing  was  done 
during  the  month  but  planting  was  slow. 

The  U.   S.  Geological  Survey  '•eports  that  in  the 
southern  part  of  the  state,  many  small  streams 
were  dry  at  the  end  of  the  month  that  had  been 
flowing  a  week  earlier       Streamflows  and  well 
levels  were  reported  to  be  falling  steadily  in 
that  area. 

No  destructive  storms  were  reported  in  February. 

FLOODS  -  Heavy  rains  in  northwest  Georgia  on 
the  5th-6th  resulted  in  moderate  flooding  on 
the  Etowah  and  Oostanaula  Rivers.     No  casual- 
ties were  reported. 

The  Etowah  River  at  Canton,  Georgia,  was  above 
its  flood  stage  of  17  ft.  during  the  7th  and 
8th,  reaching  a  crest  of  20.1  ft.  on  the  7th. 

At  Resaca,  Georgia,   the  Oostanaula  River  crested 

at  23.4  ft.  on  the  9th  and  was  above  its  22  ft. 

flood  stage  from  the  7th  to  the  9th.     At  Rome, 

Georgia,   the  crest  of  21.7  ft.  was  about  3  ft. 
below  flood  stage. 

J,  E.  Stork 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 
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J3 
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1892 

52 

3 

77 

18 

3.30 

1893 

52 

8 

87 

22 

5.40 

1894 

50 
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81 

17 

7. 17 

1895 
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0 

80 
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3.12 

1896 

49 
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79 

3 

5.68 
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52 

2 

83 

16 
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46 
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79 
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1 . 19 
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45 
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82 

-12 

7.06 

1900 
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8 

81 

0 

8.18 

1901 

45 

0 

76 

9 

4.53 
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42 

6 

79 

11 

7.25 
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50 

8 

86 

9 

7.87 
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48 

2 

84 

10 

4  .10 
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41 

9 

81 

-  8 

6.90 
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47 

6 

78 

12 

2.35 

1907 

49 

6 

81 

18 

3.22 

1908 

45 

2 

79 

9 

5.56 

1909 

52 

0 

85 

8 

5.54 

1910 

46 

9 

83 

8 

4.78 

1911 

54 

5 

85 

13 

2.16 

1912 

44 

4 

83 

4 

5.57 

1913 

50 

0 

82 

17 

4.94 

1914 
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7 

80 

15 

5.90 
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2 

78 

19 

3.96 
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49 
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84 

15 

3.56 

1917 
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1920 
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1924 
1925 
1926 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 


Temperature 


49.1 
55.0 
49.5 
46.8 
52.3 

56.4 
50.2 
47.2 
54.0 
51.4 

59.0 
49.4 
49.2 
53.9 
50.0 

58.1 
50.9 
45.0 
49.8 
46.3 

49.5 
55.5 
55.2 
47.0 
44.3 


Precipitation 


5.05 
2.18 
7.16 
4.74 
3.82 

6.19 
4.45 
3.93 
2.15 
4.51 

4.30 
5.38 
8.36 
1.64 

2  .81 

3  .54 
5.88 
4.11 
3.60 


1.09 
8.89 


Temperature 

Precipitation 

Yeai 

0 

a 

IS 

V 

9 

Averi 

o 

ja 
o> 

i2 

o 

i 

3, 

> 
< 

1942 

44.4 

78 

8 

4.51 

1943 

50.4 

83 

5 

1.68 

1944 

55.4 

87 

4 

6.09 

1945 

53.2 

85 

8 

5.26 

1946 

51.5 

81 

14 

3.82 

1947 

43.6 

80 

7 

1.51 

1948 

52.1 

87 

16 

4  .56 

1949 

55.8 

84 

20 

5.58 

1950 

54.4 

86 

16 

2.26 

1951 

50.5 

85 

-  1 

2.01 

1952 

52.1 

80 

14 

4.90 

1953 

51 .3 

84 

15 

6.24 

1954 

53.5 

82 

13 

2.06 

1955 

51.3 

84 

3 

3.46 

All 

Years 

49.9 

4.60 

Data   in  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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5.82 

2,05 

23 
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.0 
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75 

28 

1 1 
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1.8 

73 

28 
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0 

1 

17 
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2,57 

6.00 

6 

.  0 
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4 
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5*. 7 

34,0 

44.4 

.  2 

69 

28 

9 

13 

574 

0 

0 

14 

0 

7.82 

2,26 

2.66 

7 

.0 

0 

8 

6 

3 

0AHL0NE6A 

54.6 

34,0 

44.3 

1.2 

71 

28 

9 

12 

569 

0 

1 

12 

0 

10.48 

4,61 

3.40 

7 

.0 

0 

7 

5 

3 

DALTON 

AM 

52.4 

31,6 

42.0 

- 

2.8 

72 

28 

12 

13 

637 

0 

1 

13 

0 

7.65 

2,03 

2.64 

6 

GAINESVILLE 

56.6 

34.4 

45.5 

2.1 

70 

23+ 

10 

12+ 

542 

0 

1 

13 

0 

6.21 

,70 

2.45 

7 

T 

0 

7 

4 

3 

HARTWELL 

1*2 

73 

23+ 

1 3 

1 3 
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0 

0 

13 

0 

4.83 

,04 

2.25 

7 

.0 

0 

3 

2 

JASPER   1  NNW 

54.5 

35,1 

44.8 

,  1 

72 

28 

8 

12 

55a 

0 

1 

11 

0 

4.93 

,73 

2,00 

6 

.  0 

0 

5 

4 

2 

LAFAYETTE 

58.8 

32.6 

45.7 

.  7 

75 

28 

10 

12 

535 

0 

0 

12 

0 

6.20 

.77 

.0 

0 

ROME 

61.0 

34,6 

47.8 

2.8 

80 

28 

12 

13 

476 

0 

1 

13 

0 

7.47 

2.65 

2,50 

6 

T 

0 

6 

5 

3 

ROME  WB  AIRPORT 

57.3 

33,3 

46.3 

i  3 

75 

28 

10 

13 

545 

0 

1 

12 

0 

7.15 

1.75 

3,05 

6 

T 

T 

11 

6 

4 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

5  9.3 

34,3 

46.8 

2.6 

72 

27 

9 

13 

503 

0 

1 

12 

0 

6.82 

1.80 

1 .85 

11 

.  0 

0 

5 

5 

5 

TOCCOA 

57.2 

35,5 

46.4 

1.9 

72 

23 

10 

13 

514 

0 

1 

11 

0 

7.09 

1.57 

2.66 

7 

.0 

0 

7 

4 

2 

WASHINGTON 

61.0 

36,3 

48.7 

1.7 

75 

28 

12 

13 

455 

0 

0 

7 

0 

3.34 

- 

1.56 

1.26 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

0 1 V I S I  ON 

45.7 

6.30 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

63.3 

37,0 

50.2 

- 

.3 

77 

28 

16 

13 

412 

0 

0 

12 

0 

1.88 

- 

1.85 

1  .49 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

AUGUSTA 

64.2 

39,4 

51.8 

1.9 

76 

28 

18 

12+ 

365 

0 

0 

9 

0 

2.69 

- 

1.52 

1.34 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

BROOKLET   1  W 

68.1 

41.8 

55.0 

3.0 

82 

28 

20 

12 

281 

0 

0 

4 

0 

1.65 

2.26 

1.22 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

CARROLLTON 

59.0 

35.7 

47.4 

- 

.5 

73 

28 

12 

13 

488 

6 

1 

9 

0 

4.93 

.18 

1.79 

7 

.  0 

0 

6 

3 

2 

COLUMBUS 

66.0 

40.9 

53.5 

3  •  2 

78 

27 

17 

1  3 

320 

0 

0 

6 

0 

3.60 

1.74 

1.37 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

62.8 

39.1 

51.0 

1,4 

77 

27 

17 

13 

385 

0 

0 

6 

0 

4.02 

- 

.65 

1.81 

6 

.0 

0 

6 

2 

2 

COVINGTON 

60.8 

36.7 

48.8 

3.9 

74 

28 

14 

13 

449 

0 

1 

10 

0 

3.86 

- 

1.09 

1.21 

7 

.0 

0 

7 

4 

1 

DUBLIN 

65.3 

40.8 

53.1 

1.7 

80 

28 

19 

12+ 

331 

0 

0 

6 

0 

3.09 

- 

1.54 

1.66 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

EXPERIMENT 

AM 

59.5 

38.3 

48.9 

3.3 

73 

28 

13 

12 

444 

0 

0 

8 

0 

3.88 

- 

1.96 

1.31 

7 

.0 

0 

7 

4 

1 

FORSYTH  1  S 

61.8 

36,0 

48.9 

75 

2  7 

14 

12  + 

443 

0 

0 

11 

0 

2.98 

2.09 

6 

.  0 

0 

5 

1 

1 

FORT  VALLEY  3  E 

0 

0 

6 

0 

1.16 

.0 

GREENSBORO 

61.9 

37.1 

49.5 

2.8 

74 

28 

14 

13 

427 

0 

0 

10 

0 

2.86 

- 

1.71 

1.25 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

GRIFFIN 

60.4 

39.0 

49.7 

1 . 7 

74 

27 

14 

12 

42  1 

0 

0 

7 

0 

3.84 

1.41 

1.41 

7 

.0 

0 

7 

4 

1 

LA  GRANGE 

62.3 

38,1 

50.2 

1,0 

76 

27 

12 

13 

411 

0 

0 

8 

0 

3.65 

- 

1.20 

1.42 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

LOUISVILLE 

65.2 

40.1 

52.7 

3,0 

78 

28 

17 

13 

339 

0 

0 

7 

0 

2.19 

2,18 

1.30 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

64.0 

40.6 

52.3 

,8 

78 

28 

18 

12  + 

353 

0 

0 

5 

0 

2.75 

- 

1.62 

1.92 

6 

.  0 

0 

4 

1 

1 

MILLEOGEVILLE 

AM 

61.4 

34.2 

47,8 

- 

,  7 

74 

23+ 

17 

12  + 

473 

0 

0 

10 

0 

2.66 

- 

1.69 

1.69 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

MILLEN 

66.5 

41.0 

53.8 

3.3 

81 

28 

19 

12  + 

313 

0 

0 

7 

0 

2.88 

- 

1.20 

1.66 

7 

.0 

0 

3 

3 

1 

MONT  I  CELLO 

61.3 

32.6 

47.0 

- 

.6 

74 

28 

8 

13 

498 

0 

0 

13 

0 

2.83 

- 

2.41 

1.04 

7 

.0 

0 

4 

3 

1 

NEWNAN 

61.4 

38.5 

50.0 

3.6 

74 

27 

1 1 

1 2 

410 

0 

1 

8 

0 

5.23 

.  16 

2.73 

7 

.0 

0 

6 

4 

1 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

SWAINS80R0 

65. 7M 

40. 5M 

53. IM 

78 

27  + 

18 

12 

336 

0 

0 

5 

0 

3.10 

1.20 

7 

.0 

0 

3 

3 

2 

TALBOTTON 

63.5 

38.9 

51.2 

2.2 

74 

27  + 

15 

12  + 

380 

0 

0 

7 

0 

3.23 

- 

2.06 

•  86 

17+ 

.0 

0 

4 

4 

0 

WARRENTON 

62.1 

38.9 

50.5 

2.5 

76 

28 

15 

13 

399 

0 

0 

8 

0 

2.82 

- 

1.92 

1.20 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

WAYNESBORO  3  NE 

AM 

63.2 

36,9 

50.1 

1.9 

75 

2  + 

17 

13 

415 

0 

0 

8 

0 

2.22 

1.66 

7 

.  0 

0 

4 

2 

1 

WEST  POINT 

62.3 

38,1 

50.2 

2.6 

75 

27+ 

15 

13 

408 

0 

0 

9 

0 

3.90 

- 

1.64 

1.66 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

D I V I S I  ON 

50.7 

3.20 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEV 

AM 

65.6 

36,9 

51.3 

79 

28 

18 

13 

379 

0 

0 

8 

0 

1.69 

1.46 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

66.4 

38,2 

52.3 

_ 

1.0 

78 

26 

20 

13 

346 

0 

0 

8 

0 

2.13 

_ 

2.16 

1.86 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

ALBANY 

66.2 

41,5 

53.9 

1  .  1 

79 

23 

21 

13 

310 

0 

0 

5 

0 

1.69 

_ 

3.03 

1  .44 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

67.0 

40,7 

53.9 

1.2 

78 

24 

18 

13 

309 

0 

0 

6 

0 

1.89 

- 

1.22 

1.16 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

AMERICUS  4  ENE 

64.6 

42.3 

53.5 

2  1  5 

77 

28 

18 

12 

349 

0 

0 

4 

0 

3.39 

1.50 

2.22 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

BAINBRIDGE 

70.6 

43.1 

56.9 

2.7 

82 

27  + 

18 

13 

230 

0 

0 

4 

0 

2.11 

- 

2.43 

1.92 

7 

.0 

0 

1 

1 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

63. 7M 

45.  6M 

54. 7M 

76 

28 

23 

12 

284 

0 

0 

2 

0 

1.64 

.75 

11 

.0 

0 

3 

2 

0 

BLAKELY 

67.2 

43.5 

56.4 

1.9 

80 

28 

20 

13 

274 

0 

0 

3 

0 

2.61 

- 

2,65 

1.62 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

BRUNSWICK 

68.0 

46.4 

57.2 

1  . 5 

80 

28 

23 

13 

218 

0 

0 

3 

0 

2.48 

.35 

1.30 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

63.1 

45,6 

54,4 

73 

2  + 

22 

13 

290 

0 

0 

3 

0 

1.89 

1.14 

7 

.  0 

0 

3 

2 

1 

CAIRO  2  NNW 

68.8 

44,3 

56.6 

2,1 

80 

24  + 

21 

12 

238 

0 

0 

3 

0 

1.77 

2.06 

1.06 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

CAMILLA 

69.4 

44,6 

57.0 

1.2 

82 

28 

22 

12 

228 

0 

0 

4 

0 

2.36 

1.76 

1.96 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

CAMP  STEWART 

67.9 

43,0 

56.6 

1.2 

80 

28 

20 

13 

267 

0 

0 

5 

0 

1.72 

1.00 

1.42 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

CORDELE 

AM 

64. 9M 

40, 6M 

52. 8M 

1.8 

77 

23  + 

20 

13 

344 

0 

0 

7 

0 

1.62 

3.21 

1.05 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

CUTHBERT 

66.4 

43,5 

55.0 

2.8 

79 

28 

17 

12 

279 

0 

0 

4 

0 

2.49 

1.66 

1.73 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

DOUGLAS 

67,8 

43.0 

55.4 

1.6 

81 

24 

22 

12+ 

268 

0 

0 

2 

0 

2.16 

1.76 

2.00 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

EASTMAN 

66.3 

42.5 

54.4 

2.6 

84 

27 

19 

13 

295 

0 

0 

3 

0 

2.86 

1.75 

2.01 

6 

.0 

0 

2 

2 

1 

FITZGERALD 

67.1 

43,8 

55.5 

3.1 

78 

24+ 

20 

12+ 

270 

0 

0 

3 

0 

1.98 

2.02 

1.40 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

66.5 

40,6 

53.6 

80 

28 

18 

13 

315 

0 

0 

6 

0 

1.66 

1.26 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

FOLKSTON  9  SW 

70. 9M 

46. 3M 

56. 6M 

81 

24 

23 

13 

195 

0 

0 

3 

0 

1.78 

1.20 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

FORT  GAINES 

67.2 

42.3 

54.8 

3.0 

81 

21 

16 

13 

290 

0 

0 

5 

0 

2.71 

2,57 

1.30 

7 

.0 

0 

2 

2 

6LENNVILLE 

67,4 

43,1 

56.3 

2.0 

80 

27 

21 

12  + 

270 

0 

0 

4 

0 

1.91 

1,55 

1,39 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

HAWKINSVILLE 

66.3 

39.2 

52.8 

2.0 

78 

28 

18 

12  + 

336 

0 

0 

6 

0 

3.37 

1,21 

1,93 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
FEBRUARY  1955 


Temperature 


Station 

Average 

g 
1 

Average 
Minimum 

Average 

1  Departure  | 

From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

— 
g 

2 

B 
2 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

X 

s 

0) 
0 

0 

o 

ir°Sore 

•oi 

no, 

.°  J 
no 

°i 

om 

HOGGAROS  HILL 

68 

t5 

43.9 

56. 

2 

3. 

2 

82 

28 

20 

13 

246 

0 

0 

5 

0 

2. 

29 

- 

1 

.59 

1 

.79 

7 

.0 

0 

2 

LUMBER  CITY  AM 

66 

.6 

38.3 

52. 

5 

80 

28 

18 

13 

347 

0 

0 

7 

0 

1. 

73 

- 

2 

.23 

1 

.40 

7 

.0 

0 

2 

62 

40.6 

51. 

6 

2. 

78 

28 

18 

12+ 

371 

0 

0 

5 

0 

2. 

81 

2 

.40 

7 

■  0 

0 

3 

MA(]t  TP  IF     ?  F^P 

67 

9 

44.0 

56. 

0 

78 

24  + 

22 

12 

256 

0 

0 

3 

0 

2. 

10 

1 

82 

1 

.64 

7 

.0 

0 

3 

QUITMAN 

71 

.5 

44.8 

58. 

2 

2. 

9 

82 

28 

32 

13 

189 

0 

0 

4 

2. 

25 

_ 

2 

.28 

1 

.65 

7 

.0 

0 

5 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

66 

.2 

41.0 

53. 

6 

1  . 

2 

81 

28 

18 

13 

317 

0 

0 

5 

0 

1. 

50 

- 

1 

•  92 

1 

.14 

7 

.0 

0 

3 

1 

SAVANNAH   WB   AP  R 

66 

•  6 

40.9 

53. 

3 

6 

81 

28 

20 

13 

324 

0 

0 

6 

0 

1. 

53 

1 

.29 

1 

.08 

6 

.0 

0 

3 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

61 

,1, 

45.4 

53. 

4 

6 

75 

28 

23 

12 

322 

0 

0 

2 

0 

2. 

06 

- 

■  34 

1 

.22 

7 

.0 

0 

3 

THOMASVILLE 

69 

,5 

41.7 

55. 

6 

6 

82 

24 

19 

13 

261 

0 

0 

4 

0 

2. 

11 

2 

.35 

1 

.79 

7 

.0 

0 

2 

TIFTON  2  N 

66 

,2 

41.9 

54. 

1 

9 

76 

23  + 

20 

12 

301 

0 

0 

4 

0 

2. 

10 

1 

.93 

1 

.75 

7 

.0 

0 

3 

VALDOSTA  *  NW 

70 

i3 

40.9 

55. 

6 

82 

24 

16 

13 

255 

0 

0 

6 

0 

2. 

15 

1 

.73 

7 

.0 

0 

3 

1 

WAYCROSS 

68 

.9 

42,6 

55. 

8 

1. 

1 

80 

24+ 

22 

13 

268 

0 

0 

3 

0 

1. 

17 

2 

.85 

•  84 

7 

.0 

0 

3 

0 

WOODRUFF  DAM 

M 

23 

12+ 

0 

0 

0 

2. 

53 

2 

•  06 

7 

T 

0 

DIVISION 

54. 

e 

2. 

13 

T 

STATE 

51. 

3 

1. 

4 

3. 

46 

1 

.14 

T 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13     14  15 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
ADEL 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  we  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  we  AIRPORT 
AUGUSTA 

BAINBRIOGE 
BALL  GROUND 
BEAVEROALE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

SLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

6RASST0WN  BALD 
BROOKLET  1  W 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  4P 
BUTLER 

BUTLF.R  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 

CEDARTOWN 
CHATSWORTH   1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 
CHOESTOE 
CLAYTON 

CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

COROELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  I  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

OALTON 

DAWSON 

OAWSONVILLE 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN   1  WSW 
OONAUSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
OOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH   1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

HARTWELL 

MAWKINSVILLE 

HEMPTOHN  GAP 
HIAWASSEE 
HOGGAROS  MILL 
JASPER  I  NNW 
JONESeORO 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE 
MIDVILLE 
MILLEDGEVILLE 
HILLEN 

MONTEZUMA   1  NE 

MONT  I  CELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NEEL  GAP 
NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 

NOBCROSS  *  N 

NOTTELY  DAM 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


.02  1*62 
1.77 

1.82 


16       17  18 


22     23     24     25     26  27 


•03 

•  16 
•09  1.61 


.13  1.79 
•51  1.22 
1.3S 

•09  1.25 
2^04 
•58  1.03 
.06  1.52 
.76  1.27 

•04  1.99 


2.27 
.84 
•  2.01 

•  01 
1^98 

•05  2.65 

•  06 


T  1.71 

T 

•35  2^94 


•36  1*09 
1.38 
•  1.75 


•37  2.41 
•  66 
•10  1^70 


28    29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEOACIA 

Table  3-Continued  February  1955 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  1  5  j  6 

y  1 

8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

1 

18 

19 

20  I  21 

22 

23  1 

24 

25  1  26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

RESACA 

7,17 

.40 

2.82 

1.47 

.30 

■  36 

•  03 

1^71 

■  04 

•  04 

R I NGGOLD 

6«  11 

.68 

2.25 

.48 

.34 

T 

.66 

•  37 

1>33 

7 

T 

RISING  FAWN 

6.43 

1.05 

2.06 

.58 

.67 

.05 

■  47 

•  06 

•  55 

■  91 

•  01 

7 

.02 

ROME 

7.47 

.85 

2.50 

1.74 

•  23 

7 

■  55 

7 

•  03 

U45 

•  09 

•  03 

T 

ROME  MB  AIRPORT  R 

7,15 

.90  .13 

.80  3.05 

.03  .17 

T 

.43 

.01 

T 

1^47 

•  10 

.01 

.03 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

1,50 

.01  T 

.06 

1.14 

.  14  T 

•  15 

T 

T 

T 

T 

7 

SAVANNAH  MB  AP  R 

1,53 

T  1.08 

.33 

.02 

7  •lO 

T 

T 

7 

SAVANNAH  8EACH  2  N 

2,0« 

.50 

1.22 

■  34 

SPARTA  2  NNW 

2.75 

.86 

1.26 

•  26 

■  10 

.07 

.11 

STANLEY  GAP 

0.51 

.66 

3.82 

1.39 

•  47 

.49 

■  20 

2^25 

.10 

.08 

■  05 

SUCHES 

11.23 

.65 

4.20 

1.92 

•  34 

.83 

■  22 

2^e6 

.11 

■  10 

SUMMERVILLE 

6.89 

.80 

2.37 

1.22 

•  33 

.55 

■  01 

■  18 

1^41 

.02 

7 

7 

SMAINSeORO 

3.10 

1.00 

1.20 

•  85 

T 

.05 

7 

SWEET  GUM 

7.41. 

.68 

2.69 

1.20 

•  40 

.38 

■  09 

1^80 

.06 

.11 

■  03 

TALSOTTON 

3.23 

•  02 

.80 

•  80 

.85 

•  02 

.74 

TALLAPOOSA  2  NNW 

6.82 

1.40 

1.25 

1.85 

T 

1.03 

U29 

TAYL0R5VILLE 

1.32 

1.11 

U43 

.58 

1^41 

•  14 

.09 

THOMASVILLE 

2.11 

.04 

U79 

•  03 

•  07 

.03 

■  15 

T 

7 

TIFTON  2  N 

2.10 

.  15 

1.75 

•03  ^17 

7 

TITUS 

6.56 

.70 

2.65 

1.08 

.27  7 

T 

•  37 

■  09 

•  98 

.02 

•  32 

■  08 

TOCCOA 

7.09 

.40 

1.97 

2.65 

.46 

•  33 

•  78 

•  50 

TRAY  MOUNTAIN 

8.57 

.53 

2.43 

2.10 

.40 

•  60 

•  11 

2^21 

•  03 

•  16 

TUNNEL  HILL 

5.35 

.58 

1.97 

.02 

.40 

•  02 

•  37 

• 

1^92 

■  07 

VALDOSTA  4  NW 

2.15 

.05 

1.73 

.18 

.19 

7 

7 

WALESKA 

7.46 

.66 

.48 

3.00 

.25 

•  59 

2^34 

•  12 

.02 

WARRENTON 

2.82 

.15 

T  .90 

1.20 

.13 

•  20 

•  03 

•  03 

•  18 

WASHINGTON 

3.34 

.15 

.92 

1.26 

.50 

•  17 

•  15 

•  02 

•  17 

WAVCROSS 

1.17 

T 

.01 

.84 

.17 

•  15 

T 

WAYNESBORO  3  NE 

2.22 

.62 

1.05 

•  24 

•  31 

WEST  POINT 

3.90 

T 

.'5 

1.68 

•  11 

.72 

■  34 

.13 

.17 

WOODBURY 

3.14 

.71 

1.10 

.01 

■  47 

■  15 

.07 

.63 

WOODRUFF  DAM 

2.53 

2.06 

■  18 

•  18 

■  11 

7 

WOODSTOCK 

6.13 

.94 

1.41 

1>63 

•  23 

•  53 

1.12 

•  19 

.07 

.01 

YOUNG  HARRIS 

5.55 

.62 

2.43 

•28  .02 

■  34 

T 

1^64 

.18 

7 

.04 
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DAILY  TEMPERATURES 


SEORGIA 
FEBRUARY  1955 


Station 

I>ay  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

« 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

AILEY 

MAX 

59 

70 

72 

60 

61 

63 

69 

66 

61 

65 

74 

68 

38 

46 

63 

66 

69 

73 

65 

70 

73 

68 

71 

70 

75 

61 

72 

79 

MIN 

22 

34 

36 

34 

33 

35 

58 

29 

20 

18 

20 

22 

35 

39 

50 

37 

40 

49 

45 

54 

56 

40 

36 

39 

50 

36  19 

alapaha  exp  station 

MAX 

59 

68 

73 

67 

53 

63 

70 

65 

60 

64 

74 

62 

39 

48 

61 

67 

70 

75 

63 

71 

74 

72 

75 

72 

78 

66 

73 

77 

66  14 

MIN 

35 

43 

5  0 

43 

46 

38i2 

ALBANY 

MAX 

60 

69 

75 

65 

51 

65 

67 

59 

62 

64 

72 

62 

40 

45 

61 

66 

71 

73 

66 

71 

75 

75 

79 

65 

76 

65 

75 

77 

66  •2 

MIN 

31 

47 

39 

39 

38 

35 

21 

27 

43 

47 

50 

45 

44 

50 

49 

54 

56 

42 

41 

59 

41i5 

allatoona  dam  2 

MAX 

50 

57 

64 

46 

44 

46 

55 

51 

54 

63 

62 

32 

30 

42 

39 

61 

60 

59 

59 

59 

67 

66 

68 

59 

45 

56 

63 

74 

54*6 

MIN 

30 

35 

3  5 

39 

41 

51 

54 

33.4 

ALMA  CAA  airport 

MAX 

68 

73 

60 

51 

65 

72 

66 

62 

65 

73 

63 

39 

47 

61 

66 

70 

75 

65 

70 

72 

73 

75 

75 

78 

65 

72 

77 

77 

67  aO 

MIN 

30 

52 

43 

36 

3  5 

57 

52 

37 

31 

45 

3 1 

2 1 

18 

25 

36 

36 

43 

45 

40 

44 

47 

46 

50 

50 

44 

39 

46 

56 

40.7 

AMERICUS  t, 

MAX 

65 

72 

66 

57 

69 

65 

63 

60 

63 

69 

62 

38 

44 

53 

66 

68 

66 

61 

67 

72 

75 

75 

71 

69 

61 

70 

76 

77 

64.6 

MIN 

39 

52 

41 

36 

35 

55 

50 

35 

31 

44 

33 

16 

19 

23 

36 

41 

51 

47 

41 

47 

51 

5 1 

55 

58 

40 

39 

60 

42.3 

ATHENS 

MAX 

52 

68 

57 

46 

43 

55 

60 

59 

63 

65 

59 

32 

42 

41 

63 

67 

66 

58 

58 

69 

69 

68 

70 

60 

57 

65 

72 

71 

59  . 1 

MIN 

26 

43 

36 

28 

30 

33 

43 

33 

28 

32 

28 

14 

13 

20 

29 

30 

50 

38 

34 

44 

47 

54 

49 

36 

37 

32 

54 

35.3 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

55 

70 

64 

47 

44 

58 

61 

69 

64 

68 

66 

33 

49 

42 

64 

70 

66 

63 

56 

70 

70 

71 

73 

60 

56 

67 

75 

75 

61 .4 

MIN 

22 

45 

35 

29 

30 

34 

44 

32 

25 

28 

32 

14 

12 

15 

25 

26 

46 

38 

33 

41 

43 

49 

52 

49 

36 

29 

41 

51 

34.3 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

53 

67 

46 

44 

43 

60 

58 

59 

61 

65 

66 

31 

41 

42 

63 

67 

65 

56 

56 

68 

66 

66 

71 

55 

56 

64 

71 

71 

58.2 

MIN 

29 

45 

37 

28 

30 

35 

39 

34 

31 

36 

1  7 

1 5 

14 

23 

32 

35 

49 

39 

35 

45 

48 

53 

51 

38 

38 

34 

47 

54 

36.1 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

57 

67 

50 

47 

44 

62 

55 

54 

61 

64 

59 

30 

42 

42 

61 

61 

62 

57 

56 

66 

68 

66 

62 

53 

58 

63 

72 

72 

57.6 

MIN 

33 

46 

37 

32 

33 

38 

36 

33 

34 

36 

16 

13 

15 

24 

35 

36 

46 

43 

40 

47 

51 

55 

42 

43 

40 

38 

50 

56 

37.5 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

66 

74 

52 

47 

58 

66 

64 

60 

63 

71 

62 

35 

43 

56 

64 

70 

65 

62 

63 

71 

70 

75 

73 

64 

58 

68 

75 

77 

63.3 

MIN 

26 

5  1 

38 

3  1 

32 

51 

52 

35 

30 

39 

24 

18 

16 

17 

26 

29 

47 

38 

32 

40 

47 

48 

58 

40 

37 

30 

45 

58 

37.0 

AUGUSTA 

MAX 

63 

74 

70 

56 

55 

63 

62 

62 

62 

67 

67 

44 

41 

54 

65 

66 

67 

60 

65 

72 

70 

72 

72 

59 

67 

73 

76 

64.2 

MIN 

32 

49 

36 

29 

31 

51 

52 

36 

32 

4  5 

2  5 

1 8 

18 

34 

52 

47 

36 

45 

52 

56 

57 

41 

33 

34 

50 

56 

39.4 

BAINBRIDGE 

MAX 

68 

75 

73 

65 

69 

68 

67 

59 

64 

74 

72 

45 

49 

67 

72 

76 

76 

76 

75 

74 

76 

79 

70 

80 

70 

75 

82 

62 

70.6 

MIN 

35 

56 

47 

42 

41 

57 

53 

36 

30 

44 

36 

21 

18 

22 

34 

36 

50 

49 

45 

51 

49 

46 

57 

55 

46 

41 

51 

56 

43.1 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

70 

49 

61 

62 

71 

64 

61 

69 

69 

45 

42 

57 

61 

69 

72 

55 

64 

64 

73 

72 

70 

60 

63 

74 

75 

63.7 

MIN 

47 

42 

U  \ 

54 

56 

46 

35 

46 

45 

23 

25 

36 

44 

46 

53 

48 

49 

56 

55 

54 

46 

49 

49 

55 

45.6 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

46 

56 

56 

39 

44 

47 

55 

60 

48 

60 

56 

35 

21 

42 

34 

35 

57 

58 

62 

57 

63 

58 

55 

57 

48 

57 

61 

64 

50.8 

MIN 

12 

34 

34 

28 

30 

32 

39 

24 

18 

20 

26 

3 

7 

25 

21 

28 

27 

32 

38 

45 

53 

40 

38 

24 

26 

38 

45 

28.4 

BLAKELY 

MAX 

67 

73 

66 

56 

64 

66 

66 

59 

62 

71 

63 

39 

46 

,60 

6  7 

70 

70 

70 

72 

73 

76 

76 

76 

69 

71 

73 

78 

80 

67  .2 

MIN 

39 

55 

45 

41 

38 

56 

50 

36 

33 

39 

33 

21 

20 

24 

41 

40 

52 

46 

42 

51 

5  1 

50 

46 

50 

56 

42 

55 

61 

43.5 

BROOKLET  1  W 

MAX 

68 

74 

71 

52 

62 

7  1 

68 

64 

67 

76 

65 

46 

43 

60 

65 

69 

73 

66 

72 

77 

73 

79 

75 

72 

60 

74 

81 

82 

68.1 

MIN 

30 

43 

33 

34 

54 

60 

37 

42 

43 

20 

2 1 

24 

35 

45 

5  1 

39 

46 

51 

50 

55 

57 

40 

38 

46 

54 

41.8 

BRUNSWICK 

MAX 

67 

74 

72 

52 

65 

71 

70 

67 

62 

72 

69 

47 

44 

63 

64 

72 

76 

67 

63 

70 

71 

75 

78 

75 

72 

67 

76 

60 

68.0 

MIN 

38 

47 

49 

44 

44 

55 

58 

48 

40 

50 

46 

25 

23 

31 

40 

44 

48 

51 

47 

52 

53 

57 

55 

56 

47 

49 

51 

52 

4«.4 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

60 

73 

59 

48 

61 

62 

72 

64 

59 

70 

7  1 

41 

42 

57 

58 

68 

73 

65 

60 

65 

67 

71 

72 

71 

58 

65 

73 

72 

63.1 

MIN 

35 

48 

46 

44 

46 

54 

55 

44 

37 

5  1 

3  4 

24 

22 

32 

38 

44 

47 

50 

50 

52 

52 

57 

59 

54 

47 

50 

46 

57 

45.6 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

68 

76 

70 

64 

69 

66 

65 

60 

63 

73 

66 

40 

47 

64 

69 

72 

74 

72 

73 

74 

74 

77 

72 

80 

69 

73 

77 

60 

68.8 

MiN 

36 

53 

48 

40 

40 

56 

53 

39 

35 

44 

36 

21 

22 

28 

38 

43 

50 

52 

45 

49 

50 

51 

56 

57 

45 

42 

55 

53 

44.3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

55 

63 

53 

48 

43 

56 

58 

55 

62 

62 

56 

33 

43 

39 

62 

61 

56 

64 

56 

67 

70 

65 

58 

60 

60 

64 

71 

74 

57  .9 

MIN 

29 

29 

36 

26 

22 

37 

41 

26 

25 

29 

20 

12 

12 

21 

24 

27 

32 

33 

37 

49 

56 

84 

37 

35 

30 

36 

46 

55 

33.8 

CAMILLA 

MAX 

70 

75 

70 

68 

68 

67 

60 

60 

63 

74 

70 

41 

47 

63 

68 

74 

75 

72 

73 

75 

76 

60 

75 

72 

66 

76 

80 

62 

69.4 

MIN 

34 

54 

48 

40 

41 

60 

53 

38 

30 

44 

3  5 

22 

23 

25 

41 

40 

53 

50 

46 

50 

62 

50 

57 

58 

45 

45 

56 

58 

44.6 

CAMP  STEWART 

MAX 

69 

73 

68 

49 

66 

72 

67 

66 

61 

73 

66 

42 

46 

62 

67 

72 

74 

67 

65 

71 

71 

74 

77 

77 

72 

70 

79 

60 

67.9 

MIN 

30 

49 

45 

34 

37 

58 

61 

45 

32 

44 

41 

22 

20 

26 

38 

36 

47 

51 

40 

47 

50 

54 

55 

57 

43 

39 

45 

55 

43.0 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

49 

57 

66 

51 

46 

45 

52 

52 

59 

64 

69 

54 

34 

42 

43 

68 

69 

66 

59 

60 

69 

70 

70 

73 

43 

57 

65 

72 

58.1 

MIN 

15 

27 

28 

30 

28 

32 

44 

38 

22 

22 

2  1 

17 

10 

10 

16 

28 

29 

30 

27 

34 

39 

40 

35 

43 

36 

25 

30 

45 

28.7 

CARROLLTON 

MAX 

57 

66 

53 

47 

45 

61 

61 

54 

62 

64 

59 

30 

46 

43 

64 

61 

62 

62 

58 

69 

72 

66 

61 

55 

60 

68 

72 

73 

59.0 

MIN 

25 

50 

36 

33 

34 

39 

42 

30 

25 

38 

21 

13 

12 

19 

24 

26 

49 

33 

41 

49 

54 

55 

40 

41 

33 

37 

47 

53 

35.7 

CARTERSVILLE 

MAX 

62 

66 

66 

55 

51 

61 

65 

61 

67 

57 

63 

30 

44 

39 

61 

62 

60 

62 

60 

69 

71 

66 

62 

58 

60 

65 

75 

61.0 

HIN 

37 

41 

36 

33 

34 

34 

42 

27 

25 

37 

25 

13 

13 

25 

25 

30 

46 

35 

40 

51 

56 

55 

40 

41 

33 

36 

57 

36.3 

CEDARTOWN 

MAX 

61 

64 

59 

48 

43 

62 

62 

52 

64 

65 

57 

30 

45 

42 

61 

62 

59 

65 

58 

67 

73 

66 

59 

54 

61 

66 

74 

75 

59.2 

MIN 

30 

51 

37 

34 

35 

37 

42 

27 

24 

38 

2  1 

13 

11 

22 

25 

26 

49 

32 

44 

48 

56 

65 

39 

39 

32 

39 

50 

56 

36.2 

CLAYTON 

MAX 

53 

61 

48 

49 

53 

54 

60 

56 

52 

28 

39 

34 

56 

59 

64 

60 

55 

62 

59 

57 

69 

61 

56 

61 

67 

73 

55  .7 

MIN 

23 

36 

27 

27 

34 

29 

23 

26 

20 

8 

7 

13 

26 

30 

34 

29 

27 

39 

46 

52 

47 

40 

44 

27 

41 

47 

30.9 

COLUMBUS 

MAX 

64 

73 

69 

54 

56 

65 

65 

59 

66 

68 

67 

47 

55 

52 

67 

67 

68 

67 

66 

73 

75 

75 

73 

69 

64 

71 

78 

76 

66  .0 

MIN 

36 

55 

41 

39 

34 

49 

55 

34 

29 

39 

3  3 

1 8 

17 

22 

32 

36 

42 

43 

43 

64 

53 

62 

49 

49 

42 

40 

50 

56 

40.9 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

63 

71 

57 

52 

55 

64 

56 

56 

64 

67 

61 

36 

46 

51 

65 

66 

66 

62 

64 

73 

74 

72 

69 

61 

62 

71 

77 

75 

62  .8 

MIN 

34 

49 

38 

38 

36 

54 

55 

39.1 

COROELE 

MAX 

58 

66 

73 

52 

65 

67 

64 

60 

64 

71 

62 

38 

44 

59 

67 

70 

69 

58 

69 

73 

73 

77 

65 

75 

62 

72 

77 

64.9 

MIN 

25 

40 

42 

35 

36 

52 

30 

20 

37 

5  1 

51 

57 

41 

41 

42 

60 

40.6 

CORNELIA 

MAX 

51 

62 

47 

43 

39 

51 

60 

52 

58 

59 

54 

34 

39 

37 

60 

59 

64 

56 

55 

63 

60 

58 

68 

53 

54 

59 

68 

69 

54.7 

MIN 

25 

40 

35 

32 

27 

26 

42 

30 

26 

30 

34 

10 

9 

18 

28 

30 

48 

39 

31 

43 

51 

46 

44 

43 

34 

30 

44 

5* 

34.0 

COVINGTON 

MAX 

57 

71 

62 

46 

47 

60 

61 

59 

63 

67 

62 

32 

43 

43 

63 

66 

67 

60 

58 

71 

70 

70 

66 

61 

56 

65 

73 

7* 

60.8 

MIN 

27 

49 

37 

30 

31 

36 

45 

34 

26 

33 

3 1 

15 

14 

20 

29 

5  1 

41 

36 

45 

50 

52 

47 

42 

40 

36 

47 

52 

36.7 

CUTHBERT 

MAX 

67 

73 

71 

61 

61 

66 

65 

57 

62 

71 

67 

39 

46 

57 

67 

69 

66 

64 

70 

73 

75 

77 

74 

69 

64 

72 

77 

79 

66.4 

MIN 

41 

54 

44 

39 

37 

55 

49 

34 

33 

39 

32 

17 

19 

26 

44 

39 

54 

46 

41 

50 

52 

49 

49 

58 

61 

41 

54 

61 

43.5 

DAHLONEGA 

MAX 

50 

60 

52 

42 

37 

49 

57 

52 

62 

61 

55 

25 

36 

35 

59 

59 

61 

60 

54 

63 

65 

56 

64 

59 

56 

62 

66 

71 

54.6 

MIN 

29 

38 

34 

26 

30 

33 

40 

31 

24 

30 

2  0 

9 

10 

18 

28 

30 

46 

39 

37 

46 

52 

53 

42 

41 

33 

33 

47 

52 

34.0 

DALTON 

MAX 

47 

48 

57 

49 

50 

48 

56 

44 

55 

63 

53 

35 

30 

40 

41 

43 

43 

46 

65 

65 

66 

62 

60 

55 

54 

62 

68 

72 

52.4 

MlN 

25 

35 

36 

35 

36 

36 

42 

27 

28 

32 

24 

13 

12 

16 

27 

30 

32 

32 

38 

41 

37 

36 

35 

36 

35 

34 

30 

42 

31.6 

DOUGLAS 

MAX 

64 

75 

67 

62 

60 

70 

68 

69 

61 

74 

67 

42 

45 

52 

68 

71 

75 

71 

69 

72 

73 

79 

74 

61 

64 

72 

78 

76 

67.6 

MIN 

35 

44 

52 

39 

36 

42 

43 

41 

35 

45 

41 

22 

22 

36 

41 

43 

50 

53 

45 

41 

49 

42 

56 

57 

44 

40 

56 

54 

43.0 

DUBLIN 

MAX 

66 

75 

64 

49 

60 

65 

64 

61 

64 

72 

62 

38 

44 

59 

67 

6, 

69 

65 

66 

74 

73 

78 

70 

66 

58 

72 

76 

80 

65.3 

MIN 

31 

54 

41 

35 

34 

55 

52 

37 

30 

42 

35 

19 

19 

22 

34 

35 

51 

48 

37 

46 

50 

60 

68 

47 

40 

35 

50 

55 

40.8 

EASTMAN 

MAX 

67 

73 

66 

56 

61 

66 

62 

60 

64 

72 

70 

41 

50 

60 

66 

69 

71 

63 

62 

74 

71 

77 

71 

72 

59 

71 

84 

78 

66.3 

MIN 

33 

54 

43 

34 

34 

56 

53 

36 

34 

45 

39 

20 

19 

22 

38 

43 

52 

50 

39 

47 

60 

50 

58 

51 

40 

36 

54 

58 

42.5 

5*«  R*(er*nc«  Nol*a 
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DAILY  TEMPERATURES 


TabI*  5  ■  ConHnuad 


GEORGIA 
FEBRUARr  1955  ' 


Day  Ol  Month 

e 

Slorilon 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

EXPERIMENT 

MAX 

50 

61 

70 

52 

49 

58 

62 

56 

55 

62 

64 

55 

35 

44 

61 

62 

65 

64 

58 

64 

69 

69 

68 

66 

48 

60 

66 

73 

59«5 

MIN 

39 

49 

36 

31 

31 

34 

43 

32 

31 

35 

29 

13 

14 

26 

36 

43 

50 

42 

1  3® 

45 

49 

62 

45 

44 

1  WO 

37 

51 

1 

3e«3 

FITZGERALD 

MAX 

6S 

72 

71 

58 

64 

67 

66 

59 

63 

72 

70 

43 

44 

56 

66 

70 

73 

69 

66 

72 

73 

76 

73 

76 

i  62 

70 

77 

78 

67.1 

MIN 

37 

52 

45 

36 

34 

66 

54 

38 

35 

45 

39 

20 

20 

25 

43 

43 

53 

62 

40 

46 

61 

51 

58 

59 

t 

39 

54 

!  60 

1 

43  .e 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

68 

72 

71 

56 

61 

69 

69 

66 

61 

71 

69 

46 

42 

59 

65 

70 

73 

69 

61 

67 

70 

70 

73 

72 

69 

66 

76 

80 

66 

MIN 

28 

42 

44 

33 

37 

55 

59 

45 

29 

40 

46 

23 

16 

23 

32 

34 

42 

4  7 

39 

42 

46 

51 

56 

54 

43 

36 

43 

52 

40 16 

FOLICSTON  9  SW 

MAX 

69 

75 

71 

54 

77 

78 

75 

66 

65 

75 

67 

45 

49 

76 

66 

70 

73 

75 

76 

78 

81 

78 

75 

78 

60 

70<9 

MIN 

34 

49_ 

46 

36 

44 

68 

63 

45 

34 

48 

44 

25 

23 

52 

42 

50 

55 

58 

56 

54 

47 

43 

46 

56 

46.3 

FORSVTM   1  S 

MAX 

60 

73 

60 

49 

54 

62 

62 

58 

62 

67 

62 

35 

43 

48 

65 

67 

66 

59 

63 

70 

69 

71 

70 

63 

58 

67 

75 

72 

61<e 

M  IN 

32 

38 

37 

29 

27 

32 

46 

33 

27 

35 

26 

14 

14 

19 

30 

30 

50 

4  3 

36 

42 

48 

49 

50 

44 

38 

36 

48 

54 

36a0 

FORT  GAINES 

MAX 

67 

76 

66 

55 

62 

66 

64 

56 

63 

71 

66 

43 

47 

59 

69 

71 

69 

68 

72 

74 

81 

80 

71 

70 

65 

73 

76 

80 

67.2 

MIN 

41 

53 

42 

39 

38 

53 

49 

34 

29 

38 

32 

17 

16 

21 

42 

42 

52 

40 

40 

52 

52 

52 

50 

48 

57 

41 

55 

60 

42.3 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

6<> 

74 

57 

50 

58 

63 

63 

60 

63 

70 

69 

36 

44 

54 

68 

67 

68 

59 

64 

72 

73 

76 

68 

61 

60 

70 

76 

77 

63.3 

MIN 

34 

49 

40 

35 

34 

54 

45 

35 

28 

39 

2  1 

16 

16 

20 

31 

35 

48 

45 

39 

47 

52 

60 

54 

41 

39 

37 

5  1 

57 

39.0 

GAINESVILLE 

MAX 

49 

63 

53 

43 

38 

48 

60 

56 

62 

65 

67 

28 

42 

39 

63 

61 

65 

58 

55 

67 

64 

59 

70 

59 

57 

63 

70 

70 

56.6 

MIN 

29 

41 

33 

28 

29 

32 

40 

27 

27 

32 

23 

10 

10 

21 

28 

33 

49 

40 

35 

45 

49 

53 

43 

40 

35 

31 

46 

54 

34.4 

GLENNVILLE 

MAX 

67 

74 

69 

52 

63 

71 

66 

62 

64 

73 

65 

41 

46 

61 

66 

70 

73 

66 

69 

72 

71 

76 

74 

79 

64 

73 

80 

79 

67.4 

MIN 

32 

5 1 

41 

34 

35 

67 

61 

43 

36 

46 

4  1 

21 

21 

25 

36 

40 

51 

6  1 

4  1 

47 

62 

65 

52 

42 

40 

48 

66 

43.1 

GREENSBORO 

MAX 

59 

72 

66 

47 

52 

62 

63 

61 

64 

68 

62 

33 

44 

42 

63 

68 

64 

59 

61 

72 

70 

71 

72 

67 

57 

66 

72 

74 

61.9 

MIN 

31 

48 

39 

29 

31 

37 

41 

33 

27 

39 

30 

15 

14 

22 

30 

32 

51 

4  1 

35 

43 

48 

53 

53 

40 

36 

35 

61 

54 

37.1 

GRIFFIN 

MAX 

58 

72 

59 

49 

50 

61 

56 

56 

63 

65 

55 

33 

45 

45 

63 

66 

67 

57 

63 

70 

70 

69 

67 

58 

60 

68 

74 

73 

60.4 

MIN 

36 

54 

36 

32 

31 

4 1 

44 

32 

33 

36 

28 

14 

16 

26 

36 

41 

51 

43 

38 

46 

50 

53 

41 

44 

41 

37 

63 

56 

39.0 

HARTWELL 

MAX 

56 

67 

63 

44 

43 

48 

62 

60 

61 

66 

62 

34 

41 

41 

63 

67 

65 

63 

57 

68 

68 

69 

73 

68 

55 

63 

70 

73 

59.6 

MJN 

28 

41 

36 

16 

28 

31 

43 

34 

28 

32 

32 

1 4 

13 

21 

31 

30 

48 

35 

33 

41 

45 

63 

43 

35 

36 

31 

44 

50 

34.0 

MAWKINSVILLE 

MAX 

66 

73 

70 

53 

62 

66 

63 

62 

65 

71 

68 

41 

45 

59 

67 

69 

70 

65 

68 

75 

74 

76 

73 

70 

60 

72 

75 

78 

66.3 

MIN 

30 

47 

39 

35 

34 

49 

52 

36 

28 

41 

37 

18 

18 

20 

33 

32 

49 

48 

39 

44 

49 

47 

45 

51 

40 

36 

49 

52 

39.2 

HOGGARDS  MILL 

MAX 

69 

74 

66 

54 

67 

68 

59 

60 

62 

73 

66 

43 

50 

63 

69 

72 

75 

74 

74 

75 

77 

80 

64 

77 

67 

77 

79 

82 

68.5 

MIN 

53 

50 

43 

42 

60 

50 

42 

40 

40 

32 

24 

20 

24 

40 

46 

55 

51 

46 

52 

54 

50 

47 

54 

44 

38 

43 

59 

43.9 

JASPER    1  NNW 

MAX 

51 

60 

48 

42 

42 

53 

54 

50 

60 

60 

55 

25 

42 

38 

57 

57 

60 

59 

55 

64 

63 

61 

60 

53 

57 

60 

68 

72 

64.5 

MIN 

35 

42 

34 

30 

31 

38 

40 

27 

26 

39 

2 1 

6 

10 

24 

30 

34 

44 

36 

41 

48 

52 

53 

36 

40 

28 

31 

50 

53 

35.1 

LAFAYETTE 

MAX 

56 

61 

55 

51 

56 

55 

56 

55 

62 

65 

60 

56 

47 

38 

64 

53 

56 

65 

66 

62 

68 

65 

56 

66 

62 

64 

70 

75 

56.6 

MIN 

36 

30 

35 

25 

36 

38 

37 

21 

23 

20 

17 

10 

11 

19 

21 

27 

41 

33 

38 

44 

54 

44 

38 

40 

2' 

40 

51 

56 

32.6 

LA  GRANGE 

MAX 

59 

73 

65 

51 

52 

64 

62 

56 

65 

67 

62 

34 

46 

46 

66 

64 

66 

63 

65 

69 

74 

69 

64 

62 

63 

70 

76 

72 

62.3 

MIN 

37 

54 

37 

35 

34 

46 

46 

29 

26 

29 

28 

14 

12 

20 

27 

34 

51 

38 

39 

61 

54 

55 

44 

44 

40 

35 

52 

57 

38.1 

LOUISVILLE 

MAX 

67 

76 

67 

49 

58 

66 

64 

61 

62 

72 

64 

39 

42 

57 

65 

70 

69 

74 

64 

72 

72 

76 

71 

66 

59 

69 

75 

78 

65.2 

MIN 

3 1 

54 

40 

32 

32 

62 

52 

36 

31 

41 

38 

18 

17 

21 

34 

37 

52 

48 

35 

45 

48 

49 

57 

45 

39 

35 

51 

54 

40.1 

LUMBER  CITY 

MAX 

59 

70 

75 

60 

52 

66 

70 

66 

62 

66 

74 

62 

38 

46 

61 

67 

71 

75 

65 

70 

75 

73 

77 

71 

77 

63 

75 

80 

66.6 

MIN 

24 

34 

41 

36 

36 

38 

60 

40 

29 

30 

45 

21 

18 

22 

27 

33 

42 

5  1 

39 

42 

45 

45 

51 

57 

42 

36 

39 

49 

38.3 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

63 

73 

59 

60 

57 

64 

63 

60 

65 

71 

61 

37 

46 

53 

67 

68 

67 

63 

66 

73 

72 

75 

69 

62 

62 

71 

76 

76 

64.0 

MIN 

36 

50 

41 

36 

34 

54 

48 

36 

31 

41 

24 

18 

16 

20 

34 

37 

51 

48 

40 

48 

52 

6 1 

65 

44 

39 

36 

53 

59 

40.6 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

52 

62 

73 

53 

46 

57 

63 

58 

60 

63 

70 

60 

34 

43 

55 

64 

69 

66 

62 

64 

71 

71 

74 

71 

57 

59 

68 

74 

61.4 

MIN 

19 

29 

37 

33 

33 

33 

49 

34 

28 

28 

37 

17 

17 

IB 

19 

30 

31 

45 

35 

35 

44 

48 

49 

53 

40 

34 

35 

46 

34.2 

MILLEN 

MAX 

69 

75 

70 

52 

59 

68 

70 

64 

65 

74 

64 

43 

43 

65 

67 

69 

74 

66 

61 

71 

72 

78 

72 

70 

59 

72 

78 

81 

66.5 

MIN 

53 

41 

32 

32 

54 

56 

38 

32 

40 

40 

19 

19 

22 

33 

36 

48 

50 

46 

53 

50 

59 

51 

39 

37 

48 

53 

41.0 

MONTEZUMA   1  NE 

MAX 

62 

73 

62 

51 

58 

55 

59 

61 

54 

56 

62 

46 

44 

51 

68 

69 

68 

65 

65 

72 

73 

76 

70 

63 

63 

71 

77 

78 

62.6 

MIN 

36 

47 

36 

35 

41 

46 

36 

29 

36 

25 

18 

16 

20 

36 

37 

53 

45 

38 

49 

53 

52 

55 

46 

40 

40 

54 

60 

40.6 

MONTICELLO 

MAX 

59 

72 

58 

49 

53 

62 

63 

57 

63 

67 

60 

33 

44 

48 

63 

68 

65 

58 

59 

72 

69 

71 

69 

61 

59 

67 

73 

74 

61.3 

MIN 

23 

46 

31 

31 

30 

40 

45 

33 

22 

27 

24 

14 

8 

11 

24 

25 

43 

33 

35 

40 

42 

46 

60 

38 

36 

28 

40 

49 

32.6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

67 

74 

67 

67 

68 

68 

68 

59 

63 

73 

67 

41 

45 

62 

67 

72 

72 

56 

70 

73 

73 

77 

72 

78 

64 

73 

76 

76 

67.9 

MIN 

34 

47 

38 

38 

54 

39 

35 

46 

37 

22 

23 

27 

40 

40 

54 

6  2 

44 

47 

49 

48 

56 

62 

40 

42 

53 

56 

44.0 

NEWNAN 

MAX 

59 

69 

70 

58 

58 

62 

63 

55 

64 

66 

58 

32 

46 

44 

62 

63 

64 

61 

67 

64 

72 

67 

64 

60 

60 

63 

74 

72 

61.4 

MIN 

35 

52 

51 

32 

34 

40 

43 

29 

28 

36 

26 

11 

13 

24 

31 

40 

49 

41 

43 

47 

52 

52 

42 

43 

38 

37 

52 

56 

38.5 

PINE   MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 

MIN 

QUITMAN 

MAX 

70 

78 

70 

67 

73 

70 

66 

62 

66 

75 

73 

46 

46 

65 

74 

74 

75 

76 

76 

77 

77 

78 

76 

79 

77 

75 

78 

62 

71.5 

MIN 

33 

51 

48 

45 

42 

57 

57 

42 

32 

46 

40 

24 

22 

28 

37 

45 

46 

48 

45 

50 

50 

47 

66 

53 

57 

47 

51 

54 

44.6 

ROME 

MAX 

62 

64 

52 

50 

48 

57 

58 

56 

68 

70 

55 

30 

46 

46 

63 

63 

60 

66 

66 

68 

75 

69 

60 

60 

65 

76 

77 

60 

61.0 

MIN 

41 

38 

32 

35 

43 

26 

26 

27 

24 

15 

12 

24 

26 

30 

40 

33 

42 

45 

56 

41 

41 

28 

30 

40 

54 

34.6 

ROME  MB  AIRPORT 

MAX 

60 

60 

47 

48 

43 

56 

49 

55 

64 

65 

56 

30 

43 

40 

62 

62 

59 

63 

57 

67 

71 

62 

58 

51 

60 

66 

72 

75 

57.3 

MIN 

30 

38 

38 

34 

25 

24 

26 

1  7 

14 

10 

21 

23 

23 

39 

34 

42 

49 

55 

46 

40 

36 

27 

35 

46 

53 

33.3 

SAVANNAH  USOA   PL  GARDEN 

MAX 

69 

73 

58 

45 

62 

70 

72 

63 

61 

72 

68 

38 

46 

60 

66 

72 

75 

63 

64 

70 

70 

74 

77 

75 

61 

69 

79 

81 

66.2 

46 

34 

37 

61 

44 

27 

40 

57 

21 

18 

19 

34 

33 

42 

50 

37 

39 

48 

50 

57 

54 

41 

35 

43 

52 

41.0 

SAVANNAH  MB  AP 

MAX 

68 

73 

60 

46 

61 

70 

72 

61 

59 

71 

66 

38 

43 

60 

66 

71 

74 

62 

65 

69 

70 

75 

75 

72 

60 

68 

79 

61 

65.6 

MIN 

50 

39 

33 

37 

56 

41 

31 

44 

30 

2  1 

20 

24 

38 

36 

48 

43 

39 

44 

52 

54 

57 

45 

41 

40 

44 

54 

40.9 

SAVANNAH   BEACH   2  N 

MAX 

62 

72 

63 

48 

56 

64 

71 

68 

62 

60 

60 

49 

38 

53 

54 

69 

68 

59 

64 

60 

66 

71 

66 

65 

57 

56 

75 

61.4 

MIN 

36 

50 

46 

36 

40 

5 1 

55 

46 

42 

60 

43 

23 

28 

35 

42 

47 

48 

'■^ 

47 

49 

54 

49 

66 

52 

45 

48 

50 

55 

45.4 

SWAINSBORO 

MAX 

66 

73 

70 

49 

59 

68 

68 

63 

62 

75 

41 

43 

60 

66 

68 

71 

65 

72 

70 

76 

70 

69 

57 

70 

78 

78 

65.7 

M  N 

34 

54 

42 

30 

28 

36 

53 

39 

34 

41 

18 

20 

26 

37 

40 

49 

49 

36 

53 

49 

53 

50 

39 

38 

50 

57 

40  .5 

TALBOTTON 

MAX 

61 

69 

66 

55 

53 

63 

62 

62 

62 

66 

65 

51 

50 

49 

64 

64 

65 

66 

62 

70 

70 

70 

70 

68 

61 

68 

7W 

74 

63.5 

MIN 

38 

35 

33 

48 

46 

33 

29 

32 

30 

15 

15 

20 

30 

33 

53 

40 

37 

45 

56 

52 

50 

48 

39 

34 

SI 

56 

36.9 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

60 

66 

53 

58 

45 

63 

62 

51 

62 

62 

57 

29 

44 

45 

62 

68 

61 

64 

56 

66 

70 

67 

62 

55 

61 

66 

70 

59.3 

20 

26 

23 

10 

9 

20 

22 

25 

47 

30 

43 

47 

55 

63 

39 

35 

28 

36 

50 

55 

34.3 

TMOMASVILLE 

MAX 

70 

76 

70 

56 

71 

67 

65 

60 

65 

74 

61 

50 

48 

65 

69 

74 

75 

72 

73 

76 

75 

78 

74 

82 

68 

72 

78 

81 

69.5 

MIN 

33 

52 

46 

40 

40 

45 

46 

36 

38 

50 

52 

41 .7 

TIFTON   2  N 

MAX 

58 

68 

74 

65 

62 

65 

67 

59 

59 

73 

72 

61 

46 

50 

60 

67 

70 

75  \ 

62 

71 

74 

74 

76 

70 

60 

64 

73 

76 

66.2 

MIN 

31 

40 

45 

36 

33 

38 

56 

39 

35 

39 

39 

20 

21 

23 

40 

44 

56 

52 

42 

41 

49 

52 

50 

58 

43 

41 

53 

68 

41.9 

TOCCOA 

MAX 

53 

66 

56 

44 

40 

47 

63 

58 

60 

58 

56 

31 

39 

40 

62 

63 

67 

61 

55 

65 

61  1 

60 

72 

67 

55 

61 

70 

71 

97.2 

1 

MIN 

33 

39 

34 

28 

28 

33 

43 

37 

29 

31 

26 

12 

1 

10 

21 

31 

34 

48 

41  I 

32 

44 

60 

52 

50 

39 

36 

30 

45 

66 

35. S 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


GEORGIA 
FEBRUARY  1955 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

'  '■ 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■! 

VALDOSTA  <,  NW 

MAX 

69 

77 

70 

60 

70 

72 

65 

61 

65 

76 

69 

42 

49 

64 

70 

73 

75 

70 

73 

77 

77 

78 

78 

82 

70 

77 

78 

81 

70(3 

MIN 

28 

46 

46 

39 

37 

57 

56 

41 

26 

47 

39 

23 

16 

25 

31 

39 

42 

49 

43 

46 

46 

42 

49 

48 

47 

39 

46 

40>g 

WARRENTON 

MAX 

61 

72 

65 

46 

53 

63 

61 

59 

61 

68 

65 

35 

41 

55 

62 

69 

62 

60 

61 

68 

68 

73 

73 

65 

56 

68 

72 

76 

62 1 1 

MIN 

39 

58 

46 

29 

30 

44 

47 

39 

30 

40 

35 

16 

15 

20 

29 

34 

51 

41 

32 

45 

45 

50 

57 

41 

38 

34 

51 

38 19 

WASHINGTON 

MAX 

60 

71 

60 

55 

54 

61 

60 

60 

53 

66 

67 

49 

39 

45 

60 

65 

60 

59 

62 

60 

62 

64 

72 

65 

56 

66 

71 

75 

eiiO 

MIN 

32 

47 

37 

27 

28 

37 

50 

35 

39 

43 

42 

14 

12 

21 

32 

33 

39 

39 

34 

38 

39 

40 

45 

39 

33 

33 

49 

59 

36 13 

WAYCROSS 

MAX 

69 

74 

65 

54 

67 

75 

67 

62 

66 

75 

65 

39 

48 

63 

68 

72 

75 

68 

72 

75 

75 

76 

79 

80 

67 

74 

79 

80 

68i9 

MIN 

33 

45 

47 

37 

37 

54 

62 

43 

33 

44 

39 

23 

22 

23 

34 

40 

42 

51 

42 

47 

51 

50 

52 

57 

46 

41 

47 

51 

42 16 

WAYNESBORO   3  NE 

MAX 

67 

75 

75 

54 

49 

60 

67 

64 

63 

63 

70 

41 

35 

43 

56 

65 

68 

70 

64 

66 

73 

71 

75 

72 

56 

64 

68 

75 

63  •2 

MIN 

28 

39 

39 

30 

31 

35 

53 

36 

29 

35 

41 

18 

17 

20 

25 

33 

40 

46 

35 

40 

45 

49 

57 

51 

37 

35 

40 

49 

36 19 

WEST  POINT 

MAX 

60 

71 

67 

51 

51 

63 

62 

59 

64 

65 

62 

36 

48 

48 

67 

64 

64 

63 

63 

68 

72 

68 

66 

59 

63 

70 

75 

75 

62 13 

MIN 

34 

56 

36 

36 

36 

45 

45 

29 

26 

29 

29 

17 

15 

19 

27 

30 

52 

35 

39 

52 

55 

55 

45 

45 

41 

34 

50 

56 

38«1 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

68 

76 

67 

75 

71 

45 

48 

46 

62 

73 

75 

74 

74 

80 

63 

80 

MIN 

57 

42 

38 

36 

23 

23 

28 

29 

49 

56 

51 

46 

60 

46 

44 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


olanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

AILEY 

EVAP 

.08 

.07 

.09 

.15 

.14 

.06 

.14 

.15 

.12 

.10 

* 

.16 

.12 

.21 

.05 

.11 

.11 

.14 

.13 

.20 

.05 

.05 

.10 

.01 

.21 

.13 

B2.99 

WIND 

16 

15 

39 

29 

65 

54 

30 

42 

32 

29 

33 

33 

99 

20 

22 

4 

12 

17 

33 

39 

38 

43 

13 

5 

35 

22 

23 

23 

865 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.01 

.04 

.08 

.12 

.08 

.11 

.08 

.16 

.09 

.26 

.05 

.02 

.03 

.02 

.06 

.10 

.08 

.09 

.10 

.08 

« 

* 

.16 

.09 

.09 

.07 

B2.22 

WIND 

11 

30 

30 

94 

72 

58 

36 

33 

17 

9 

55 

56 

17 

2 

13 

12 

11 

53 

38 

35 

37 

20 

27 

42 

41 

21 

14 

12 

896 

EXPERIHENT 

EVAP 

.01 

.01 

.23 

.06 

.14 

.15 

.16 

.10 

.10 

.14 

.06 

« 

« 

.35 

.10 

.07 

.09 

.10 

.21 

.13 

.20 

.05 

.08 

.05 

.14 

.14 

.08 

2.95 

WIND 

39 

115 

57 

39 

60 

113 

94 

59 

37 

52 

96 

117 

60 

31 

19 

42 

68 

33 

36 

31 

80 

97 

71 

19 

39 

42 

39 

51 

1636 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

.05 

.06 

.06 

.12 

.09 

.04 

.08 

.08 

.11 

.07 

.09 

.17 

.07 

.04 

.07 

.08 

.10 

.10 

.12 

.13 

.07 

.14 

.16 

.04 

.08 

.14 

.07 

.07 

2.50 

WIND 

5 

23 

16 

24 

51 

48 

29 

25 

23 

8 

15 

82 

31 

5 

9 

8 

15 

13 

18 

23 

9 

16 

27 

3 

18 

16 

10 

6 

576 

ROVE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.03 

.19 

.09 

.09 

.22 

.08 

* 

* 

.28 

.04 

* 

* 

* 

.28 

.00 

.10 

.13 

.13 

.09 

.13 

.00 

.10 

.02 

.16 

.06 

.06 

B2.36 

WIND 

28 

54 

91 

83 

170 

85 

31 

35 

36 

27 

59 

113 

42 

H 

9 

8 

16 

40 

54 

67 

49 

75 

42 

54 

9 

42 

34 

44 

1408 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.26 

.10 

.09 

.13 

.10 

.06 

.02 

.15 

.13 

.12 

.07 

* 

* 

* 

* 

.60 

.12 

.12 

.13 

.13 

.12 

.17 

.03 

.12 

.13 

.10 

.13 

3.13 

WIND 

13 

100 

52 

53 

62 

79 

96 

80 

34 

24 

80 

152 

89 

21 

19 

28 

46 

22 

49 

36 

22 

41 

65 

18 

79 

36 

18 

57 

1471 
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STATION  INDEX 


_ 

btabon 

Index  No.  i 

C^buDty 

Si 

Q 

Latitude 

Longitude  , 

Elevation 

Obeer 
vation 
time 

Observe! 

Refer 

to 
tab  lee 

Temp.  1 

0, 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

93  18 

240 

BA 

GEORGE  W.  DOWDY 

3 

C 

0041 

34  22 

94  56 

710 

9A 

HARVEY  C .  HOT! 

3 

C 

BROOKS  ALDERMAN 

0090 

32  11 

62  34 

250 

9A 

JAMES  A,  STACY 

2  3  5  6  7 

ALAPAHA  ExP  STATION 

0131 

6CRR 1  EN 

91  21 

93  13 

293 

7A 

7A 

ROY  £.  HOLLAND 

2  3  5  7 

AlBANV 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31  34 

64  09 

200 

7A 

FRANK  S.  ORTON 

2  3  5  7 

AlLATOONA  DAH  2 

OlSl 

34  10 

84  44 

975 

aA 

SA 

CORPS  Of  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

C 

'*6P 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

AMEftlCUS  A  ENE 

02  S3 

32  06 

94  10 

476 

BLANCHE  S .  RHYNE 

2  3  5  7 

AMERICUS  EXP  STA  NRSV 

02  SO 

32  06 

84  16 

450 

U  OF  GA  EXP  STA  NRS 

C 

ATHENS 

043  0 

CLARKE 

10 

33  58 

93  23 

700 

6P 

8A 

PROF.  e.  S.  SELL 

2  3  5  7 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 

0432 

33  55 

93  22 

685 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  5  6  7 

8A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0431 

33  39 

S4  25 

977 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

C 

AUGUSTA  W8  A|R(>ORT 

0495 

R 1 CNMOND 

33  22 

81  58 

143 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

C 

AUGUSTA 

0300 

RICtWONO 

14 

33  26 

61  58 

130 

6P 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  3  5  7 

05B1 

DECATUR 

30  55 

84  34 

no 

5P 

eA 

SIDNEY  R .  MULLEN 

2  3  5  7 

c 

0603 

CHEROKEE 

34  20 

tfii.  ESTELLE  GROGAN 

0746 

WHl TF I  ELD 

34  55 

84  51 

724 

HENRY  E .  WARMACK 

3 

32  09 

81  59 

185 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

c 

BLACICBEARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

5P 

3P 

U.S. FISH  b  WLOF  SVC 

2  3  5  7 

0969 

34  51 

83  56 

1938 

8A 

8A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5  7 

0979 

31  23 

7P 

OR    J.  G.  STANDIFER 

1029 

34  53 

84  17 

1560 

3 

1132 

34  12 

83  02 

780 

MRS . GWENDOLYN  BROWN 

3 

BRASSTOWN  »ALD 

1170 

TOWNS 

34  52 

83  49 

BA 

TVA-147 

3 

1266 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

V,  C.  CROMLEY 

2  3  5  7 

0.  R .  ROBERTS 

1343 

31  09 

81  23 

14 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

c 

1372 

32  19 

84  31 

657 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

c 

BURTON  DAM 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

83  33 

1770 

MID 

GUY  W.  RUCKEH 

c 

1425 

32  33 

84  14 

625 

7A 

THCMAS  F .  MATHEWS 

3 

butler  creek 

1*33 

RICK40NO 

8A 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

1463 

30  54 

84  13 

265 

6P 

J .  D .  BELCHER 

2  3  5  7 

1474 

GORDON 

34  29 

84  58 

650 

6P 

&P 

NW  GA.  EXP,  STATION 

2  3  3  7 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

177 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5  7 

CAMP  STEWART 

1544 

31  52 

81  37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3  5  7 

1595 

CHEROKEE 

34  14 

7A 

^ 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

3*  04 

82  59 

450 

9A 

9A 

J.  D.  MOORE 

Z  3  5  7 

carnesville 

1619 

34  22 

83  14 

700 

JOHN  W.  CARROLL 

3 

c 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

990 

6P 

6P 

CITY  OF  CARROLLTON 

2  3  5  7 

c 

1657 

MURRAY 

34  36 

84  42 

695 

8A 

RALPH  M,  MESSER 

3 

CART  ERSvILLE 

1665 

5P 

CITY  OF  CARTERSVI LLi 

CARTERSViLLE  3  SH 

1670 

34  09 

84  50 

695 

GHANVEL  P.  TATUM 

3 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

34  03 

85  21 

800 

WILLIAM  W,  BARh4ET 

c 

CEOARTOWN 

1732 

POLK 

* 

34  01 

95  15 

797 

6P 

7A 

CHARLES  R.  BRUMBY 

2  3  5  7 

1856 

34  46 

84  47 

800 

7A 

3 

c 

1906 

34  55 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

1927 

34  48 

83  54 

1900 

3 

1982 

34  53 

83  24 

2000 

6P 

JARRELL  H,  BREWER 

2  3  5  7 

CLERMONT  3  SW 

199S 

HALL 

3 

34  27 

83  48 

1100 

MID 

JOHN  E.  OUILLIAN 

2006 

34  36 

83  46 

1570 

8A 

MARY  L.  SUTTON 

3 

MUSCOGEE 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2166 

MUSCOGEE 

32  31 

84  56 

385 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

21 9B 

33  05 

84  27 

825 

c.  R.  Smith 

3 

COOLIOGE 

2238 

THOMAS 

a 

31  01 

63  52 

.  250 

MID 

C.   W.    ELLINGTON,  JR 

c 

2246 

34  39 

84  05 

1919 

MID 

HARRY  H.  BUTLER 

c 

9A 

2283 

HABERSHAM 

34  31 

83  32 

1470 

6P 

RADIO  STATION  HCON 

2  3  5  7 

2316 

33  36 

83  52 

750 

6P 

8A 

JACK  L .  CHAPMAN 

2  3  5  7 

CUMHING  1  N 

2408 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  08 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

3 

CURRVVILLE  2  H 

2429 

34  27 

85  06 

- 

8A 

JOSEPH  6.  DAVIS 

3 

2450 

FIRE  DEPARTMENT 

2475 

LUMPK IN 

34  32 

83  59 

1519 

7P 

MISS  EMILY  GAILLARO 

2  3  5  7 

2465 

33  55 

84  50 

1025 

KENNETH  HAWWND 

3 

DALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  58 

790 

9A 

8A 

JOHN  E.  MC  LELLAN 

2  3  5  7 

DANBURG  6  NNE 

2502 

33  56 

82  38 

MID 

H.    IRENE  DU60SE 

c 

2570 

31  46 

84  27 

355 

3 

2579 

34  25 

84  07 

1375 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

c 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

34  46 

84  13 

1900 

3 

DOCTORTGMN  1  NSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

61  51 

80 

8A 

3 

2728 

31  42 

83  53 

260 

MID 

JOHN  R.  RUSS 

c 

2736 

SEMINOLE 

31  02 

84  55 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

2763 

31  30 

92  51 

245 

6P 

DONALD  H.  WINGATE 

2  3  5  7 

2791 

33  45 

94  45 

1219 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

8A 

B.  H.  EVANS 

3 

2939 

32  33 

82  55 

255 

6P 

eA 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5  7 

2844 

LAURENS 

32  32 

CITY  OF  DUBLIN 

2966 

32  12 

83  11 

376 

5P 

CITY  OF  EASTMAN 

2  3  5  7 

3028 

31  34 

84  44 

295 

DAN  W.  HAI4MACK 

c 

ELBEHTCW 

3060 

ELBERT 

14 

34  07 

82  52 

690 

7A 

JOHN  H.  BAKER 

3 

3115 

34  42 

94  29 

1300 

A.  D.  DOVER 

3147 

33  52 

94  59 

1200 

aA 

MISS  JANETTE  ALLGOOD  3 

3271 

33  16 

64  17 

925 

lOA 

DR.  R.  H.  WEBSTER 

2  3  5  6  7 

3295 

GORDON 

34  26 

94  42 

735 

9A 

DYHPLE  0.  WARMACK 

3 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

3363 

34  07 

84  19 

1060 

HID 

SAMUEL  R.  HARMON 

3386 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5  7 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

84  30 

9A 

TVA-109 

3 

c 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  25 

19 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5  7 

FCINTSTONE 

3*27 

WALKED 

IB 

34  56 

85  21 

710 

SP 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

FOLKSTOt  3  SSW 

3*60 

CHARLTON 

15 

30  48 

92  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

c 

FOLKSTCN  9  SW 

3*65 

CHARLTOrj 

15 

30  44 

92  09 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  5  7 

fORSVTM  1  S 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

63  57 

630 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  5  7 

OfiT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

6P 

MRS.  MAVME  R.  HAYES 

2  3  5  7 

.«T  VALLEY  3  e 

3544 

PEACH 

9 

32  34 

83  51 

500 

MID 

OLIVER   I.  SNAPP 

2  3  5  7 

' 6*N<L1N 

3567 

HEARD 

33  17 

85  06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

3 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

83  50 

1264 

6P 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  5  7 

otabon 

Indei  No. 

County 

« 

Latitude 

Lon0tude 

Elevation 

Obeer- 
vation 
time 

Obeervei 

Refer 

to 
tables 

TempH 

5 

£ 

GLENNVILLE 

3764 

TATTNALL 

31  56 

81  65 

176 

7P 

W.   C.  BARNARD 

2  3  5 

7 

3782 

32  36 

85  05 

400 

6P 

3 

3899 

33  34 

83  11 

620 

5P 

2  3  5 

3936 

33  15 

84  16 

960 

6P 

2  3  5 

4033 

32  45 

84  56 

660 

C 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

33  14 

84  34 

840 

MID 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

C 

4133 

34  21 

82  56 

795 

5P 

7A 

2  3  5 

4170 

32  17 

83  28 

235 

6P 

2  3  5 

4204 

31  53 

82  35 

235 

C 

4243 

34  52 

64  06 

2100 

3 

HIAWASSEt 

4279 

TOWNS 

7 

34  57 

83  46 

1950 

7A 

TVA-151 

4388 

31  12 

64  27 

132 

MID 

8A 

2  3  5  6 

4623 

33  19 

63  51 

420 

GA.  POWER  COMPANY 

C 

4648 

34  29 

64  27 

1465 

6P 

HOWARD  L.  DILBECK 

2  3  6 

7  C 

4671 

31  37 

61  53 

100 

A,  C.  MAYERS 

C 

JOHNTOWN 

DAWSON 

5 

34  31 

84  17 

HID 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 

4700 

33  31 

84  21 

930 

84 

E.  J.  SWINT,  SR. 

3 

4802 

34  46 

85  22 

920 

TVA-722 

3 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

3 

34  42 

86  17 

810 

6P 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  5 

7  C 

LA  GRANGE 

TROUP 

3 

33  02 

86  02 

6P 

8A 

PAUL  6.  SMITH 

2  3  5- 

7  C 

5165 

33  52 

83  07 

720 

MRS. SIDNEY  E.STEVENS  3 

C 

5192 

33  66 

85  16 

950 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L INCOLN 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3 

LITTLE  HI6HT0WER 

TOWNS 

2200 

TVA-153 

3 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

337 

6P 

6P 

nesbit  baker 

2  3  5 

7  C 

LUMBER  CITV 

5386 

31  55 

8?  41 

150 

eA 

8A 

W.  ALEX  JERNIGAH 

2  3  5 

7 

5394 

32  03 

84  48 

535 

R.  L.  MITCHELL 

C 

32  42 

83  39 

356 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

5633 

34  16 

83  34 

920 

EARL  L.  SAILERS 

3 

MIDVILLE 

BURKE 

U 

82  14 

186 

8A 

MRS.    E.   B.  KING 

3 

6874 

33  06 

63  13 

320 

7A 

7A 

H.  LOUIS  KORNE 

2  3  5 

7 

5862 

32  46 

81  56 

180 

6P 

MARK  G.  MC  COMB 

2  3  5 

64  01 

325 

5P 

H.   W.  COLLINS 

2  3  5 

7 

63  41 

590 

6P 

BENJAMIN  G.  JONES 

2  3  5 

7 

MOULTRIE  2  ESE 

COLQUITl 

16 

31  10 

83  46 

340 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

2  3  5 

7 

6126 

32  12 

82'  38 

155 

L.  G.  PtYNOLOS 

3 

6266 

34  4*. 

83  56 

3300 

PA 

TVA-135 

3 

990 

6P 

JAMES  0.  HARDIN,  JR 

2  3  5 

31  17 

182 

EMORY  UNI  FLO  STA 

C 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

7 

3*  42 

84  13 

2050 

6A 

TVA-112 

3 

NORCROSS  4  N 

640T 

GWINNET 

34  00 

84  12 

1025 

6A 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

3 

NOTTELY  DAM 

UN  1  ON 

34  58 

84  05 

1740 

TVA-573 

3 

6879 

31  18 

82  51 

205 

COUNTY  AGENT 

C 

32  47 

84  51 

614 

&P 

G.  C.  GOODMAN 

2  3  5 

QUITMAN 

BROOKS 

16 

180 

6P 

6P 

MRS.ROSSIE  0.  JONES 

2  3  6 

7 

7430 

GORDON 

34  35 

84  57 

650 

7A 

TOBC  0.  HOLLAND 

R INGGOLD 

7489 

CAT  OOS  A 

34  55 

65  07 

620 

TVA-721 

3 

RISING  FAWN 

620 

TVA-569 

6P 

WILLIAM  M.  TOWERS 

2  3  5 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

" 

34  10 

85  16 

700 

MID 

J.  M. MONTGOMERY,  JR 

7610 

34  21 

85  10 

637 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6 

7  C 

7842 

32  00 

81  16 

22 

MID 

D.  A.  eiSSETT 

2  3  5 

32  08 

81  12 

38 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

V  H 

CHATHAM 

32  01 

1  0 

6P 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  6 

7 

SPARTA  2  NNW 

HANCOCK 

11 

560 

HID 

WILLIAM  H.  WARREN 

3 

C 

STANLEY  GAP 

8269 

34  47 

84  18 

2300 

8A 

TVA-ni 

3 

C 

8414 

34  41 

84  01 

TVA-115 

3 

SUMMERVI LLE 

CHAT  T  OOGA 

34  29 

65  22 

760 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

SWAINSeORO 

8496 

NU  L 

32  36 

62  20 

318 

5P 

C.   H,  MC  MILLAN 

2  3  5 

7 

SWEET  GUM 

FANNIN 

34  58 

84  13 

1600 

8A 

TVA-129 

3 

C 

8617 

32  46 

81  38 

210 

MIO 

CITY  WTR  6  LT  DEPT 

c 

8636 

32  40 

64  32 

700 

6P 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  3  5 

] 

TALLAPOOSA  2  NNW 

85  18 

1000 

6P 

MRS.  MAUD  H.  KAGOOD 

2  3  5 

T AYLORSVl LLE 

84  59 

710 

OR.  W.  K.  COUSINS 

3 

THE  ROCK 

UPSON 

6 

32  58 

84  14 

800 

MID 

CECIL  HARRIS 

c 

8666 

30  51 

93  59 

276 

6P 

SA 

HRS, SARAH  P.  PORTER 

2  3  5 

7 

8703 

31  26 

93  32 

370 

8A 

FRED  BELL 

2  3  5  6 

34  57 

83  39 

2180 

TVA-574 

3 

8740 

34  35 

83  19 

1045 

6P 

RADIO  STATION  WLET 

2  3  5 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

34  48 

83  42 

BA 

TVA-154 

3 

c 

TUNNEL  HILL 

8854 

WHI TF I  ELD 

34  5Z 

65  02 

860 

7A 

TVA-392 

3 

8964 

LOWNDES 

30  60 

83  18 

225 

MID 

WATER  WORKS  DEPT 

CLOSED 

0/54 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

30  47 

83  17 

200 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLOSED 

10/54 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

34  19 

84  33 

1100 

7A 

M(S.  MARY  P.  CLINE 

3 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

500 

5P 

8A 

L.  MONROE  CASON 

2  3  5 

7 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

82  44 

616 

6P 

6A 

MRS.  HAZEL  S. TUCKER 

2  3  5 

7 

WATKIN5VILLE  SCS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

750 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

140 

6P 

6A 

JOHN  J.  TOBOLA 

2  3  5 

7 

WAYNESBORO  3  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

81  58 

250 

7A 

7A 

CITY  OF  WAYNESBORO 

2  3  5 

7 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  62 

85  11 

575 

6P 

6A 

J.  SMITH  LANIER 

2  3  5 

7 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  68 

63  43 

MID 

CO  FORESTRY  UNIT 

C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  69 

64  35 

800 

BA 

ALVIN  A.  SIMS 

3 

WOODRUFF  0AM 

9519 

DECATUR 

6 

30  43 

84  52 

230 

5P 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7  C 

WOODSTOCK 

9624 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

8A 

W.  G.  BOOTH 

3 

9806 

TOWNS 

7 

34  56 

83  61 

1920 

6A 

TVA-146 

3 

NEW  STATIONS 

8974 

30  52 

83  20 

265 

6P 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

2  3  5 

7  C 

l-AUAMAHA,  2-ATLANTlC.  S-CHATTAHOOCHEE,  4-COOSA,  5-ETOWAM.  6-FLlNT,  T-HIWASSEEp  8-OCHLOCICONEE  i  9-OCMULGEEi  lO-OCONEEr 
15-ST.  MARY,  16-SUWANEE(     1 7-TALLAPOOSA ,  IB-TENNESSEE 


11-0GEECHEE(     12-OOSTANAULA,     13-SATILLA,  14-SAVANNAH, 
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RKFERENCK  HOTES 

The  tour  digit  Ideotlf Icatlon  nuabers  Id  the  Index  auaber  colUMO  ot  the  Ststloa  Iad«z  are  assigoed  on  a  state  basis.     There  vlll  be  no  dupllcatloo  of  numbera  within  a  state. 
Plgurea  and  letters  following  the  station  naao,  such  as  12  SSI,   Indicate  distance  In  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
Observation  tlses  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tlae. 

Delayed  dmti,  and  corrections  «111  be  carried  onlr  in  the  June  and  Oeceaber  Issues  of  this  bulletin. 

MOQthly  and  seasonal  anovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  vlll  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  la  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  aisslng  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dlaenBlonal  ualta  used  Id  this  bulletin  arc:     temperature  Id  "F. ,  preclpltatioD  and  evaporatloD  In  inches,  and  wlod  aoveaent  in  miles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 
average  of  65*  F. 

EvaporatlOD  Is  measured  in  tbe  standard  Weather  Bureau  type  paD  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  ball  were  Included  In  snowfall  averages  in  Table  1.  beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recordlog  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Heather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  wate 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  tbe  depth  of  snow  on  tbe  ground  Is  two  Inches  or  more.  Water  e<,ulvalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  point 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  SDOwpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

-    No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  iDdlcated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*     AaouDt  included  In  following  ncasureaent,  time  distribution  unknown. 

Q    Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
//    Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 
AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  statioos.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

E     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing:  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data.    If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R     Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later   In  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Additional  information  regarding  the  cllaate  of  Georgia  aay  be  obtaloed  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CHaatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Atlanta.  Georgia. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  aDnual;  $2.50  per  year.  (Tearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the 
United  States.     Realttaoces  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


NWRC.  AshevlUe,  H,  C.   4/5/55    875 
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GEORGIA  -  MARCH  1955 
WEATHER  SUMMARY 

GENERAL  WEATHER  EFFECTS 


The  outstanding  feature  of  the  month's  weather  was 
the  disastrous  freeze  in  the  last  week  which  caused 
staggering  agricultural  losses  in  Georgia.  Losses 
were  considerably  greater  than  would  otherwise  have 
been  the  case  due  to  the  unseasonable  growth-stimu- 
lating warmth  prevailing  during  the  first  three 
weeks  of  the  month.     Record-low  temperatures  for  so 
late  in  the  season  were  recorded  over  the  entire 
state  on  the  27th  while,  by  contrast,  near-record 
warmth  for  March  occurred  during  the  earlier  part 
of  the  month.     Temperatures  averaged  nearly  3° 
above  normal.     The  maximum  reading  of  93°  at 
Carrollton  on  the  12th  has  not  been  exceeded  in 
March  since  1935  but  was  equalled  in  1945.  The 
state  minimum  of  11°  at  Clayton  and  Jasper  1  NNW 
on  the  27th  was  the  lowest  March  reading  since  1943 
when  3°  was  recorded  at  Blalrsvllle  on  the  4th. 

This  was  the  driest  March  since  1925.  Statewide 
precipitation  was  deficient  by  more  than  3  inches. 
Precipitation  amounts  varied  widely,  ranging  from 
averages  of  0.65  inch  in  the  Southern  Division  to 
3.66  inches  in  the  Northern  Division.  Distribution 
Is  shown  on  the  map  on  Page  31.     Monthly  amounts 
ranged  from  8.11  Inches  at  Flat  Top  to  0.08  inch  at 
Albany.     The  greatest  daily  amount  was  3.30  inches, 
recorded  at  Jasper  1  NNW  on  the  22nd. 

According  to  available  records,  the  percentage  of 
possible  sunshine  was  moderately  below  normal  in 
the  Atlanta  area  and  much  above  normal  in  the  Macon 
and  Savannah  areas. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  six  days  were  unseasonably  warm  with  a 
few  scattered,  mostly  light,  rains  while  the  state 
was  under  the  influence  of  Tropical  air  masses. 
Cooler  air  overspread  the  state  on  the  7th  and  8th, 
following  a  cold  front  passage,  and  lowered  tem- 
peratures to  moderately  below  normal  levels. 

Another  extremely  warm  period  began  on  the  10th  and 
continued  generally  through  the  21st  as  Tropical  air 
was  persistently  circulated  over  the  state.  During 
this  period  rains  occurred  nearly  every  day  in  the 
Northern  Division,  not  quite  so  frequently  in  the 
Central  Division,  and  were  very  light  and  widely 
scattered  in  the  Southern  Division  where  moisture 
was  most  needed.     Thunderstorms  occurred  generally 
on  several  days  during  the  wet  period,   those  on  the 
12th-13th  being  accompanied  by  damaging  hall  in  some 
areas,   and  those  on  the  21st  by  locally  heavy  rains 
in  the  northwest  corner  of  the  state. 

A  cold  air  mass  of  Polar  origin  pushed  into  the 
state  on  the  22nd  behind  a  cold  front,   causing  light 
freezes  in  northern  areas  on  the  23rd.     Nights  were 
cool  and  days  rather  mild  during  the  24th  and  25th 
as  the  cold  air  mass  was  quickly  moderated  by  the 
warm  ground  and  abundant  sunshine.     On  the  26th  a 
large  Arctic  air  mass  reached  the  state  after  moving 
rapidly  from  Central  Canada.     With  little  time  for 
warming  enroute,  this  air  mass  brought  the  most 
damaging  freezes  in  many  years.     The  lowest  tempera- 
tures ever  recorded  so  late  in  the  season  were  re- 
ported in  some  localities.     Below  freezing  minima 
were  recorded  generally  every  night  from  the  26th 
through  the  30th,  and  at  some  northern  station  on 
the  31st. 


Weather  conditions  during  the  early  part  of  March 
were  mostly  favorable  for  farm  work  and  good  progress 
was  made,  especially  in  the  southern  part  of  the 
state,   prior  to  the  devastating  cold  waves  in  the  last 
week  of  the  month.     According  to  the  Georgia  Crop  Re- 
porting Service,  most  of  the  commercial  truck  crops 
had  been  planted  and  a  large  portion  of  the  acreage 
was  up  to  a  good  stand.     Planting  of  cotton  and  corn 
was  well  advanced  except  in  some  southern  and  eastern 
areas  where  the  continued  drought  had  delayed  oper- 
ations.    The  very  warm  weather  of  early  March  forced 
fruit  crops  to  be  further  advanced  than  usual  and 
peaches,  pears  and  plums  were  past  the  bloom  stage. 
However,   farming  and  the  weather  got  out  of  step  In 
late  March  over  much  of  the  nation,  particularly  in 
areas  east  of  the  Rocky  Mountains  and  south  of  lati- 
tude 40°.     Hard  freezes  struck  Georgia  during  the 
26th-29th  period  when  temperatures  dropped  to  record- 
lows  for  so  late  in  the  season,  ranging  from  11°  in 
the  mountain  counties  to  about  25°  along  the  Florida 
line.     Peaches,  pears,  and  plums  were  killed  and  the 
pecan  crop  was  heavily,   if  not  totally,   damaged.  All 
commercial  vegetables  except  cabbage,  onions,  and 
lettuce  were  killed.     Corn  and  cotton  that  were  up 
were  either  killed  or  seriously  damaged.     Early  small 
grains  were  damaged  to  an  extent  not  fully  known  so 
soon  after  the  freeze  but  appeared  to  be  showing 
improvement  at  the  end  of  the  month.     Although  some 
tobacco  acreage  will  have  to  be  replanted,  tobacco 
was  generally  less  affected  than  most  other  crops. 
Grazing  crops  were  retarded  considerably  but  appeared 
to  be  making  rapid  recovery  where  sufficient  moisture 
was  available.     Except  for  pecans,  peaches,  and  other 
fruits,  which    wre  virtually  total  losses  for  this 
year,  most  other  damaged  crops  can  be  replanted  with 
the  time  factor  still  favorable  for  normal  harvest. 
Final  estimates  of  crop  losses  from  the  freeze  were 
not  available.     However,   indications  were  that  actual 
losses,   though  great,  would  probably  be  not  as  heavy 
as  the  initial  over-all  estimate  of  $50,000,000, 
issued  immediately  after  the  freeze.     Topsoil  moisture 
was • generally  adequate,  except  in  the  long-affected 
southern  and  southeastern  portions  of  the  state. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reports  that  river  flows 
in  south  Georgia  were  critically  low  for  this  time  of 
year.     Ground-water  observations  at  the  end  of  the 
month  Indicate  that  the  water  table  in  the  southern 
section  of  the  state  has  not  recovered  from  the  drought 
of  last  year.     A  record-low  level  for  March  was  meas- 
ured in  the  key  well  in  Chatham  County.  Streamflows 
in  the  central  and  northern  sections  were  not  quite  so 
critical  but  are  seriously  below  the  flows  normally 
expected  in  March. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Hailstorms  on  the  12th  caused  estimated  damages  of 
$2,500  to  crops  and  $47,500  to  other  property  in  the 
area  from  Lithla  Springs  to  Austell  in  Douglas  and 
Cobb  Counties.     Also  on  the  12th,  hall  damaged  trees, 
gardens  and  shrubbery  to  the  estimated  extent  of 
$5,000  and  caused  other  property .damage  estimated  at 
$10,000  in  the  southern  part  of  Atlanta.     Hall  in  the 
Wrens  area  of  Jefferson  County  on  the  13th  was  report- 
ed to  have  caused  estimated  damages  of  $2,000  to  crops 
and  $500  to  other  property. 

FLOODS 

No  floods  were  reported  during  the  month.  -  J.  E.  Stork 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
MARCH  1955 


Wind  direction 


o  »  » 
'  i  S 


Wind  speed 
m.  p.  h. 


Relative   humidity  averages  - 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


ATHENS  WB  AP 

ATLANTA  WB  AP 

AUGUSTA  WB  AP 

COLUMBUS  WB  AP 

MACON  WB  AP 

ROME  WB  AP 

SAVANNAH  WB  AP 

*  This  datum  is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 


20 
13 


10.5 
B.O 


41 
32* 


86 
80 
84 


63 
60 


65 
68 


12 
11 
16 


COMPARATIVE  DATA 


Temperatiire 

Precipitation 

Year 

« 

o 

Averac 

Highe! 

s 

t 

o 
t-i 

Averac 

1892 

53.5 

86 

11 

5.  38 

1893 

54.7 

86 

12 

4.13 

1894 

59.9 

92 

15 

3.56 

1895 

55.5 

88 

19 

6.64 

1896 

54.0 

92 

18 

3.58 

1897 

59.9 

89 

23 

8.34 

1898 

60.8 

90 

21 

2.70 

1899 

57.1 

89 

-  3 

4. 16 

1900 

54.0 

85 

17 

5.29 

1901 

54.  2 

85 

10 

6.20 

1902 

55.5 

86 

13 

8.39 

1903 

61.2 

85 

25 

6.33 

1904 

58.8 

92 

20 

2.53 

1905 

59.9 

88 

29 

3.06 

1906 

53.1 

86 

15 

5.70 

1907 

65.1 

97 

32 

1.74 

1908 

63.5 

90 

27 

4.57 

1909 

56.8 

89 

21 

7.44 

1910 

61.1 

95 

20 

1.66 

1911 

57.9 

94 

18 

3.10 

1912 

54.7 

88 

19 

7.91 

1913 

57.2 

89 

21 

8.86 

1914 

52.2 

89 

13 

2.74 

1915 

48.4 

85 

20 

2.62 

1916 

54.7 

89 

15 

1.92 

Temperature 

Precipitation 

Year 

a 

o 

Avera 

Higbt 

s 

i 

Aveti 

1917 

58. 1 

89 

13 

7.09 

1918 

62.2 

90 

24 

1.49 

1919 

58.8 

82 

26 

4.  28 

1920 

54.0 

91 

5 

6.94 

1921 

65. 1 

94 

27 

1.70 

1922 

58.  2 

88 

20 

7.86 

1923 

57.9 

88 

12 

5.90 

1924 

52.9 

89 

18 

3.58 

1925 

58.8 

91 

9 

1.78 

1926 

50.2 

83 

8 

5.75 

1927 

58.5 

91 

14 

3.02 

1928 

57.2 

90 

18 

6.53 

1929 

60.6 

94 

16 

9.71 

1930 

52.6 

82 

14 

5.89 

1931 

51.4 

84 

19 

2.98 

1932 

53.  2 

88 

10 

4.41 

1933 

56.7 

89 

15 

3.53 

1934 

55.0 

88 

10 

5.25 

1935 

61.9 

95 

10 

4.12 

1936 

59.7 

92 

20 

4.08 

1937 

54.4 

84 

16 

3.84 

1938 

62.7 

91 

18 

3.  34 

1939 

59.6 

89 

17 

4.11 

1940 

54.7 

86 

17 

3.77 

1941 

51.0 

82 

16 

4.48 

Temperattue 

Precipitation 

Year 

0 

? 
o 

o 
ja 
c 

m 
t 

n) 
« 

> 
< 

£ 

1942 

55.6 

89 

10 

7.96 

1943 

54.9 

88 

3 

7.76 

1944 

57.7 

88 

17 

10.70 

1945 

65.0 

93 

25 

2.37 

1946 

61.3 

87 

23 

6.06 

1947 

49.7 

85 

12 

7.11 

1948 

59.6 

90 

21 

9.28 

1949 

55.5 

90 

12 

2.98 

1950 

53.7 

90 

18 

5.90 

1951 

56.7 

88 

22 

6.03 

1952 

56.3 

88 

18 

7.62 

1953 

59.2 

89 

20 

3.  61 

1954 

56.2 

91 

14 

3.22 

1955 

59.8 

93 

11 

1.83 

All 

Years 

57.0 

4.94 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  Reference  Kotes  Following  Station  Index 
-  32  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  1955 


Temperature 

Precipitation 

Stdtioa 

Average 
Maximum 

o  e 
?  i 

<  2 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Daya 

>. 
Q 

Ma 

Min- 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
£ 
X 

= 

0 

0 

0 
in 

0 

0 

Degree 

5  > 

0  t 

OS 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  0AM  2  AM 

65.6 

41.8 

53.7 

83 

13 

14 

27 

367 

0 

0 

10 

0 

3.65 

.90 

7 

.0 

0 

10 

2 

0 

ATHENS 

6e«i 

43.3 

55.7 

2.6 

83 

12  + 

16 

27 

307 

0 

0 

7 

0 

2.79 

- 

2.48 

.68 

7 

T 

0 

8 

2 

0 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

69. <• 

39.9 

64,7 

.3 

85 

5+ 

15 

27 

332 

0 

0 

9 

0 

2.04 

- 

4.02 

.77 

6 

.0 

0 

7 

2 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

67.5 

42.8 

55.2 

2.5 

83 

13 

18 

27 

317 

0 

0 

Q 

2.61 

- 

2.56 

.83 

7 

T 

0 

6 

2 

0 

ATLANTA  MB  AIRPORT  R 

67.5 

44.6 

56.1 

3.4 

82 

12+ 

16 

27 

304 

0 

0 

6 

0 

3.27 

2.40 

.95 

6 

.0 

0 

a 

3 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA  AM 

61.6 

36.1 

48.9 

•  9 

78 

13 

12 

27 

494 

0 

1 

13 

0 

6.34 

.35 

3.13 

22 

.0 

0 

11 

3 

1 

66.5 

40.2 

53,4 

83 

6 

15 

27 

365 

0 

0 

11 

0 

4.31 

1.85 

22 

.0 

0 

11 

2 

1 

CARLTON  BRIDGE  AM 

68.0 

40.1 

54,1 

1.0 

87 

13 

19 

27 

354 

0 

0 

10 

0 

2.27 

2.59 

.58 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

CARTERSVILLE 

69.2 

41.9 

5  5.6 

2.5 

84 

16 

2  7 

309 

0 

0 

12 

0 

3.54 

2.69 

1.00 

.  0 

Q 

9 

2 

1 

CEDARTOWN 

70.0 

42.3 

56.2 

2,8 

84 

13 

15 

27 

304 

0 

0 

11 

0 

4,29 

- 

2.28 

1.67 

22 

T 

T 

26 

8 

2 

2 

CLAYTON 

64.4 

38.2 

51.3 

2.3 

81 

12 

11 

27 

421 

0 

0 

11 

0 

4,63 

- 

2.27 

2.00 

22 

.0 

0 

11 

1 

1  • 

64.2 

40.4 

5  2.3 

1.7 

60 

12  + 

1 2 

2  7 

39  7 

0 

0 

2,62 

2.94 

.66 

2 

9 

1 

0 

DAHLONEGA 

64.5 

40.6 

52.6 

1.7 

82 

13 

12 

27 

387 

0 

0 

11 

0 

3.28 

- 

2.79 

1.32 

22 

.0 

0 

8 

2 

1 

OALTON  AM 

65.6 

38.2 

51.9 

-  .6 

83 

13 

16 

27 

402 

3.25 

- 

2.97 

.90 

22 

,0 

0 

GAINESVILLE 

66.8 

41.7 

54.3 

3.0 

83 

13 

13 

27 

345 

0 

0 

8 

0 

3.10 

2.80 

.95 

7 

.0 

0 

11 

1 

0 

HARTWELL 

69.7 

42.0 

55.9 

2.8 

84 

12 

15 

27 

297 

0 

0 

7 

0 

3.11 

1.62 

.62 

2 

.0 

0 

11 

3 

0 

1 A  CO  CD     1  kJklM 

64.9 

40.3 

52.6 

1.6 

80 

3+ 

1 1 

27 

384 

Q 

Q 

9 

0 

6.41 

.  56 

3.30 

22 

.  0 

Q 

LAFAYETTE 

68.2 

39,5 

53.9 

1.1 

83 

12 

15 

27 

352 

0 

0 

11 

0 

4.30 

- 

1.48 

2.15 

22 

.0 

0 

70, SN" 

42. 7M 

56. 5M 

3.6 

84 

5 

17 

27 

266 

0 

0 

10 

0 

5.27 

- 

.45 

2.54 

22 

.0 

0 

9 

3 

1 

ROME  wa  AIRPORT  R 

66.6 

40.3 

53.5 

1.8 

81 

5 

17 

27 

364 

0 

0 

11 

0 

4.00 

1,83 

1.91 

21 

T 

0 

8 

1 

1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

68.8 

41.0 

54.9 

2.4 

83 

13 

14 

27 

335 

0 

0 

11 

0 

3.31 

2.19 

1.17 

7 

.0 

0 

1 

TOCCOA 

66.8 

42.4 

54.6 

2.4 

82 

i3 

1 5 

27 

332 

Q 

0 

8 

0 

3.  76 

2.05 

1.31 

2  3 

.  0 

Q 

]^ 

WASHINGTON 

71.5 

44,5 

58,0 

2.7 

86 

12 

17 

27 

251 

0 

0 

6 

0 

2.10 

- 

2.72 

.55 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

54,2 

3.66 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

72.0 

43.5 

57,8 

1.3 

88 

12 

22 

27 

264 

0 

0 

9 

0 

1,91 

- 

2.35 

.90 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

AUGUSTA 

73.8 

46.4 

60,1 

4.  1 

88 

12 

22 

27 

208 

0 

0 

3 

0 

2,25 

- 

1.86 

.97 

19 

,0 

0 

5 

2 

0 

BROOKLET   1  W 

78.9 

48.2 

63,6 

4.1 

92 

21 

24 

27 

152 

3 

0 

4 

0 

.17 

- 

3.63 

.15 

22 

T 

0 

1 

0 

0 

CARROLLTON 

69.8 

42.1 

66,0 

2.1 

93 

12 

15 

27 

309 

1 

0 

1 0 

3.92 

- 

2.19 

.73 

19 

.0 

0 

10 

2 

0 

COLUMBUS 

76.2 

49.6 

62,9 

4.7 

88 

11  + 

21 

27 

174 

0 

0 

4 

0 

1.48 

4.35 

.89 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

73.2 

46.1 

59,7 

5.0 

87 

12 

21 

27 

230 

0 

0 

7 

9 

2.08 

3.73 

.76 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

COV I N6T0N 

70.7 

44.1 

57.4 

3.1 

85 

12 

17 

27 

270 

0 

0 

9 

0 

3.37 

- 

1 .98 

.95 

20 

.0 

0 

8 

3 

0 

DUBLIN 

77.1 

48.0 

62.6 

5.0 

90 

12  + 

21 

27 

175 

2 

0 

3 

0 

.17 

- 

4.55 

.10 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

EXPERIMENT  AM 

69.1 

46.6 

57.9 

2.7 

85 

13+ 

15 

27 

259 

0 

0 

6 

0 

2,63 

- 

3.03 

.71 

20 

,0 

0 

5 

3 

0 

FORSYTH  1  S 

72.0 

44.5 

58.3 

86 

12 

16 

27 

250 

0 

0 

7 

0 

1,38 

.61 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

73.9 

46.0 

60.0 

3.2 

88 

12 

19 

27 

221 

0 

0 

5, 

0 

1,37 

- 

4.33 

.62 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

GREENSBORO 

45.0 

0 

0 

6 

0 

7 

0 

0 

GRIFFIN 

7o!l 

46.2 

68.2 

2)6 

85 

12  + 

16 

27 

253 

0 

0 

6 

0 

2.43 

- 

3.20 

.79 

20 

,0 

0 

5 

2 

0 

LA  GRANGE 

72.5 

45.7 

59.1 

3.6 

86 

13 

1 6 

27 

236 

0 

0 

9 

0 

3.38 

3.02 

1.15 

20 

,  0 

Q 

S 

4 

1 

LOUISVILLE 

74.9 

46.3 

60.6 

3.2 

89 

13 

21 

27 

208 

0 

0 

6 

0 

1,53 

- 

2.70 

.90 

19 

•  0 

0 

3 

1 

0 

MACON  WB  AIRPORT  R 

73.9 

47.3 

60.6 

2.8 

88 

12 

20 

27 

214 

0 

0 

4 

0 

1,46 

- 

3.65 

.70 

19 

,0 

0 

4 

1 

0 

M I LLEDGEV I LLE  AM 

71.2 

43.1 

57.2 

1.3 

87 

13 

19 

27 

286 

Q 

2.08 

- 

3.03 

.94 

20 

,0 

0 

MILLEN 

77.7 

47,6 

62.7 

4.6 

90 

11  + 

22 

27 

159 

2 

0 

6 

0 

.77 

- 

3.17 

.45 

19 

,0 

0 

2 

0 

0 

MONT ICELLO 

70.5 

41.2 

55.9 

.  7 

85 

12  + 

17 

27 

306 

0 

0 

1 0 

3.32 

2.39 

1.37 

20 

,0 

0 

NEWNAN 

70.8 

44.8 

57.8 

3,3 

85 

13 

15 

27 

261 

0 

0 

7 

0 

3,01 

2.88 

.60 

7 

,0 

0 

a 

1 

0 

SWA  I NS60R0 

77. IM 

48  .  IM 

62. 6M 

90 

13 

22 

27 

174 

1 

0 

3 

0 

1,07 

.55 

19 

,0 

0 

2 

2 

0 

TALBOTTON 

73.1 

46.5 

59.8 

3.3 

85 

11  + 

18 

27 

222 

0 

0 

6 

0 

2,36 

- 

3.78 

1.55 

20 

,0 

0 

5 

I 

1 

WARRENTON 

71.2 

45.3 

58.3 

2.4 

85 

13 

18 

27 

248 

0 

0 

2,74 

- 

1.84 

1.05 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

WAYNESBORO  3  NE  AM 

72.0 

45.4 

58.7 

1.0 

87 

13  + 

21 

27 

245 

0 

0 

7 

0 

1.97 

2.17 

1.17 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

WEST  POINT 

72.7 

45.9 

59,3 

3.8 

85 

11  + 

18 

27 

231 

0 

0 

8 

0 

3.47 

- 

2.54 

1.42 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

59.4 

2.10 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY  AM 

75.9 

45.9 

60,9 

89 

13  + 

22 

27 

205 

0 

0 

6 

0 

.47 

.47 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

75.8 

45.9 

60,9 

,9 

88 

6+ 

24 

27 

217 

0 

0 

10 

0 

.70 

- 

3.54 

.44 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

ALBANY 

78.4 

50.4 

64,4 

4,0 

90 

12  + 

23 

27 

160 

3 

0 

4 

0 

.08 

- 

4.82 

.04 

6+ 

T 

0 

0 

0 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

75.4 

46.8 

61,1 

3,0 

89 

12 

24 

27 

206 

0 

0 

.84 

- 

4.26 

.48 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

AMERICUS  4  ENE 

76.6 

49.4 

63,0 

4.8 

89 

12 

20 

27 

161 

0 

0 

5 

0 

,48 

- 

4.88 

.42 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

BAIN8RID6E 

80.6 

50.1 

66,5 

4.4 

90 

13+ 

27 

27 

141 

2 

0 

7 

0 

1,50 

- 

2,99 

.99 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

BLACKBEARD  I SLAND 

73. 9M 

51.  6M 

62. 8M 

89 

13 

32 

28 

149 

0 

0 

1 

0 

.73 

.38 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLAKELY 

76.8 

50.9 

63.9 

3.9 

87 

12+ 

24 

27 

169 

0 

0 

3 

0 

.30 

5,06 

.26 

22 

T 

0 

1 

0 

0 

BRUNSWICK 

75.5 

53.1 

64.3 

3.0 

86 

13 

30 

27 

131 

0 

0 

1.10 

- 

2.11 

.43 

22 

T 

0 

3 

0 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

72.3 

51.8 

62.1 

85 

12 

30 

27 

166 

0 

0 

1 

0 

.99 

.66 

28 

T 

0 

2 

1 

0 

CAIRO  2  NNW 

77.9 

50.6 

64.3 

3.5 

89 

12 

25 

27 

159 

0 

0 

4 

0 

.75 

4,42 

•  49 

22 

T 

0 

2 

0 

0 

CAMILLA 

81.1 

50.6 

65.9 

4.0 

90 

13  + 

25 

27 

121 

3 

0 

4 

0 

.65 

5,09 

.95 

22 

T 

0 

2 

I 

0 

CAMP  STEWART 

76.6 

49.5 

63.1 

2.7 

89 

12+ 

27 

27 

158 

0 

0 

5 

0 

.23 

4,83 

.10 

22 

T 

0 

1 

0 

0 

COROELE  AM 

76. IM 

5  0.2M 

63. 2M 

2.8 

89 

13 

22 

27 

175 

0 

0 

5 

0 

.28 

4,00 

.28 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

CUTHBERT 

77.3 

51.4 

64.4 

4.2 

89 

12 

22 

27 

151 

0 

0 

3 

0 

1.11 

4,02 

.51 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

DOUGLAS 

78.1 

49.5 

63.8 

3.0 

90 

12 

25 

27 

143 

1 

0 

2 

0 

.80 

4.47 

,40 

22 

T 

0 

2 

0 

0 

EASTMAN 

77.7 

51.1 

64.4 

5.  1 

92 

13 

22 

27 

138 

1 

0 

3 

0 

.25 

4.71 

.25 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

FITZGERALD 

77.4 

51.2 

64.3 

3.6 

89 

12 

22 

27 

141 

0 

0 

2 

0 

.56 

3,99 

.55 

22 

T 

0 

1 

1 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

76.9 

47.2 

62.1 

88 

13 

26 

23+ 

171 

0 

0 

8 

0 

.21 

.10 

29 

T 

0 

1 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

80. OM 

50. 2M 

65, IM 

129 

0 

0 

3 

1.35 

.0 

0 

0 

FORT  GAINES 

77.9 

48,7 

63.3 

4.4 

91 

12 

22 

27 

172 

1 

0 

5 

0 

1.05 

3.94 

.70 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

6LENNVILLE 

76.6 

49.0 

62.8 

2.9 

88 

12  + 

25 

27 

162 

0 

0 

3 

0 

.24 

3.29 

.20 

22 

T 

0 

1 

0 

0 

HAMKINSVILLE 

76.8 

47.5 

62.2 

3,8 

90 

12 

20 

27 

190 

1 

0 

7 

0 

.42 

4.43 

.42 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


GEORGIA 
MARCH  1955 


Temperature 


StalioD 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
% 

Q 

■5 

i 
3 

K 

D 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0) 
Q 

Snov/,  Sleet,  Hail 

No,  of  Days 

Max 

Min, 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

g 
S 

1  .50  or  More| 

1.00 

or  More  j 

d  (B 

°l 

OP) 

HOGGARDS  MILL 

78.1 

50.6 

64i 

4 

5 

3 

90 

12  + 

28 

27+ 

181 

3 

0 

7 

0 

49 

-  6.19 

.44 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

LUMBER  CITY  AM 

76  »  2 

.  ? 

61. 

2 

B9 

13  + 

24 

27 

201 

0 

0 

8 

0 

1 0 

-  4.12 

.10 

22 

1 

MONTEZUMA   1  NE 

72.0 

17.8 

59. 

9 

1 

9 

87 

13 

20 

27 

20f. 

0 

0 

5 

0 

1 

09 

.40 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

76.<.M 

49. OM 

62. 

7M 

9 

88 

12 

24 

27 

171 

0 

0 

2 

0 

71 

-  3.99 

.60 

22 

T 

0 

2 

1 

0 

QUITMAN 

76. 7M 

50. 7M 

64. 

7M 

3 

4 

89 

12  + 

28 

27 

154 

0 

0 

4 

0 

1 

20 

-  2.89 

.60 

22+ 

T 

0 

2 

2 

0 

SAVANNAH  USD*  PL  GARDEN 

75.5 

'»6,6 

61. 

1 

2 

7 

90 

12 

25 

28 

19P 

1 

0 

7 

0 

21 

-  3.45 

.10 

29 

T 

0 

1 

0 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

75.1 

48.3 

61. 

7 

2 

7 

90 

1? 

26 

27 

185 

1 

0 

4 

0 

18 

-  3.31 

.12 

22 

T 

0 

I 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

70. 6M 

50, 3M 

60. 

5M 

1 

7 

82 

18 

30 

27 

175 

0 

0 

1 

0 

18 

-  4.43 

.18 

22 

.0 

0  ■ 

1 

0 

0 

THOMASV I LLE 

78.6 

49.8 

64. 

2 

4 

0 

90 

12 

25 

27 

154 

1 

0 

7 

0 

58 

-  3.51 

.27 

22+ 

T 

0 

2 

0 

0 

T I  ETON  2  N  AM 

75.0 

48.4 

61. 

7 

3 

1 

88 

13 

23 

27 

191 

0 

0 

4 

0 

56 

-  4.13 

.66 

22 

T 

0 

1 

1 

0 

VALDOSTA  <>  NW 

77.8 

47.6 

62. 

7 

88 

12 

25 

9 

173 

0 

0 

q 

0 

1 

24 

.73 

22 

.0 

0 

2 

2 

0 

WAYCROSS 

77.8 

49.2 

63. 

5 

2 

1 

89 

12 

27 

27 

15f. 

0 

0 

5 

0 

50 

-  3.07 

.25 

29 

T 

0 

2 

0 

0 

WOODRUFF  DAM 

M 

27 

27 

0 

2 

0 

1 

34 

.98 

22 

T 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

63. 

0 

65 

T 

STATE 

59. 

8 

2 

8 

1 

83 

-   3.  U 

T 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL 
AILEY 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMERICUS  *.  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WS  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 

BAINBRIDGE 
BALL  GROUND 
BEAVEROALE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELV 

BLUE  RIOGE  RESVR  QAM 
BOMMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET   1  W 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE   3  SH 

CEDARTOWN 
CHATSWORTH   1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 
CHOeSTOE 
CLAYTON 

CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

COROELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING   I  N 
CURRVVILLE  2  M 
CUTM8ERT 

OAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
OONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

EL8ERT0N 

ELLIJAV 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 
F0LK5T0N  3  SSW 
FOLKSTON  9  5W 
FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWKINSVILLE 

HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
HOGGARDS  MILL 
JASPER   1  NNW 
JONESBORO 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LINCOLNTON 
LITTLE  MI6HT0WER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE 
HIDVILLE 
MILLEDGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA    1  N£ 

MONT  I  CELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NEEL  GAP 
NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  H 
NOTTELY  DAM 


RECORD  HISSING 


10      11      12      13      14  15 


.  17  T 
.^9  .16 


.16  .02 
.20 

.29  .06 


.32  .11 
.07  .ig 


16     17     18     19     20     21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


.031  •I'r 


.O't,  T 
.07| 

.19  .08 


,t,6  .03  1.13 
.61  .08 


liOl 
•  42 
1*15 


•06  1.06 
•21  .17 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

Table  3-Continued  march  1955 


Station 

Tolal 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

1 

7    1    H    1  Q 

1  1 

10  j 

1 1  1 

1 

12 

13  j 

14  j  15 

16 

17  1 

13 

19 

20  j 

21 

22  ' 

1 

23  j  24 

25  1 

26  j  27 

28  j 

29  1  30 

31 

•oz 

.45 

.11 

.06 

•  17 

.20 

•  09 

.06 

1.70 

.20 

RINGGOLD 

5**5 

I57 

.10 

.43 

.11 

.16 

T 

•  24 

•  04 

.50 

•  05 

.93 

2.02 

.18 

.12 

RISING  FAWN 

5.72 

T 

.30 

.06 

.04 

.64 

.07 

T 

.01 

T 

.20 

•  03 

.62 

•  03 

1.31 

1.60 

T 

.25 

.52  .02 

ROME 

5.27 

.12 

.17 

T 

.04 

.31 

.08 

.60 

.02  T 

.12 

•  54 

•  33 

.05 

2.54 

•  35 

ROME  WB  A I RPOkT  R 

.12 

•  24 

.04 

.38 

.01 

T  T 

.13 

•  29 

•  33 

•  05 

1.91 

.05 

.09 

•  05 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

.21 

T 

T 

T 

.03 

.08 

T 

•  10 

SAVANNAH  MB  AP  R 

.IS 

T 

T 

T 

T 

T 

.12 

•  06 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

.16 

.18 

T 

SPARTA  2  NNW 

2.ei 

.55 

.31 

•  54 

1.32 

.09 

STANLEY  GAP 

6.30 

.15 

1.20 

.16 

.13 

.35 

.18 

.07 

.06 

.03 

•  20 

•  03 

•  30 

.07 

2.69 

•  66 

SUCHES 

6.71 

.22 

.59 

.28 

.31 

.12 

.24 

.17 

.31  .12 

•  34 

•  10 

•  28 

.03 

.02 

3.22 

•  36 

SUMMERVILLE 

2.95 

.12 

.08 

.01 

.24 

.08 

.05 

.10 

•  13 

•  36 

.08 

.16 

1.22 

•  32  T 

SWAINSBORO 

1.07 

T 

•  55 

.52 

SWEET  GUM 

5. '•6 

.11 

.25 

.20 

.19 

.21 

.26 

.24 

.58 

.14 

.52 

•  02 

•  43 

•  06 

.02 

1.70 

.13 

•  40 

T AL60TT0N 

2.36 

.02 

.17 

.27 

1^55 

.20 

.15 

TALLAPOOSA  2  NNW 

3.31 

1.17 

T 

.28 

.29 

•  42 

.90 

•  25 

TAYLORSVILLE 

3.90i 

.23 

.98 

.27 

.28 

•  63 

•  23 

1<16 

•  12 

THOMASVILLE 

.58 

.27 

•  04 

.27 

TIFTON  2  N 

.56 

•  56 

T 

T I TUS 

6.57 

.08 

.06 

.17 

.39 

.09 

.31 

.33 

.72 

.07 

.31 

•  10 

•  43 

•  20 

.05 

2.41 

•  85 

TOCCOA 

3.76 

T 

.30 

.32 

.23 

.  11 

1.31 

.30 

T 

•  12 

.14 

•  19 

.05 

•  41 

T 

TRAY  MOUNTAIN 

5.72 

.24 

.37 

.25 

.20 

.  13 

.20 

.16 

•  11 

•  26 

•  13 

3^26 

•  41 

TUNNEL  MILL 

4.71 

.17 

.06 

.40 

.13 

.19 

.15 

•  20 

•  60 

.42 

1^91 

.19 

•  27 

1.2* 

•  73 

•  51 

T 

MALESK A 

4.37 

1.16 

.04 

.50 

.15 

T 

T 

.25 

.27 

•  29 

•  32 

•  38 

.09 

1^24 

•  IS 

WARRENTON 

2.74 

.07 

T 

.55 

.10 

.11 

.15 

•  16 

•  45 

U05 

.02 

•  OS 

WASHINGTON 

2.10 

T 

T 

.55 

.04 

.12 

.24 

.02  7 

■  OS 

•  53 

•  40 

.05 

.07 

WAVCROSS 

.50 

T 

T 

•  24 

T 

•  01 

•  25 

WAYNESBORO  3  N£ 

1.97 

.43 

.10 

.17 

•  05 

1.17 

.05 

WEST  POINT 

3.47 

.07 

T 

.40 

.11 

•  13 

T 

•  30 

1.42 

.79 

.22 

•  03 

WOODBURY 

2.63 

.02 

T 

.54 

.05 

.08 

•  15 

1.57 

.12 

•  06 

•  02 

WOODRUFF  DAM 

1.34 

.98 

T 

•  36 

WOODSTOCK 

4.22 

.23 

1.47 

.10 

.24 

.49 

•  36 

.47 

.12 

.67 

•  07 

YOUNG  HARRIS 

5.92 

.10 

.23 

.43 

.50 

.03 

.50 

.03  T 

•  24 

.06 

•  43 

.an 

T 

2.61 

.10 

•  58 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Day 

Oi  Monlh 

0 
9 
g 

1 

2 

3 

« 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

< 

AILEr 

MAX 

80 

80 

81 

84 

85 

84 

85 

57 

63 

73 

80 

84 

89 

89 

71 

60 

86 

81 

88 

66 

75 

69 

67 

68 

76 

81 

70 

61 

44 

63 

65 

75.9 

MIN 

60 

58 

66 

58 

61 

40 

33 

32 

43 

62 

69 

56 

60 

51 

58 

60 

50 

61 

32 

33 

33 

52 

22 

24 

27 

29 

36 

45  •9 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

78 

80 

83 

80 

82 

88 

80 

61 

64 

70 

79 

84 

86 

82 

82 

81 

66 

86 

86 

67 

79 

86 

68 

66 

76 

81 

70 

61 

40 

62 

67 

75«8 

MIN 

5* 

58 

50 

58 

41 

31 

26 

29 

46 

56 

61 

69 

68 

60 

67 

56 

53 

59 

58 

61 

26 

28 

37 

66 

24 

26 

29 

28 

29 

46  .9 

ALBANY 

MAX 

81 

83 

80 

86 

85 

86 

71 

66 

72 

80 

36 

90 

84 

84 

82 

90 

90 

81 

85 

78 

70 

79 

82 

77 

52 

46 

65 

70 

77 

78a4 

MIN 

61 

63 

60 

59 

65 

63 

40 

35 

33 

45 

63 

63 

60 

61 

61 

53 

64 

66 

66 

62 

48 

28 

39 

5 1 

45 

23 

34 

27 

31 

35 

50 14 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

77 

73 

76 

81 

77 

82 

62 

51 

60 

71 

64 

78 

83 

80 

61 

62 

63 

52 

56 

73 

54 

63 

71 

75 

36 

44 

45 

57 

66 

65>6 

MIN 

63 

53 

5 1 

55 

62 

58 

31 

26 

3 1 

36 

52 

66 

66 

50 

60 

50 

39 

*' 

40 

26 

31 

38 

30 

14 

26 

30 

30 

33 

41.8 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

77 

81 

82 

83 

83 

84 

60 

63 

69 

78 

85 

89 

86 

76 

61 

66 

86 

86 

70 

87 

71 

69 

76 

80 

74 

50 

42 

62 

67 

74 

75.4 

MIN 

" 

60 

61 

5« 

43 

36 

34 

64 

63 

59 

55 

58 

59 

60 

54 

61 

42 

27 

36 

41 

36 

24 

26 

29 

30 

37 

46 . 6 

AMERICUS  ENE 

MAX 

77 

82 

77 

85 

85 

84 

68 

64 

71 

80 

86 

89 

86 

76 

78 

66 

85 

65 

76 

65 

77 

66 

84 

79 

73 

51 

60 

64 

68 

74 

76.6 

MIN 

62 

63 

60 

58 

65 

63 

37 

32 

32 

48 

47 

61 

63 

61 

68 

59 

60 

61 

62 

51 

61 

30 

40 

50 

46 

20 

33 

28 

38 

41 

49  .4 

ATHENS 

MAX 

72 

77 

80 

78 

82 

74 

56 

59 

70 

67 

75 

83 

83 

53 

63 

71 

57 

49 

77 

71 

62 

74 

73 

67 

49 

45 

61 

63 

71 

68.1 

MIN 

64 

54 

58 

62 

30 

34 

44 

60 

51 

49 

51 

42 

47 

46 

43 

40 

30 

40 

30 

16 

30 

28 

26 

34 

43  .3 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

75 

78 

82 

80 

85 

80 

64 

61 

73 

70 

SO 

83 

85 

56 

62 

74 

61 

49 

78 

64 

64 

73 

73 

66 

51 

49 

61 

66 

74 

69.4 

MIN 

58 

50 

48 

34 

33 

29 

54 

56 

51 

45 

49 

49 

41 

* 

43 

27 

29 

33 

28 

26 

24 

23 

39.9 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

71 

76 

79 

78 

81 

73 

54 

59 

68 

67 

75 

81 

33 

57 

64 

76 

53 

49 

76 

71 

62 

71 

71 

64 

50 

44 

62 

64 

72 

67.3 

MIN 

60 

55 

53 

54 

61 

39 

28 

45 

54 

58 

52 

49 

49 

44 

46 

45 

44 

49 

36 

30 

37 

43 

22 

13 

29 

28 

33 

37 

42.6 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

71 

76 

76 

77 

81 

72 

51 

60 

68 

70 

79 

82 

32 

59 

72 

76 

72 

54 

51 

76 

69 

62 

73 

73 

59 

44 

46 

58 

63 

70 

67.5 

MIN 

61 

59 

63 

40 

34 

32 

38 

60 

62 

62 

67 

62 

49 

48 

43 

50 

47 

45 

33 

30 

40 

46 

2 1 

16 

31 

32 

36 

40 

44.6 

AU6USTA  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

80 

83 

84 

85 

83 

53 

61 

72 

71 

78 

88 

36 

66 

73 

82 

60 

61 

65 

33 

72 

65 

75 

78 

66 

50 

46 

60 

63 

73 

72.0 

MIN 

63 

50 

48 

55 

62 

48 

38 

30 

33 

38 

5  2 

63 

56 

54 

62 

53 

48 

54 

46 

47 

40 

30 

32 

38 

29 

22 

27 

24 

26 

32 

43  .5 

AUGUSTA 

MAX 

77 

83 

80 

83 

84 

83 

69 

60 

72 

70 

79 

38 

87 

83 

74 

72 

76 

66 

63 

83 

30 

66 

76 

77 

75 

52 

52 

62 

64 

71 

73.6 

MIN. 

63 

59 

66 

62 

53 

39 

34 

36 

44 

53 

62 

69 

53 

50 

49 

46 

40 

* 

* 

* 

32 

29 

36 

36 

46  .4 

BAINBRIDGE 

MAX 

86 

86 

82 

86 

89 

88 

77 

68 

73 

83 

86 

87 

90 

89 

65 

89 

90 

69 

88 

86 

76 

70 

77 

84 

77 

72 

42 

65 

79 

SO 

60.8 

MIN 

60 

62 

54 

65 

65 

66 

43 

30 

28 

43 

58 

61 

64 

63 

60 

61 

61 

60 

64 

30 

39 

* 

31 

30 

29 

33 

50.1 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

78 

84 

76 

83 

75 

81 

79 

61 

67 

69 

74 

89 

78 

80 

36 

86 

75 

75 

60 

70 

72 

82 

69 

4« 

58 

63 

67 

73.9 

MIN 

58 

62 

58 

60 

61 

48 

44 

36 

46 

62 

62 

58 

59 

61 

58 

40 

44 

49 

39 

36 

40 

51 .6 

8LAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

69 

67 

70 

70 

71 

74 

65 

44 

64 

63 

63 

69 

78 

75 

62 

62 

61 

55 

68 

66 

52 

69 

65 

69 

31 

36 

44 

52 

61 

61.6 

MIN 

41 

38 

57 

" 

28 

18 

21 

24 

45 

60 

48 

44 

49 

50 

34 

42 

31 

13 

24 

18 

23 

36  . 1 

BLAKELY 

MAX 

78 

84 

79 

83 

86 

84 

68 

63 

71 

81 

84 

87 

33 

82 

82 

66 

37 

67 

85 

86 

77 

66 

76 

82 

72 

61 

46 

62 

66 

74 

76.8 

MIN 

64 

63 

60 

61 

61 

65 

39 

36 

33 

47 

62 

64 

65 

66 

63 

65 

64 

66 

57 

63 

41 

31 

41 

49 

42 

24 

29 

36 

38 

60.9 

BROOKLET  1  W 

MAX 

81 

83 

85 

87 

86 

86 

83 

62 

74 

79 

84 

91 

90 

81 

81 

87 

88 

88 

79 

92 

79 

68 

74 

83 

76 

62 

51 

62 

67 

74 

78.9 

MIN 

57 

63 

58 

60 

42 

31 

49 

60 

60 

58 

65 

56 

53 

50 

59 

^' 

38 

42 

69 

33 

30 

33 

35 

48  .  2 

BRUNSWICK 

MAX 

79 

84 

82 

83 

94 

32 

74 

68 

68 

76 

84 

36 

S6 

81 

78 

36 

85 

85 

72 

80 

75 

65 

76 

78 

83 

52 

46 

60 

64 

69 

75.6 

MIN 

58 

6 1 

59 

61 

60 

59 

48 

44 

43 

49 

54 

61 

62 

61 

69 

59 

63 

61 

64 

59 

58 

58 

40 

49 

53 

60 

30 

35 

34 

39 

45 

53.1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

79 

82 

75 

80 

77 

33 

70 

58 

66 

70 

80 

36 

32 

78 

73 

84 

81 

65 

76 

74 

61 

69 

73 

84 

52 

41 

57 

62 

67 

72.3 

MIN 

58 

61 

58 

60 

62 

59 

50 

41 

47 

66 

63 

62 

61 

69 

60 

62 

37 

51.8 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

34 

84 

81 

83 

86 

86 

76 

64 

70 

SO 

85 

89 

67 

85 

83 

88 

88 

86 

82 

77 

68 

75 

82 

74 

50 

46 

61 

66 

74 

77.9 

MIN 

60 

59 

56 

64 

65 

42 

33 

42 

54 

64 

62 

61 

60 

62 

62 

63 

62 

63 

47 

31 

41 

50 

60 

25 

32 

29 

36 

37 

50  .6 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

73 

72 

77 

74 

83 

80 

51 

60 

67 

65 

76 

79 

77 

66 

70 

58 

52 

60 

73 

71 

61 

70 

72 

70 

43 

45 

55 

63 

70 

66.6 

M  N 

50 

58 

44 

24 

30 

53 

52 

44 

60 

53 

42 

45 

43 

46 

26 

30 

39 

19 

24 

24 

25 

29 

40  *  2 

CAMILLA 

MAX 

83 

85 

83 

86 

82 

86 

80 

66 

73 

S3 

86 

88 

90 

89 

85 

90 

90 

88 

36 

SO 

68 

75 

83 

81 

76 

75 

64 

68 

76 

81.1 

63 

63 

° 

62 

58 

61 

41 

29 

30 

34 

36 

CAMP  STEWART 

MAX 

75 

81 

82 

84 

86 

84 

78 

63 

71 

76 

82 

89 

89 

78 

80 

87 

67 

68 

36 

74 

70 

78 

62 

78 

53 

47 

63 

66 

74 

76.6 

MIN 

58 

62 

58 

59 

60 

45 

39 

38 

41 

62 

63 

59 

58 

69 

67 

58 

62 

52 

58 

52 

32 

37 

46 

53 

32 

30 

33 

32 

49 . 6 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

72 

78 

78 

80 

80 

86 

74 

64 

60 

70 

69 

78 

87 

84 

69 

63 

69 

63 

63 

63 

74 

62 

64 

73 

75 

49 

51 

45 

63 

64 

68.0 

MIN 

47 

43 

49 

56 

58 

34 

28 

^' 

47 

56 

54 

63 

46 

46 

37 

40 

49 

44 

46 

23 

25 

34 

39 

23 

23 

28 

40.1 

CARROLLTON 

MAX 

74 

75 

76 

79 

81 

73 

69 

60 

66 

72 

31 

93 

82 

68 

78 

75 

68 

55 

66 

76 

73 

62 

72 

74 

68 

4S 

47 

60 

65 

71 

69.8 

MIN 

62 

49 

50 

55 

63 

46 

33 

25 

28 

42 

63 

69 

53 

50 

62 

54 

43 

46 

39 

30 

36 

28 

26 

29 

26 

42.1 

CARTERSVILLE 

MAX 

76 

76 

78 

80 

84 

82 

52 

60 

70 

69 

77 

32 

82 

79 

72 

66 

54 

55 

76 

74 

63 

70 

75 

74 

46 

45 

38 

66 

70 

69.2 

M  N 

61 

54 

61 

62 

40 

32 

25 

44 

52 

56 

50 

57 

41 

50 

^' 

16 

28 

26 

32 

41.9 

CEOARTOWN 

MAX 

75 

74 

77 

81 

82 

75 

50 

60 

70 

75 

81 

82 

84 

73 

77 

74 

69 

70 

66 

74 

72 

64 

70 

76 

72 

44 

44 

58 

65 

73 

70.0 

MIN 

50 

59 

65 

26 

31 

48 

64 

53 

64 

47 

53 

56 

41 

26 

41 

24 

29 

42.3 

CLAYTON 

MAX 

70 

75 

68 

68 

78 

71 

52 

58 

67 

69 

71 

81 

77 

62 

66 

65 

68 

49 

69 

64 

62 

69 

69 

62 

45 

48 

57 

63 

71 

64.4 

MIN 

44 

56 

29 

19 

29 

34 

5  0 

49 

48 

45 

53 

42 

41 

40 

28 

34 

24 

26 

29 

38.2 

COLUMBUS 

MAX 

77 

82 

81 

84 

84 

84 

62 

64 

71 

30 

88 

88 

86 

83 

81 

86 

84 

67 

70 

84 

81 

68 

75 

80 

82 

57 

50 

62 

68 

73 

76.2 

MIN 

65 

62 

58 

63 

65 

62 

" 

34 

51 

63 

64 

72 

60 

56 

66 

50 

61 

52 

39 

45 

40 

32 

32 

'* 

38 

49.6 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

81 

78 

82 

83 

82 

56 

62 

69 

79 

86 

87 

63 

75 

SO 

63 

62 

66 

69 

82 

72 

66 

73 

79 

66 

49 

48 

»1 

66 

72 

73.2 

M  N 

62 

58 

62 

65 

* 

36 

30 

30 

45 

63 

60 

62 

68 

66 

43 

32 

46.1 

CORDELE 

MAX 

78 

80 

82 

85 

85 

86 

63 

71 

73 

66 

89 

85 

68 

60 

83 

87 

86 

79 

85 

59 

67 

75 

80 

61 

50 

43 

62 

67 

76.1 

MIN 

61 

63 

60 

61 

63 

60 

34 

34 

45 

52 

62 

65 

63 

60 

61 

53 

54 

63 

51 

55 

58 

31 

39 

53 

57 

22 

27 

28 

31 

39 

50.2 

CORNELIA 

MAX 

68 

73 

71 

7* 

79 

76 

51 

57 

66 

62 

70 

80 

SO 

73 

68 

63 

65 

49 

61 

66 

59 

67 

70 

66 

37 

44 

57 

60 

69 

64.2 

MIN 

59 

56 

49 

54 

58 

43 

50 

67 

49 

47 

49 

40 

41 

25 

39 

27 

26 

40.4 

COVINGTON 

MAX 

74 

80 

81 

77 

83 

76 

52 

62 

72 

70 

78 

86 

85 

77 

72 

75 

66 

51 

78 

75 

64 

73 

76 

73 

48 

46 

63 

64 

73 

70.7 

55 

23 

46 

53 

53 

50 

58 

43 

49 

43 

46 

50 

29 

31 

41 

41 

32 

29 

27 

32 

44  . 1 

CUTHBERT 

MAX 

78 

ei 

80 

85 

86 

85 

70 

64 

72 

32 

86 

89 

87 

62 

79 

86 

86 

66 

77 

84 

61 

■  67 

77 

80 

79 

49 

46 

63 

67 

75 

77.3 

MIN 

62 

60 

62 

50 

63 

66 

64 

62 

53 

63 

66 

56 

64 

45 

31 

46 

54 

44 

35 

31 

38 

39 

51.4 

DAHLONEGA 

MAX 

69 

76 

77 

70 

78 

72 

49 

56 

67 

61 

70 

79 

82 

65 

69 

69 

61 

63 

64 

50 

62 

64 

60 

67 

73 

66 

43 

47 

S7 

63 

72 

64.5 

MIN 

62 

43 

° 

30 

42 

66 

55 

51 

51 

42 

46 

47 

42 

47 

35 

28 

31 

39 

24 

12 

24 

32 

26 

32 

40  .6 

DAL TON 

MAX 

76 

77 

80 

76 

78 

80 

65 

47 

61 

70 

71 

82 

83 

74 

70 

76 

74 

62 

SO 

59 

62 

71 

62 

70 

65 

72 

32 

37 

39 

52 

62 

65.6 

44 

43 

42 

29 

27 

27 

16 

16 

32 

38  .  2 

DOUGLAS 

MAX 

79 

82 

80 

82 

85 

85 

80 

68 

71 

78 

86 

90 

68 

84 

87 

68 

85 

82 

78 

88 

65 

79 

68 

77 

81 

78 

63 

41 

61 

67 

74 

78.1 

MIN 

58 

61 

57 

65 

63 

62 

43 

40 

33 

40 

60 

64 

67 

56 

52 

58 

58 

62 

62 

50 

63 

50 

35 

39 

47 

62 

25 

35 

32 

36 

36 

49.3 

DUBLIN 

J<AX 

79 

84 

83 

86 

86 

85 

67 

64 

73 

77 

35 

90 

90 

78 

60 

87 

81 

86 

77 

72 

66 

79 

70 

78 

82 

69 

53 

53 

64 

68 

75 

77.1 

MtN 

61 

61 

57 

56 

63 

65 

38 

33 

33 

42 

55 

62 

62 

59 

56 

56 

48 

59 

54 

49 

62 

51 

30 

33 

46 

46 

21 

33 

26 

34 

37 

48.0 

EASTMAN 

MAX 

79 

82 

80 

85 

84 

82 

78 

63 

72 

78 

84 

89 

92 

82 

60 

84 

84 

87 

84 

60 

86 

82 

68 

77 

80 

77 

59 

50 

63 

■  65 

74 

77.7 

MIN 

61 

64 

60 

58 

63 

61 

50 

36 

38 

44 

56 

64 

77 

se 

56 

56 

56 

62 

60 

50 

66 

50 

32 

47 

52 

50 

22 

35 

29 

36 

35 

51.1 

&—  R*Ur«ac*  NolM  FoUowIng  Station  Ind^x 
-  37  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORCIA 
MARCH  1955 


Day  Of  Month 

rage 

Station 

0 

1 

2 

3 

* 

5 

in 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

72 

73 

79 

76 

77 

82 

77 

51 

60 

68 

71 

81 

ss 

S5 

61 

73 

80 

75 

72 

54 

61 

79 

60 

64 

73 

76 

6U 

46 

49 

69 

63 

69.1 

MIN 

63 

56 

57 

60 

62 

65 

33 

28 

39 

49 

61 

61 

60 

54 

50 

52 

43 

57 

49 

46 

51 

54 

27 

36 

51 

36 

15 

30 

30 

31 

41 

46i6 

F 1 TZGERALD 

SO 

80 

80 

83 

82 

84 

SO 

60 

72 

78 

84 

89 

36 

82 

83 

87 

84 

88 

88 

76 

87 

82 

66 

76 

80 

78 

53 

4S 

62 

68 

74 

77.4 

MIN 

58 

62 

58 

57 

55 

61 

41 

38 

37 

44 

55 

63 

65 

62 

51 

61 

54 

64 

65 

53 

63 

48 

35 

42 

53 

62 

22 

36 

31 

38 

42 

51a2 

CI  CM  T  hl^    CVD  CTflTTnid 

78 

79 

80 

82 

84 

31 

SO 

61 

70 

74 

81 

86 

88 

85 

77 

34 

34 

64 

85 

33 

82 

79 

58 

75 

80 

77 

69 

51 

62 

64 

72 

76  19 

MIN 

58 

51 

56 

59 

56 

56 

45 

34 

29 

38 

52 

60 

61 

55 

55 

57 

57 

55 

55 

51 

57 

59 

25 

32 

39 

59 

28 

26 

27 

27 

32 

47i2 

81 

85 

83 

84 

84 

84 

72 

65 

73 

82 

38 

87 

82 

85 

86 

89 

36 

74 

82 

84 

67 

68 

70 

SOaO 

MIN 

56 

61 

56 

59 

51 

58 

48 

40 

34 

40 

52 

62 

61 

60 

58 

56 

34 

45 

48 

62 

29 

34 

40 

60>2 

r  WKoT 1 n    i  d 

78 

80 

78 

78 

84 

80 

54 

61 

70 

72 

84 

36 

85 

80 

75 

83 

76 

78 

58 

55 

80 

79 

66 

73 

75 

73 

49 

45 

62 

53 

72 

72i0 

MIN 

51 

57 

50 

57 

61 

54 

32 

28 

31 

45 

55 

59 

57 

54 

51 

58 

42 

55 

50 

46 

49 

47 

28 

34 

40 

35 

16 

32 

29 

34 

34 

44«5 

MAX 

79 

85 

80 

85 

87 

85 

54 

67 

74 

84 

87 

91 

85 

85 

78 

87 

87 

88 

89 

80 

85 

80 

67 

76 

80 

73 

50 

49 

65 

67 

76 

77.9 

MIN 

63 

62 

56 

61 

64 

50 

36 

33 

31 

47 

58 

61 

63 

63 

58 

62 

52 

51 

56 

53 

59 

45 

29 

40 

52 

42 

22 

33 

23 

30 

34 

48.7 

CrtDT    \/AI  1  FV    ^  P 
r  UK  1     VMLL.CT    J  C 

MAX 

77 

82 

79 

84 

84 

84 

56 

64 

72 

76 

84 

88 

86 

68 

79 

87 

80 

85 

73 

67 

82 

72 

65 

75 

78 

64 

61 

44 

64 

65 

75 

73.9 

MIN 

60 

50 

57 

61 

63 

43 

35 

30 

33 

49 

55 

60 

61 

59 

54 

57 

47 

55 

50 

48 

59 

35 

28 

39 

45 

26 

19 

33 

30 

36 

37 

46.0 

GA I NESV I LLE 

MAX 

69 

78 

79 

79 

82 

75 

52 

59 

69 

62 

75 

81 

83 

72 

59 

73 

63 

63 

53 

47 

65 

68 

62 

71 

75 

68 

47 

47 

59 

64 

73 

66.8 

MIN 

58 

50 

52 

58 

51 

47 

31 

25 

33 

45 

51 

58 

55 

50 

48 

52 

42 

46 

49 

42 

46 

38 

25 

33 

41 

28 

13 

26 

26 

29 

34 

41.7 

GLENNV I  LLE 

MAX 

75 

81 

82 

84 

85 

84 

78 

52 

70 

75 

82 

88 

88 

79 

80 

86 

82 

86 

86 

72 

87 

77 

69 

77 

61 

76 

52 

48 

62 

67 

74 

76.6 

MIN 

57 

51 

59 

58 

51 

61 

43 

38 

37 

41 

52 

61 

63 

50 

58 

58 

55 

58 

60 

51 

59 

51 

32 

33 

47 

42 

25 

33 

30 

33 

38 

49.0 

GREENSBORO 

MAX 

78 

80 

81 

77 

82 

76 

56 

60 

71 

70 

76 

85 

85 

30 

70 

78 

73 

76 

60 

54 

79 

S2 

64 

72 

76 

71 

SO 

51 

62 

54 

73 

71.4 

MIN 

63 

58 

54 

60 

63 

55 

35 

30 

34 

48 

59 

61 

57 

52 

50 

57 

43 

61 

47 

45 

51 

44 

28 

33 

43 

37 

17 

30 

26 

27 

37 

45.0 

GRIFFIN 

MAX 

73 

80 

78 

77 

82 

76 

65 

60 

69 

71 

31 

85 

35 

63 

74 

80 

73 

73 

55 

53 

79 

71 

63 

73 

75 

66 

47 

47 

61 

64 

72 

70.1 

MIN 

63 

57 

57 

61 

63 

48 

34 

30 

32 

49 

60 

61 

59 

54 

51 

62 

44 

57 

49 

45 

46 

45 

29 

40 

51 

33 

15 

31 

30 

33 

41 

46.2 

HARTWELL 

MAX 

71 

78 

75 

80 

82 

79 

59 

60 

70 

67 

76 

84 

33 

80 

60 

78 

71 

70 

60 

50 

59 

72 

64 

71 

74 

72 

54 

62 

53 

63 

74 

69.7 

MIN 

60 

52 

50 

53 

60 

50 

32 

29 

36 

44 

46 

59 

55 

48 

48 

50 

42 

46 

42 

41 

46 

36 

30 

35 

40 

38 

16 

26 

29 

31 

34 

42.0 

HAWK  I NSV I LLE 

MAX 

79 

83 

78 

85 

85 

84 

55 

64 

72 

77 

85 

90 

87 

79 

80 

88 

84 

87 

81 

73 

85 

78 

63 

77 

80 

75 

52 

48 

64 

69 

75 

76.8 

MIN 

62 

61 

54 

60 

65 

65 

37 

31 

30 

41 

52 

62 

54 

51 

56 

60 

49 

61 

55 

49 

60 

50 

30 

33 

43 

37 

20 

32 

27 

29 

35 

47.5 

HOGGARDS  MILL 

MAX 

83 

85 

82 

85 

86 

86 

51 

55 

74 

63 

86 

90 

88 

88 

86 

88 

87 

90 

90 

87 

85 

76 

66 

76 

82 

70 

51 

41 

64 

57 

75 

78.1 

MIN 

59 

51 

60 

60 

58 

57 

44 

35 

30 

46 

58 

55 

68 

66 

63 

53 

60 

65 

68 

59 

53 

40 

32 

41 

51 

37 

28 

30 

30 

28 

31 

50.6 

JASPER    1  NNW 

MAX 

70 

75 

75 

71 

80 

71 

45 

56 

68 

57 

72 

79 

80 

60 

64 

71 

59 

50 

53 

56 

65 

65 

"59 

67 

68 

68 

69 

43 

56 

52 

70 

64.9 

MIN 

55 

50 

50 

55 

61 

39 

28 

22 

31 

44 

56 

51 

54 

50 

43 

52 

41 

46 

45 

42 

50 

35 

27 

34 

41 

21 

11 

22 

30 

25 

34 

40.3 

LAFAYETTE 

MAX 

76 

73 

75 

75 

82 

73 

32 

50 

63 

71 

75 

S3 

75 

72 

72 

73 

68 

53 

49 

53 

73 

66 

61 

72 

73 

58 

44 

4S 

58 

64 

74 

68.2 

MIN 

57 

47 

46 

55 

55 

39 

27 

23 

30 

45 

58 

55 

58 

43 

52 

44 

40 

44 

42 

47 

51 

34 

24 

31 

33 

20 

16 

25 

25 

24 

28 

39.5 

LA  GRANGE 

MAX 

74 

77 

77 

79 

82 

78 

54 

62 

70 

74 

84 

85 

86 

79 

81 

81 

76 

74 

61 

62 

79 

78 

65 

75 

78 

74 

49 

50 

62 

67 

74 

72.5 

MIN 

54 

56 

55 

60 

64 

53 

32 

28 

32 

50 

63 

59 

57 

53 

55 

63 

42 

59 

49 

48 

53 

42 

26 

38 

46 

34 

16 

32 

28 

28 

32 

45.7 

LOUISVILLE 

MAX 

78 

83 

84 

85 

85 

84 

65 

62 

72 

73 

79 

88 

89 

83 

77 

35 

76 

83 

67 

64 

86 

80 

67 

75 

79 

72 

63 

47 

62 

64 

74 

74.9 

MIN 

62 

58 

56 

55 

62 

62 

38 

32 

34 

43 

54 

63 

59 

56 

53 

55 

47 

64 

42 

47 

52 

60 

31 

35 

43 

46 

21 

32 

25 

32 

37 

46.3 

LUMBER  CITY 

MAX 

78 

81 

83 

82 

86 

85 

35 

50 

64 

74 

80 

84 

89 

88 

75 

31 

83 

82 

87 

86 

77 

69 

67 

70 

78 

82 

70 

52 

43 

54 

68 

76.2 

MIN 

54 

57 

54 

53 

57 

62 

43 

36 

31 

32 

40 

54 

53 

62 

57 

53 

54 

55 

56 

52 

63 

62 

30 

33 

37 

63 

24 

25 

28 

27 

30 

46.2 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

82 

80 

83 

85 

85 

56 

63 

72 

76 

86 

88 

37 

71 

73 

87 

78 

83 

64 

57 

35 

72 

66 

76 

30 

66 

61 

45 

53 

66 

74 

73.9 

MIN 

63 

52 

60 

62 

63 

46 

37 

33 

35 

52 

57 

62 

53 

57 

54 

58 

48 

57 

50 

48 

60 

33 

30 

36 

47 

28 

20 

34 

31 

37 

38 

47.3 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

76 

77 

81 

83 

80 

84 

81 

53 

61 

71 

71 

84 

37 

36 

59 

75 

33 

75 

78 

57 

62 

33 

65 

66 

74 

77 

62 

49 

44 

60 

63 

71.2 

MIN 

50 

55 

54 

55 

61 

52 

36 

32 

30 

30 

49 

57 

59 

55 

52 

52 

45 

45 

53 

45 

47 

60 

29 

29 

32 

39 

19 

20 

26 

28 

29 

43.1 

MILLEN 

MAX 

79 

85 

85 

86 

87 

75 

76 

65 

74 

77 

90 

90 

35 

84 

80 

86 

32 

88 

76 

66 

86 

86 

63 

79 

SO 

75 

55 

57 

64 

67 

76 

77.7 

MIN 

63 

59 

54 

57 

59 

50 

42 

32 

32 

40 

55 

57 

59 

59 

55 

55 

49 

57 

49 

48 

59 

53 

60 

35 

44 

50 

22 

31 

31 

32 

36 

47.5 

MONTEZUMA    1  NE 

MAX 

79 

74 

69 

71 

80 

72 

67 

70 

71 

80 

36 

85 

87 

72 

74 

70 

68 

59 

70 

63 

86 

74 

67 

75 

77 

69 

52 

46 

63 

56 

75 

72.0 

MIN 

54 

51 

56 

60 

54 

50 

37 

31 

32 

49 

58 

61 

65 

59 

61 

58 

55 

51 

50 

49 

61 

45 

29 

35 

46 

36 

20 

34 

30 

33 

41 

47.8 

MONTICELLO 

MAX 

76 

80 

82 

77 

82 

76 

52 

60 

70 

70 

82 

85 

35 

73 

73 

81 

74 

75 

50 

56 

80 

77 

64 

73 

75 

60 

48 

44 

61 

63 

72 

70.6 

MIN 

58 

49 

48 

54 

58 

50 

34 

23 

28 

35 

57 

50 

54 

53 

50 

57 

40 

49 

47 

46 

51 

44 

24 

23 

36 

30 

17 

26 

22 

22 

28 

41.2 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

81 

80 

82 

84 

34 

76 

62 

68 

79 

84 

88 

85 

83 

82 

86 

34 

37 

87 

84 

83 

74 

57 

74 

81 

74 

43 

45 

60 

65 

74 

76.4 

MIN 

58 

56 

56 

64 

67 

41 

37 

36 

54 

54 

51 

63 

61 

58 

56 

57 

61 

59 

61 

48 

47 

33 

40 

50 

45 

24 

34 

30 

34 

36 

49.0 

NEWNAN 

MAX 

73 

78 

78 

79 

83 

76 

59 

60 

70 

74 

82 

84 

85 

78 

79 

78 

75 

73 

56 

54 

73 

75 

54 

-1 

76 

63 

46 

49 

60 

55 

73 

70.8 

MIN 

62 

54 

55 

59 

63 

45 

32 

28 

35 

48 

61 

59 

67 

51 

56 

61 

42 

54 

47 

45 

51 

41 

26 

36 

44 

31 

15 

29 

28 

34 

38 

44.6 

PINE   MOUNTAIN  VALLEY 

MAX 

MIN 

QUITMAN 

MAX 

SO 

34 

85 

34 

82 

65 

69 

78 

84 

89 

87 

86 

83 

89 

86 

87 

88 

87 

34 

79 

69 

72 

33 

32 

68 

48 

61 

68 

76 

78.7 

MIN 

55 

57 

55 

65 

45 

40 

31 

36 

53 

64 

63 

63 

58 

60 

55 

63 

64 

63 

64 

55 

33 

42 

44 

65 

2e 

34 

31 

33 

31 

60.7 

ROME 

MAX 

80 

78 

80 

78 

84 

30 

52 

52 

71 

75 

80 

80 

81 

80 

80 

72 

61 

63 

55 

59 

74 

73 

55 

72 

78 

74 

48 

47 

60 

67 

70.3 

MIN 

60 

51 

51 

50 

60 

43 

33 

25 

30 

48 

63 

53 

55 

52 

52 

56 

41 

48 

45 

46 

46 

35 

26 

31 

41 

29 

17 

28 

28 

27 

42.7 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

75 

75 

76 

81 

68 

52 

61 

69 

72 

77 

79 

78 

63 

71 

73 

57 

59 

53 

56 

74 

66 

63 

70 

76 

59 

46 

45 

59 

65 

71 

66.6 

MIN 

57 

52 

49 

59 

60 

38 

28 

23 

23 

46 

57 

53 

53 

47 

53 

45 

42 

44 

44 

45 

52 

34 

25 

29 

39 

19 

17 

26 

30 

26 

29 

40.3 

SAVANNAH  USDA   PL  GARDEN 

MAX 

79 

83 

82 

84 

87 

83 

58 

64 

70 

75 

82 

90 

89 

77 

77 

85 

75 

87 

87 

69 

81 

76 

68 

75 

79 

81 

56 

46 

63 

63 

72 

75.6 

MIN 

58 

61 

57 

59 

55 

56 

44 

33 

34 

40 

51 

57 

61 

55 

53 

58 

55 

54 

59 

51 

63 

45 

26 

31 

45 

59 

26 

25 

27 

26 

31 

46.6 

SAVANNAH   WB  AP 

MAX 

80 

81 

81 

84 

86 

34 

61 

63 

70 

75 

82 

90 

89 

74 

78 

85 

73 

86 

86 

57 

82 

76 

63 

76 

77 

SO 

52 

46 

62 

53 

72 

75.1 

MIN 

59 

62 

59 

60 

59 

59 

44 

33 

38 

41 

53 

60 

62 

58 

53 

59 

56 

53 

57 

51 

67 

44 

32 

37 

49 

35 

26 

33 

29 

32 

36 

48.3 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

MAX 

79 

80 

75 

74 

75 

75 

58 

57 

70 

70 

76 

79 

74 

74 

78 

71 

82 

30 

72 

72 

75 

61 

69 

66 

81 

61 

52 

68 

60 

65 

70.6 

MIN 

55 

57 

50 

59 

58 

47 

45 

42 

49 

57 

60 

55 

60 

59 

59 

60 

54 

53 

37 

40 

46 

49 

54 

30 

39 

35 

41 

42 

50.3 

SWAINSBORO 

MAX 

79 

83 

86 

85 

86 

86 

61 

63 

74 

S3 

90 

84 

79 

86 

34 

37 

30 

69 

86 

33 

79 

79 

53 

52 

61 

66 

77.1 

MIN 

61 

62 

63 

57 

62 

61 

40 

35 

36 

42 

61 

59 

55 

57 

50 

60 

51 

48 

57 

32 

39 

40 

22 

35 

29 

36 

48.1 

TALBOTTON 

MAX 

73 

80 

79 

81 

82 

80 

64 

61 

68 

75 

85 

85 

35 

81 

77 

81 

78 

77 

68 

62 

80 

78 

64 

73 

77 

77 

48 

43 

61 

57 

71 

73.1 

MIN 

64 

59 

56 

61 

64 

54 

34 

30 

32 

35 

62 

61 

62 

58 

55 

55 

45 

59 

52 

50 

51 

45 

29 

37 

47 

38 

13 

33 

31 

30 

33 

46.5 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

73 

75 

74 

76 

77 

65 

50 

60 

67 

72 

80 

81 

33 

79 

75 

74 

70 

68 

65 

62 

73 

73 

64 

70 

74 

70 

43 

4« 

57 

54 

72 

68.8 

MIN 

63 

50 

46 

57 

65 

43 

30 

22 

26 

47 

52 

58 

60 

46 

52 

56 

40 

45 

45 

46 

62 

35 

22 

28 

35 

28 

14 

25 

26 

22 

26 

41.0 

THOMASVILLE 

MAX 

83 

85 

82 

84 

85 

86 

76 

65 

70 

76 

36 

90 

87 

86 

83 

88 

36 

88 

88 

37 

82 

75 

70 

76 

82 

71 

61 

56 

62 

68 

75 

78.6 

MIN 

53 

61 

55 

59 

64 

63 

43 

36 

30 

47 

47 

61 

63 

59 

58 

60 

65 

51 

64 

61 

62 

59 

30 

39 

47 

49 

25 

31 

30 

29 

32 

49.8 

TIFTON  2  N 

MAX 

78 

81 

82 

80 

82 

84 

85 

58 

62 

67 

77 

84 

88 

83 

SO 

81 

36 

S3 

87 

87 

30 

83 

66 

66 

74 

79 

66 

48 

41 

62 

66 

75.0 

MIN 

57 

60 

58 

56 

60 

61 

40 

38 

36 

38 

52 

53 

63 

60 

61 

60 

55 

55 

63 

57 

54 

50 

31 

37 

46 

52 

23 

24 

29 

33 

36 

46.4 

TOCCOA 

MAX 

71 

76 

71 

76 

78 

71 

54 

60 

69 

65 

74 

81 

32 

77 

59 

75 

68 

69 

59 

48 

58 

61 

67 

71 

72 

70 

48 

45 

61 

62 

73 

66.8 

MIN 

60 

52 

50 

52 

61 

42 

32 

30 

35 

46 

50 

60 

57 

51 

49 

43 

46 

45 

42 

46 

42 

28 

33 

41 

30 

15 

28 

30 

28 

34 

42.4 
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Table  5  •  Coottnued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MARCH  1955 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25J  26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

VALOOSTA  <•  NW 

MAX 

83 

82 

82 

83 

85 

64 

73 

64 

69 

80 

65 

88 

85 

65 

83 

87 

85 

87 

86 

86 

86 

79 

70 

75 

83 

74 

56 

44 

61 

67 

74 

77.6 

MIN 

51 

57 

6* 

50 

62 

61 

46 

33 

25 

32 

43 

63 

62 

60 

56 

57 

57 

61 

60 

60 

62 

51 

27 

46 

44 

54 

26 

27 

30 

27 

32 

47.6 

WARRENTON 

MAX 

75 

30 

80 

80 

82 

77 

57 

59 

70 

67 

77 

84 

85 

77 

73 

79 

71 

76 

61 

69 

82 

77 

65 

71 

76 

67 

51 

46 

60 

62 

71 

71.2 

MIN 

62 

57 

55 

56 

67 

57 

36 

30 

34 

45 

54 

61 

54 

54 

50 

57 

45 

55 

45 

46 

52 

38 

30 

35 

42 

40 

18 

31 

25 

34 

39 

45.3 

WASMINOTON 

MAX 

76 

80 

81 

83 

85 

82 

57 

59 

69 

68 

78 

86 

84 

76 

76 

80 

72 

74 

68 

54 

79 

74 

64 

75 

77 

63 

50 

51 

60 

62 

74 

71.6 

MIN 

62 

58 

58 

55 

63 

52 

35 

31 

35 

40 

51 

59 

56 

53 

54 

47 

45 

55 

45 

44 

49 

46 

30 

34 

40 

39 

17 

31 

29 

32 

35 

44.5 

WAYCROSS 

MAX 

79 

83 

82 

83 

84 

83 

74 

64 

71 

77 

84 

89 

84 

61 

84 

86 

84 

86 

87 

81 

87 

62 

71 

76 

82 

78 

56 

49 

61 

69 

76 

77.8 

MIN 

55 

61 

55 

57 

58 

60 

46 

36 

34 

36 

49 

62 

63 

61 

61 

56 

59 

61 

62 

57 

62 

53 

29 

38 

44 

55 

27 

30 

31 

30 

36 

49.2 

MAVNESBORO  3  NE 

MAX 

77 

76 

81 

82 

84 

86 

83 

53 

60 

70 

74 

80 

67 

87 

60 

78 

83 

77 

83 

65 

65 

63 

62 

65 

70 

76 

66 

61 

45 

60 

63 

72.0 

MIN 

59 

56 

55 

56 

60 

63 

39 

30 

32 

39 

48 

57 

56 

56 

52 

53 

47 

63 

57 

45 

46 

55 

31 

35 

41 

50 

21 

25 

25 

31 

34 

45.4 

WEST  POINT 

MAX 

74 

60 

77 

79 

82 

81 

53 

63 

69 

77 

85 

85 

83 

77 

78 

60 

76 

78 

64 

64 

79 

76 

65 

73 

77 

75 

49 

50 

63 

66 

73 

72.7 

MIN 

55 

53 

60 

66 

52 

32 

28 

31 

48 

64 

62 

58 

55 

56 

65 

45 

58 

50 

49 

51 

42 

27 

33 

45 

34 

16 

34 

29 

28 

31 

45.9 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

83 

84 

64 

84 

68 

72 

80 

83 

87 

89 

83 

70 

77 

62 

79 

60 

50 

63 

68 

72 

MIN 

63 

64 

59 

62 

42 

42 

53 

60 

65 

63 

47 

36 

47 

56 

51 

27 

33 

32 

39 

43 

EVAPORATION  AND  WIND 

Table  6 


Day  of  month 


I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

AILEY 

EVAP 

.X6 

.14 

.20 

.23 

.30 

.17 

.17 

.17 

.16 

.16 

.30 

.21 

.10 

.13 

.21 

.18 

.23 

.28 

.21 

.16 

.19 

.18 

.20 

.25 

.01 

.19 

.14 

B5.78 

WIND 

43 

65 

14 

25 

62 

53 

104 

35 

18 

22 

20 

72 

78 

30 

22 

8 

56 

15 

67 

40 

15 

51 

77 

4 

16 

35 

84 

36 

12 

14 

14 

1207 

ALLATOONA  DAK  2 

EVAP 

.06 

.10 

.06 

.11 

.11 

.16 

.15 

.14 

.15 

.21 

.12 

.15 

.06 

.17 

.15 

WIND 

72 

S3 

49 

57 

55 

98 

74 

55 

62 

54 

82 

63 

55 

53 

156 

68 

73 

51 

52 

137 

142 

124 

106 

46 

61 

87 

107 

69 

54 

61 

51 

2327 

ATHENS  COL.   OF  ACRI 

EVAP 

.10 

.03 

.12 

.12 

.15 

.23 

.13 

.05 

.12 

.08 

.07 

.06 

.07 

.19 

* 

.15 

.02 

* 

« 

.07 

.11 

.16 

.14 

.11 

.35 

.06 

.09 

.09 

.10 

.19 

3.16 

WIND 

24 

16 

10 

20 

12 

60 

24 

26 

10 

7 

20 

10 

20 

37 

12 

23 

18 

12 

33 

38 

28 

83 

26 

15 

6 

64 

63 

13 

12 

11 

13 

766 

EXPERIMENT 

EVAP 

.09 

.07 

.23 

.17 

.13 

.22 

.11 

.13 

.14 

.10 

.17 

.18 

.25 

.21 

.05 

.09 

.21 

.09 

.08 

.04 

.09 

.22 

.17 

.16 

.17 

.21 

.11 

.03 

.25 

B4.46 

WIND 

70 

45 

19 

65 

84 

88 

93 

57 

17 

77 

99 

82 

60 

40 

17 

60 

65 

36 

35 

72 

12 

172 

52 

29 

34 

91 

118 

59 

17 

55 

22 

1842 

BOGGARDS  KILL 

EVAP 

.13 

.13 

.13 

.14 

.16 

.17 

.24 

.19 

.14 

.13 

.16 

.16 

.24 

.11 

.15 

.16 

.22 

.17 

.23 

.24 

.17 

.24 

.14 

.13 

.15 

.21 

.29 

.10 

.03 

.15 

.11 

5.12 

WIND 

12 

23 

16 

7 

22 

31 

47 

31 

17 

14 

30 

37 

33 

8 

9 

13 

29 

18 

32 

36 

17 

68 

35 

11 

11 

36 

95 

14 

7 

24 

7 

790 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.08 

.09 

.19 

.13 

.03 

.17 

.04 

« 

.29 

.14 

.06 

.19 

.02 

.18 

.14 

.05 

.07 

« 

.06 

.02 

.15 

.15 

.15 

.19 

* 

* 

.35 

.17 

.14 

B3.36 

WIND 

43 

33 

13 

41 

16 

66 

58 

47 

42 

41 

60 

48 

44 

33 

97 

39 

67 

15 

37 

38 

104 

132 

102 

21 

35 

105 

134 

56 

52 

52 

19 

1690 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.11 

.11 

.13 

.15 

.21 

.16 

.26 

.21 

.16 

.13 

.15 

.17 

.23 

.16 

.13 

.14 

.20 

.17 

.19 

.32 

.05 

.23 

* 

.30 

.16 

.19 

• 

* 

.54 

.13 

5.09 

WIND 

54 

51 

18 

41 

91 

65 

113 

88 

27 

42 

78 

103 

53 

34 

11 

57 

45 

30 

42 

50 

53 

131 

68 

16 

11 

75 

134 

53 

14 

45 

9 

1702 

REFERENCE  NOTES 

Tbe  four  digit  Ideotlf icatlon  nuabers  In  the  Index  nusber  coluan  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Flffursa  and  Letters  following  tbe  station  naae,  sucb  as  12  SSR,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  tbe  Station  Index  are  In  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  tbe  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  In  *P, ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 
STsrage  of  65'  r. 

Svaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hall  were  Included  io  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Aaounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  uround  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Heather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  arc  al  7:30  A.U.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  tbe  water 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
for  succeaaivc  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

-    No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  ia  Indicated  by  no  entry, 
+     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•     Amount  Included  in  following  ■easureaont,  time  distribution  unknown. 

®    Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
//    Cage  la  equipped  with  a  windshield. 
All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables-  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  -C-  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

E    «ator  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     include*  total  for  previous  month. 

Additional  ioformation  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  any  leather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Atlanta,  Georgia. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the 
United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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STATION  INDEX 


StatioD 


AMEVILLC 

ADAIRSVILLE 

MIL 


:  tXP  STATION 


0010 
OOAl 
005» 
0090 
01)1 


ALLATOOU  OAH  3 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMCRICUS  A  ENE 
AHERICUS  EXP  STA 


NR5T 


ATHENS 

ATHENS  COLLEGE  OF  AORl 
ATHENS  HB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  Wt  AIRPORT 

AUGUSTA 
BAINBR1C»GE 
■ALL  GROUW 
BEAVEROALE 
■ELLVILLE 

BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVI'.LE  EXP  STA 
BLAKELV 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 
BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CAANESVILLC 

CARROLLTON 
CASTERS 

CARTERSVILLE 
CABTERSVILLE  5  SW 
CAVE  SPRINGS  *i  55W 

CE DART OWN 
CHATSWORTH  1  W 
CKICKAHAUGA  PARK 
CHOESTOE 
CLAYTON  • 

CLERMONT  3  SW 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

C00LID6E 
COOPER  GAP 
COROeLE 
CORNELIA 
COVINGTON 

CUMHING  1  N 
CURRVVILLE  2  W 
CUTMBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS 

OA LION 

0AMBUR6  6  NNE 
DAWSON 
DAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 

DOCTORTOWN  1  W5W 

DOLES 

DONALSONVILLE  3  W 

DOUGLAS 

OOUGLASVILLE 

DOVER 
DUBLIN 
DUBLIN  2 
EASTMAN 
EDISON 


EMBRV 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FITZGERALD 

FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 


SSW 


FLINTSTONE 
FOLKSTCN  3 
FOLK ST ON  9  SW 
FORSYTH  I  S 
FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  ; 
.FRANKLIN 
GAINESVILLE 


04S0 
Mf2 

o«ss 

0451 
0*99 

0900 
OSBl 
060} 
0746 


0946 
0964 
0979 
1029 
1192 


1413 
1425 
1433 
1463 
1474 

1500 
1944 
1585 
1601 
1619 


1665 
1670 
1719 


County 


WILCOX 
BARTON 

COOK 

MONTGOMERY 
BERRIEN 

I  DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 
I  SUMTER 
I  SUMTER 

CLARKE 
CLARKE 
CLARICE 
FULTON 
RICHftCND 

RICM40ND 
DECATUR 
CHEROKEE 
WHITFIELD 
EVANS 

MC  INTOSH 
UNION 
EARLY 
FANNIN 
ELBERT 

'  TOWNS 
■  BULLOCH 
I  GLYNN  * 
>  GLYNN 
MARION 

RABUN 

TAYLOR 
RICH»40ND 
GRADY 
GORDON 

MITCHELL 
LIBERTY 
CHEROKEE 
ELBERT 
FRANKLIN 

CARROLL 
MURRAY 
BARTOW 


:  POLK 
.  MURRAY 
>  WALKER 
'  UNION 
!  RABUN 

I  HALL 
.  WHITE 

MUSCOGEE 
I  MUSCOGEE 


2236  ■ 
2246  I 
2266  ( 
2263  I 


2429 
2450 
2479 
2465 

2493 
2502 
2570 
2576 


272B 
2736 
2783 
2791 


FORSYTH 
GORDON 
RANDOLPH 
LUMPKIN 
PAULDING 

WHITFIELD 
LINCOLN 
TERRELL 
DAWSON 
FANNIN 

WAYNE 
WORTH 
SEMINOLE 
COFFEE 
DOUGLAS 

1  SCREVEN 
I  LAURENS 

>  LAURENS 
I  DODGE 

I  CALHOUN 

I  ELBERT 
.  GILMER 
'  PAULDING  ' 
SPALDING 

>  GORDON 


3312  < 
3363  f 
3386  I 


3460 
3465 
3506 
3516 

3544 
3567 
3621 


WALKER 
CHARLTON 
CHARLTON 
MONROE 


PEACH 
HEARD 
HALL 


II  06 
»2  11 

ai  21 


33  56 
S3  55 
33  97 
31  39 
99  12 


92  29 
31  09 
31  09 
92  19 


Obaer- 
vation 
time 


Ra£er 


tablea 


«4  it 

69  25 

62  14 

63  19 


64  44 
62  91 
64  10 
64  1« 

69  29 
69  22 
69  19 
84  25 
81  96 

81  98 
64  34 
64  23 
64  91 


61  19 

63  56 

64  56 


.  OEOReE  W.  OOWBY 
I  HARVEY  C.  HOTT 

>  BROOKS  ALDERMAN 
I  JAMES  A.  STACY 

>  ROY  E.  HOLLAND 

FRANK  S.  ORTON 

>  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CIVIL  AERO.  ADM. 

L  BLANCHE  S.  RHYNE 

^  OA  EKP  SIA  NRST 


I  PROF, 


E.   S.  SELL 
L.  REESE 
WEATHER  BUREAU 
WEATHER  BUREAU 
WEATHER  BUREAU 

.  K.  MYERS 
,  SIDNEY  R.  MULLEB 

>  MRS.  ESTELLE  GROGAN 
I  HENRY  E.  WARHACK 

>  HENRY  C.  HEARN 


U.S. FISH  6  \ 


SVC 


G.  STANDIFER 


81  29 
81  29 
64  31 


CE 


L  MRS.GWEND0LY1 


CROMLEY 
ROBERTS 
)  CIVIL  AERO.  AI 
I  COUNTY  AGENTS  OFF  |i 

.  RUCKER 
TMOKAS  F.  MATHEWS 
EDWIN  S.EPSTEIN,  Jl 
0.  BELCHER 
(  GA.  EXP.  STATION 

>  JAMES  B.  SPENCE 
POST  ENGINEERS 

a.  TEASLEY 

D.  MOORE 
L  JOHN  W.  CARROLL 

OF  CARROLLTON 
H  M.  MESSER 
OF  CARTERSVIL 
.  GHANVEL  P.  TATUM 


tLES  R.  BRUMBY 
lAH  L.  ELROD 
DEPT  INTERIOR 


JAHRELL 


BREWER 


62  36 
84  27 
84  07 


ei  51 

63  53 
84  55 


81  43 
62  55 

82  54 

83  11 


I  JOHN  E.  OUILLIAN 

I  MARY  L.  SUTTON 

;  THOMAS  H.  JUSTICE 

.  WEATHER  BUREAL 
R.  SMITH 

I  C.   W.    ELLINGTON,  JF 


MILES  M.  WOLFE 
JOSEPH  B.  DAVIS 
FIRE  DEPARTMENT 
MISS  EMILY  GAILLARD 
>  KENNcTH  HAt*40ND 

JOHN  E.  MC  LELLAN 
IRENE  DUBOSE 
W.  KENNEY 
L  PEARL  P.  CHAMBERS 


TVi 


-633 


.  THOMPSON 
I  JOHN  H,  RUSS 
'  CARL  J.  PATTERSON 
.  DONALD  H.  WIHGATE 
.  LEONA  B.  THOMPSON 


>  DAN 


i.  EVANS 
.EO  SCARBOROUGH 
'  OF  DUBLIN 
f  Of  EASTMAN 
W.  HA>WACK 


690 

1300 
1200 


I  JOHN  I 


2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


81  25 

65  21 
B2  02 

62  06 

63  57 
85  03 

69  51 
65  06 
63  90 


BAKER 
A.   D.  DOVER 
MISS  JANrrTE  ALLGOOD 
DR.  R.  H.  WEBSTER 

•  DYMPLE  D.  WARMACK 

1  ST  REGIS  PAPER  CO 

•  SAMUEL  R.  HARMON 
FIRE  DEPT 

,  TVA-109 

CONSERV.  SVC 

REED,  JR. 
IK  H.  DAVIS 

•  OKEFENOKEE  WLD  Lf  R 
FORSYTH 

1  MRS.  MAYME  R.  HAYES 

I  OLIVER   I .  SNAPP 
L  COUNTY  AGENT 
SAM  S.  HARBEN 


2  3  5 
9 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


Station 

County 

Ob0ei< 
vatiOD 
time 

Obsarvei 

Refer 

to 
tablea 

Index] 

(S 

1 

Longiti 

> 

& 

d 

a 

(2 

1 

GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 

GRIFFIN 
HAMILTON  4  W 

9794 
9762 
9899 
9916 

TATTNALL 
HARRIS 

SPALDING 
HARRIS 

1 

9 

9 

9 

91  56 

92  16 

11  15 

12  45 

61  99 
65  09 
69  11 
6*  16 

175 
400 

960 
660 

6P 
8A 

HID 

W.  C.  BARNARD 
GA.  POWER  COMPANY 
MRS . LI LL I E  CHR I  ST  I E 
HORACE  D.WESTBROOKS 
BLUE  SPRINGS  FARM 

2  3  5  7 
9 

2  3  5  7 

C 

HARALSON 
HARTWELL 

KA2LEHURST 
HEMPTOWN  GAP 

4070 

4111 

4170 
4204 

COWETA 
HART 

JEFF  DAVIS 
UNION 

« 

14 

1 

93  14 
14  21 

31  53 
3*  52 

64  34 
62  56 

69  26 
62  35 

840 
785 

235 
2100 

5P 
6P 

MID 
BA 

MRS.    RUTH  T .  GABLE 
SAMUEL  A.  VERNER 

WOODROW  W.  BROWN 
TVA-131 

C 

2  3  9  7 

C 

9 

HIAWASSEE 
HOGGARDS  HILL 

JASPER  1  NNW 
JESUP 

4279 
4366 
4623 
4646 

TOWNS 
BAKER 

PICKENS 
WAYNE 

7 
6 

5 
1 

34  57 
31  12 

34  29 
91  37 

63  46 

64  27 

63  51 

64  27 

1950 
192 

1465 
100 

MID 

7A 
BA 
MID 

MID 

TVA-191 

EMORY  UNI   FLD  STA 

HOWARD  L.  OILBECK 
A,   C.  MAYERS 

3 

2  9  5  6  7 

2  9  5      7  C 

C 

JOHNTOWN 
JONESBORO 

KINGSTON 
LAFAYETTE 

4666 
4700 
4802 
4B54 

DAWSON 

CLAYTON 

BARTOW 

WALKER 

5 
5 

34  31 

33  31 

94  14 

34  42 

64  17 
64  21 
85  22 
84  56 

930 

720 
810 

6P 

eA 

8A 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 
E.  J.  SWINT,  SR. 

SUSAN  HCD.  HARGIS 
JOHN  R.  BEAVERS 

9 

3 

2  3  5      7  C 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 

4949 

5165 
5192 
5204 

TROOP 

OGLETHORPE 

LINCOLN 
TOWNS 

3 
14 

7 

33  02 
39  52 

33  47 

34  56 

85  02 
83  07 
85  16 
62  28 

740 
720 

500 
2200 

6P 

8A 
8A 
MID 

BA 

PAUL  B.  SMITH 

MRS. SIDNEY  E.STEVEN 

JAMES  W.  BLACKWELL 
TVA-153 

2  3  5       7  C 
3  C 

3 
3 

LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

MACON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE 

5314 

5386 
5394 
S443 

JEFFERSON 
TELFAIR 

BIBB 
JACKSON 

11 
9 

9 

10 

33  00 

31  55 

32  42 

34  15 

82  24 

82  41 
84  48 

83  39 

337 
150 

356 
920 

6P 

6P 
BA 
MID 

NES8IT  BAKER 

W.   ALEX  JERNIGAN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
EARL  L.  SAILERS 

2  9  5      7  C 

2  3  5  7 

2  9  5       7  C 
3 

MIDVILLE 
MILLEDGEVILLE 

MONTEZUMA   1  NE 
MONTICELLO 

5656 
5674 
5662 
5979 

BURKE 
BALDWIN 

JASPER 

11 
10 

6 
9 

92  50 
33  05 

32  19 

33  18 

82  14 

83  13 
81  56 

84  01 

186 
320 

325 
590 

6P 
6P 

6A 
7A 
6P 

MRS.    E.    B.  KING 
H.  LOUIS  HORNE 

H.   W.  COLLINS 
BENJAMIN  G.  JONES 

3 

2  3  5  7 

2  3  5  7 
2  3  6  7 

MOULTRIE   2  ESE 
MOUNT   VERNON  3  WNW 

NEVNAN 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

6087 
6126 
6766 
6335 

COLQUITT 
WHEELER 

COWETA 
BAKER 

16 
10 

3 
6 

31  1  0 

32  12 

33  22 
31  17 

83  45 

62  38 

63  65 

64  49 

340 
155 

990 
162 

6P 

6P 
SA 
MID 

RADIO  STATION  WMTM 

L.  G.  REYNOLDS 

JAMES  0.  HARDIN,  JH 
EMORY  UNI  FLO  STA 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 

C 

NOONTOOTLA  CREEK 
NOftCROSS  4  N 

PEARSON 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

6399 
6407 
6471 
6679 

FANNIN 
GWINNET 

ATKINSON 
HARRIS 

3 

13 
3 

34  42 
34  00 

31  18 

32  47 

64  13 
64  12 
84  05 
82  51 

2050 
1025 

206 
614 

6P 

BA 

TVA-112 

MRS.   M.    H.  OFMPSEY 

COUNTY  AGENT 
6.   C.  GOODMAN 

3 
3 

C 

CLOSED  3/55 

QUITMAN 
RESACA 

RISING  FAWN 

7276 
7430 

7499 

BROOKS 
GORDON 

DADE 
FLOYD 

16 

12 

30  47 
34  36 

34  45 
34  15 

83  33 

64  57 

65  07 
85  32 

160 
650 

820 
610 

6P 
6P 

6P 

7A 
8A 

8A 

MR5.R0SSIE  D.  JONES 
TOBE  0.  HOLLAND 

TVA-669 

WILLIAM  M.  TOWERS 

2  3  5  7 
3 

3 

2  3  5  7 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH  2  N 

7605 
7610 
7642 
7847 

FLOYD 
FLOYD 

CHATHAM 
CHATHAM 

12 

2 
2 

34  10 
34  21 

32  06 
32  01 

65  16 
65  10 
61  16 
61  12 

7  00 
637 

MID 
MID 

6P 

MID 
MID 
8A 

6P 

J.   M.MONTGOMERY.  JR 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.   WEATHER  BUREAU 
U.    S.  COAST  GUARD 

C 

2  9  5  6   7  C 

2  3   5       7  C 
2  3   5  7 

SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 

SUMMERVILLE 
SWAINSBORO 

6223 
8269 
8414 
8436 

HANCOCK 
GILMER 

CHATTOOGA 
EMANUEL 

11 
12 

11 

33  18 

34  47 

3*  29 
32  36 

82  59 
84  16 

84  01 

85  22 

550 
2300 

760 
316 

5P 

MID 

8A 
8A 

5P 

WILLIAM  M.  WARREN 
TVA-lll 

JAMES  R.  BURGESS 
C .   H.   MC  MILLAN 

3  C 
3  C 

3 

2  3  5  7 

SWEET  GUM 
SYLVAN I A 

TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLORSVILLE 

8504 
6517 
8535 
8547 

SCREVEN 

HARALSON 
BARTOW 

14 

17 
5 

34  58 

32  45 

33  46 

34  05 

84  13 
Bl  38 

84  32 

85  16 

1800 
210 

1000 

710 

6P 

MID 
BA 

TVA-129 

C ITY  WTR  6  LT  DEPT 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOD 
DR.  W.  K.  COUSINS 

3  C 

C 

2  3  5  7 
3 

THE  ROCK 
THOWSVILLC 

T  ITUS 
TOCCOA 

6666 

6732 
6740 

UPSON 
THOMAS 

TOWNS 
STEPHENS 

6 

6 

7 
14 

32  56 
30  51 

34  57 
34  35 

63  59 

63  38 
63  19 

800 
276 

2180 
1046 

6P 
8A 

6P 

MID 
BA 
8A 

7A 

CECIL  HftRRlS 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

TVA-974 

RADIO  STATION  WLET 

C 

2  9  5  7 
9 

2  9  5  7 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

8806 
8654 

6969 

TOWNS 
WHITFIELD 

LOWNDES 
CHEROKEE 

7 
18 

16 

34  46 

34  52 
30  47 

63  42 

85  02 
83  16 
83  17 

64  33 

200 

MID 

8A 

MID 
MID 

TVA-15* 
TVA-392 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  C 

3 

CLOSED  10/54 
CLOSED  10/54 

WASHINGTON 
WATKINSVILLE  ARS 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  3  NE 

9141 
9157 
9169 
9186 
9194 

WARREN 
WILKES 

BURKE 

14 
10 
13 

14 

33  44 

33  52 
31  13 
33  07 

82  40 

62  44 

63  26 

62  22 
61  5B 

616 
750 
140 
2  50 

6P 
6P 

6P 

7A 

8A 

eA 

MID 
6A 
7A 

L .  MONROE  CASON 
MRS.   HAZEL  S.TUCKER 
AGR  RESEARCH  SVC 
JOHN  J.  TOBOLA 
CITY  OF  WAYNESBORO 

2  3  5  7 

C 

2  3  5  7 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Destructive  wind  and  hail  storms,  and  above  average 
rainfall  and  warmth  were  the  outstanding  weather 
features  in  April. 

Rainfall  averaged  slightly  more  than  one  inch  above 
normal  with  fairly  uniform  distribution  over  the 
state  in  contrast  to  previous  patterns  which  left 
the  southern  counties  suffering  severely  from  lack 
of  moisture.     April  rains  temporarily  alleviated 
the  dry  soil  conditions  in  south  Georgia,  although 
the  concentration  of  rainfall  in  the  first  half  of 
the  month  permitted  soil  drying  to  become  apparent 
again  by  the  month's  end.     Monthly  amounts  ranged 
from  2.03  inches  at  Blackbeard  Island  to  9.87  inches 
at  Flintstone.     Fort  Valley  3  E  measured  4.76  inches 
on  the  14th  for  the  greatest  daily  amount. 

Temperatures  averaged  slightly  more  than  3°  above 
normal,  due  mainly  to  the  prolonged  warmth  in  the 
middle  portion  of  the  month  and  the  absence  of 
unusual  cold.     Both  extreme  temperatures  during  the 
month  occurred  in  the  northern  part  of  the  state 
and  ranged  from  25°  at  Blairsville  Exp  Sta  on  the 
1st  to  95°  at  Rome  on  the  18th,  the  warmest  April 
reading  since  1945. 

Cloudiness  averaged  slightly  more  than  usual  for 
April  but  sunshine  was  near  normal  over  most  of  the 
state  except  in  the  southeastern  and  northwestern 
portions  where  moderately  more  than  usual  was  record- 
ed. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  day  of  the  month  was  fair  and  seasonably 
cool  as  the  air  mass  associated  with  the  late  March 
freeze  still  lingered  over  the  state.     On  the  2nd  a 
low  pressure  center  moved  rapidly  eastward  across 
the  southern  tier  of  states,  causing  widespread 
thunderstorms  and  general  light  rains  but  with  lo- 
cally heavy  amounts  in  some  areas,  and  introduced  a 
slight  warming  trend.     The  3rd  and  4th  were  mild, 
dry  and  sunny. 

Another  wet  period,  again  with  numerous  thunderstorms 
and  locally  heavy  rainfall,  featured  the  5th  to  7th 
as  an  extensive  frontal  zone  approached  from  the 
west  and  slowly  crossed  the  state.  Temperatures 
shot  upward  on  the  6th  then  dropped  back  to  near- 
normal  as  the  cooler  air  behind  the  front  moved  in 
on  the  7th  and  remained  through  the  10th. 

Rains  associated  with  a  disturbance  moving  north- 
eastward from  the  Gulf  of  Mexico  reached  the  western 
part  of  Georgia  on  the  10th  and  spread  over  the  state 
during  the  following  two  days.     Rains  continued  on 
the  13th  and  14th  as  another  storm  area,  preceded 
by  a  squall  line,  moved  eastward  across  the  state. 
The  latter  storm  was  attended  by  numerous  thunder- 
storms and  locally  strong  winds.     Rainfall  amounts 
for  the  first  three  days  were  mostly  moderate  but 
heavy  amounts  fell  over  all  areas  of  the  state  on 
the  13th  and  14th.     These  rains  generally  resulted 
in  more  benefit  than  harm,  particularly  in  the  long- 
suffering  dry  areas  in  the  southern  part  of  the 
state,  although  some  soil  erosion  was  reported. 
Warm  air  was  drawn  northward  on  the  11th  to  begin  a 
prolonged  warm  spell  which  continued  through  the 
24th.     Mostly  sunny  skies  and  light  winds  character- 
ized conditions  between  the  ending  of  the  rains  on 
the  14th  and  the  passage  of  a  cold  front  on  the  24th 
which  caused  state-wide  thunderstorms  and  light  rains 
in  the  northern  portion. 

Cooler  and  drier  air  overspread  the  state  on  the 
25th,  producing  fair,  seasonably  cool  weather  during 
the  remainder  of  the  month. 


WEATHER  EFFECTS 

Weather  conditions  during  the  first  half  of  April 
were  very  favorable  for  preparing  land  and  planting 
operations.     Rapid  progress  was  made  in  all  areas 
of  the  state,  and  in  some  sections  good  stands  of 
crops  were  secured.     Insufficient  rainfall  after 
mid-April  caused  drying  of  the  soil  and  crops  and 
pastures  were  badly  in  need  of  moisture  at  the  end 
of  the  month. 

The  full  effects  of  the  late  March  freeze  are  not 
yet  fully  evident.     Wheat  and  oats  were  damaged 
heavily  with  indicated  yields  per  acre  approximately 
one-third  lower  than  last  year.     Some  grain  acreage 
was  expected  to  be  cut  for  feed  before  maturity. 
Peach  records  dating  back  to  1909  show  the  current 
year  to  be  the  first  almost  complete  crop  failure  in 
the  46  year  period.     Reports  indicate  that  freeze 
damage  to  trees,  except  to  new  plantings,  was  not  as 
severe  as  first  believed,  but  that  the  over-all 
effects  will  not  be  known  until  next  Spring. 

According  to  the  U.  S.  Geological  Survey,  runoff 
continued  below  normal,  although  most  streams  showed 
considerable  increases  from  March  flows. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Wind,  hail  and  lightning  during  the  month  were  re- 
ported responsible  for  one  minor  injury,  crop  damage 
of  $10,000  and  property  losses  of  $147,000  or  more. 

Widespread  damage  during  the  afternoon  and  evening 
of  the  2nd  accompanied  the  passage  of  a  storm  center 
across  the  state.     Separate  tornadoes  caused  $5,000 
damage  in  Tift  County;  one  injury  and  $50,000  damage 
at  Broxton,  Coffee  County,  where  heavy  hail  and  rains 
also  damaged  crops  to  the  extent  of  $10,000;  and 
property  losses  of  $30,000  in  the  northeastern  section 
of  Savannah,  Chatham  County.     Simultaneous  twin  tor- 
nadoes pursued  a  narrow,   erratic  path  5  to  6  miles 
long  in  Dodge  and  Laurens  Counties,  doing  about  $8,000 
damage  to  property  in  rural  areas,   including  about 
$5,000  damage  to  timber.     Appling  County  sustained 
property  losses  of  more  than  $10,000  from  a  suspected 
tornado  while  winds  of  non-tornadic  character  struck 
in  Hancock,  Putnam  and  Bibb  Counties  with  total  prop- 
erty losses  of  $37,500,   including  the  damages  from 
hail  in  the  latxer  two  counties. 

On  the  6th  about  9:15  P.M.,  hail  inflicted  estimated 
damages  of  $500  to  crops  and  $5,000  to  other  property 
in  an  area  of  5  square  miles  in  the  Orchard  Hill 
section  near  the  Spalding-Lamar  County  line. 

During  the  night  of  the  13th  and  the  early  morning 
of  the  14th,  violent  weather  attended  a  squall  line. 
A  powerful  wind  gust  damaged  a  large  grain  bin  to 
the  extent  of  $1,000  at  Fitzgerald,  Ben  Hill  County; 
Jesup,  Wayne  County,  was  hit  by  a  tornado,  resulting 
in  damages  of  $4,000;  and  a  suspected  tornado  caused 
$1,500  damage  at  Rochelle,   in  Wilcox  Countv. 

The  buildings  at  Camp  Gordon,  Richmond  County,  re- 
ceived minor  damage  from  lightning  during  a  violent 
thunderstorm  on  the  night  of  April  21. 

Thunderstorm  winds  and  hail  during  the  afternoon  of 
the  24th  caused  crop  losses  of  $15,000  or  more,  and 
other  property  damage  estimated  at  $4,000  in  the 
Macon  area;  and  property  losses  of  about  $3,500  in 
the  Columbus  area. 

FLOODS 

No  floods  were  reported  during  the  month.     The  extreme- 
ly dry  soil  in  south  Georgia  readily  absorbed  most  of 
the  heavy  rains  which  occurred  during  the  6-7 th  and 
10-14th  periods.  -  J.  E.  Stork 
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Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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1. 

0 

89 

23 

34 

, 

65 

0 

0 

0 

0 

6.03 

2.55 

3.16 

14 

.0 

0 

7 

5 

1 

AUGUSTA 

80.0 

55,4 

67.7 

3< 

5 

88 

1 8+ 

39 

I 

25 

0 

0 

0 

0 

5.19 

2.05 

3.45 

14 

.0 

0 

a 

1 

1 

BROOKLET  1  W 

82.5 

56.8 

69.7 

3i 

7 

92 

17+ 

38 

I 

24 

6 

0 

0 

0 

5.98 

2,80 

2.50 

14 

.0 

0 

6 

2 

2 

CARROLLTON 

79.1 

50.4 

64.3 

3 

90 

17+ 

31 

1 

61 

2 

0 

1 

0 

4.98 

,60 

1.67 

14 

.0 

0 

5 

3 

3 

COLUMBUS 

84.0 

55.5 

69.3 

4. 

94 

24 

41 

1 

17 

4 

0 

0 

0 

4.57 

.71 

2.47 

14 

.0 

0 

6 

2 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

80.5 

53.7 

67.1 

3 

7 

91 

17 

37 

1 

33 

2 

0 

0 

0 

4.34 

.11 

2.01 

13 

T 

0 

6 

3 

1 

COVINGTON 

80.7 

52.5 

66.6 

5 

5 

90 

17+ 

34 

1 

46 

2 

0 

0 

0 

4.01 

- 

.21 

1.31 

14 

.0 

0 

e 

4 

1 

DUBLIN 

81.5 

55,6 

68.6 

3 

3 

90 

17  + 

37 

1 

25 

2 

0 

0 

0 

4.30 

1.03 

1.80 

14 

.0 

0 

7 

3 

1 

EXPERIMENT            ^  AM 

78.6 

54.4 

66.5 

5. 

0 

88 

13 

37 

49 

0 

0 

0 

0 

5.54 

1.34 

2.30 

14 

.0 

0 

s 

3 

2 

FORSYTH  1  S 

79.9 

51.8 

65.9 

88 

17 

34 

1 

49 

0 

0 

0 

0 

5.29 

1.43 

14 

.0 

0 

9 

4 

2 

FORT  VALLEY  3  E 

80.9 

54.3 

67.6 

3. 

0 

89 

17+ 

3Q 

1^ 

38 

0 

0 

0 

0 

6.93 

2.64 

4.76 

14 

T 

0 

2 

GREENSBORO 

79.8 

53,0 

66.4 

4 

88 

17+ 

36 

0 

0 

0 

0 

3.31 

.0 

6 

2 

SRIFFIN 

79.7 

55,1 

67.4 

4 

3 

90 

17 

41 

36 

1 

0 

0 

0 

5.34 

1.33 

2.11 

14 

T 

0 

5 

3 

2 

LA  GRANGE 

81.9 

52.4 

67.2 

4 

92 

17 

36 

35 

2 

0 

0 

0 

7.34 

3.19 

2.33 

14 

T 

0 

6 

4 

3 

LOUISVILLE 

80.7 

54.5 

67.6 

3 

90 

24 

38 

} 

32 

1 

0 

0 

0 

6.30 

2.94 

2.10 

14 

.0 

0 

8 

6 

1 

MACON  WB  AIRPORT  R 

81.7 

56.2 

69.0 

3 

3 

92 

17 

39 

1 

30 

4 

0 

0 

0 

6.51 

2.70 

3,08 

14 

T 

0 

7 

3 

2 

MILLEOGEVILLE  AM 

79.2 

50,2 

64.7 

1 

0 

90 

13 

33 

1  + 

32 

1 

0 

0 

0 

4.92 

1.48 

2.25 

14 

.  0 

0 

7 

2 

2 

MILLEN 

82.7 

55.0 

68.9 

3 

7 

92 

23 

38 

1 

19 

1 

0 

0 

0 

6.16 

3,06 

2.36 

14 

.0 

0 

6 

4 

3 

MONT ICELLO 

79.0 

47.9 

63.5 

4 

89 

17 

30 

94 

0 

0 

2 

0 

.  0 

5 

4 

3 

NEWNAN 

80.0 

52.4 

66.2 

4 

5 

89 

17  + 

38 

a 

50 

0 

0 

0 

0 

4.97 

•  65 

1.79 

14 

•  0 

0 

6 

5 

2 

SWAINSBORO 

82. 6M 

55. 5M 

69. IM 

90 

23  + 

39 

1 

8 

2 

0 

0 

0 

6.  14 

2.40 

14 

.0 

0 

4 

4 

TALBOTTON 

81.6 

53.1 

67.4 

4 

1 

90 

17 

33 

] 

37 

1 

0 

0 

0 

4.83 

,65 

1  .80 

14 

.0 

0 

4 

3 

3 

WARRENTON 

78.6 

53.9 

66.3 

3 

2 

89 

20 

37 

1 

50 

0 

0 

0 

0 

5.61 

2.19 

2.29 

14 

.0 

0 

6 

4 

1 

WAYNESBORO  3  NE  AM 

78.6 

52.8 

65.7 

1 

5 

88 

24+ 

36 

63 

0 

0 

0 

0 

5.90 

3.19 

3.10 

14 

.  0 

9 

3 

^ 

WEST  POINT 

81.0 

63,1 

67.1 

4 

1 

90 

17 

34 

1 

41 

I 

0 

0 

0 

6.34 

1.32 

2.20 

14 

.0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

67.1 

5.44 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY  AM 

80.1 

54.3 

67.2 

90 

24 

40 

1 

43 

1 

0 

0 

0 

4.55 

1.63 

12 

.0 

0 

8 

3 

1 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

80, 5M 

52. 3M 

66. 7M 

7 

89 

18 

36 

1 

31 

0 

0 

0 

0 

4.48 

1,12 

2.34 

12 

•  0 

0 

8 

1 

1 

ALBANY 

83.1 

56.8 

70.0 

2 

8 

92 

17 

42 

1 

23 

4 

0 

0 

0 

7.02 

3.16 

2.91 

14 

.0 

0 

7 

4 

2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

80.6 

54,2 

67.4 

2 

1 

89 

23 

40 

1 

27 

0 

0 

0 

0 

3.27 

- 

.64 

1.46 

14 

.0 

0 

6 

2 

1 

AMERICUS  4  ENE 

31.4 

56,2 

68.8 

3 

6 

89 

16+ 

42 

1 

30 

0 

0 

0 

0 

6.44 

2,63 

3.16 

14 

T 

0 

7 

4 

2 

BAINBRIDGE 

84.1 

56.0 

70.1 

2 

6 

92 

29 

42 

1 

17 

4 

0 

0 

0 

4.70 

.87 

2.53 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

78. 4M 

58. 7M 

68. 6H 

88 

25 

44 

1 

11 

0 

0 

0 

0 

2.03 

.91 

11 

.0 

0 

5 

2 

0 

BLAKELY 

81.8 

57.0 

69.4  , 

2 

9 

91 

17 

42 

1 

20 

1 

0 

0 

0 

5.49 

1.05 

1.88 

13 

.0 

0 

7 

3 

3 

BRUNSWICK 

80.2 

59.3 

70.0 

2 

2 

89 

16+ 

43 

1 

12 

0 

0 

0 

0 

2.22 

- 

.86 

1.16 

11 

T 

0 

5 

1 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

77.6 

59.7 

68.7 

89 

24+ 

45 

\ 

18 

0 

0 

0 

0 

2.63 

1.22 

11 

.0 

0 

4 

2 

1 

CAIRO  2  NNW 

82.5 

57.3 

69.9 

3 

3 

89 

17  + 

44 

1 

13 

0 

0 

0 

0 

5.63 

1.22 

3.35 

U 

.0 

0 

5 

2 

2 

CAMILLA 

84.9 

57.9 

71.4 

J 

8 

91 

17 

45 

1 

9 

3 

0 

0 

0 

7.33 

2.46 

2.16 

14 

.0 

0 

7 

5 

3 

CAMP  STEWART 

80.9 

57.0 

69,0 

2 

9 

90 

23 

38 

1 

22 

1 

0 

0 

0 

3.49 

,39 

1.13 

14 

.0 

0 

5 

4 

1 

CUKUllLt  AW 

80, 7M 

56. 6M 

68. 7M 

3 

2 

92 

17 

42 

1 

18 

2 

0 

0 

0 

5.42 

.83 

1.79 

3 

.0 

0 

6 

4 

2- 

CUTHBERT 

82.8 

57.7 

70.3 

4 

5 

92 

17 

44 

1 

19 

2 

0 

0 

0 

4,61 

.40 

1.7e 

13 

.0 

0 

6 

4 

1 

DOUGLAS 

82.0 

56.5 

69.3 

3 

1 

89 

20 

40 

19 

0 

0 

0 

0 

4.26 

.70 

1.64 

14 

.0 

0 

3 

2 

EASTMAN 

82,8 

56.4 

69.6 

3 

4 

93 

17+ 

41 

1 

16 

3 

0 

0 

0 

6.24 

2.75 

1.40 

14 

.0 

0 

7 

5 

4 

FITZGERALD 

82.0 

58.2 

70.1 

4 

3 

90 

17 

47 

3* 

15 

1 

0 

0 

0 

5.55 

1.70 

2.05 

11 

.0 

0 

7 

4 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

80.0 

53.5 

66.3 

88 

23 

34 

1  + 

51 

0 

0 

0 

0 

3.64 

1.44 

14 

.0 

0 

5 

3 

2 

FOLKSTON  9  SW 

83. 9M 

57, 4M 

70.  7M 

91 

23 

4 

2 

0 

0 

0 

2.54 

1.05 

11 

.0 

0 

7 

1 

1 

FORT  GAINES 

83.8 

55.2 

69.5 

3 

7 

93 

17 

40 

1+ 

23 

6 

0 

0 

0 

5.43 

1.43 

2,83 

14 

.0 

0 

5 

5 

1 

GLENNVILLE 

60.8 

57.0 

68.9 

2 

2 

91 

23 

42 

9 

23 

1 

0 

0 

0 

5.54 

2.72 

2.10 

14 

.0 

0 

5 

4 

2 

HAWKINSVILLE 

81.4 

54.3 

67.9 

2 

7 

90 

17 

36 

1 

32 

1 

0 

0 

0 

5.44 

2.01 

2.38 

14 

.0 

0 

7 

4 

2 

See  Reference  Notes 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
APRIL  1955 


Temperature 


StAtion 

Average 

•  i 

4  § 

o  d 
<  2 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greaieef  Day 

% 
O 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Dayi 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

1 
s 

t 

1  ,50  or  More] 

;  . 

•o-i 

*< 

Si 

HOeSAROS  MILL 

83.5 

58.5 

71.0 

5. 

2 

91 

17 

9 

5 

6 

b 

5. 

18 

.08 

2.69 

T? — 

.0 

0 

"T 

3 

1 

LUMBER  CITY 

AM 

81*3 

SA.O 

67.7 

90 

18 

39 

1 

41 

1 

0 

0 

0 

5. 

12 

1 

•  86 

2.90 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

unMTP7(IMA    1  MP 

nun  1  c^wPiM  1 

8^a6 

58.9 

71.8 

6  . 

i. 

91 

23 

43 

5 

2 

0 

0 

0 

7. 

10 

4.90 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

80.2 

56  .4 

68.3 

<< 

88 

23 

43 

23 

0 

0 

0 

0 

5. 

05 

.99 

2.67 

.0 

0 

6 

3 

2 

QUIT MAN 

82. 9M 

6   .  M 

71. 8M 

2 

90 

23 

43 

7 

1 

0 

0 

0 

3. 

76 

.26 

2.55 

^4 

.0 

0 

5 

2 

1 

SAVANNAH  USOA  PL  6ARDEN 

79.7 

52.3 

66.0 

1. 

5 

90 

23 

32 

59 

1 

0 

1 

0 

4. 

47 

1 

.64 

1.67 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAVANNAH  NB  AP 

R 

79.3 

55.8 

47.6 

1. 

8 

91 

23 

38 

40 

1 

0 

0 

0 

4. 

16 

1 

.69 

1.53 

11 

•  0 

0 

5 

3 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

74.6M 

se.eM 

66. 7M 

86 

16 

43 

13 

0 

0 

0 

0 

2. 

49 

.09 

.72 

11 

•  0 

0 

5 

3 

0 

TMOMASVILLE 

83.4 

55.8 

69.6 

2. 

9 

92 

17 

41 

21 

2 

0 

0 

0 

5. 

06 

1 

.72 

1.99 

14 

.0 

0 

5 

3 

3 

TIFTON  2  N 

AM 

80.6 

56.6 

68.6 

2. 

5 

89 

IB 

46 

23 

0 

0 

0 

0 

4. 

16 

.03 

1.27 

14 

.0 

0 

7 

3 

2 

VALDOSTA  1,  NM 

83.1 

53.5 

68.3 

90 

17  + 

39 

24 

2 

0 

0 

0 

2. 

47 

1.19 

14 

.0 

0 

6 

1 

1 

WAYCROSS 

82.2 

65.6 

68.9 

1. 

6 

89 

23 

41 

18 

0 

0 

0 

0 

3. 

88 

.92 

1.23 

13 

.0 

0 

6 

3 

2 

WOODRUFF  MM 

M 

0 

0 

0 

5. 

15 

■  0 

0 

OIVISION 

69.0 

4. 

61 

T 

STATE 

67.3 

3. 

2 

4. 

90 

1 

.08 

T 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 

OEORGIA 

Table  3   '^'^ 


Station 

O 

o 

Day  of  month 

.    1   «  1 
1   1  2  1 

3 

4   1   5  1  6 

1 

7 

] 

6 

9 

1 

10 

11 

12 

13  14 

15 

16     17  1  18 

ZU  Zi 

23  j 

OA 
Z4 

ZD 

OA  07 
ZD  Z/ 

Of)    00  in 

ZO       Z9  jU 

31 

ABBEVILLE 

5*62 

•  03 

* 

.  13 

ADAIRSVILLR 

6*oa 

1.12 

1.06 

•  79 

•  36 

•  53 

.64 

•  74 

.84 

AOEL 

5*18 

.01 

•  39 

•  10 

•  37 

1^26 

1.27 

.24  1.40 

.14 

A  I  LEV 

T 

•  10 

.23  .93 

.29 

ALAPAMA  EXP  STATION 

•  32 

* 

* 

•  40 

• 

•40  .35 

.20 

ALBANY 

7.02 

T 

.05 

.03 

.76 

ALLATOONA  DAt^  2 

6.09 

!74 

.65 

T  T 

.56 

•  64 

.99 

1.30 

.43 

T 

ALMA  CAA  AIRPORT 

3.27 

.16 

•  04 

•  19 

•  01 

•  07 

.71 

,26 

■35  1^46 

AMERICUS  *  ENE 

*  12 

43 

•  15 

T 

•  10 

.22 

T 

y 

ATHENS 

2*29 

,31 

.07 

* 

•02  ^64 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

2*41 

.05 

•  07 

•  25 

•  24 

ATHENS  WB  AIRPORT 

2.27 

•  04 

•  33 

•  06 

•  17 

.52 

.06 

T  •TO 

.43 

•  06 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

4.31 

.46 

T 

•  60 

•  45 

•  10 

1*32  ^03 

.05 

T 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

6.03 

•  02 

.01 

52 

* 

.10 

.09 

T 

T 

•  06 

AUGUSTA 

5*19 

26 

.06 

.04 

•  26 

T 

•  29 

•27  3^45 

T 

•  04 

RAINRRIDGE 

4.70 

.  10 

•  06 

26 

.72 

.44 

2.53 

•  56 

•  69 

BALL  GROUND 

5.62 

•  49 

1.37 

•  56 

!31 

1*20 

•  63 

•  35 

.10 

■  63 

BEAVERDALE 

5.89 

•  18 

1.20 

1.23 

•  28 

•  41 

1^04 

.05 

•  10 

.67 

6LACKSEARD  ISLAND 

2i03 

.91 

.  14 

•  30 

•  03 

•  23 

•  23 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

5i25 

* 

* 

1  •Ol 

1.39 

.  10 

.33  .63 

•  08 

BLAKELY 

5*49 

.07 

43 

•  19 

46 

,  24 

1.66  1*03 

•  02 

•  23 

•  12 

•  06 

•  15 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

4.1& 

.04 

.72 

•  94 

■  25 

•  60 

.33 

.06  .63 

BOWMAN 

3i62 

•  05 

.75 

•  27 

•  23 

•  90 

.47 

T  .72 

•  13 

•  24 

•  21 

•  15 

•  27 

BRASSTOWN  BALD 

6|6B 

1*35 

'tfl 

?' ?« 

•  25 

BROOKLET  1  W 

5.96 

*  1  i 

T 

'34  2*50 

BRUNSWICK 

2.22 

35 

•  15 

!•  16 

.20 

T  *36 

BRUNSWICK  CAA  AP 

2.63 

.36 

•  16 

T 

T 

1.22 

T  .89 

BUTLER 

6.21 

.15 

.15 

•  04 

•  02 

1*20 

•  35 

•  85 

3.45 

BUTLER  CREEK 

6.55 

•  04 

44 

•  07 

•  17 

CAIRO  2  NNW 

5.53 

.07 

.27 

•  0 

•  06 

•  13 

3.35 

.  1.23 

CALHOUN  EXP  STATION 

6.30 

2.12 

.74 

.35 

12 

.42 

1»30  •lO 

•  30 

.02 

.63 

•  22 

CAMILLA 

7.33 

.60 

.10 

T 

.21 

•  70 

1*44 

2.01 

2^16 

CAMP  STEWART 

3.49 

.64 

T 

•  29 

T 

•  06 

■  87 

T 

■50  1*13 

CANTON 

5.64 

*n2 

^  'ho 

.76 

*Vi 

•  33 

.60 

T 

CARLTON  BRIDGE 

3.24 

.  15 

*  nc 

*Q7 

•  11 

.02 

CARNESVILLE 

2.70 

69 

.18 

•  38 

67 

04 

37 

.17 

.01 

CARROLLTON 

4.96 

•  30 

.06 

.26 

1*25 

1(43 

1.67 

•  18 

.10 

CARTERS 

6.06 

•  55 

1.13 

a. 12 

•  30 

.47 

1.39 

.47 

•  53 

■  29 

CART6RSVILLE 

5.95 

•  36 

.2C 

14 

•  77 

CARTERSVILLE  3  SW 

6.38 

*99 

.57 

• 

'79 
* 

*06  1*49 

•  43 

■  62 

CEDARTOWN 

4.92 

.85 

09 

•  46 

66 

.63 

1  77 

•  46 

T 

.10 

CHATSWORTM  1  W 

4.57 

*30 

167 

•  87 

•  26 

.40 

l!20 

■  75 

CHtCKAMAUGA  PARK 

6.72 

•  27 

2.21 

1.93 

•  18 

.56 

•60  1^22 

.06 

T 

•  31 

.61 

.41 

•  14 

CHOESTOE 

6.44 

.63 

.2] 

.10 

.31 

•  03 

.25 

■  27 

CLAYTON 

6.70 

*28 

*73 

.20 

•  62 

*i  n 

1  *sfl 

1*15  *25 

.21 

1«21 

CLEVELAND 

4(86 

1  10 

,45 

23 

1.49 

,06 

•  39  45 

.04 

■  26 

•  05 

T 

COLUMBUS 

4.57 

•  01 

,  19 

.31 

•  16 

1*01 

.41 

2^47 

T 

.14 

•  01 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

4.34 

.09 

,05 

T 

■  34 

T 

•  97 

,25 

2.01  .26 

.03 

CONCORD 

4.95 

,33 

■  03 

T 

CORDELE 

5.42 

1.79 

,05 

•  07 

•  55 

•  12 

.03 

,  15 

1  .76 

CORNELIA 

4.86 

1  20 

,46 

1(10 

20 

30  73 

.  04 

•  16 

•  20 

COVINGTON 

4.01 

•  55 

,10 

!62 

.03 

(71 

•27  1)31 

•  26 

CUMMING  I  N 

4.66 

.34 

.44 

.51 

•  46 

,96 

.03 

.15  .64 

•  02 

•  39 

•  52 

CURRYVILLE  2  W 

7.37 

1 .75 

.80 

•  03 

•  48 

•  65 

•  03 

•  04 

CUTHBERT 

4.61 

• 

,09 

•  24 

■  02 

.69 

* 

,53 

T 

DAHLONEGA 

4.93 

51 

.45 

48 

1,53 

03 

17  77 

•  21 

•  32 

•  03 

•  04 

DALLAS 

5.04 

!46 

1.10 

.45 

•  71 

,95 

1.11 

•  05 

•  21 

DAL TON 

6.79 

* 

2.15 

•  11 

2.45 

•  1.07 

.01 

■  61 

•  39 

DAWSON 

5.25 

•** 

.04 

.  32 

•  19 

.04 

DAWSONVILLE 

4.24 

• 

• 

.50 

1  *fifi 

•  04 

•14  .40 

•  32 

•  37 

•  05 

DIAL  POST  OFFICE 

3.64 

* 

.82 

.74 

•  01 

DOCTOR TOWN  1  WSW 

4.36 

.23 

•  38 

•  07 

J 

.91 

.07  .57 

1.93 

DONALSONVILLE  3  W 

5.66 

.90 

,26 

•  39 

•  20 

•  30 

.39 

.99  2.17 

•  08 

DOUGLAS 

4,26 

.07 

'  Vj, 

•  09 

•  02 

OOUGLASVtLLE 

4,66 

•  32 

• 

•  06 

1  •OO 

1.43 

24 

DOVER 

5,02 

36 

.01 

45 

74 

07 

1  01 

03   1  21 

79 

•  01 

.34 

DUBLIN 

4,30 

•  03 

.68 

•  02 

•  60 

•  26 

•  03 

•  20 

•  42 

•24  1.60 

EASTMAN 

6,24 

1^30 

UIO 

•  15 

1*00 

•42  1.40 

•  87 

EL8ERT0N 

2.86 

.05 

•  15 

.09  .90 

.03 

09 

ELLIJAY 

5.07 

•  54 

'so 

•  87 

'I? 
* 

.69 

•  22 

•  50 

•  42 

EM6RY 

4,90 

•  43 

•  17 

•  02 

.01 

■  04 

EXPERIMENT 

5.54 

•  03 

.23 

.27 

1^94 

•  01 

.60 

2.30 

•  06 

•  01 

FAIRMOUNT 

5.84 

1*00 

.96 

.  66 

•  34 

•  56 

1.07 

•  38 

•  67 

F  ITZGERALD 

5.55 

,08 

*?n 

•  15 

.02  1*^^ 

* 

"''10 

FLAT  TOP 

5.37 

• 

*77 
• 

1.04 

•  0 

1  '  IT 

1»  17 

.  19 

.77 

.16 

* 

26 

* 

18 

* 

03 

* 

FLEMING  EXP  STATION 

3.64 

* 

* 

•01 

FLINTSTONE 

9.87 

•  94 

2,22 

1.05 

.23 

•  91 

T 

2.66  .20 

•  25 

.79 

.60 

FOLKSTON  3  SSW 

2.60 

.40 

.35 

.85 

•30  ^70 

FOLKSTON  9  SW 

2.54 

•  45 

^*  SO 

•  Z- 

•10  ^32 

•  12 

FORSYTH  1  S 

5.29 

.12 

.04 

•  29 

1  *3q 

•  25 

•  50 

.98  1.43 

.17 

12 

FORT  GAiNES 

5.45 

•  52 

FORT  VALLEY  3  E 

6.93 

.21 

T 

.03 

1^04 

•  01 

I 

•  64 

.15  *..76 

•  02 

•  02 

.05 

FRANKLIN 

6.00 

.23 

•  36 

.06 

1^67 

* 

1.01 

2.06 

.35 

GAINESVILLE 

3.82 

•  16 

.58 

.34 

.01 

•  26 

* 

• 

GLENNVILLE 

5.54 

.07 

,26 

T 

•  53 

.09 

1  *  7D 

1.  78 

.69  2.10 

GOAT  ROCK 

RECORD  MISSING 

GREENSnORO 

3.31 

•  02 

.50 

.05 

•  41 

•  35 

.03 

1.56 

.15 

•  22 

GRIFFIN 

5.34 

.02 

.26 

.25 

1.60 

.01 

•  84 

2.11 

•  03 

T 

HARTWELL 

3.25 

1.10 

.24 

HAWKINSVILLE 

5.44 

1.10 

T 

•  26 

•  56 

•  00 

•  63 

.20 

.05  2.36 

•  02 

* 

HEMPTOWN  GAP 

3.95 

.19 

.50 

.98 

25 

.04  .70 

26 

•  05 

07 

09 

HIAWASSEE 

5.19 

.20 

U09 

i.oa 

•  19 

.64 

•66  ^62 

.03 

.30 

.18 

MOGGARDS  MILL 

5*16 

.72 

.05 

.03 

T 

■  16 

T 

•  43 

•  64 

.22 

T  2^69 

T 

T 

.02 

JASPER 

.45 

JONESBORO 

4,48 

•  10 

•  25 

.17 

I  •  15 

•  05 

•  72 

1.62 

■ 

* 

KENSINGTON 

7*00 

«21 

«81 

1.04 

57 

97 

1.42  .69 

•  16 

75 

25 

•  02 

KINGSTON 

6.26 

.77 

.96 

.78 

•  57 

•  76 

1.25 

•  47 

•  70 

LAFAYETTE 

RECORD  MISSING 

LA  GRANGE 

7.34 

•  23 

•  08 

1.50 

2  ^07 

•  07 

•  94 

2.33 

•  12 

12 

LEXINGTON 

2.88 

•  60 

.10 

•  22 

•  50 

•  13 

1*21 

LINCOLNTON 

3.59 

.29 

.09 

53 

31 

.  02 

•  03 

07 

* 

02 

LITTLE  HIGHTOWER 

6.18 

1,52 

• 

1*40 

U12 

!49  l!o4 

•  35 

•  26 

LOUISVILLE 

6.30 

•  55 

,35 

•  95 

•  10 

.45 

.95  2.10 

.65 

.06 

•  06 

.04 

LUMBER  CITY 

5.12 

.35 

T 

•  42 

•  05 

•  04 

2*00 

.07  1.22 

.07 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

6.51 

•  16 

.06 

■  06 

1^50 

•  49 

•  07 

•  14 

•57  3*06 

' 

•  38 

MAYSVILLE 

3.61 

•  12 

.91 

.32 

•  61 

.04 

.12  .49 

T 

MIDVILLE 

7.11 

•  69 

•  81 

•  41 

•  25 

•  66 

•88  2.60 

•  20 

•  05 

■  16 

MILLE06EVILLE 

4.92 

•  02 

.44 

•  06 

1^21 

•  19 

T 

•  36 

•16  2.25 

•n 

•  07 

•  03 

MILLEN 

6.16 

1*10 

.05 

•  06 

1*30 

•45  2«35 

MONTEZUMA   1  NE 

7.10 

.32 

.05 

.05 

•  53 

•  25 

•  06 

•  60 

.04  4.90 

.05 

•  23 

MONTICELLO 

5.06 

1.02 

1  29 

1  60 

40 

MOULTRIE  2  ESE 

5.05 

.18 

•  10 

•  03 

•  50 

2I67 

•  37 

1.20 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

5.17 

.80 

•  41 

■  47 

•  06 

2.38 

.16  .63 

•  26 

NEEL  GAP 

4,63 

.05 

.75 

■  22 

•  35 

U60 

•  14 

•18  ^61 

.04 

•05 

•  18 

•  18 

•  08 

NEWNAN 

4.97 

.56 

.22 

1«16 

•  05 

•  66 

1.79 

•  53 

NOONTOOTLA  CREEK 

4.57 

.35 

•  55 

■  71 

1^33 
•  66 

1*13 

.30 

•  20 

NORCROSS  4  N 

4.27 

•  16 

•  40 

.39 

•  49 

T 

1.16 

»20 

.79 

NOTTELY  DAM 

4.26 

•  90 

•  97 

•  35 

•  67 

•  89 

T 

•  18 

•  30 

QUITMAN 

3.75 

•  40 

,15 

•  15 

•  50 

2*55 

RESACA 

5.57 

.47 

1.46 

■  93 

•  24 

•  56 

l^OS 

.04 

.36 

•  40 

.02 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORCIA 

Table  S-Continued  *i>""i-  1955 


Station 

3 

Day  of  month 

1   {  2  1 

3 

4  1  5  1 

6 

7  1 

8  9 

1 

10 

 ^ 

11 

12 

13  I  14  1 

15 

16  I  17  1  18 

 '  1  

19     20  21 

 '■  L.  

22 

23 

24 

25    26  27 

1  1 

28    29  30 

 1  Ll  

31 

RINGGOLD 

i*eo 

1*66 

(20 

•  37 

T  1.45 

•  56 

•  10 

•  93 

.24 

RISING  FAWN 

•  30 

•  33 

1*2] 

•  32 

•  20 

T 

1.11  .56 

T 

.05 

•  OS 

•  63 

.32 

•  04 

ROME 

S«9! 

•  73 

•40 

•  77 

•  92 

•  71 

1.61 

•  57 

•  44 

T 

ROME  we  AIRPORT  R 

6*10 

1*36 

•  63 

•  40 

•  13 

■  47 

•  20 

1.53  T 

.02 

•  46 

•  20 

•  39 

.09 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

T 

•  38 

T 

T 

•  25  T 

T 

•  04 

1^67 

.04  1.16 

•  91 

T 

SAVANNAH  WB  AP  R 

•  26 

T 

■  34 

•  02 

1^33 

1.32  •67 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

•  19 

.07 

T 

•  72 

•  02 

•  65 

•  59 

•  15 

SPARTA  2  NNW 

AiSO 

•  72 

•  09 

•  72 

•  33 

•12  2^31 

•  06 

.11 

•  16 

STANLEY  GAP 

5i21 

•  4fi 

•  36 

•  82 

•  42 

1^64 

•10  •SI 

•  25 

•  16 

SUCHES 

7.7S 

•  60 

•  56 

•  54 

•  30 

3i6S 

•25  ^66 

•  52 

•  03 

.37 

•  05 

SUMMERVILLE 

6i38 

•  41 

•  40 

1^36 

•  33 

T 

•  69 

•53  1^12 

T 

•  23 

•  93 

.02 

•  07 

SWA  I NSBORO 

1,23 

T 

(25 

1*16 

1^00  2^40 

•  11 

•  02 

.12 

•  06 

SWEET  GUM 

•  21 

1^04 

•  9a 

•  13 

•  64 

•  06 

•  74 

•  60 

TALBOTTON 

la60 

1*33 

1  •eo 

•  15 

.10 

TALLAPOOSA  2  NNW 

6.3& 

•  45 

•  15 

■  44 

1^04 

1^92 

2^02 

.16 

T 

TAYLORSVILLE 

fif46 

•  96 

1^03 

*6E 

•  98 

•  30 

1^42 

•  63 

.25 

THOMASV I LLE 

•  10 

•  35 

•  03 

•  04 

•  07 

1*11 

1^26 

1  »99 

•  06 

•  03 

TIFTON  2  N 

•  31 

■  33 

•  14 

1^22 

•  57 

•25  1.27 

.07 

TITUS 

0(57 

•  17 

1  •40 

!■  18 

•  35 

1^13 

•  25 

.40  1.02 

•  30 

.06 

.10 

•  19 

TOCCOA 

3i50 

•  05 

1^02 

•  30 

■  10 

•  61 

•  32 

.08  .54 

T 

•  14 

•  14 

TRAY  MOUNTAIN 

7i53 

•  24 

1  •31 

50 

2*95 

•  00 

.29  .96 

.  10 

•  05 

.11 

•  55 

TUNNEL  HILL 

U15 

1»2S 

•  30 

•  33 

.20  1.19 

•  06 

.66 

.06 

•  56 

VALOOSTA  fc  H<ri 

2i<;7 

•  36 

•  02 

•  24 

•  13 

•  37 

.13 

T  1.19 

•  01 

WALESKA 

.61 

.61 

.36 

1  .51 

.05 

1.05 

.43 

.67 

WARRENTON 

Si61 

■  02 

■  84 

•  05 

•  74 

•  25 

.90 

2.29 

.39 

.05 

•  06 

WASHINGTON 

T 

.20 

.06 

•  56 

•  35 

.06 

.15  1.90 

•  16 

T 

•  10 

WAYCROSS 

3*88 

•  01 

•  29 

.02 

•  32 

•  06 

•  01 

.60 

1.23 

1.12 

WAYNESBORO  3  NE 

S.90 

.63 

•  60 

(20 

•  16 

.44 

.26  3.10 

.35 

•  16 

WEST  POINT 

6i34 

•  25 

•  20 

•  49 

•  12 

U90 

•  10 

uoe 

2.20 

WOODBURY 

•  02 

•  31 

Ull 

•  itfc 

.78 

1.9S 

•  02 

WOODRUFF  0AM 

5. IS 

.07 

• 

3.14  l^e2 

•  12 

WOODSTOCK 

1^07 

•  67 

U15 

•  36 

•  51 

•  12 

•  05 

YOUNG  HARRIS 

^•04 

•  21 

.92 

l.Ol 

•  65 

T 

•11  ^66 

•  01 

•  22 

•  01 

•  01 

.23 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL  1955 


Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

MAX 

74 

79 

65 

71 

85 

75 

83 

73 

71 

73 

68 

70 

80 

82 

78 

82 

67 

88 

87 

87 

89 

86 

37 

90 

88 

35 

79 

78 

30 

86 

30  •  1 

MIN 

40 

45 

49 

53 

58 

61 

41 

43 

53 

60 

60 

61 

^' 

■ 

54 

60 

54  13 

MAX 

74 

78 

71 

75 

84 

78 

83 

74 

72 

75 

74 

76 

82 

84 

78 

82 

86 

89 

36 

36 

85 

31 

86 

88 

84 

84 

79 

80 

80  •5 

MIN 

36 

40 

44 

46 

46 

44 

49 

48 

59 

63 

52>8 

MAX 

78 

77 

78 

84 

81 

87 

79 

73 

66 

65 

79 

83 

82 

64 

84 

90 

92 

87 

88 

89 

81 

90 

89 

88 

87 

82 

84 

88 

90 

88 

33«1 

MIN 

42 

55 

50 

50 

60 

63 

46 

50 

62 

61 

59 

59 

53 

63 

59 

66 

67 

64 

53 

52 

62 

53 

66i8 

MAX 

70 

74 

65 

76 

83 

63 

78 

66 

69 

73 

61 

78 

79 

70 

78 

82 

87 

89 

92 

83 

86 

72 

84 

85 

85 

70 

67 

75 

72 

81 

76  .6 

MIN 

35 

45 

49 

44 

52 

50 

52 

38 

40 

51 

55 

50 

55 

49 

60 

52 

65 

61.1 

MAX 

77 

66 

76 

85 

77 

84 

75 

71 

71 

74 

71 

SI 

81 

76 

83 

87 

83 

36 

86 

87 

85 

86 

89 

86 

84 

77 

78 

31 

85 

34 

80*6 

MIN 

61 

55 

5 1 

51 

54.2 

MAX 

77 

72 

79 

83 

76 

64 

73 

70 

67 

66 

79 

81 

79 

80 

83 

89 

83 

89 

89 

88 

62 

88 

89 

89 

82 

30 

80 

36 

89 

87 

81(4 

MIN 

42 

50 

50 

53 

57 

59 

52 

69 

63 

60 

69 

56 

65 

^ 

50 

69 

56.2 

MAX 

76 

68 

77 

79 

69 

77 

70 

67 

68 

62 

78 

79 

78 

77 

81 

86 

87 

88 

86 

85 

79 

83 

34 

36 

78 

75 

77 

76 

84 

83 

78.1 

MIN 

52 

56 

60 

62 

52.6 

MAX 

79 

75 

80 

80 

78 

60 

80 

70 

74 

66 

77 

80 

80 

81 

83 

87 

89 

90 

89 

81 

34 

86 

87 

87 

83 

78 

80 

76 

86 

35 

81  .1 

MIN 

29 

50 

46 

41 

54 

53 

33 

34 

52 

50 

58 

57 

*^ 

50 

64 

50 

46 

43 

49.4 

MAX 

75 

68 

78 

78 

61 

77 

70 

70 

71 

62 

78 

77 

77 

77 

82 

87 

90 

88 

87 

85 

79 

35 

34 

35 

75 

73 

77 

76 

'86 

83 

78  .2 

MIN 

51 

49 

54 

39 

68 

61 

69 

58 

53 

56 

58 

53.3 

MAX 

74 

65 

75 

80 

65 

79 

66 

67 

68 

60 

76 

79 

75 

76 

80 

86 

87 

86 

86 

33 

75 

32 

84 

86 

75 

70 

76 

79 

82 

83 

76  .7 

MIN 

51 

52 

58 

54 

60 

56 

65 

55.1 

MAX 

79 

63 

78 

80 

71 

80 

75 

69 

72 

69 

69 

79 

83 

76 

83 

86 

86 

86 

38 

88 

85 

85 

39 

88 

80 

76 

73 

76 

82 

83 

79.2 

MIN 

52.6 

MAX 

78 

74 

80 

81 

77 

79 

78 

72 

78 

72 

68 

78 

74 

72 

84 

86 

86 

88 

87 

87 

85 

85 

88 

85 

84 

76 

73 

78 

84 

82 

30.0 

MIN 

55 

6 1 

55.4 

MAX 

76 

77 

81 

81 

86 

89 

81 

65 

75 

76 

80 

86 

82 

87 

86 

90 

91 

88 

39 

89 

35 

83 

86 

86 

87 

35 

85 

36 

92 

90 

84.1 

MIN 

61 

66.0 

MAX 

73 

68 

78 

81 

76 

77 

76 

66 

73 

75 

73 

79 

72 

80 

87 

79 

80 

81 

34 

86 

35 

37 

88 

31 

76 

73 

78 

82 

78  .4 

MIN 

57 

56 

56 

6 1 

65 

68.7 

MAX 

68 

71 

60 

71 

75 

64 

71 

57 

68 

71 

63 

73 

74 

69 

72 

75 

32 

85 

83 

31 

81 

70 

82 

32 

79 

63 

63 

77 

76 

78 

72.8 

MIN 

42 

40 

42.2 

MAX 

79 

75 

77 

82 

78 

85 

77 

72 

71 

65 

83 

83 

78 

80 

82 

87 

91 

88 

87 

65 

79 

88 

87 

86 

34 

35 

82 

83 

88 

88 

81.8 

MIN 

57.0 

MAX 

82 

70 

77 

86 

82 

83 

83 

71 

79 

73 

71 

86 

82 

76 

83 

86 

92 

90 

90 

90 

87 

86 

92 

90 

86 

81 

77 

78 

83 

85 

82.6 

MIN 

41 

60 

60 

62 

59 

55 

69 

66 

60 

56.8 

MAX 

75 

72 

76 

84 

77 

79 

76 

67 

72 

75 

80 

79 

81 

74 

85 

89 

81 

81 

80 

35 

85 

87 

86 

89 

88 

86 

77 

74 

86 

83 

80.2 

MIN 

53 

54 

59 

62 

62 

50 

55 

61 

6 1 

60 

67 

62 

6  0 

59 

58 

61 

59.8 

MAX 

71 

66 

76 

81 

75 

74 

77 

69 

70 

75 

74 

74 

77 

72 

79 

86 

79 

81 

80 

80 

37 

82 

31 

89 

39 

75 

72 

72 

83 

81 

77.6 

MIN 

55 

56 

48 

56 

51 

60 

59 

67 

63 

61 

59.7 

MAX 

78 

79 

77 

84 

80 

85 

80 

73 

73 

72 

78 

82 

80 

84 

82 

87 

89 

87 

86 

37 

83 

88 

88 

35 

35 

62 

81 

35 

69 

37 

82.5 

MIN 

56 

53 

59 

49 

59 

61 

63 

61 

60 

57.3 

MAX 

75 

67 

76 

76 

79 

76 

75 

74 

72 

69 

76 

80 

74 

75 

81 

86 

38 

38 

85 

83 

73 

74 

79 

83 

30 

68 

74 

77 

80 

73 

77.4 

MIN 

45 

52 

55 

50 

42 

49.3 

MAX 

79 

79 

83 

86 

83 

88 

84 

74 

73 

80 

61 

84 

86 

84 

84 

38 

91 

38 

88 

39 

85 

90 

89 

90 

89 

38 

85 

86 

85 

89 

84.9 

MIN 

60 

60 

60 

57.9 

MAX 

80 

66 

77 

83 

77 

83 

74 

78 

72 

74 

71 

81 

81 

74 

85 

87 

85 

83 

34 

88 

86 

86 

90 

88 

85 

31 

79 

79 

35 

84 

80  .9 

MIN 

52 

62 

62 

55 

58 

62 

70 

5 1 

57.0 

MAX 

72 

77 

66 

79 

79 

64 

78 

72 

70 

70 

70 

80 

78 

79 

80 

83 

88 

■88 

89 

87 

35 

80 

84 

86 

86 

76 

77 

77 

78 

37 

73.8 

MIN 

52 

47 

43 

46.6 

MAX 

72 

70 

75 

81 

73 

80 

80 

70 

71 

66 

77 

81 

74 

77 

80 

87 

90 

90 

36 

83 

79 

86 

84 

86 

80 

76 

78 

80 

33 

81 

79.1 

MIN 

53 

48 

41 

52 

64 

38 

38 

54 

56 

50 

58 

58 

47 

50.4 

MAX 

76 

73 

75 

81 

81 

77 

79 

73 

73 

73 

77 

81 

80 

78 

81 

87 

92 

91 

90 

86 

34 

36 

86 

84 

64 

70 

76 

77 

32 

32 

30.4 

MIN 

58 

52 

52.0 

MAX 

73 

68 

76 

81 

77 

81 

77 

70 

72 

67 

77 

82 

76 

77 

79 

86 

89 

91 

38 

64 

77 

36 

85 

86 

32 

75 

78 

80 

84 

82 

79.5 

MIN 

43 

59 

64 

37 

53 

^' 

58 

58 

46 

60 

51.1 

MAX 

72 

63 

71 

74 

78 

67 

66 

66 

72 

66 

74 

79 

68 

74 

80 

86 

86 

85 

85 

31 

73 

83 

82 

78 

76 

70 

76 

78 

30 

31 

76.6 

MIN 

33 

52 

43 

54 

46.7 

MAX 

76 

84 

81 

84 

83 

83 

83 

73 

76 

70 

81 

83 

82 

81 

84 

90 

93 

89 

89 

36 

34 

89 

91 

94 

88 

82 

81 

34 

38 

87 

34  .0 

MIN 

41 

61 

43 

66.5 

MAX 

76 

75 

78 

83 

75 

76 

72 

72 

69 

62 

79 

81 

76 

80 

83 

38 

91 

90 

87 

86 

82 

37 

87 

83 

80 

79 

80 

82 

66 

85 

80*5 

MIN 

53 

53 

43 

46 

66 

58 

69 

58 

60 

60 

54 

53.7 

MAX 

75 

77 

73 

77 

83 

77 

86 

73 

70 

70 

65 

72 

82 

83 

81 

82 

92 

90 

87 

83 

87 

39 

87 

86 

79 

73 

85 

87 

80.7 

MIN 

50 

58 

63 

45 

50 

59 

63 

65 

59 

55 

56.6 

MAX 

71 

65 

75 

74 

73 

71 

63*  63 

71 

71 

74 

73 

72 

74 

80 

84 

80 

85 

33 

73 

75 

31 

81 

31 

75 

71 

74 

76 

83 

82 

75.3 

MIN 

45 

52 

54 

37 

42 

53 

50 

60 

56 

46 

62 

50.0 

MAX 

77 

70 

80 

81 

78 

81 

72 

68 

72 

68 

81 

78 

79 

80 

83 

89 

90 

90 

39 

87 

80 

86 

86 

86 

81 

77 

78 

81 

87 

8S 

80.7 

MIN 

56 

56 

36 

39 

69 

60 

58 

49 

62 

52.5 

MAX 

78 

76 

78 

84 

80 

85 

83 

72 

70 

63 

81 

82 

80 

82 

84 

88 

92 

89 

88 

88 

85 

90 

89 

89 

36 

82 

82 

36 

83 

87 

82.8 

MIN 

62 

45 

61 

63 

59 

59 

67 

64 

57.7 

MAX 

74 

66 

75 

78 

72 

72 

69 

68 

73 

64 

76 

75 

69 

75 

82 

88 

88 

89 

86 

31 

75 

84 

81 

82 

79 

67 

80 

79 

82 

83 

77.1 

MIN 

35 

48 

41 

44 

53 

54 

52 

36 

35 

5 1 

5  2 

49 

58 

56 

49 

52 

" 

56 

58 

69 

56 

65 

53 

43 

48 

49 

50.8 

MAX 

70 

70 

75 

78 

74 

76 

80 

76 

75 

73 

70 

79 

80 

79 

86 

87 

88 

89 

91 

84 

83 

75 

80 

80 

82 

75 

74 

76 

78 

80 

78.8 

MIN 

32 

43 

44 

39 

43 

42 

46 

47 

46 

45 

42 

45 

46 

46 

46 

45 

60 

52 

54 

69 

60 

52 

52 

53 

52 

49 

46 

47 

45 

46 

47.1 

MAX 

77 

60 

80 

86 

81 

85 

80 

73 

68 

72 

72 

62 

84 

78 

83 

86 

86 

85 

86 

89 

34 

87 

88 

88 

86 

81 

78 

33 

86 

86 

82.0 

MIN 

40 

54 

52 

50 

52 

58 

64 

47 

46 

58 

60 

57 

65 

60 

56 

57 

56 

55 

56 

60 

62 

60 

60 

67 

70 

56 

54 

52 

55 

56 

56.5 

MAX 

Si 

68 

80 

85 

77 

83 

75 

70 

74 

68 

72 

80 

83 

80 

83 

88 

90 

38 

83 

89 

86 

38 

90 

89 

84 

79 

78 

82 

85 

85 

81 .6 

MIN 

37 

55 

50 

49 

56 

58 

63 

43 

43 

67 

61 

62 

62 

60 

66 

54 

54 

56 

57 

64 

62 

67 

64 

67 

65 

53 

61 

51 

53 

51 

55.6 

MAX 

79 

75 

80 

84 

81 

84 

83 

73 

73 

77 

77 

81 

83 

60 

81 

87 

93 

86 

37 

88 

35 

86 

89 

90 

93 

81 

73 

82 

86 

64 

82.8 

MIN 

41 

55 

52 

51 

57 

58 

61 

46 

46 

67 

61 

62 

52 

60 

57 

51 

68 

59 

58 

64 

63 

59 

64 

67 

67 

54 

50 

52 

57 

64 

56.4 

Station 


alLEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA   DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  we  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 


BAINBRIOGE 

BLACKBEARD  ISLAND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELV 

BROOKLET  1  W 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AP 

CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 

CARLTON  BRIDGE 

CARROLLTON 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

CLAYTON 

COLUMBUS 

COLUMBUS  HB  AIRPORT 

COROELE 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUTHBERT 

DAHLONEGA 

DALTON 

DOUGLAS 


Se9  Reiaranc*  Notwi  Following  Stotton  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Tabl»  S  ■  ConBnued 


GEORGIA 
APRIL  1956 


Station 


Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

o 
> 
< 

MAX 
MIN 

73 
42 

75 
54 

74 

50 

77 
52 

82 
50 

65 
56 

82 
52 

68 
37 

69 
48 

70 
54 

70 
56 

80 
60 

79 
63 

76 
57 

77 
62 

82 
53 

86 

57 

88 
62 

87 

60 

86 
62 

86 
63 

79 
57 

85 
59 

86 

68 

87 
56 

SO 
54 

74 
44 

72 
46 

SO 
52 

83 
55 

78i6 
54(4 

MAX 
MIN 

79 
48 

75 

55 

76 
52 

84 

52 

81 
57 

85 
60 

82 
61 

71 
47 

71 
47 

69 
58 

72 
58 

83 
63 

84 
65 

80 
59 

81 
56 

86 
60 

90 
58 

87 
60 

87 
61 

88 
64 

85 
63 

87 
62 

89 
66 

88 
68 

85 
68 

84 
56 

77 

63 

83 
54 

86 
59 

84 

57 

82i0 
58.2 

MAX 
MIN 

80 
34 

74 

45 

75 
51 

82 
44 

75 
50 

84 

60 

80 
64 

69 

39 

70 
34 

71 
53 

73 
61 

79 
55 

SO 
68 

76 
62 

83 
59 

85 

52 

84 

53 

30 
61 

81 

54 

85 

57 

85 
59 

85 

59 

88 
56 

87 
62 

85 
69 

85 
54 

77 
60 

76 
46 

83 
49 

83 
46 

80.0 
53.5 

MAX 
MIN 

78 
50 

77 
51 

87 
49 

85 
54 

84 

60 

83 
62 

74 

50 

76 
60 

82 
62 

83 
56 

87 
65 

75 
66 

85 
57 

88 

57 

88 

51 

36 
59 

89 
54 

87 
61 

88 
62 

91 

65 

90 
64 

89 
71 

84 

56 

81 
64 

30 
43 

86 
55 

81 

50 

83.9 
67.4 

MAX 
MIN 

75 
34 

69 
38 

79 
48 

82 
48 

76 
55 

80 

55 

75 
55 

69 
40 

70 
41 

67 
54 

82 
57 

79 
60 

78 
58 

80 
57 

82 
52 

86 
51 

88 
53 

87 
56 

85 

55 

85 
59 

80 

58 

85 
54 

87 
54 

87 
58 

81 
56 

76 
54 

77 
44 

82 
48 

85 
52 

83 
50 

79.9 
51.8 

MAX 
MIN 

80 
40 

76 

55 

78 
49 

84 

50 

77 
55 

87 
57 

79 
61 

71 
40 

74 

50 

70 
49 

82 
61 

84 

60 

76 
66 

83 
69 

86 
54 

90 
56 

93 
57 

90 
59 

88 

57 

87 
60 

83 
61 

91 
60 

90 
66 

88 

67 

87 

59 

84 
51 

88 
46 

88 
49 

91 
62 

89 
63 

83.8 
66.2 

MAX 
MIN 

78 
39 

69 
54 

81 

52 

84 
48 

72 
55 

83 
57 

74 
49 

69 
42 

71 
45 

61 

65 

78 
59 

60 
62 

80 
58 

82 
57 

84 
52 

86 
56 

89 
54 

87 

56 

86 

56 

88 

61 

80 

56 

88 
56 

89 
63 

88 
66 

84 

59 

73 
54 

78 
47 

86 
49 

87 

53 

85 
56 

80.9 
64.3 

MAX 
MIN 

75 
36 

67 
50 

78 
42 

79 
45 

72 
53 

73 
52 

70 
54 

69 
37 

73 
40 

66 
52 

73 
54 

77 
53 

72 
58 

77 
56 

83 
4e 

89 
49 

88 
56 

89 
58 

87 
58 

83 
60 

78 
55 

85 
57 

83 
57 

83 
65 

SO 
54 

72 
52 

78 
43 

79 
48 

84 
49 

83 
62 

78.2 
51.4 

MAX 

MIN 

78 
43 

69 

53 

76 

52 

85 

53 

77 

55 

83 
60 

79 
62 

71 
47 

73 
42 

72 
67 

67 
61 

32 
66 

80 
68 

75 
61 

84 
60 

66 
59 

67 
54 

85 
66 

86 

59 

87 
60 

86 
62 

S6 
59 

91- 
61 

88 
66 

85 
70 

81 
56 

78 
56 

79 

50 

84 
66 

84 
56 

30.8 
57.0 

MAX 
MIN 

78 

36 

«9 
54 

78 
48 

81 
44 

77 
55 

78 

67 

76 
59 

69 
36 

72 
42 

67 

55 

77 

58 

79 
61 

79 
61 

80 
69 

82 
50 

86 
51 

88 

52 

88 

57 

87 

59 

86 

62 

81 

56 

34 

54 

85 
61 

86 

66 

84 

60 

78 
51 

76 
44 

76 
49 

84 
50 

84 
44 

79.8 
63.0 

MAX 
MIN 

75 
47 

68 
54 

76 
50 

82 
52 

73 
56 

81 

57 

73 
54 

70 
41 

71 
47 

65 
50 

79 
69 

60 
60 

75 

59 

79 
58 

82 
63 

38 
56 

90 

68 

88 
61 

88 
60 

85 
64 

73 
61 

86 
56 

86 
60 

36 
68 

81 
57 

76 
54 

77 
45 

81 
48 

36 
63 

65 
56 

79.7 
55.1 

MAX 
MIN 

76 
38 

73 
50 

79 
49 

78 
47 

76 

51 

75 

52 

75 
58 

68 
39 

74 

39 

71 
51 

77 
55 

76 
60 

77 
61 

79 
57 

84 
65 

85 
53 

86 
53 

89 

55 

88 

63 

37 

63 

83 

59 

85 
55 

86 
62 

35 
64 

85 
53 

30 
60 

77 
45 

79 
47 

36 
50 

86 
52 

80.2 
52.9 

MAX 
MIN 

77 
36 

70 
55 

79 
51 

84 
47 

80 
55 

83 
55 

77 
61 

71 
42 

71 
42 

67 
51 

73 
60 

S3 
62 

83 
62 

81 
59 

84 
52 

88 

90 

37 

87 

62 

87 

86 

87 

83 

79 

79 

86 
50 

85 
50 

85 
54 

86 
54 

81  .4 
54.3 

MAX 
MIN 

79 
46 

78 
60 

77 

56 

84 

52 

81 

57 

88 

64 

77 

61 

73 
50 

74 

64 

68 
56 

80 
62 

84 

68 

83 
63 

64 

63 

83 
57 

88 
53 

91 
59 

89 
60 

89 
61 

39 
54 

81 
64 

90 
65 

90 
72 

88 
73 

87 
66 

31 
58 

83 
50 

86 
49 

90 
60 

90 
63 

83.5 
58.5 

MAX 
MIN 

MAX 

76 
43 

81 
48 

87 
52 

88 
62 

87 

54 

S6 

53 

82 
54 

30 
51 

84 

52 

84 

52 

72 
50 

69 
43 

78 
43 

79 
43 

82 
43 

83 
46 

MIN 

MAX 
MIN 

76 
36 

73 
53 

78 
48 

84 
47 

78 
56 

82 
68 

78 
56 

72 
37 

78 
40 

68 
66 

80 
56 

83 
57 

78 
69 

SO 
56 

83 
50 

89 
51 

92 
51 

90 
54 

86 

58 

85 

61 

80 
59 

88 
53 

68 
61 

88 
61 

83 
54 

79 
50 

80 
44 

85 
44 

87 
56 

85 
51 

81.9 
52.4 

MAX 
MIN 

80 
38 

72 
54 

79 
48 

81 
48 

74 
55 

80 

58 

78 
61 

68 
42 

73 
40 

69 
57 

67 
60 

78 
60 

81 
63 

78 
60 

83 
55 

85 
54 

38 
55 

87 
56 

88 
57 

89 
62 

38 
60 

35 
56 

37 

58 

90 

60 

34 

63 

73 
67 

76 
50 

88 
49 

84 
61 

84 

49 

80.7 
54.6 

MAX 
MIN 

76 

39 

80 
42 

66 
50 

77 
47 

86 
50 

77 
60 

85 
62 

73 
40 

74 
42 

74 
48 

69 
68 

72 
60 

82 
61 

86 
60 

78 
67 

33 
54 

87 
53 

90 
54 

87 
55 

88 
60 

38 
62 

86 
58 

37 
60 

89 
65 

37 
67 

86 
55 

30 
52 

79 
50 

32 
62 

86 
47 

81.3 
54.0 

MAX 
MIN 

77 
39 

69 
54 

80 
52 

87 
49 

69 

57 

84 

59 

74 

53 

71 
44 

73 
46 

64 

58 

78 
61 

82 
62 

83 
60 

84 
69 

84 
55 

83 

56 

92 
56 

90 
61 

89 

62 

68 
64 

83 
62 

88 
68 

90 

66 

90 
68 

84 
62 

77 
55 

73 

49 

63 
52 

36 
56 

35 
53 

81.7 
56.2 

MAX 
MIN 

72 
33 

79 
33 

66 
47 

76 
43 

82 
47 

64 

52 

81 

57 

72 
39 

68 
39 

73 
40 

65 
67 

77 
61 

SO 
63 

81 
59 

81 
49 

33 
49 

37 
50 

90 
50 

89 

53 

87 

56 

87 
56 

83 

52 

36 
54 

87 
62 

87 
61 

82 
52 

73 
47 

76 
49 

78 
50 

86 
45 

79.2 
60.2 

MAX 
MIN 

81 

■38 

79 
42 

80 
49 

82 
47 

76 
55 

82 
60 

80 
62 

81 
43 

82 
41 

75 
51 

66 
60 

81 
60 

78 
62 

73 
60 

85 
60 

87 
62 

38 
66 

88 
59 

89 
56 

89 
61 

88 
60 

87 
58 

92 
61 

88 
67 

87 
65 

84 

52 

77 
53 

33 
48 

84 
52 

84 
60 

82.7 
55.0 

MAX 
MIN 

82 

55 

83 
54 

86 
52 

87 
50 

86 
54 

82 
59 

78 
60 

80 
43 

79 
47 

79 
54 

79 
62 

82 
64 

83 
62 

84 
67 

85 
59 

83 
62 

88 
65 

89 
67 

90 
63 

88 
65 

36 

66 

87 
66 

91 
67 

38 
66 

85 
63 

86 
61 

82 
50 

86 
58 

87 
61 

39 
56 

84.6 
68.9 

MAX 
MIN 

75 
30 

68 
34 

76 
46 

81 
40 

76 
51 

79 
54 

75 
48 

69 
32 

70 
34 

63 

53 

79 

57 

80 
53 

80 
66 

79 
58 

60 
45 

82 
45 

89 
46 

67 
49 

87 

53 

85 
56 

80 
53 

84 
49 

86 
59 

85 
65 

79 
64 

75 
52 

76 
40 

78 
42 

84 
42 

82 
40 

79.0 
47.9 

MAX 

MIN 

77 
43 

73 
48 

75 
50 

83 
49 

77 
52 

83 
51 

76 

58 

71 
45 

73 
48 

69 
59 

75 
59 

80 
62 

75 
61 

80 
60 

80 
55 

84 

67 

37 

58 

35 
56 

85 

56 

86 
61 

31 

63 

36 

63 

38 
65 

86 

67 

S3 
66 

77 
54 

81 
56 

82 
51 

85 
60 

84 
56 

80.2 
56.4 

MAX 
MIN 

78 
41 

71 
41 

77 
48 

S3 
48 

78 
56 

81 
56 

76 
54 

69 

38 

72 
46 

66 
45 

78 
56 

80 
55 

77 
57 

78 
54 

81 
51 

87 

52 

89 

58 

39 
53 

68 
59 

85 
60 

80 

59 

85 

53 

86 
59 

85 
67 

80 
55 

75 
50 

78 
44 

81 
45 

S3 

53 

S3 
55 

30.0 
52.4 

MAX 
MIN 

78 
43 

75 
55 

78 

50 

85 
60 

78 
62 

85 
60 

82 
65 

74 
47 

78 
60 

74 

65 

76 
62 

83 
63 

79 
64 

84 

57 

86 

65 

89 
67 

87 

58 

33 
62 

88 
64 

84 
62 

90 
66 

86 
67 

88 
70 

82 
60 

80 
62 

86 
70 

88 
63 

39 
71 

82.9 
60.7 

MAX 
MIN 

78 
34 

70 
53 

78 
47 

85 
45 

82 
55 

80 

55 

78 
55 

71 
40 

77 
38 

72 
55 

78 
56 

80 
58 

79 
60 

78 
60 

83 
48 

88 
49 

92 
48 

95 
64 

90 

57 

38 
60 

80 
61 

88 
51 

86 
53 

86 
67 

85 
57 

79 
58 

80 
45 

31 
44 

86 
49 

34 
46 

81.9 
52.1 

MAX 
MIN 

75 
32 

66 
51 

77 
46 

80 
45 

68 
54 

77 

57 

66 
49 

70 
38 

73 
36 

61 
53 

75 
53 

81 
50 

70 
59 

76 
56 

81 
46 

38 
47 

69 
48 

91 
53 

87 
56 

86 

58 

73 
54 

65 
50 

83 
58 

85 
68 

70 
62 

73 
62 

77 
47 

80 
46 

84 
46 

82 

77.6 
50.4 

MAX 
MIN 

78 
33 

67 
43 

78 
50 

82 
43 

76 
50 

82 
60 

75 
64 

67 
39 

73 
32 

72 
52 

70 
60 

78 
54 

79 
66 

72 
59 

86 
60 

38 
63 

S3 
62 

83 
56 

83 
56 

86 

59 

87 
61 

35 
58 

90 
58 

86 
64 

86 
51 

76 
61 

77 
49 

77 
43 

86 
48 

84 
45 

79.7 
52.3 

MAX 
MIN 

78 

38 

68 

48 

77 

51 

78 

49 

76 
54 

81 
61 

74 

57 

65 
45 

72 
40 

71 
56 

70 
66 

78 
56 

80 
65 

73 
62 

86 
62 

88 
57 

83 
67 

82 
61 

83 
60 

87 
61 

87 
63 

85 
59 

91 
62 

87 
64 

86 
67 

74 
65 

76 
65 

77 
43 

84 
63 

84 

63 

79.3 
65. e 

MAX 
MIN 

74 
43 

64 

58 

76 
53 

73 
54 

65 

60 

73 
61 

76 
53 

70 
55 

69 

60 

63 
60 

71 

58 

75 
62 

73 
57 

82 
62 

86 

61 

81 
64 

77 

63 

74 

65 

78 

66 

74 

62 

74 
64 

80 
60 

80 
52 

79 
61 

75 
60 

66 
62 

77 
62 

81 
59 

74.5 
58.8 

MAX 
MIN 

80 
39 

74 
55 

79 
50 

41 

73 

67 
61 

80 
60 

82 
61 

76 
58 

83 
59 

83 
56 

87 
68 

87 
58 

88 
68 

88 
64 

86 
61 

87 
63 

90 
64 

90 
63 

84 
61 

84 
42 

34 
43 

32 
50 

84 
51 

84 

55 

82.6 
55.6 

MAX 
MIN 

74 

33 

76 

51 

80 

51 

83 
46 

85 
56 

80 
56 

80 
59 

70 
40 

70 
44 

70 
48 

78 
65 

82 
64 

79 
55 

79 
58 

81 
62 

36 
65 

90 

55 

89 
55 

86 

67 

86 
63 

83 

58 

86 

54 

87 
62 

88 

63 

86 
56 

80 
55 

80 
47 

83 
46 

86 
58 

85 

81.6 
53.1 

MAX 
MIN 

72 
28 

70 
52 

79 
37 

84 
46 

75 
58 

80 
58 

76 
52 

69 

38 

70 
35 

66 
52 

76 
56 

SO 
46 

75 
57 

75 
57 

79 
43 

35 
41 

38 
45 

88 
60 

86 

56 

32 
66 

75 
56 

85 
46 

82 

56 

88 
64 

80 
52 

74 
49 

75 
42 

78 
38 

80 
45 

80 
42 

78.4 
49.0 

MAX 
MIN 

79 
41 

76 
54 

78 
49 

86 
46 

80 
51 

89 
56 

84 

58 

73 
44 

72 
49 

70 
50 

76 
61 

85 
62 

83 
62 

82 
60 

83 
53 

88 
64 

92 
66 

87 
56 

38 
56 

89 

57 

86 
62 

89 
52 

90 
64 

86 
75 

87 
68 

80 
56 

82 
60 

36 
60 

89 
59 

88 
53 

83.4 
55.8 

MAX 
MIN 

74 

76 

72 

76 

83 

80 

83 

73 

71 

72 

69 

75 

81 

83 
60 

80 

32 

66 

89 

87 

86 

85 

82 

87 

88 

61 

61 

86 

85 

78 

78 

85 

87 

80.6 

MAX 

MIN 

74 
39 

72 
48 

78 
48 

75 
48 

74 

50 

70 

52 

71 
52 

65 
39 

72 
39 

69 
49 

77 
55 

75 
53 

75 
60 

77 
57 

S3 
60 

85 

53 

37 

52 

87 

56 

87 

58 

82 

65 

80 

57 

84 

55 

85 

63 

S3 

66 

81 

57 

76 
51 

76 

46 

79 
48 

84 
48 

84 

51 

78.2 
52.1 

MAX 
MIN 

78 
39 

74 
54 

77 
47 

84 
44 

82 
48 

84 

54 

82 
65 

75 
43 

77 
47 

75 
47 

76 
62 

77 
63 

86 
64 

80 
62 

S3 
51 

87 

50 

90 

60 

89 
50 

87 

50 

89 
56 

85 

55 

88 

58 

90 
64 

86 
60 

87 
70 

83 
61 

82 
49 

85 
48 

88 
63 

87 
42 

83.1 
53.5 

EXPERIMENT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  5W 

FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GLENNVILLE 

GREENSBORO 


HAWMNSVILLE 


HOGGARDS  MILL 


LA  GRANGE 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON   MB  AIRPORT 
MILLEDGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA    1  NE 

MONTICELLO 

MOULTRIE  2  ESE 

NEWNAN 

QUITMAN 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  M8  AP 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

SHAINSBORO 

TAL80TT0N 

TALLAPOOSA  2  NNW 

THOMASVILLE 

TIFTON  2  N 

TOCCOA 

VALDOSTA  4  NN 


Sm  R«1m*iic«  NotM  FoUowlnq  StotloD  Ind.x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl«  5-Conllnu«d 


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7      8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

78 
37 

75 
54 

77 
46 

79 
47 

70 
52 

77 
56 

73 
60 

63 
43 

70 
41 

65 
54 

71 
58 

76 
63 

79 

62 

73 

59 

83 
62 

86 
64 

87 
54 

86 
66 

86 

57 

89 
62 

83 

67 

84 

65 

86 
62 

85 
66 

88 

62 

77 

50 

72 
49 

75 
48 

82 
49 

83 

61 

7816 
53.9 

MASHIN&TON 

MAX 
MIN 

78 
38 

69 
50 

78 
48 

SO 
46 

74 
51 

80 
59 

77 
61 

70 
39 

73 
39 

63 
53 

72 
59 

78 
60 

77 
61 

75 
60 

77 
61 

80 
64 

34 

51 

86 

66 

83 
69 

84 

56 

86 
57 

76 
50 

72 
48 

76 
45 

76 
46 

82 
50 

77  •  1 
52.1 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

78 
41 

73 
55 

77 
51 

87 
47 

79 
53 

83 

59 

77 
64 

73 
45 

75 
44 

77 

57 

79 
64 

82 

68 

85 
64 

80 
52 

84 
66 

86 

56 

88 
53 

86 
56 

86 

57 

88 
69 

84 

60 

86 
60 

89 
61 

87 
62 

85 
70 

82 
54 

80 
51 

82 

60 

86 
52 

64 
48 

82.2 
55.6 

WAYNESBORO  3  NE 

MAX 
MIN 

76 
52 

77 

51 

61 
49 

70 
45 

80 
51 

74 
54 

81 
61 

74 

40 

68 

36 

73 
39 

68 

55 

78 
59 

79 
60 

82 
68 

75 
57 

82 
49 

80 

53 

85 
56 

85 

55 

86 

57 

86 

60 

86 

68 

86 
60 

88 
66 

88 
64 

81 
49 

75 
49 

76 
46 

76 
48 

83 
46 

78.6 
62.8 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

3* 

7 1 
55 

78 
50 

81 
45 

78 
52 

82 
60 

79 
67 

72 
40 

68 
42 

66 
57 

80 
57 

SO 
54 

77 
56 

79 
58 

84 
49 

89 
49 

90 

51 

87 

63 

86 

56 

86 

60 

83 
61 

69 
55 

87 
62 

87 
70 

83 
57 

79 
60 

80 
46 

84 
44 

86 
54 

86 
50 

61  .0 
53.1 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

76 
49 

85 
50 

85 
58 

85 
61 

S3 
67 

74 
50 

84 
60 

83 
56 

86 
61 

86 
60 

84 
64 

88 
64 

86 
66 

83 
54 

91 
64 

EVAPORATION  AND  WIND 

Table  6   


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

AILEY 

EVAP 

.19 

.22 

.02 

.17 

.23 

.05 

.22 

.11 

.20 

.16 

.01 

.18 

.16 

.24 

.25 

.28 

.27 

.25 

.25 

.25 

.26 

.09 

.26 

.42 

.24 

.24 

.19 

.28 

B6.10 

WIND 

10 

21 

34 

34 

6 

14 

55 

18 

22 

12 

9 

7 

16 

24 

23 

16 

8 

8 

10 

7 

9 

42 

9 

26 

80 

68 

24 

16 

13 

19 

660 

ALLATOONA  DAV  2 

EVAP 

.19 

.16 

.08 

.17 

.26 

.07 

.11 

.28 

.22 

* 

* 

.28 

.19 

.10 

.21 

.25 

.29 

.25 

.32 

.27 

.23 

.11 

.31 

.17 

.50 

.23 

.24 

.23 

.23 

.35 

6.30 

WIND 

57 

53 

73 

42 

69 

107 

56 

80 

48 

56 

106 

69 

106 

71 

57 

49 

55 

42 

61 

44 

47 

47 

55 

80 

115 

90 

84 

70 

46 

66 

2006 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.15 

.05 

.16 

.22 

.11 

.06 

.22 

.20 

.26 

.11 

.26 

.03 

.17 

.25 

.18 

.28 

.24 

.29 

.14 

.56 

.28 

.21 

.21 

.22 

.24 

.32 

B5.81 

WIND 

6 

17 

21 

5 

14 

9 

29 

12 

4 

10 

11 

8 

25 

15 

13 

12 

6 

9 

4 

8 

9 

16 

8 

14 

36 

31 

10 

7 

8 

18 

395 

EXPERIUENT 

EVAP 

.15 

.16 

.31 

.20 

.26 

.00 

.27 

.20 

.14 

.06 

.10 

.20 

.23 

.20 

.24 

.34 

.37 

.26 

.16 

.28 

.27 

.33 

.40 

.33 

.23 

.22 

.25 

.36 

B6.99 

WIND 

33 

70 

94 

25 

40 

44 

77 

60 

54 

31 

110 

57 

118 

85 

51 

18 

13 

63 

86 

46 

28 

78 

42 

130 

134 

96 

70 

15 

33 

54 

1855 

BOGGARDS  UILL 

EVAP 

.17 

.18 

.18 

.16 

.21 

.12 

.21 

.13 

.16 

.08 

.02 

.08 

.16 

.17 

.22 

.23 

.24 

.25 

.24 

.21 

.12 

.22 

.31 

.17 

.36 

.29 

.24 

.22 

.34 

B5.89 

WIND 

12 

22 

40 

10 

9 

9 

35 

23 

14 

12 

7 

9 

IS 

41 

16 

16 

6 

15 

14 

13 

13 

16 

16 

55 

37 

39 

40 

IS 

14 

30 

619 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.16 

.16 

.11 

.17 

.21 

.10 

.06 

.29 

.17 

• 

* 

.35 

.23 

.03 

.22 

.24 

.24 

.24 

.28 

.25 

.24 

.09 

.28 

.23 

.36 

.24 

.27 

.23 

.17 

.33 

5.95 

WIND 

20 

39 

42 

29 

31 

68 

49 

39 

87 

37 

89 

59 

119 

49 

64 

41 

23 

14 

34 

45 

33 

39 

48 

70 

157 

105 

95 

38 

19 

54 

1636 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.17 

.21 

.08 

.17 

.20 

.14 

.17 

.10 

.16 

.07 

.02 

.06 

.16 

.18 

.12 

.21 

.28 

.27 

.23 

.22 

.17 

.22 

.25 

.26 

.34 

.27 

.23 

.26 

.38 

B5.79 

WIND 

18 

34 

74 

30 

18 

25 

94 

56 

29 

22 

18 

30 

42 

73 

38 

22 

25 

13 

33 

14 

25 

48 

23 

66 

106 

63 

65 

40 

29 

65 

1236 

REFERENCE  NOTES 

Tbe  four  digit  identification  nuabers  In  the  Index  nuMber  coIumd  of  the  Stfttioa  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  niuibers  within  a  state. 
Piffures  and  letters  folloving  the  station  name,  such  aa  12  SSV,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin, 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  'F.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  mneB.     Degree  days  are  baaed  on  a  daily 
average  of  65*  F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6, 
Sleet  and  ball  were  included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obeervatioo.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  aod  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  incocslstencies  in  the  record. 

-  No  record  in  Tables  3,   6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  dlstributloo  unknown. 

O  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the 
roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield.  ' 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

B  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Atlanta,  Georgia. 

Subscription    Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  J2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Suaunary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 
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STATION  INDEX 


Station 

4 

on 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

Index  ] 

1 

£ 

1 

Elevatt 

jtemp. 

jPiecnpJ 

ASBEViLLE 

ADAfRSVILLE 

ADEL 

ALAPAHA  EXP  STAT  ION 

0010 

0041 

0090 
0131 

WILCOX 
BARTOW 

COOK 

MONTGOMERY 
BERRIEN 

9 

12 
16 
10 
16 

34  22 

31  oe 

32  11 
31  21 

63  18 

64  96 
63  25 

62  34 

63  13 

240 
710 

250 
293 

7A 

8A 
6A 

GEORGE  W ,  DOWDY 
HARVEY  C.  MOTT 
BROOKS  ALDERMAN 
JAMES  A.  STACV 
ROY  E.  HOLLAND 

s  c 

2  3  9  6  7 
2  3  5  7 

ALBANY 

allatocna  dam  2 
alma  caa  airport 

AMERICUS  4  ENE 
AMERICUS  Exp  STA  NRST 

0140 

01  ei 

02  53 
0253 

DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 

SUMTER 

SUWTER 

5 
13 
6 
6 

31  34 
34  10 

31  32 

32  06 
32  06 

82  31 
64  10 
64  16 

200 
975 

476 
450 

8A 

6P 

FRANK  S .  ORTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM, 
BLANCHE  S.  RHYNE 
U  OF  GA  EXP  STA  NRS 

2  3  9  6  7  C 
2  3  9  7 
2  9  9  7 

C 

ATHENS 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 
ATHENS  we  AIRPORT 
ATLANTA  HB  AIRPORT 
AUGUST*  we  AIRPORT 

0430 
0432 

0451 
049S 

CLARKE 
CLARKE 
CLARKE 
FULTON 
RICWOND 

10 
10 
6 

33  58 
33  55 
33  57 
33  39 
33  22 

63  22 
63  19 
84  25 
81  58 

700 
665 

977 
143 

6P 
6P 

MID 
MID 

9A 

MID 

PROF .  c ,  S .  SELL 
EDDIE  L.  REESE 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9  6  7 
2  3  9  7 
2  3  9      7  C 
2  3  5      7  C 

AUGUSTA 
BAINBftlDCE 
BALL  GROUND 
8EAVERDALE 
BELLVILLE 

0500 
0591 

07*6 
0797 

RICWONO 

DECATUR 

CHEROKEE 

WHITFIELD 

EVANS 

6 
5 
12 
11 

30  55 
54  20 
34  55 
32  09 

6*  34 
64  23 
64  il 
61  58 

130 

120 

724 
185 

6P 
5P 

6P 

BA 
MID 

FRANK  K.  MYERS 
SIDNEY  R.  MULLEN 
MRS.  ESTELLE  GROGAN 
HENRY  E.  WARMACK 
HENRY  C.  HEARN 

2  3  5      7  C 

BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVP.LE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

094$ 
0969 

1029 
1132 

HC  INTOSH 

UNION 

EARLY 

FANNIN 

ELBERT 

6 
14 

31  29 
34  51 
31  23 
34  53 
34  12 

61  13 
63  56 
84  56 
84  17 
83  02 

10 
1938 

1560 
760 

5P 
6A 

5P 
8A 

5A 
84 

U.S. FISH  t  WLDF  SVC 
GEORGIA  MTN  EXP  STA 
DR.   J.  G.  STANDIFER 
TVA-110 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

2  3  5  7 
2  3  9  7 

BRASSTOWN  SALO 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 
BUENA  VISTA 

1170 
1266 

1345 
1372 

BULLOCH 
CLVNN 
GLYNN 
PMRION 

11 

2 
2 
6 

34  52 
32  23 
31  09 

31  09 

32  19 

81  41 
81  29 
61  23 
84  31 

4790 

190 

14 
657 

6P 
MID 

8A 
6P 

MID 
MID 

W.  C.  CROMLEY 
D.  R.  ROBERTS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
COUNTY  AGENTS  OFfIC 

2  3  5  T 
2  3  5  7 
2  3  5      7  C 
C 

BURTON  DAM 
BUTLER 
BUTLER  CHEEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 

1413 
1425 

1463 
1474 

TAYLOR 
RICHMOND 
GRADY 
GORDON 

14 

8 
12 

34  47 

32  33 

33  22 
30  54 

34  29 

64  14 
81  57 
64  13 
84  56 

1770 
625 

265 
650 

6P 
6P 

MID 

7A 

6P 

GUY  W.  HuCKER 
THOMAS  F.  MATHEWS 
EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 
J.  0.  BELCHER 
WW  GA.  EXP.  STAT  ION 

3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CABNESVILLE 

1500 
1544 

1601 
1619 

LIBERTY 
CHEROKEE 
ELBERT 
FRANKLIN 

U 
5 
14 
14 

31  52 
34  U 
34  04 
34  22 

61  37 
64  29 

62  59 
83  14 

92 

450 
700 

6P 
7P 

8A 

7P 
8A 

JAMES  B.  SPENCE 
POST  ENGINEERS 
C.  B.  TEASLEY 
J.  D.  MOORE 
JOHN  W.  CARROLL 

2  3  5  7 
3  C 

2  3  5  7 
3  C 

CARROLL TON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTER5V1LLE  3  Sw 
CAVE  SPRINGS  *  SSW 

16'.0 
1657 

1670 
1715 

CARROLL 
MURRAY 
BARTOW 
BARTOW 
POLK 

12 
5 
5 

34  36 
34  09 
34  09 
34  03 

84  42 

64  46 
84  50 

65  21 

990 
695 

685 
600 

6P 

6P 
8A 

MID 

CITY  OF  CAHROLLTON 
RALPH  M.  MESSER 
CITY  OF  CARTERSVILLE 
GRANVEL  P.  TATUM 
WILLIAM  W.  BARNET 

3 

2  3  5  7 
3 

C 

Cedartown 
chatsworth  1  w 
Chickamauga  park 
choestoe 

CLAYTON 

1732 
1856 

1927 
1982 

POLK 

MURRAY 

WALKER 

UNION 

RABUN 

12 
18 

14 

34  01 
34  46 
34  55 
34  48 
34  53 

85  15 
84  47 
65  16 
63  54 
83  24 

800 

1900 
2000 

bP 
6P 

7A 

8A 
6P 

CHARLES  fi.  BRUMBY 
WILL lAM  L.  ELROO 
U.S.  DEPT  INTERIOR 
TVA-570 

JARRELL  H.  BREWER 

3  C 

3 

3 

2  3  5  7 

CLERMONT  3  SW 

CLevECAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 
CONCORD 

1998 
2006 

2166 
2196 

WHITE 
MUSCOGEE 
MUSCOGEE 
PIKE 

3 
3 
3 
3 
6 

34  27 
34  36 
32  26 

32  31 

33  05 

83  46 

84  59 
84  56 
84  27 

1100 
1570 

385 
825 

MID 

MID 

8A 

MID 

7P 

JOHN  E.  QUILLIAN 
MARY  L.  SUTTON 
THOMAS  M.  JUSTICE 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
C.  R.  SMITH 

3 

2  3  5  7 
2  3  5      7  C 
3 

COOL  I  DOE 
COOPER  GAP 
COflDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 

2238 
2246 

2283 
2318 

LUMPKIN 
CRISP 
HABERSHAM 
NEWTON 

12 
9 

34  36 
31  56 
34  31 
33  36 

94  05 
83  47 
83  32 
83  52 

250 
1919 

1470 
750 

6P 
6P 

MID 
MID 

7A 
8A 

C.  W,   ELL INGTON ,  JR 
HARRT  M.  BUTLER 
S,    E.  COX 

RADIO  STAT  ION  WCON 
JACK  L.  CHAPMAN 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

CUMMING  1  N 
CURHYVlLLE  2  W 
CUTHBERT 
DAHL ONEGA 
OAiLAS 

2408 
2429 

2475 
24B5 

GORDON 
RANDOLPH 
LUMPKIN 
PAULDING 

3 
12 
12 
3 
5 

34  27 
31  46 
34  32 
33  55 

65  06 
84  47 
63  59 
84  SO 

1300 

1519 
1025 

7P 

6A 

6A 

MILES  M.  WOLFE 
JOSEPH  B.  DAVIS 
FIRE  DEPARTMENT 
MISS  EMILY  GAILLARD 
KENNETH  HAMMOND 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
3  C 

OANBURO  6  NNE 
DAWSCN 
DAMSON V I LLE 
DIAL  POST  OFFICE 

2493 
2502 

2576 
2677 

LINCOLN 
TERRELL 
DAWSON 
FANNIN 

6 
5 
7 

33  56 
31  46 

34  25 
34  46 

82  36 
84  27 
34  07 
34  13 

1375 
1900 

MID 

7A 

8A 

JOHN  E.  MC  LELLAN 
M.    IRENE  OUBOSE 
S.  W.  KENNEY 
PEARL  P.  CHAMBERS 
TVA-633 

C 

3 

3  C 
3 

DOCTORTCMN  1  WSW 

DOLES 

OONAlSONVILlE  3  W 

DOUGLAS 

DOUGLASVILi-E 

2716 
2728 

27»3 
2791 

WORTH 
SEMINOLE 
COFFEE 
DOUGLAS 

13 

31  42 
31  02 
31  30 
33  45 

S3  53 
64  55 
82  51 
84  45 

80 
260 

245 
1219 

6P 

MID 
8A 

R.  C.  THOMPSON 
JOHN  H.  RUSS 
CARL  J.  PATTERSON 
RADIO  STAT  ION  WCMG 
LEONA  B.  THOMPSON 

3 

2  3  5  7 
3 

DUBLIN 
DUBLIN  2 
EASTMAN 
EDISON 

2799 
2639 

2966 
3026 

SCREVEN 

LAURENS 

LAURENS 

DODGE 

CALHOUN 

1 1 
9 
9 
9 
6 

32  35 
32  33 
32  32 
32  12 
31  34 

61  43 

62  55 
32  5* 

63  11 
84  44 

103 
255 

375 
295 

6P 
5P 

8A 

eA 

5P 
MID 

B.  H.  EVANS 
W.  LEO  SCARBOROUGH 
CITY  OF  DUBLIN 
CITY  OF  EASTMAN 
DAN  W.  HAMMACK 

2  3  5  7 

C 

2  3  5  7 

C 

ELBERT ON 
6LLIJAV 
EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 

3060 
3115 
3147 
3271 
3295 

ELBERT 

GILMER 

PAULDING 

SPALDING 

GORDON 

12 

6 

12 

34  07 
34  42 
33  52 

33  16 

34  26 

82  52 
84  29 
84  59 
84  17 

84  42 

690 
1300 
1200 
925 
735 

lOA 

7A 
8A 
6A 
lOA 
SA 

JOHN  H.  BAKER 

A,  D.  DOVER 

MISS  JANETTE  ALLOOO 

DR.  R.  H.  WEBSTER 

OYMPLE  D.  WARMACK 

3 
3 
3 

2  3  5  6  7 
3 

FIELDS  CROSS  ROADS 
f  ITZGERALO 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

3312 
3363 
3366 
3404 
3409 

FULTON 
BEN  HILL 
FANNIN 
LIBERTY 

16 

5 
16 

2 

30  41 
34  07 

31  43 
34  51 
31  53 

82  34 
64  19 

83  15 
34  30 
81  25 

115 
1050 
371 

19 

5P 

MID 
MID 

5P 
6A 

ST  REGIS  PAPER  CO 
SAMUEL  R.  HARMON 
CITY  FIRE  DEPT 
TVA-109 

SOIL  CONSEHV.  SVC 

C 

2  3   5  7 

3  C 
2  3  5       7  C 

f LINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLkSTON  9  SW 
FCRSvIM  1  i 
FORT  GAINES 

3427 
3460 
3465 
3506 
3516 

WALKER 

CHARLTON 

CMARlTCTJ 

MONROE 

CLAY 

IB 
15 
15 
9 
3 

34  56 
30  48 

30  44 
33  01 

31  36 

85  21 
62  02 

62  06 

63  57 
85  03 

710 
20 
120 
630 
340 

5P 
6P 
6P 

5P 

lOA 
5P 

W.  R.  REED,  JR. 
FRANK  H.  DAVIS 
OKEFENOKEE  WLD  LF  R 
CITY  OF  FORSYTH 
MRS.  MAYME  H.  HAYES 

3 

3  C 
2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

FORT  VALLEY  3  E 

FRANKLIN 

GAI^ESVlLLE 

3544 
3567 
3621 

PEACH 
HEARD 
HALL 

9 
3 
3 

32  34 

33  17 

34  19 

83  51 
65  06 
63  50 

500 
690 
1254 

MID 
6P 

9A 
8A 

OLIVER  I.  SNAPP 
COUNTY  AGENT 
SAM  S.  HARBEN 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 

Station 

i 

Co  tv 
unty 

« 

O 

1 

on 

Obser- 
vation 
time 

Obse 

rver 

Refer 

to 
t^Lble6 

M 

•S 
s 

a 

1 

1 
Q 

■s 

> 

CI 

Temp.  1 

Precip 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

31  56 

81  55 

175 

7P 

W.  C,  BARNARD 

2  3  5 

7 

GWT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

65  05 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3699 

GREENE 

10 

33  34 

63  11 

620 

5P 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

GRIFF  IN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

64  16 

980 

6P 

8A 

HORACE  O.WESTBROOKS 

2  3  5 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

3 

32  45 

64  56 

660 

MID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

COWETA 

6 

33  14 

840 

MID 

MRS .  fiuTH  T ,  GABLE 

C 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  21 

62  56 

5P 

7A 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  3  5 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

63  26 

235 

7A 

R.  A.  MC  LENOCTJ 

2  3  5 

HAZLEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

31  S3 

62  35 

235 

MIS 

WOODROW  W.  BROWN 

C 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

7 

34  52 

94  06 

2100 

TVA-131 

3 

HIAWASSEE 

34  57 

1950 

3 

hoggards  mill 

4386 

BAKER 

I 

31  12 

64  27 

MIO 

QA 

EMORY  UNI  FLD  STA 

2  3  5  6 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

83  51 

420 

GA.  POWER  COMPANY 

c 

JASPER 

4648 

PICKENS 

5 

34  29 

84  27 

1430 

8A 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5 

7  C 

jeSup 

4671 

1 

31  37 

61  53 

100 

MID 

A.  C.  MAYERS 

C 

JOHNTOWN 

MID 

MRS,  VIVIAN  CHESTER 

C 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

930 

8A 

E.  J.  SWINT,  SR. 

3 

KENSINGTON 

4602 

WALKER 

16 

34  46 

85  22 

820 

TVA-722 

3 

KINGSTON 

4654 

BARTOW 

5 

34  14 

84  56 

720 

8A 

SUSAN  MCO,  HARGIS 

3 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

85  17 

BID 

6P 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  5 

7  C 

LA  GRANGE 

3 

33  02 

85  02 

740 

6P 

8A 

PAUL  6.  SMITH 

2  3  5 

7  C 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83  07 

MRS. SIDNEY  E.STEVENS  3 

C 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33  56 

85  16 

850 

Mm 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47 

62  28 

500 

8A 

JAMES  W  BLACKWELL 

3 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

TOWNS 

34  56 

63  39 

2200 

8A 

TVA-153 

' 

LOUISVI LLE 

5314 

JEFFERSON 

33  00 

62  24 

337 

6P 

6P 

NESeiT  BAKER 

2  3  5 

7  C 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

31  55 

62  41 

SA 

8A 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  5 

LUMPKIN 

5394 

STEWART 

32  03 

64  46 

535 

R.  L.  MITCHELL 

c 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32  42 

93  39 

356 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

63  34 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

3 

186 

MRS.  E.  B.  KING 

3 

MILLEDGEVILLE 

5874 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

7A 

H.  LOUIS  HORNE 

2  3  5 

7 

MILLEN 

5682 

JENKINS 

11 

32  48 

61  56 

180 

6P 

MARK  G.   MC  COMB 

2  3  5 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

6 

32  19 

64  01 

325 

5P 

7A 

H.   W.  COLLINIj 

2  3  5 

7 

MONTICELLO 

6988 

JASPER 

33  18 

83  41 

590 

6P 

BENJAMIN  G.  JONES 

2  3  5 

7 

MOULTRIE  2  ESE 

340 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

2  3  5 

7 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

62  36 

L.  G.  REYNOLDS 

3 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

83  55 

3300 

BA 

TVA-135 

3 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

94  49 

990 

6P 

7A 

JAMES  0,  HARDIN,  JR 

2  3  5 

7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

6360 

BAKER 

31  17 

64  37 

162 

MID 

EMORY  UNI  FLD  STA 

C 

NOONTOOTLA  CREEK 

2050 

BA 

TVA-112 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

b4  12 

BA 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

34  58 

64  05 

1740 

TVA-673 

3 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  IB 

e?  51 

205 

MIO 

COUNTY  AGENT 

c 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

HARRIS 

3 

32  47 

84  51 

814 

6P 

6P 

G .  C .  GOODMAN 

CLOSED  3 

55 

Qui T MAN 

8R00KS 

160 

6P 

6P 

MRS.ROSSIE  D,  JONES 

2  3  5 

7 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

84  57 

TOBE  0.  HOLLAND 

3 

R 1 NGGOLO 

7489 

CATOOSA 

18 

34  55 

65  07 

620 

8A 

3 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

18 

34  45 

66  32 

820 

7A 

3 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  15 

85  10 

610 

6P 

6A 

WILLIAM  M.  TOWERS 

2  3  5 

7 

ROME  8  SW 

7605 

85  16 

7  00 

MlO 

J,  M.MONTGOMERY,  JR 

C 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

86  10 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6 

7  C 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

7842 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

D.  A,  BISSETl 

2  3  5 

SAVANNAH  WB  AP 

7847 

2 

32  09 

61  12 

38 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  01 

80  51 

10 

6P 

6P 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

550 

MID 

WILLIAM  M.  WARREN 

3 

C 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

34  47 

84  18 

2300 

6A 

TVA-111 

3 

C 

SUCHES 

9414 

UNION 

34  41 

84  01 

TVA-115 

3 

SUMMERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

34  29 

85  22 

790 

eA 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

SWAINSBORO 

9496 

EMANUEL 

11 

32  36 

82  20 

318 

5P 

5P 

C,  H.  MC  MILLAN 

2  3  5 

SWEET  GUM 

FANNIN 

1800 

6A 

TVA-129 

3 

C 

Sylvania 

6517 
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2  3  5 
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3 

THE  ROCK 

800 

MID 
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3 
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WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

64  33 
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7A 

KflS.   MARY  P.  CLINE 

3 

WAHRENTON 

WARREN 

33  24 
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5P 

8A 

L.  MONROE  CASON 

2  3  5 

WASHINGTON 

9157 
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6P 

SA 
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2  3  5 
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MIO 

AGR  RESEARCH  SVC 

C 
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31  13 

82  22 

140 
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CITY  OF  WAYNESBORO 

2  3  5 

WEST  POINT 

9291 

3 

32  52 

65  11 

575 

6P 

9A 

J.   SMITH  LANIER 

2  3  5 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  59 
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32  59 

84  35 

800 

9A 

ALVIN  A.  SIMS 

3 

WOODRUFF  DAM 
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5P 
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992 
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8A 
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GEORGIA  -  MAY  1955 


WEATHER 

GENERAL 

The  month  was  characterized  by  unusual  warmth  and  near- 
average  precipitation,  and  featured  numerous  violent 
thunderstorms . 

Host  of  the  month's  precipitation  was  concentrated 
between  the  end  of  the  second  week  and  the  early  part 
of  the  fourth  week.     For  the  state  as  a  whole,  rainfall 
averaged  nearly  0.8  inch  above  the  long-term  figure 
but  distribution  again  gave  the  Southern  Division  the 
short  end,  ranging  from  3.48  inches  in  that  division 
to  5.22  Inches  in  the  Northern  Division.     Of  the  35 
stations  in  the  Southern  Division  for  which  normals 
have  been  computed,  51%  had  below  normal  monthly 
totals,  half  of  these  being  deficient  by  an  inch  or 
more.     Monthly  amounts  over  the  state  ranged  from  0.86 
inch  at  Savannah  Beach  2  N  to  12.81  inches  at  Suches 
in  the  extreme  north.     The  greatest  dally  amount  was 
5.25  Inches,  measured  at  Choestoe  on  the  23rd. 

Temperatures  averaged  nearly  2°  above  the  long-term 
figure  and  considerably  exceeded  the  record-low  aver- 
age of  67.2°  last  May.     The  average  of  73.8°  this 
month  has  been  exceeded  nine  times  and  equaled  twice 
since  temperature  records  began  in  1892.  Extremes 
ranged  from  34°  at  Blairsville  Exp.   Station  on  the  1st 
to  101°  at  Eastman  on  the  28th.     No  other  station 
reached  as  high  as  100°  during  the  month.  Bainbridge 
and  Camilla  led  in  the  number  of  days  with  90°  or 
higher,  having  20  each. 

Cloudiness  averaged  moderately  more  than  usual  In  all 
areas;  however,  the  percentage  of  possible  sunshine 
was  moderately  above  average  in  the  southeastern  and 
extreme  northwestern  portions  and  above  average  else- 
where In  the  state,  according  to  available  records. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  eleven  days  of  the  month  were  predominantly 
sunny  and  dry,  and  began  with  seasonable  coolness 
followed  by  above  average  warmth  after  the  4th  when 
warm  air  masses  of  Tropical  origin  flowed  over  the 
state . 

A  wet  period  with  numerous  thunderstorms  and  locally 
heavy  rains  began  on  the  12th  and  continued  in  most 
areas  through  the  17th  while  low  pressure  areas  and 
their  attendant  frontal  systems  were  active  over  or 
near  the  state.     Temperatures,  which  had  been  unseason- 
ably warm  through  the  12th  in  most  areas,  were  lowered 
moderately  by  the  incoming  cooler  air  masses  and  exten- 
sive cloudiness.     The  wet  period  continued  with  only 
brief  interruptions  through  the  24th  along  the  eastern 
edge  of  Georgia  while  the  remainder  of  the  state  had  a 
3-day  respite  before  general  rains  began  again  on  the 
20th  and  continued  into  the  25th.     This  period  was 
marked  by  locally  heavy  rains  and  violent  thunderstorms, 
some  of  which  were  attended  by  tornadoes,  resulting  in 
several  deaths  and  extensive  property  damage  in  several 
areas . 

The  remainder  of  the  month  was  mostly  fair  with  only  a 
few  scattered  thundershowers  on  the  29th.  Temperatures 
were  seasonable  with  a  gradual  warming  tendency  until 
the  29th  when  the  passage  of  a  rather  in+ense  cold 
front,  attended  by  strong  gusty  winds,  ushered  in  a 
decidedly  cooler  air  mass  which  kept  daytime  tempera- 
tures generally  in  the  high  70 's  and  low  80 's  on  the 
30th  and  31st. 

WEATHER  EFFECTS 

Dry  weather  during  the  first  half  of  May  retarded  growth 
of  vegetation  and  caused  considerable  damage  to  early 
maturing  crops,  especially  in  the  southern  districts 
of  the  state.     Most  crops  made  rapid  recovery  following 
the  general  rains  in  the  latter  half  of  May,  and  pros- 
pects were  good  at  the  end  of  the  month  in  most  areas. 

Harvesting  of  winter  small  grains  got  under  way  with 
indicated  average  yields  better  than  expected  earlier 
this  season  but  likely  to  be  much  below  the  averages 
of  recent  years.     Wheat  has  made  a  remarkable  recovery 
from  the  March  freeze  but  oats  were  not  believed  to 
have  done  as  well. 


SUMMARY 

Cotton,  corn,  tobacco,  peanuts,  vegetables,  watermelons, 
and  sweet  potatoes  were  reported  in  good  to  very  good 
condition  after  the  rains  with  transplanting  of  the 
latter  crop  continuing  over  much  of  the  state.  Pastures 
were  showing  marked  improvement  and  providing  adequate 
grazing  at  the  end  of  the  month. 

The  latest  available  estimates  of  damages  to  Georgia 
agriculture  by  the  March  freeze  were  $10,000,000  to 
peaches  and  over  $5,000,000  to  other  crops. 

According  to  the  U.   S.   Geological  Survey,  some  increase 
in  streamflow  occurred  but  runoff  was  far  below  normal 
in  the  southern  part  of  the  state.     Storage  in  three 
major  power  reservoirs  was  slightly  above  the  25-year 
average . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Violent  windstorms,  including  tornadoes,  hail,  and 
lightning  were  associated  with  squall  lines  and  some 
of  the  numerous  thunderstorms  during  the  month,  and 
caused  three  deaths,  five  injuries,  crop  losses  esti- 
mated at  more  than  $132,000,  and  property  damages  of 
at  least  $604,000.     Details  of  the  more  noteworthy 
storms  are  given  below. 

8th:     A  small  tornado  caused  property  damage  of  about 
$2,500  at  Thomasville. 

15th:     Wind,  hail,  lightning  and  very  heavy  rainfall 
caused  heavy  but  unestimated  damage,  principally  to 
electric  and  telephone  facilities,   in  the  LaGrange 
area;   and  $50,000  or  more  in  crop  losses  and  estimated 
$5,000  property  damage  in  southern  Cook  County. 

20th:     Severe  thunderstorm  winds  caused  substantial 
damage  to  8  military  aircraft  on  the  ground  at  Warner 
Robblns  Air  Force  Base. 

21st:     Storms  on  this  date  were  particularly  numerous 
and  were  highlighted  by  the  severe  tornado  that  cut  a 
skipping  path  20-30  miles  long  across  the  Macon  area 
of  Bibb  County,  moving  east-northeastward  into  the 
extreme  southern  part  of  Jones  County.     Two  persons 
suffered  minor  injuries,  and  property  damage  was  esti- 
mated at  $500,000,  part  of  which  was  attributed  to 
strong  straight-line  winds  outside  the  tornado  path. 
Crop  damage  was  minor.     Also  on  the  21st,  lightning 
damaged  a  church  and  other  buildings  to  the  extent  of 
about  $1,500  at  Vienna,   Dooly  County;  wind  damage  of 
about  $1,000  occurred  in  the  Buckeye  Creek  section  of 
Johnson  County;   and  the  Ludowici  area  of  Long  County 
suffered  crop  damage  of  possibly  $10,000  and  minor 
property  damage  from  wind  and  hail. 

22nd:     A  small  tornado  inflicted  property  damage  of 
about  $2,500  at  Rome,  and  winis  and  heavy  rains  caused 
combined  crop  and  property  losses  probably  exceeding 
$5,000  at  Folkston.     Ludowici  again  suffered  storm 
damage,  amounting  to  about  $5,000  in  crop  losses  from 
wind  and  hail.     In  the  Augusta  area,   lightning  struck 
near  3  persons,  stunning  but  apparently  not  causing 
serious  injuries,   and  winds  and  heavy  rains  caused  prop- 
erty damage  of  about  $5,000. 

24th:     Storms  were  numerous  and  violent  as  a  severe 
squall  line  crossed  the  state.     Strong  winds  at  Augusta 
collapsed  a  long  section  of  concrete  block  wall  at  the 
baseball  park,  killing  3  persons,  and  causing  damage 
estimated  as  high  as  $25,000.     A  tornado  moved  through 
part  of  Marietta,    leaving  about  $50,000  property  damages 
spread  over  a  5-mile  path.     In  Turner  County,  winds  and 
hail   (measured  up  to  1  1/2  inches  In  diameter  in  some 
sections)  battered  fields  of  corn,  cotton,  and  tobacco 
to  the  extent  of  $21,000  and  caused  other  damage  of 
$2,500.     A  possible  tornado  at  Thomson,  McDuffie  County, 
with  a  short  and  narrow  path,  caused  damage  amounting 
to  about  $5,000,   including  $1,000  crop  damage. 

25th:     Hail  and  winds  were  reported  to  have  caused  esti- 
mated damage  of  $45,000  to  crops  in  the  Moultrie  area 
of  Colquitt  County. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month.  -  J.  E.  Stork 
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Temperature 

Precipitation 

Year 
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Avw 

High 

9 

i 
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1892 

72.1 

97 

36 

2.15 

1893 

70.8 

100 

38 

4.22 

1894 

72.0 

98 

35 

2.51 

1895 

70.4 

99 

31 

4.01 

1896 

76.5 

101 

2.43 

1897 

70.3 

98 

34 

1 .56 

1898 

74.7 

103 

35 

1.16 

1899 

75.7 

101 

41 

1.92 

1900 

71.5 

95 

32 

2.43 

1901 

72.1 

99 

40 

5.61 

1902 

76.0 

102 

41 

2.44 

1903 

70.7 

103 

39 

5.96 

1904 

71.1 

100 

38 

2.20 

1905 

75.1 

101 

46 

5.00 

1906 

70.7 

99 

29 

4.90 

1907 

70.9 

95 

38 

4.15 

1908 

72.7 

101 

34 

2.77 

1909 

70.4 

98 

31 

4.16 

1910 

70.5 

100 

33 

3.26 

1911 

73.2 

101 

36 

2.24 

1912 

73.4 

101 

37 

4.06 

1913 

72  .4 

102 

40 

2.16 

1914 

73.2 

103 

36 

0.80 

1915 

75.2 

102 

40 

6.78 

1916 

74.6 

103 

38 

2.68 
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1917 

67.7 
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1918 

73.3 
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32 
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1919 

71.8 

98 

39 

4.87 

1920 

70.0 

98 

40 

4.41 

1921 

70.6 
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34 

4.25 

1922 

72.5 

99 

40 

7.24 

1923 

69.5 

30 

8.50 

1924 

69.2 

98 

34 

3.61 

1925 

70.6 

100 

28 

1.81 

1926 

71.5 

103 

40 

1.84 

1927 

73.8 

104 

34 

1.55 

1928 

69.4 

98 

37 

3.72 

1929 

72.0 

97 

34 

5.27 

1930 

73.8 

98 

43 

2.11 

1931 

69.7 

98 

33 

3.44 

1932 

71.0 

97 

37 

3.63 

1933 

76.6 
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42 
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1934 

71.0 

96 

36 

5.63 

1935 

73.0 

98 

33 

2.78 

1936 

73.7 
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35 

1.23 

1937 

72.4 

102 

36 

2.11 

1938 

73.4 
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38 

3.46 

1939 

70.9 

96 

27 

4.11 

1940 

69.9 

98 

29 

2.12 

1941 

73.2 

103 

29 
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;es  In  this  table  have  been  weighted  according  to 


MAY 


Year 

Temperature 
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Average 
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Lowest 
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1942 

71.8 

95 

38 

4.09 

1943 

73.3 

98 

32 

4.41 

1944 

73.2 

99 

30 

2.11 

1945 

69.4 

102 

35 

2.78 

1946 

71.1 

93 

33 

6.47 

1947 

71.3 

99 

28 

4.42 

1948 

72.7 

99 

34 

3.91 

1949 

72.6 

96 

38 

3.50 

1950 

74.3 

99 

41 

8.46 

1951 

69.7 

99 

33 

1.47 

1952 

72.8 

99 

31 

4.79 

1953 

75.6 

108 

40 

4.18 

1954 

67.2 

100 

30 

2.78 

1955 

73.8 

101 

34 

4.23 

All 

Years 

72. 1 

3.45 

area 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  55  - 
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Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

« 
P 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max, 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  Mor.® 

o 

0 
0 

o 
in 

1.00 
or  More 

gl 

si 

o  S 

°-i 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM  2 

AM 

62.0 

59,0 

70.5 

91 

8+ 

48 

9 

5 

2 

0 

0 

0 

4.92 

1^46 

25 

•  0 

0 

7 

4 

2 

ATHENS 

83.1 

60,1 

71.6 

1.5 

92 

5 

48 

1  + 

2 

4 

0 

0 

0 

3.97 

•  43 

1^41 

13 

.0 

0 

7 

3 

1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

86.'> 

56,6 

71.5 

1.1 

93 

5+ 

42 

3 

3 

11 

0 

0 

0 

4.96 

1.77 

1^50 

13 

.0 

0 

8 

3 

2 

ATHENS  WB  AIRPORT 

8A.6 

60.4 

72,5 

2  .  1 

93 

5  + 

50 

1 

9 

0 

0 

0 

4.34 

•  51 

1^50 

21 

.0 

0 

7 

2 

2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

83,1 

62,2 

72,7 

2  *  7 

92 

10 

55 

3  1 

0 

3 

0 

0 

0 

2.43 

1,39 

•  75 

12 

.  0 

0 

5 

2 

Q 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

79.7 

50,5 

65.1 

1 .  2 

88 

6 

34 

1 

49 

0 

0 

0 

0 

7.77 

3.74 

3^88 

23 

.0 

0 

8 

4 

3 

CALHOUN  EXP  STATION 

83.0 

56,1 

69.1 

94 

5 

44 

1+ 

10 

3 

0 

0 

0 

6.26 

1^15 

13 

.0 

0 

9 

5 

3 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

85.3 

55.7 

70,6 

,  7 

93 

6+ 

40 

1+ 

7 

10 

0 

0 

0 

4*  46 

1.01 

1,82 

17 

.0 

0 

g 

2 

1 

CARTERSVILLE 

85.2 

68.3 

71.8 

2.5 

95 

5 

45 

1 

0 

0 

0 

0 

6.18 

1.99 

1.22 

22 

.0 

0 

8 

5 

2 

CEDARTOWN 

84.7 

56.9 

70.8 

1.2 

93 

10 

43 

4 

6 

0 

0 

0 

4.  80 

1.68 

2.49 

23 

.  0 

0 

g 

1 

CLAYTON 

79.4 

54.4 

66.9 

2  a  3 

89 

5 

41 

2 

26 

0 

0 

0 

0 

8.52 

3.77 

1.81 

21 

.0 

0 

9 

5 

4 

CORNELIA 

80.4 

55.9 

66,2 

1.6 

90 

4  + 

44 

9 

17 

2 

0 

0 

0 

4.91 

.41 

2^25 

17 

T 

0 

7 

4 

1 

0AHL0NE6A 

82.2 

57.5 

69.9 

3.3 

90 

4+ 

48 

3 

8 

4 

0 

0 

0 

4.80 

.18 

U36 

13 

.  0 

0 

8 

4 

1 

DAL TON 

AM 

GAINESVILLE 

83.8 

58.8 

71.3 

3.5 

92 

4 

49 

9+ 

3 

s 

0 

0 

0 

4.36 

.55 

1^15 

25 

0 

9 

1 

HARTHELL 

87.1 

59.2 

73.2 

3  1  7 

94 

5+ 

50 

3 

2 

12 

0 

0 

0 

4.05 

.63 

1,05 

17 

.  0 

0 

7 

4 

2 

JASPER 

AH 

83.1 

55.5 

69.3 

1.0 

90 

4 

46 

1 

6 

1 

0 

0 

0 

4.94 

■  90 

1.26 

23 

,0 

0 

9 

5 

1 

LAFAYETTE 

82.4 

55.9 

69.2 

-     ,  1 

90 

5  + 

44 

1+ 

29 

3 

0 

0 

0 

8.90 

6.50 

.0 

0 

ROME 

87.4 

57,6 

72.5 

2.7 

95 

10 

45 

1 

1 

13 

0 

0 

0 

5.46 

1.85 

1.45 

16 

.0 

0 

10 

3 

2 

ROME  W8  AIRPORT 

R 

83.7 

57.9 

70.8 

1.6 

93 

10 

47 

3 

5 

7 

0 

0 

0 

6.60 

2.53 

1.45 

15 

.0 

0 

8 

5 

4 

TALLAPOOSA  2  NNW 

61.8 

55-,  3 

68.6 

•  4 

90 

i  1 

41 

1  + 

19 

1 

0 

0 

0 

5.60 

2,00 

1.10 

16 

.  0 

Q 

10 

4 

2 

TOCCOA 

83.5 

58,5 

71,0 

2.3 

93 

5 

49 

9 

4 

5 

0 

0 

0 

3.92 

- 

•  04 

1,08 

14 

.0 

0 

8 

3 

1 

WASHINGTON 

M 

3.72 

.50 

.65 

17 

.0 

0 

10 

3 

0 

DIVISION 

70,3 

5.22 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

86.9 

60,2 

73,6 

.7 

95 

11  + 

43 

3 

1 

10 

0 

0 

0 

4.09 

•  81 

1.39 

22 

.0 

0 

8 

2 

1 

AUGUSTA 

86,8 

62,7 

74,8 

2.4 

96 

5+ 

49 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

4.64 

1^60 

1,55 

22 

.0 

0 

e 

4 

1 

BROOKLET  1  W 

88.5 

62.2 

75,4 

1.3 

97 

H 

52 

2+ 

0 

14 

0 

0 

0 

4.47 

•  97 

z.tz 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

CARROLLTON 

84.2 

56.7 

70,5 

1.1 

92 

10 

45 

1+ 

5 

6 

0 

0 

0 

4.48 

1.58 

1^21 

21 

.0 

0 

9 

3 

1 

COLUMBUS 

88.6 

62.7 

75,7 

2.3 

94 

10+ 

51 

3 

Q 

14 

0 

0 

0 

5.60 

2,52 

2  ,  Q  1 

22 

.  0 

Q 

7 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

85.7 

61.6 

73.7 

1.7 

94 

10 

47 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

6.21 

3^13 

1,86 

21 

.0 

0 

8 

5 

2 

COVINGTON 

86.5 

59.4 

73.0 

2.5 

95 

10 

47 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

4.31 

1.00 

1.56 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

DUBLIN 

89.2 

62.5 

75,9 

3.2 

98 

11 

47 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

3.46 

•  13 

1^16 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

EXPERIMENT 

AM 

84.7 

61.2 

73.0 

2.4 

95 

11 

51 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

6.02 

3.02 

2^86 

22 

.0 

0 

7 

6 

1 

FORSYTH  1  S 

86  .1 

60.6 

73,4 

96 

11 

50 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

4.49 

1,45 

25 

,7 

0 

3 

2 

FORT  VALLEY  3  E 

86.4 

61.8 

75  . 1 

2 . 7 

98 

11 

49 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

1.91 

1.34 

.0 

0 

0 

GREENSBORO 

85.4 

60.2 

72.8 

2.3 

93 

6 

42 

1 

1 

9 

0 

0 

0 

6.15 

2.96 

2.12 

21 

.0 

0 

9 

5 

1 

GRIFFIN 

85.8 

62.5 

74.2 

3.1 

96 

11  + 

5  3 

2+ 

Q 

1 1 

0 

Q 

0 

5.00 

1.87 

2,34 

22 

.0 

Q 

4 

1 

LA  GRANGE 

86,1 

59,9 

73.0 

2.0 

96 

1 1 

47 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

5.15 

2.36 

2,47 

16 

T 

0 

8 

3 

1 

LOU  I SVI LLE 

86.7 

61,9 

76.3 

2.5 

99 

11 

0 

,42 

•  95 

15 

,  Q 

Q 

9 

Q 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

67.8 

63,2 

75.5 

l.f 

97 

11 

49 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

3.20 

- 

.02 

1.16 

15 

.  0 

0 

5 

3 

1 

MILLED6EVILLE 

AM 

86.6 

68,7 

72.7 

.  4 

96 

12 

40 

2 

3 

10 

0 

0 

0 

5.15 

2.00 

1^34 

17 

.0 

0 

7 

5 

2 

MILLEN 

88.1 

63.2 

75.7 

2.4 

98 

5 

50 

3 

0 

\  1 

0 

0 

4.27 

1.13 

1^60 

21 

.  0 

0 

7 

1 

MONTICELLO 

84.6 

56.4 

70,5 

-  1.1 

93 

11 

42 

3 

6 

7 

0 

0 

0 

5.25 

1.98 

2.10 

17 

•  0 

0 

8 

3 

1 

NEWNAN 

65.3 

60.4 

72,9 

2,3 

94 

10 

50 

0 

9 

0 

0 

0 

3.18 

.34 

.96 

16 

.  0 

Q 

5 

3 

SANDERSVILLE  *  SE 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

i 

SWAINSeORO 

90. 5M 

63. 7M 

77. IM 

99 

11 

0 

13 

0 

0 

0 

2.61 

.75 

22 

•  0 

0 

7 

2 

°  1 

TALBOTTON 

85.1 

61.2 

73.2 

1.5 

92 

11  + 

50 

3 

0 

10 

0 

0 

3.89 

.62 

.90 

22 

.0 

0 

7 

5 

°  1 

WARRENTON 

85.5 

61,5 

73.5 

1.8 

96 

1 1 

50 

3 

0 

9 

0 

0 

0 

3.92 

•  89 

.  .)2 

22 

.0 

0 

7 

4 

WAYNESBORO  3  NE 

AM 

86  .  2M 

13 

0 

0 

0 

13 

3 

WEST  POINT 

85.2 

60,0 

72.6 

1.2 

94 

11 

46 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

6.82 

3^34 

3.66 

16 

.0 

0 

8 

4 

1  ' 

DIVISION 

73.8 

4.53 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

AM 

88. IM 

61, 4M 

74.  8M 

98 

12 

44 

3 

2 

13 

0 

0 

0 

6.46 

2.70 

17 

.0 

0 

8 

4 

2 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

68.6 

60.6 

74.6 

.  6 

97 

12 

44 

3 

2 

14 

0 

0 

0 

4.09 

•  92 

1,61 

17 

.0 

0 

6 

3 

1 

ALBANY 

89.8 

62.8 

76.3 

1.6 

99 

11 

49 

3 

0 

3.22 

- 

•  46 

1^22 

17 

•  0 

0 

8 

2 

1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

88.3 

61.0 

74.7 

2.1 

95 

11 

43 

3 

1 

15 

0 

0 

0 

3.59 

•  90 

U53 

14 

•  0 

0' 

6 

3 

1 

AMERICUS  ^  ENE 

63.5 

5 

5  3 

^ 

13 

0 

0 

0 

3.60 

•  20 

1^17 

15 

BAINBRIOGE 

91.4 

61.9 

7»,7 

1.9 

98 

6 

44 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

2.00 

- 

U28 

U06 

17 

.0 

0 

4 

1 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

86. 3M 

65. 6M 

75. 4M 

94 

27 

55 

1+ 

0 

5 

0 

0 

0 

3.58 

2.53 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

BLAKELY 

68.1 

63.3 

75.7 

1.6 

97 

10 

53 

3+ 

0 

14 

0 

Q 

Q 

5.03 

1^60 

2.19 

22 

T 

0 

8 

3 

1 

BRUNSWICK 

87.6 

66.3 

77.0 

2.4 

99 

11 

66 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

6.17 

2^89 

1.60 

23 

T 

0 

9 

5 

3 

BRUNSWICK  CAA  AP 

84.1 

66.6 

75.3 

93 

11  + 

56 

1  + 

0 

3 

0 

0 

0 

4.23 

1.79 

15 

.  0 

0 

8 

2 

1 

CAIRO  2  NNW 

89.3 

62.7 

76.0 

1.7 

95 

6  + 

46 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

1.18 

U72 

.69 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAMILLA 

90.5 

62.7 

76,6 

.9 

98 

12 

48 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

3.08 

•  55 

.91 

17 

.0 

0 

6 

3 

0 

CAMP  STEWART 

66.4 

63.3 

75.9 

1.6 

98 

11 

52 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

2.56 

UOO 

1.17 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

CORDELE 

88. 4M 

63. 7M 

76, IM 

2.3 

96 

11  + 

50 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

1.72 

U20 

.91 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

CUTHBERT 

66.6 

64.7 

76,7 

2.3 

97 

10+ 

56 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

4.70 

•  68 

1.50 

16 

T 

0 

7 

4 

1 

DOUGLAS 

68.2 

62.4 

75,3 

1.0 

95 

10 

50 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

5.45 

li39 

1.67 

16 

.0 

0 

6 

5 

2 

EASTMAN 

69.8 

62.6 

76.2 

2.2 

101 

28 

50 

31 

0 

14 

0 

0 

0 

1.86 

U33 

1.21 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

FITZGERALD 

88.6 

65.1 

77.0 

2.5 

96 

11 

61 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

2.22 

•  96 

.70 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

88.2 

60.4 

74.3 

97 

11 

46 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

2.42 

1.10 

15 

T 

0 

3 

2 

1 

FOLKSTON  9  SW 

89. 9M 

63. OM 

76.  6M 

96 

10 

50 

4 

0 

18 

0 

0 

0 

3.58 

1.50 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

FORT  GAINES 

89,3 

62.3 

75. e 

2.2 

97 

8  + 

61 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

2.80 

.64 

1.06 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

6LENNVILLE 

66.6 

63,3 

76.0 

2.1 

97 

11 

49 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

4.03 

•  96 

1.58 

15 

.0 

0 

8 

2 

1 

HAWKINSVILLE 

87.9 

60,6 

74.3 

97 

11 

46 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

2.77 

•  24 

1.10 

29 

T 

0 

6 

1 

1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


ABLE  2  ■  CONTINUED 


GEORGIA 
MAY  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

© 

13 

a 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

6 
I 

& 

0 
0 

o 
tn 

£ 

ol 

0>< 

o  > 
na 

5  t 

5  1 
on 

OGGAROS  MILL 

89.9 

6'i.6 

77.3 

3.4 

97 

7+ 

50 

3 

0 

1 8 

0 

0 

0 

3.17 

-  .35 

1,34 

17 

,0 

0 

i 

2 

2 

UMBER  CITY  AM 

89  •  IM 

60  .  8M 

75  . OM 

12 

3 

15 

0 

0 

0 

1  •  24 

17 

,  0 

0 

5 

1 

1 

0NTE2UMA  1  NE 

87,1 

61.5 

74.3 

.7 

98 

13 

52 

1 

0 

2.30 

2.30 

•  63 

22 

,0 

0 

7 

1 

0 

DULTRIE  2  ESE 

86.1 

62. A 

74.3 

-  .9 

98 

9 

48 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

6.13 

3.94 

1.70 

22 

T 

0 

7 

6 

3 

JITMAN 

89.3 

67.1 

78.2 

3.4 

96 

9+ 

52 

4 

0 

13 

0 

0 

0 

3.23 

-  .27 

1,45 

14 

,0 

0 

8 

1 

1 

AVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

86.7 

60. 6M 

73. 7M 

2.1 

96 

11 

44 

3 

2 

11 

0 

0 

0 

4.43 

1.27 

1,19 

15 

.0 

0 

9 

3 

1 

AVANNAH  WB  AP  R 

86.8 

63.0 

74,9 

2.0 

97 

11 

51 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

1.88 

-  1.03 

,57 

24 

,0 

0 

4 

2 

0 

AVANNAH  BEACH  2  N 

81.3 

65.5 

73.4 

-  1.1 

86 

13+ 

53 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

.86 

-  .92 

.50 

1« 

.0 

0 

3 

1 

0 

HOMASVILLE 

89.2 

61.8 

75,5 

l.S 

96 

27 

46 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

3.97 

.34 

1,50 

16 

.0 

0 

» 

3 

2 

IFTON  2  N  AM 

87.6 

63.5 

75.6 

2,1 

95 

12 

50 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

2.30 

-  1.01 

1,13 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

ALDOSTA  4  NW 

90.1 

59.1 

74.6 

98 

9 

41 

1+ 

1 

16 

0 

0 

0 

4.75 

1.54 

16 

.0 

0 

6 

5 

1 

AYCROSS 

89.2 

62.4 

75.8 

1,4 

96 

11 

47 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

5.89 

2.56 

2>ei 

16 

.0 

0 

5 

4 

2 

iX)ORUFF  DAM 

M 

M 

M 

16 

0 

0 

0 

2.89 

.0 

0 

DIVISION 

75.6 

3.48 

T 

STATE 

73.8 

1.7 

4.23 

.78 

T 

Precipitation 


DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


16  17 


25    26  27 


28    29  30 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
ADEL 
A  I  LEV 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  «  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  W8  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 

BAINBRIDGE 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELV 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOHN  BALD 
BROOKLET  1  W 

BRUNSWICK. 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE   3  SW 

CEOARTOWN 
CHATSWORTH   1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 
CHOESTOE 
CLAYTON 

CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

CORDELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTMSERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

OALTON 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  HSW 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STAT  ION 
FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWKINSVILLE 

HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
MOGGAROS  MILL 
JASPER 
JONESBORO 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LINCOLNTON 
LITTLE  HI6HT0WER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE 
MIDVILLE 
MILLEOGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA   1  NE 

MONTICELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NEEL  GAP 
NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 
NOTTELV  DAM 
QUITMAN 
RESACA 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


1*03 
1.27 


•03  .17 


1.04 

i.oe 

1.72 


2.3H  (BA 
.01  2.70 
.!<.  U61 


.02  T 
.17 

1*06 
.19  .?9 
2.06  .SO 

.29  1*01 


.9'* 


(11 


.23  1*63 
T  *22 
.31  2*41 


1.30 
.25 
1.62 


Se«  Boleronco  Notes  Following  StaUoo  Index 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3— Continued  may  list 


Station 

Totoi 

Doy  of  month 

1   1  2  1  3 

4 

1  5  1  6 

7  1  8  1 

9 

10 

"  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23] 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

INGGOLO 

6«se 

T 

1<49 

•  2<> 

1.70 

•  18 

.82 

.30 

•  51 

.70 

.64 

15ING  FAWN 

•  23 

l.ll 

•  00 

•  20 

•  40 

•  03 

T 

.90 

.95 

•  59 

•  05 

.74 

T 

.55 

T 

•  15 

•  21 

U45 

•  31 

T 

.41 

.11 

1^02 

.02 

.92 

.45 

.40 

OME  WB  AIRPORT  R 

o«do 

•  37 

•  01 

1^45 

•  13 

•  40 

.02 

1.38 

.16 

.67 

ANOERSVILLE  ^  SE 

.19 

AVANNAH  U5DA  PL  GARDEN 

**A3 

T 

T 

T 

•  37 

•  01 

•  11 

•  08 

1.19 

•  46 

•  10 

.03 

.01 

.04 

.25 

.49 

.78 

T 

.51 

AVANNAH  MS   AP  R 

i«a0 

T 

T 

T 

•  05 

•  06 

•  53 

•  11 

.38 

T 

T 

.06 

.06 

.57 

.04 

T 

T 

•  50 

.24 

.12 

PARTA  2  NNH 

•  15 

•  16 

•  97 

.73 

1.57 

.81 

.75 

TANLE'^  GAP 

6.g3 

•  22 

1  •OS 

•  15 

1.00 

•  57 

.43 

.32 

2.72 

.27 

.12 

.05 

UCMES 

12.81 

2^i^0 

•  15 

•  76 

1^64 

.93 

.91 

.84 

4.77 

.41 

UMMERVILLE 

8»70 

•  02 

1*22 

•  13 

•  95 

.78 

•  10 

•  39 

•  28 

2.63 

.03 

1.43 

.72 

.02 

WA I NSBORO 

•  03 

•  36 

•  40 

.12 

.75 

.65 

.12 

.18 

WEET  GUM 

5.T2 

•  <»0 

1^10 

.31 

•  48 

U04 

.28 

.14 

1.64 

.18 

•  12 

•  03 

AL90TTON 

3*89 

•  14 

•  55 

.35 

•  90 

•  50 

•  75 

•  70 

ALLAPOOSA   2  NNW 

5*60 

•  32 

•  07 

UIO 

•  57 

.33 

•  25 

•  93 

•  20 

•  38 

.45 

AVLORSVILLE 

4.36 

i^ie 

•  13 

■  24 

•  38 

•  28 

•  12 

•  62 

1*13 

.28 

HOMASV I  LLP 

•  37 

•  02 

U50 

•  15 

•  31 

•  60 

1^00 

.02 

T 

iTu?*'  ^ 

2*30 

f  05 

T 

•  03 

T 

•  10 

•  64 

•  17 

•  18 

T 

L.13 

9*06 

1^35 

•  46 

•  29 

1.61 

.38 

•  79 

•  91 

2^87 

•  29 

.01 

.10 

OCCOA 

3(92 

•  80 

•  08 

•  13 

•  27 

.06 

•  12 

•  46 

•  52 

•  48 

RAY  MOUNTAIN 

11*50 

UOO 

.10 

.03 

•  40 

3^50 

•  30 

• 

• 

• 

4^53 

•  34 

•  57 

1.17 

•  28 

2.59 

•  33 

•  58 

•  90 

.45 

.05 

.54 

ALOOSTA  4  NW 

4.75 

•  02 

T 

.87 

.61 

1.54 

T 

.06 

•  92 

•  53 

.20 

4*35 

T 

•  86 

.07 

.06 

.15 

•  13 

.16 

•  58 

•  20 

1.38 

•  02 

•  66 

•  08 

ARRENTON 

3*92 

•  52 

.08 

.32 

.28 

.48 

•  92 

•  55 

•  77 

ASMINGTON 

3.72 

.'.2 

.62 

.17 

•  10 

•  65 

.25 

•  26 

■  42 

.25 

•  58 

AYCROSS 

5.89 

•  03 

•  09 

.03 

.78 

2^81 

•  20 

.01 

T 

•  73 

•  05 

T 

.02 

1.18 

T 

AYNES80R0  3  NE 

6.02 

1.90 

1^17 

•  18 

•  05 

•  43 

1>66 

•  21 

•  10 

.32 

EST  POINT 

6«82 

•  43 

.09 

3^66 

•  18 

•  59 

•  51 

■  03 

•  26 

•  85 

.22 

OOOBURV 

4.20 

.40 

.80 

.90 

1  .00 

.70 

.40 

OOORUFF  0AM 

2.89 

.04 

.08 

2.22 

T 

.10 

T 

.31 

.14 

OOOSTOCK 

3.53 

•  ••0 

•  29 

.58 

•  34 

•  31 

U61 

OUNG  HARRIS 

6.86 

•  O". 

T 

1.09 

•  19 

T 

•  09 

1.07 

•  22 

.07 

•  39 

3^27 

.01 

•  32 

.05 

.04 

.01 

S—  R«f«r«nc«  Note*  Following  Slatton  Index 


DAILY  TEMPERATURES  seorg.a 


Table  5 


Station 

Day  Of  Month 

s 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave) 

AILEY 

MAX 

85 

86 

81 

85 

89 

94 

95 

93 

95 

98 

95 

94 

86 

77 

62 

79 

82 

86 

66 

84 

88 

88 

89 

89 

92 

94 

91 

35 

68  •  1 

MIN 

50 

50 

44 

50 

50 

60 

54 

64 

67 

68 

67 

65 

64 

59 

62 

59 

6 1 

64 

66 

63 

65 

70 

64 

65 

68 

67 

70 

56 

61 14 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

86 

88 

82 

86 

91 

95 

93 

95 

95 

96 

93 

97 

91 

90 

67 

76 

82 

63 

65 

85 

86 

61 

86 

87 

86 

89 

90 

91 

92 

92 

89 

88  16 

54 

47 

44 

45 

50 

60 

51 

57 

58 

60 

65 

67 

62 

62 

60 

60 

62 

60 

61 

62 

66 

70 

67 

70 

66 

70 

62 

65 

65 

67 

64 

60a6 

ALBANY 

MAX 

90 

86 

89 

94 

96 

95 

96 

96 

97 

98 

99 

92 

87 

89 

87 

82 

64 

63 

88 

85 

79 

81 

86 

90 

92 

91 

92 

93 

92 

85 

66 

MIN 

52 

60 

49 

50 

59 

64 

61 

65 

63 

68 

69 

67 

67 

65 

63 

61 

60 

62 

63 

66 

69 

67 

65 

67 

63 

62 

66 

68 

68 

64 

56 

62>6 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

80 

83 

81 

86 

89 

89 

86 

91 

86 

87 

91 

69 

75 

75 

83 

66 

74 

79 

76 

82 

81 

73 

74 

89 

82 

81 

69 

88 

69 

77 

71 

62  •  0 

49 

55 

52 

52 

57 

55 

57 

57 

43 

55 

62 

62 

63 

61 

.62 

60 

60 

56 

60 

59 

63 

67 

66 

64 

61 

66 

67 

66 

63 

52 

53 

59  lO 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

87 

80 

84 

68 

93 

92 

91 

91 

94 

93 

95 

93 

90 

66 

84 

83 

81 

33 

65 

86 

85 

87 

90 

92 

67 

93 

93 

91 

91 

65 

64 

49 

52 

43 

47 

53 

59 

49 

61 

62 

67 

66 

71 

63 

62 

62 

62 

63 

58 

6 1 

64 

68 

67 

66 

68 

67 

67 

65 

65 

68 

65 

62 

61i0 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

87 

82 

87 

93 

97 

95 

95 

94 

94 

96 

96 

96 

68 

91 

80 

74 

63 

85 

66 

83 

88 

78 

88 

88 

86 

91 

91 

93 

89 

81 

64 

MIN 

54 

58 

53 

58 

64 

65 

64 

62 

65 

66 

66 

69 

64 

65 

65 

62 

60 

62 

62 

65 

68 

67 

67 

68 

63 

66 

66 

69 

67 

61 

55 

63<5 

ATHENS 

MAX 

85 

80 

85 

90 

92 

88 

89 

91 

86 

90 

89 

86 

79 

82 

67 

71 

76 

76 

81 

82 

77 

77 

34 

85 

86 

87 

68 

68 

60 

77 

79 

48 

46 

49 

55 

63 

57 

64 

59 

52 

55 

65 

63 

64 

59 

61 

59 

59 

61 

65 

66 

65 

67 

62 

67 

67 

67 

68 

56 

53 

60  •! 

ATHENS  COL  OF  AORI 

MAX 

87 

31 

85 

92 

93 

•92 

91 

92 

90 

93 

92 

89 

89 

85 

81 

SO 

81 

79 

85 

64 

75 

79 

87 

67 

87 

90 

91 

91 

87 

32 

32 

46 

44 

42 

46 

56 

49 

59 

62 

47 

51 

60 

69 

64 

55 

60 

59 

59 

55 

57 

62 

66 

65 

66 

60 

66 

64 

63 

64 

66 

60 

56>6 

ATHENS  WB  AIRP09T 

MAX 

87 

80 

85 

92 

93 

39 

90 

92 

67 

93 

92 

86 

79 

84 

66 

74 

S3 

76 

S3 

84 

74 

79 

86 

87 

87 

90 

91 

91 

85 

76 

82 

MIN 

50 

51 

53 

56 

62 

58 

64 

60 

55 

58 

65 

64 

62 

57 

61 

62 

59 

58 

60 

62 

65 

66 

65 

61 

67 

67 

67 

63 

59 

52 

60>4 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

80 

83 

90 

69 

87 

89 

88 

87 

92 

90 

69 

81 

65 

71 

71 

78 

78 

62 

81 

73 

77 

87 

85 

67 

87 

86 

89 

30 

73 

77 

MIN 

56 

56 

57 

60 

65 

60 

66 

65 

56 

63 

66 

65 

64 

63 

61 

61 

60 

60 

60 

6  2 

65 

67 

65 

63 

62 

66 

68 

67 

64 

58 

55 

62>2 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

81 

85 

89 

94 

90 

91 

94 

89 

93 

96 

89 

85 

86 

74 

79 

62 

78 

86 

87 

85 

86 

83 

85 

86 

94 

96 

94 

91 

81 

82 

MIN 

48 

48 

43 

49 

53 

57 

53 

62 

57 

57 

65 

65 

66 

62 

63 

66 

60 

59 

56 

59 

68 

67 

65 

65 

64 

66 

69 

67 

67 

63 

53 

60(2 

AUGUSTA 

MAX 

86 

81 

86 

89 

96 

88 

93 

96 

90 

91 

95 

86 

82 

86 

75 

78 

84 

79 

32 

88 

86 

67 

84 

81 

64 

95 

96 

90 

90 

65 

77 

MIN 

54 

55 

49 

53 

58 

63 

59 

64 

64 

62 

67 

67 

62 

64 

65 

63 

61 

60 

56 

60 

70 

68 

66 

69 

64 

66 

70 

68 

70 

69 

56 

62i7 

BAINSRIDGE 

MAX 

92 

86 

90 

94 

97 

98 

96 

96 

97 

97 

97 

97 

92 

94 

69 

67 

85 

37 

88 

64 

84 

80 

92 

91 

91 

94 

95 

95 

92 

69 

88 

MIN 

47 

52 

44 

47 

56 

66 

57 

64 

62 

65 

69 

64 

67 

66 

60 

61 

60 

62 

64 

64 

68 

68 

68 

68 

70 

66 

69 

67 

66 

51 

61  ,9 

BLACK8EARD  ISLAND 

MAX 

86 

77 

80 

86 

84 

85 

84 

82 

81 

84 

93 

89 

89 

62 

76 

30 

61 

81 

83 

84 

66 

86 

86 

92 

91 

94 

88 

89 

90 

88 

85  •  3 

MIN 

55 

59 

57 

56 

57 

62 

55 

69 

65 

68 

69 

71 

67 

63 

63 

66 

6 1 

63 

71 

73 

70 

70 

73 

70 

69 

70 

69 

73 

68 

64 

65i5 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

81 

83 

86 

85 

87 

38 

84 

85 

81 

85 

36 

83 

78 

74 

76 

66 

63 

76 

74 

80 

81 

73 

70 

82 

80 

62 

85 

86 

86 

75 

66 

MIN 

34 

39 

39 

42 

45 

45 

51 

46 

35 

41 

46 

52 

57 

56 

55 

59 

47 

48 

49 

64 

59 

61 

59 

59 

56 

61 

47 

46 

50>5 

BLAKELY 

MAX 

88 

34 

87 

92 

93 

93 

94 

94 

96 

97 

94 

92 

87 

88 

65 

82 

81 

84 

67 

63 

78 

78 

86 

89 

90 

91 

91 

92 

90 

62 

83 

MIN 

56 

61 

53 

53 

63 

66 

67 

64 

65 

66 

69 

63 

65 

64 

62 

61 

60 

63 

66 

64 

68 

66 

63 

66 

64 

66 

66 

68 

67 

62 

67 

63  (3 

BROOKLET  1  W 

MAX 

86 

84 

84 

89 

95 

93 

95 

94 

91 

95 

97 

94 

39 

90 

74 

79 

80 

83 

84 

88 

39 

90 

65 

87 

87 

93 

94 

94 

93 

87 

62 

MIN 

56 

52 

53 

52 

56 

69 

53 

61 

65 

64 

66 

66 

67 

65 

62 

61 

61 

60 

58 

60 

67 

65 

64 

69 

62 

67 

66 

65 

68 

67 

56 

62>2 

BRUNSWICK 

MAX 

88 

77 

85 

87 

92 

39 

88 

90 

83 

86 

99 

95 

93 

87 

82 

79 

80 

80 

82 

64 

36 

64 

92 

91 

92 

93 

93 

91 

92 

89 

88 

MIN 

60 

59 

56 

59 

64 

66 

61 

68 

66 

68 

68 

72 

70 

68 

64 

62 

65 

63 

66 

69 

67 

69 

68 

71 

71 

7 1 

71 

70 

72 

70 

63 

66>3 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

84 

74 

79 

86 

82 

84 

83 

32 

60 

83 

93 

93 

85 

64 

81 

76 

80 

79 

82 

62 

32 

63 

66 

69 

89 

69 

90 

86 

87 

89 

S4 

MIN 

56 

60 

57 

57 

63 

62 

56 

68 

67 

69 

70 

72 

70 

68 

64 

64 

64 

60 

70 

69 

69 

70 

72 

72 

73 

72 

72 

70 

73 

69 

62 

66 1 5 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

88 

83 

36 

90 

95 

93 

95 

95 

94 

95 

94 

93 

90 

89 

88 

85 

84 

88 

86 

66 

SO 

83 

90 

90 

92 

91 

91 

92 

92 

87 

84 

MIN 

51 

54 

43 

53 

60 

62 

63 

63 

64 

65 

67 

66 

65 

66 

61 

61 

60 

61 

63 

65 

70 

67 

66 

68 

69 

67 

65 

66 

66 

64 

65 

62.7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

82 

81 

35 

39 

94 

88 

89 

89 

86 

90 

87 

60 

78 

33 

75 

74 

78 

78 

61 

81 

74 

77 

86 

82 

85 

90 

89 

88 

85 

74 

74 

MIN 

44 

46 

45 

48 

46 

48 

49 

52 

44 

48 

59 

59 

64 

60 

59 

61 

56 

53 

56 

^' 

64 

62 

65 

62 

69 

69 

59 

64 

65 

51 

45 

66al 

CAMILLA 

MAX 

90 

86 

39 

93 

92 

90 

91 

92 

92 

96 

95 

98 

95 

90 

88 

85 

86 

87 

88 

86 

86 

86 

90 

91 

91 

92 

96 

94 

93 

93 

87 

MIN 

63 

57 

48 

50 

56 

61 

54 

56 

58 

62 

66 

64 

65 

68 

64 

63 

61 

65 

65 

68 

64 

67 

73 

69 

66 

69 

67 

68 

69 

65 

54 

62«7 

CAMP  STEWART 

MAX 

86 

80 

85 

89 

96 

93 

91 

93 

89 

90 

98 

90 

93 

88 

61 

SO 

63 

81 

83 

84 

89 

87 

90 

86 

90 

94 

94 

92 

92 

87 

S5 

MIN 

54 

55 

52 

53 

58 

64 

53 

62 

64 

65 

67 

69 

69 

65 

62 

63 

64 

60 

61 

62 

69 

68 

67 

71 

66 

66 

69 

65 

71 

70 

58 

63i3 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

85 

38 

83 

89 

92 

93 

93 

92 

93 

38 

93 

91 

39 

79 

85 

68 

68 

31 

79 

83 

85 

76 

62 

67 

85 

87 

91 

91 

91 

85 

78 

85  •  5 

40 

40 

49 

45 

50 

47 

53 

53 

45 

48 

55 

55 

63 

67 

68 

63 

58 

55 

59 

59 

62 

60 

65 

67 

67 

64 

62 

60 

65 

55 

48 

65i7 

CARROLLTON 

MAX 

85 

82 

86 

90 

89 

86 

90 

88 

89 

92 

90 

91 

83 

82 

86 

79 

63 

79 

79 

65 

81 

74 

75 

83 

86 

90 

88 

68 

79 

73 

75 

MIN 

45 

48 

45 

48 

55 

50 

55 

53 

50 

62 

55 

56 

61 

65 

57 

59 

61 

61 

55 

69 

58 

64 

66 

64 

61 

64 

62 

62 

65 

52 

49 

66.7 

CARTERSVILLE 

MAX 

85 

84 

85 

90 

95 

89 

90 

90 

37 

92 

91 

88 

77 

84 

83 

75 

81 

81 

82 

63 

81 

75 

68 

87 

87 

90 

89 

88 

90 

77 

77 

65.2 

MIN 

45 

55 

52 

50 

55 

52 

54 

56 

47 

55 

60 

59 

64 

62 

62 

61 

61 

57 

61 

62 

64 

59 

63 

66 

61 

66 

66 

64 

65 

53 

60 

58.3 

CEDARTOWN 

MAX 

84 

83 

86 

90 

91 

87 

92 

39 

89 

93 

91 

66 

61 

35 

81 

75 

30 

80 

83 

82 

76 

79 

89 

85 

86 

90 

88 

89 

82 

75 

76 

43 

46 

45 

49 

56 

48 

56 

55 

44 

51 

60 

61 

65 

59 

56 

61 

60 

5  5 

58 

58 

65 

64 

64 

66 

60 

66 

64 

64 

64 

52 

49 

56.9 

CLAYTON 

MAX 

84 

78 

83 

87 

89 

85 

84 

82 

81 

87 

66 

76 

72 

76 

76 

64 

74 

72 

78 

79 

70 

68 

82 

31 

82 

S8 

87 

86 

81 

71 

71 

MIN 

46 

41 

42 

50 

56 

49 

56 

50 

48 

49 

58 

57 

65 

56 

56 

56 

55 

49 

52 

55 

62 

63 

59 

61 

59 

59 

60 

58 

60 

43 

49 

54.4 

COLUMBUS 

MAX 

87 

83 

87 

92 

92 

91 

92 

93 

93 

94 

94 

93 

88 

89 

89 

69 

89 

39 

87 

65 

79 

80 

60 

88 

90 

91 

92 

94 

92 

79 

62 

38.6 

57 

56 

51 

55 

61 

63 

63 

64 

66 

64 

66 

69 

65 

66 

63 

61 

62 

60 

64 

67 

63 

64 

66 

66 

66 

66 

64 

64 

66 

60 

55 

62.7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

82 

86 

90 

90 

90 

92 

92 

91 

94 

93 

92 

85 

67 

83 

76 

81 

83 

65 

82 

73 

76 

77 

86 

67 

91 

90 

91 

36 

77 

60 

36.7 

52 

56 

47 

51 

60 

64 

63 

59 

61 

62 

63 

65 

63 

63 

63 

60 

63 

59 

63 

65 

64 

67 

66 

66 

64 

69 

66 

66 

67 

59 

53 

61.6 

CORDELE 

MAX 

87 

82 

85 

92 

92 

92 

94 

94 

96 

96 

94 

67 

89 

81 

77 

82 

84 

86 

85 

80 

63 

87 

89 

69 

92 

92 

94 

92 

91 

63  .4 

60 

50 

52 

60 

62 

62 

64 

67 

70 

72 

68 

66 

65 

62 

6  1 

62 

63 

65 

69 

68 

68 

70 

63 

63 

67 

68 

60 

63 

66 

63.7 

CORNEL  I A 

MAX 

84 

77 

32 

90 

90 

86 

34 

34 

62 

88 

79 

74 

74 

80 

75 

61 

75 

73 

80 

SO 

76 

72 

84 

81 

62 

87 

87 

86 

82 

78 

78 

46 

45 

45 

51 

51 

53 

60 

53 

44 

49 

58 

61 

61 

66 

58 

58 

57 

54 

56 

64 

60 

66 

66 

64 

60 

62 

63 

69 

59 

50 

46 

65.9 

COVINGTON 

MAX 

88 

32 

86 

93 

93 

90 

92 

92 

91 

95 

93 

92 

84 

87 

80 

75 

83 

78 

86 

85 

78 

76 

86 

88 

87 

90 

90 

92 

86 

77 

63 

MIN 

48 

52 

47 

52 

60 

53 

58 

55 

52 

56 

62 

62 

65 

58 

62 

61 

61 

56 

59 

61 

65 

66 

64 

66 

61 

70 

66 

66 

69 

57 

62 

69.4 

CUTHBERT 

MAX 

89 

85 

88 

92 

93 

93 

96 

93 

95 

97 

96 

93 

90 

91 

85 

74 

82 

85 

86 

64 

81 

79 

86 

39 

90 

91 

91 

97 

92 

32 

83 

88  .6 

57 

61 

58 

56 

66 

67 

66 

66 

66 

66 

70 

68 

68 

67 

63 

63 

61 

63 

66 

66 

70 

68 

65 

67 

64 

64 

67 

70 

69 

62 

67 

64.7 

OAHLONEGA 

MAX 

86 

S3 

87 

90 

90 

38 

39 

85 

66 

88 

87 

80 

77 

81 

73 

62 

77 

76 

SO 

83 

73 

72 

85 

81 

64 

68 

90 

90 

83 

70 

83 

MIN 

53 

49 

48 

52 

64 

60 

57 

53 

49 

50 

61 

68 

61 

57 

59 

58 

57 

53 

55 

65 

63 

65 

65 

64 

59 

62 

63 

61 

64 

53 

53 

57.5 

DALTON 

MAX 

MIN 

DOUGLAS 

MAX 

86 

31 

63 

90 

93 

91 

91 

90 

94 

96 

94 

92 

91 

86 

82 

82 

81 

64 

65 

84 

82 

79 

89 

90 

69 

94 

94 

92 

94 

92 

83 

86.2 

MIN 

56 

54 

50 

51 

57 

57 

56 

65 

63 

66 

68 

71 

65 

65 

62 

61 

62 

60 

61 

63 

64 

66 

65 

70 

68 

68 

66 

67 

66 

63 

66 

62.4 

DUBLIN 

MAX 

87 

33 

87 

94 

95 

93 

93 

95 

93 

96 

98 

97 

92 

69 

60 

80 

82 

83 

89 

88 

80 

88 

34 

38 

89 

94 

95 

93 

92 

85 

64 

89.2 

MIN 

50 

51 

47 

51 

59 

63 

57 

61 

61 

63 

67 

70 

69 

66 

63 

61 

62 

61 

60 

64 

69 

67 

67 

71  1 

63 

66 

67 

67 

70 

67 

57 

62.5 

EASTMAN 

MAX 

86 

84 

85 

92 

93 

92 

98 

98 

93 

95 

96 

94 

92 

88 

86 

80 

81 

84 

87 

66 

84 

88 

88 

88  j 

89 

93 

94 

01 

98 

89 

84 

89.8 

MIN 

55 

57 

52 

51 

65 

66 

60 

61 

65 

59 

69 

71 

68 

64 

64 

60 

61 

60 

60 

56 

67 

67 

66 

68  1 

1 

64 

66 

67  1 

1 

67 

67 

67 

50  1 

62.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Conlinu«d 


GEORGIA 
MAY  1955 


Station 


Day  Oi  Month 


EXPERIMEtiT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH   1  S 

FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GLENNVILLE 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWKINSVILLE 

HOGGAROS  HILL 

JASPER 

LAFAYETTE 

LA  GRANGE 

LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 

MACON  WB  AIRPORT 

MILLEOGEVILLE 

MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 

MONTICELi.0 

MOULTRIE  2  ESE 

NEWNAN 

QUITMAN 

ROME 

ROME  MB  AIRPORT 

SANDERSVILLE  4  SE 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  WB  AP 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

SWAINSBORO 

TALBOTTON 

TALLAPOOSA  2  NNW 

THOMASVILLE 

TIFTON  2  N 

TOCCOA 


(  1 

]  

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

'  25 

2S 

27 

28  1  29 

1  1 

30 

31 

Aver 

MAX 

83 

85 

81 

85 

91 

89 

as 

90 

91 

89 

95 

93 

91 

85 

66 

80 

74 

60 

79 

82 

63 

74 

75 

63 

85 

86 

83 

87 

83 

76 

MIN 

55 

51 

54 

55 

60 

60 

60 

57 

64 

62 

61 

61 

60 

61 

64 

65 

61 

64 

65 

62 

67 

61 

63 

67 

6U2 

MAX 

86 

83 

84 

90 

93 

91 

94 

93 

93 

92 

96 

94 

91 

69 

81 

81 

82 

85 

87 

85 

62 

87 

90 

90 

89 

92 

93 

94 

93 

68 

84 

MIN 

58 

51 

67 

65 

61 

63 

62 

61 

66 

69 

66 

67 

70 

66 

67 

68 

70 

65il 

MAX 

85 

84 

83 

88 

95 

92 

88 

92 

85 

89 

97 

96 

92 

90 

30 

78 

82 

BO 

83 

64 

66 

86 

90 

90 

90 

92 

95. 

90 

87 

53 

60 

50 

61 

67 

67 

69 

63 

59 

63 

63 

56 

57 

53 

70 

66 

70 

62 

69 

60<4 

MAX 

87 

83 

85 

88 

96 

95 

90 

94 

96 

95 

93 

92 

91 

31 

84 

82 

83 

85 

67 

86 

91 

93 

91 

93 

96 

91 

90 

37 

89i9 

65 

66 

65 

65 

62 

60 

62 

61 

63 

63 

68 

66 

67 

70 

69 

64 

68 

63>0 

MAX 

86 

82 

84 

93 

92 

90 

90 

95 

90 

94 

96 

92 

85 

36 

78 

73 

81 

87 

64 

85 

78 

79 

81 

86 

37 

91 

39 

91 

30 

80 

MIN 

55 

53 

50 

54 

61 

60 

60 

56 

6 1 

62 

61 

61 

58 

60 

62 

65 

66 

63 

65 

61 

67 

65 

66 

66 

57 

53 

60>6 

MAX 

86 

89 

91 

94 

95 

95 

95 

97 

97 

94 

96 

94 

87 

92 

84 

78 

85 

65 

87 

81 

80 

78 

88 

88 

91 

94 

97 

93 

68 

84 

34 

89 1 3 

MIN 

55 

57 

53 

51 

61 

63 

61 

63 

61 

63 

62 

59 

61 

65 

65 

69 

65 

64 

65 

62 

65 

66 

67 

67 

65 

53 

62.3 

MAX 

89 

82 

85 

94 

96 

93 

93 

96 

94 

96 

98 

96 

36 

91 

73 

75 

82 

81 

88 

86 

82 

82 

82 

88 

90 

94 

92 

93 

90 

65 

33 

38 14 

MIN 

52 

54 

49 

52 

64 

6 1 

62 

61 

59 

62 

6  8 

71 

65 

64 

61 

60 

58 

60 

63 

68 

67 

67 

64 

62 

65 

65 

67 

69 

58 

55 

61>S 

MAX 

87 

81 

87 

92 

91 

90 

91 

89 

87 

91 

90 

80 

78 

83 

77 

66 

79 

79 

83 

84 

77 

75 

86 

82 

84 

89 

91 

90 

84 

73 

80 

MIN 

51 

51 

53 

54 

58 

57 

61 

59 

49 

55 

59 

53 

56 

59 

57 

63 

66 

66 

65 

61 

65 

65 

64 

67 

58.8 

MAX 

86 

81 

85 

89 

95 

92 

94 

94 

93 

93 

97 

93 

91 

87 

82 

Q?. 

83 

83 

84 

85 

66 

88 

89 

89 

90 

92 

93 

91 

92 

85 

84 

MIN 

54 

54 

49 

52 

59 

70 

55 

65 

62 

62 

63 

61 

60 

63 

69 

66 

67 

71 

65 

68 

63 

66 

70 

63.3 

MAX 

85 

80 

84 

90 

92 

88 

91 

93 

87 

92 

92 

36 

85 

86 

76 

T* 

80 

77 

84 

86 

79 

82 

65 

86 

36 

90 

91 

91 

86 

30 

82 

MIN 

42 

51 

49 

51 

60 

56 

61 

53 

63 

62 

60 

56 

58 

62 

65 

67 

67 

67 

63 

68 

67 

66 

70 

60.2 

MAX 

86 

83 

87 

92 

90 

90 

91 

93 

90 

94 

95 

92 

95 

89 

60 

74 

82 

78 

85 

83 

74 

75 

63 

86 

86 

89 

88 

77 

30 

MIN 

57 

53 

54 

59 

68 

67 

64 

63 

62 

61 

60 

62 

64 

66 

67 

65 

65 

62 

68 

67 

68 

68 

62.5 

MAX 

87 

84 

88 

93 

94 

91 

92 

92 

87 

94 

94 

90 

84 

86 

82 

67 

62 

78 

85 

86 

83 

83 

87 

88 

39 

92 

94 

92 

90 

81 

82 

37.1 

MIN 

54 

51 

50 

53 

61 

57 

59 

60 

5 1 

54 

59 

53 

59 

58 

60 

65 

65 

65 

64 

60 

65 

64 

64 

68 

59.2 

MAX 

87 

82 

85 

93 

94 

93 

92 

95 

93 

96 

97 

95 

88 

90 

73 

78 

83 

84 

87 

85 

79 

85 

87 

69 

39 

93 

93 

90 

S3 

84 

33 

87.9 

MIN 

49 

53 

46 

49 

60 

6 1 

57 

60 

60 

62 

64 

71 

67 

59 

60 

58 

60 

64 

68 

66 

67 

69 

63 

63 

64 

63 

64 

54 

60.6 

MAX 

90 

86 

89 

93 

95 

94 

97 

95 

97 

97 

97 

95 

90 

90 

35 

85 

81 

86 

87 

84 

81 

60 

89 

90 

92 

93 

94 

93 

92 

85 

85 

89 . 9 

MIN 

53 

57 

50 

52 

60 

66 

65 

68 

65 

66 

7  1 

67 

62 

6't 

61 

66 

68 

70 

68 

69 

69 

67 

66 

67 

71 

69 

63 

56 

64.6 

MAX 

84 

87 

82 

90 

89 

88 

88 

87 

89 

87 

88 

69 

75 

61 

79 

70 

75 

82 

84 

79 

74 

72 

81 

65 

88 

88 

88 

83 

85 

76 

79 

83.1 

MIN 

46 

47 

47 

58 

56 

55 

54 

54 

47 

48 

52 

58 

U9 

57 

55 

62 

54 

63 

64 

62 

64 

63 

62 

63 

59 

47 

5  2 

55.5 

MAX 

82 

63 

74 

89 

90 

85 

89 

83 

88 

90 

87 

63 

30 

83 

67 

78 

88 

82 

85 

82 

76 

81 

87 

83 

89 

90 

86 

87 

79 

73 

75 

MIN 

44 

44 

46 

44 

54 

47 

53 

70 

55 

60 

50 

54 

54 

55 

63 

65 

64 

62 

61 

66 

62 

62 

58 

49 

48 

56.9 

MAX 

88 

83 

87 

94 

93 

90 

91 

93 

92 

94 

96 

93 

64 

88 

33 

77 

78 

81 

85 

83 

76 

80 

83 

85 

88 

90 

88 

83 

76 

73 

86.1 

MIN 

50 

52 

47 

52 

59 

55 

61 

58 

56 

56 

61 

62 

57 

60 

63 

65 

67 

65 

63 

6 1 

63 

66 

66 

59.9 

MAX 

87 

82 

66 

92 

97 

92 

95 

95 

91 

95 

99 

93 

91 

88 

78 

80 

83 

78 

87 

88 

83 

89 

82 

83 

89 

95 

95 

96 

65 

84 

MIN 

52 

50 

49 

52 

59 

63 

59 

64 

63 

63 

60 

59 

6  1 

69 

67 

67 

70 

67 

*8 

71 

61.9 

MAX 

87 

82 

86 

90 

94 

94 

94 

95 

94 

95 

97 

94 

92 

63 

78 

63 

81 

84 

86 

86 

85 

88 

88 

90 

37 

92 

94 

85 

89  1 

MIN 

51 

45 

48 

55 

57 

52 

60 

60 

55 

59 

63 

58 

60 

63 

67 

66 

65 

70 

65 

64 

65 

65 

6  3 

34 

60.8 

MAX 

86 

82 

86 

93 

93 

90 

92 

95 

92 

94 

97 

95 

89 

90 

79 

77 

81 

81 

87 

87 

80 

83 

79 

90 

90 

93 

e3 

94 

90 

83 

82 

MIN 

51 

66 

49 

52 

61 

63 

63 

63 

64 

63 

62 

60 

62 

65 

67 

68 

69 

66 

64 

68 

70 

71 

63.2 

MAX 

84 

85 

82 

85 

92 

94 

89 

93 

94 

89 

94 

96 

92 

87 

36 

77 

79 

81 

75 

85 

85 

75 

84 

82 

85 

87 

93 

92 

39 

81 

MIN 

47 

40 

45 

47 

50 

56 

56 

55 

58 

59 

62 

65 

63 

62 

58 

57 

59 

62 

66 

65 

67 

62 

62 

65 

65 

67 

62 

53 

58.7 

MAX 

86 

82 

86 

91 

98 

95 

93 

91 

89 

93 

97 

91 

89 

87 

77 

79 

82 

78 

86 

86 

64 

88 

68 

86 

87 

94 

95 

92 

39 

87 

34 

33.1 

MIN 

51 

51 

50 

54 

57 

63 

57 

63 

63 

64 

67 

66 

63 

63 

6  1 

59 

63 

69 

63 

67 

71 

64 

66 

71 

69 

71 

63.2 

MAX 

87 

83 

85 

88 

89 

91 

92 

93 

92 

95 

93 

96 

9S 

90 

85 

82 

80 

81 

82 

64 

85 

86 

85 

66 

83 

65 

92 

91 

S3 

78 

30 

67  •  1 

MIN 

52 

57 

56 

60 

60 

61 

61 

63 

64 

63 

70 

62 

60 

61 

60 

61 

60 

61 

59 

61 

62 

62 

6 1 

60 

62 

61.5 

MAX 

82 

85 

84 

91 

92 

89 

89 

91 

38 

91 

93 

90 

33 

35 

78 

76 

79 

75 

83 

83 

74 

79 

83 

85 

86 

89 

88 

90 

85 

77 

79 

84*6 

MIN 

43 

44 

42 

47 

53 

46 

51 

52 

49 

53 

58 

59 

61 

51 

54 

55 

56 

67 

66 

65 

66 

59 

64 

63 

62 

67 

55 

49 

56.4 

MAX 

85 

80 

83 

88 

92 

90 

91 

92 

98 

93 

93 

91 

39 

86 

84 

78 

81 

85 

62 

80 

79 

82 

79 

87 

86 

39 

91 

91 

8 1 

81 

82 

86  . 1 

MIN 

51 

54 

48 

51 

60 

66 

60 

57 

60 

67 

62 

58 

61 

60 

61 

65 

67 

67 

69 

69 

67 

68 

65 

66 

68 

62.4 

MAX 

85 

80 

84 

90 

92 

88 

91 

91 

90 

94 

92 

92 

33 

38 

83 

76 

60 

79 

85 

82 

74 

80 

87 

85 

87 

91 

88 

69 

87 

74 

77 

85  3 

MIN 

55 

54 

50 

58 

61 

58 

61 

61 

54 

60 

60 

60 

61 

59 

60 

52 

64 

66 

65 

63 

62 

66 

65 

62 

65 

55 

53 

60.4 

MAX 

89 

85 

88 

92 

95 

94 

95 

92 

96 

95 

96 

92 

39 

86 

S3 

82 

82 

65 

86 

86 

81 

84 

69 

88 

89 

93 

93 

95 

88 

35 

MIN 

65 

57 

55 

52 

67 

69 

67 

72 

72 

78 

65 

60 

70 

72 

65 

65 

72 

75 

69 

69 

69 

66 

67 

73 

67 

57 

67.1 

MAX 

87 

88 

90 

92 

92 

90 

93 

90 

91 

95 

92 

39 

32 

35 

32 

80 

84 

84 

88 

65 

80 

82 

91 

66 

89 

94 

90 

94 

89 

75 

79 

87.4 

MIN 

45 

48 

48 

47 

56 

51 

57 

65 

60 

60 

60 

61 

56 

59 

59 

60 

65 

68 

64 

59 

65 

65 

65 

64 

57.6 

MAX 

85 

84 

87 

91 

91 

87 

90 

87 

38 

93 

90 

34 

78 

S4 

66 

75 

82 

80 

84 

82 

74 

80 

68 

83 

87 

91 

37 

90 

77 

73 

76 

83.7 

MIN 

49 

48 

47 

50 

55 

52 

56 

55 

53 

50 

60 

61 

61 

60 

54 

58 

68 

64 

64 

67 

63 

60 

68 

65 

65 

62 

50 

57.9 

MAX 

85 

85 

79 

85 

78 

65 

87 

91 

9? 

93 

S3 

34 

32 

MIN 

58 

61 

68 

66 

67 

70 

63 

66 

67 

67 

71 

64 

54 

MAX 

85 

79 

62 

87 

94 

90 

38 

91 

86 

36 

96 

87 

91 

85 

SO 

79 

82 

78 

63 

83 

86 

85 

68 

91 

90 

91 

93 

90 

91 

86 

34 

86  *  7 

MIN 

49 

50 

44 

48 

55 

57 

47 

60 

59 

60 

67 

67 

64 

62 

55 

58 

68 

70 

65 

71 

63 

64 

63 

63 

70 

66 

53 

60.6 

MAX 

86 

80 

83 

86 

93 

89 

89 

90 

86 

87 

97 

87 

92 

86 

78 

78 

82 

77 

60 

83 

66 

67 

90 

90 

39 

93 

93 

91 

93 

87 

84 

86.6 

MIN 

55 

52 

51 

53 

61 

60 

53 

63 

62 

61 

69 

70 

71 

63 

63 

60 

59 

60 

69 

69 

67 

69 

66 

67 

70 

66 

71 

67 

63.0 

MAX 

82 

74 

80 

81 

82 

81 

82 

78 

79 

82 

S3 

34 

86 

86 

74 

77 

76 

77 

78 

79 

84 

76 

65 

64 

84 

81 

S3 

86 

86 

34 

85 

31.3 

MIN 

59 

56 

53 

58 

61 

60 

57 

69 

68 

69 

71 

66 

68 

62 

59 

67 

54 

64 

66 

76 

65 

69 

74 

71 

71 

72 

70 

72 

71 

65 

65.5 

MAX 

86 

81 

93 

96 

93 

95 

94 

93 

95 

99 

87 

86 

87 

85 

89 

86 

86 

89 

94 

95 

89 

34 

90  5 

MIN 

54 

52 

56 

61 

62 

59 

60 

64 

64 

69 

68 

66 

66 

64 

62 

61 

62 

60 

63 

71 

67 

67 

64 

66 

68 

69 

69 

70 

57 

63.7 

MAX 

85 

83 

85 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

84 

83 

80 

79 

60 

83 

83 

75 

75 

77 

84 

36 

87 

88 

35 

86 

83 

SO 

85.1 

MIN 

51 

52 

50 

55 

63 

57 

62 

59 

62 

60 

58 

60 

63 

63 

66 

65 

68 

67 

61.2 

MAX 

83 

80 

85 

89 

87 

83 

88 

85 

88 

85 

90 

85 

34 

81 

73 

70 

77 

77 

62 

80 

75 

76 

87 

61 

85 

36 

S5 

85 

30 

71 

73 

31 .8 

MIN 

41 

43 

41 

45 

51 

50 

52 

52 

52 

60 

61 

51 

50 

57 

67 

63 

61 

60 

67 

44 

65.3 

MAX 

90 

85 

86 

92 

95 

93 

94 

94 

93 

94 

94 

92 

92 

89 

84 

80 

83 

86 

87 

86 

81 

78 

91 

68 

92 

93 

96 

94 

93 

87 

34 

89.2 

MIN 

49 

54 

46 

48 

57 

61 

56 

61 

63 

67 

65 

64 

66 

68 

61 

60 

61 

61 

61 

65 

69 

67 

67 

68 

69 

67 

64 

64 

67 

66 

S3 

61.8 

MAX 

85 

86 

82 

84 

80 

93 

91 

92 

92 

93 

93 

95 

93 

91 

89 

84 

83 

82 

86 

86 

84 

79 

85 

88 

88 

87 

89 

91 

91 

90 

84 

87.6 

MIN 

54 

58 

SO 

54 

62 

66 

62 

63 

65 

66 

68 

69 

67 

64 

63 

60 

61 

63 

63 

64 

69 

67 

66 

69 

66 

67 

66 

67 

68 

65 

53 

63.S 

MAX 

85 

81 

84 

90 

93 

89 

88 

88 

84 

90 

89 

S3 

74 

82 

79 

64 

78 

75 

63 

83 

60 

79 

87 

8S 

85 

89 

90 

90 

87 

76 

78 

33.5 

MIN 

55 

50 

50 

55 

65 

65 

58 

54 

49 

53 

64 

60 

61 

53 

60 

58 

59 

55 

55 

67 

64 

64 

65 

66 

61 

63 

63 

61 

67 

56 

53 

53.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MAY  1955 


StoUon 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 

87 

85 

89 

91 

96 

94 

97 

94 

98 

95 

96 

94 

94 

87 

83 

83 

85 

87 

89 

83 

86 

91 

39 

91 

94 

95 

93 

92 

87 

84 

90  1 1 

M  IN 

41 

50 

41 

43 

51 

58 

56 

57 

67 

64 

6 1 

61 

60 

59 

60 

58 

62 

61 

63 

69 

59.1 

HARRENTON 

MAX 

84 

80 

85 

90 

94 

89 

91 

94 

87 

92 

95 

83 

85 

85 

74 

75 

80 

75 

83 

84 

61 

84 

84 

85 

86 

91 

91 

92 

88 

80 

80 

35i5 

MIN 

54 

50 

52 

59 

58 

59 

59 

60 

67 

65 

62 

60 

61 

66 

58 

61 

68 

66 

66 

68 

62 

67 

67 

67 

68 

63 

54 

61.5 

WASHINGTON 

MAX 

WAYCROSS 

MAX 

87 

81 

85 

88 

94 

92 

93 

93 

94 

93 

96 

91 

92 

86 

84. 

84 

83 

85 

87 

88 

86 

89 

91 

91 

91 

94 

93 

92 

91 

88 

84 

69.2 

MIN 

49 

54 

47 

48 

61 

63 

52 

61 

60 

66 

65 

69 

66 

62 

61 

63 

61 

62 

65 

65 

67 

68 

69 

70 

70 

66 

64 

69 

67 

56 

62.4 

WAYNESBORO  3  NE 

MAX 

85 

85 

83 

85 

90 

95 

93 

97 

88 

86 

74 

79 

83 

87 

93 

92 

92 

83 

86.2 

MIN 

49 

47 

43 

48 

49 

58 

53 

62 

62 

62 

60 

60 

53 

55 

58 

59 

65 

65 

67 

62 

63 

67 

65 

69 

66 

53 

53.7 

WEST  POINT 

MAX 

86 

86 

85 

91 

92 

90 

89 

92 

91 

90 

94 

92 

38 

88 

81 

73 

79 

80 

83 

79 

76 

77 

77 

86 

88 

89 

89 

89 

86 

76 

73 

85.2 

MIN 

48 

52 

46 

50 

57 

53 

59 

57 

57 

58 

61 

64 

64 

63 

61 

60 

62 

53 

61 

63 

67 

69 

67 

64 

62 

69 

67 

65 

67 

56 

52 

60.0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

87 

92 

94 

95 

95 

93 

94 

90 

86 

85 

85 

85 

69 

91 

91 

93 

94 

93 

86 

85 

MIN 

57 

57 

63 

67 

67 

6S 

68 

68 

60 

54 

64 

66 

69 

71 

69 

68 

69 

69 

66 

60 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Dianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Am 

AILEY 

EVAP 

.29 

.28 

.23 

.22 

.27 

* 

.81 

.32 

.26 

.28 

.22 

.25 

.11 

.10 

.20 

.23 

.19 

.12 

.13 

.19 

.31 

.22 

* 

.54 

.30 

.35 

B7.37 

wim) 

20 

21 

15 

13 

6 

25 

« 

* 

43 

11 

16 

25 

7 

24 

16 

20 

18 

8 

19 

8 

10 

4 

5 

6 

4 

6 

6 

14 

21 

23 

416 

AIXATOONA  DAM  2 

EVAP 

.30 

.34 

.24 

.26 

.30 

.32 

.35 

.25 

.32 

.29 

.22 

.23 

.20 

.08 

.28 

.09 

.14 

.15 

.20 

.19 

.20 

.08 

.16 

.21 

.28 

.17 

.21 

.27 

.30 

.12 

.17 

6.92 

SIKD 

63 

69 

57 

41 

48 

SO 

44 

43 

55 

56 

35 

37 

79 

19 

93 

120 

89 

4S 

62 

45 

56 

83 

34 

30 

30 

28 

27 

39 

45 

44 

48 

1614 

ATHENS  COL  OF  AGHI 

EVAP 

.39 

.14 

.22 

.22 

.28 

.29 

.42 

.25 

.32 

.21 

.13 

.17 

.33 

.31 

* 

.93 

.29 

.08 

.14 

.10 

.03 

.15 

.31 

.15 

.25 

.28 

.16 

.19 

.24 

B7.21 

WIND 

10 

32 

7 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

11 

4 

2 

4 

12 

34 

4 

4 

14 

3 

5 

10 

8 

2 

2 

2 

2 

3 

5 

3 

2 

5 

204 

EXPERIMENT 

EVAP 

.30 

.32 

.26 

.26 

.32 

.29 

.33 

.28 

.33 

.33 

.28 

.27 

.23 

.27 

.16 

.27 

.02 

.15 

.20 

.35 

.08 

.12 

.24 

.35 

.20 

.18 

.35 

.28 

.22 

.22 

B7.71 

WIND 

35 

40 

26 

23 

34 

44 

29 

40 

34 

48 

25 

20 

47 

57 

35 

59 

37 

21 

SO 

47 

69 

85 

70 

56 

82 

39 

27 

48 

52 

49 

50 

1378 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.37 

.19 

.30 

.27 

.26 

.31 

.33 

.28 

.27 

.29 

.25 

.26 

.25 

.20 

.22 

.15 

.19 

.13 

.23 

.22 

.11 

.06 

.09 

.17 

.26 

.20 

.26 

.28 

.30 

.29 

.34 

7.33 

WIND 

19 

4 

18 

9 

S 

21 

17 

7 

13 

7 

7 

10 

10 

23 

19 

12 

8 

5 

17 

8 

5 

22 

6 

10 

20 

14 

7 

2 

20 

13 

27 

388 

ROME  »B  AIRPORT 

EVAP 

.33 

.31 

.25 

.25 

.29 

.27 

.31 

.28 

.34 

.26 

.27 

.20 

.23 

.14 

.25 

.11 

.12 

.18 

.24 

.16 

.11 

.14 

.04 

.26 

.18 

.14 

.20 

.25 

.29 

.11 

.18 

6.69 

WIND 

66 

35 

21 

11 

24 

27 

36 

22 

43 

14 

34 

15 

40 

25 

36 

44 

55 

IS 

35 

10 

35 

61 

41 

34 

41 

12 

12 

18 

39 

35 

35 

971 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.31 

.29 

.28 

.28 

.26 

.33 

.35 

.09 

.34 

.28 

.22 

.26 

.23 

.21 

.18 

.15 

.14 

.16 

.25 

.21 

.14 

.01 

.07 

.19 

.18 

.24 

.24 

.26 

.26 

.28 

.34 

7.03 

WIND 

45 

52 

25 

29 

28 

42 

33 

29 

22 

30 

24 

18 

6 

35 

27 

38 

12 

20 

40 

21 

33 

36 

44 

15 

43 

18 

24 

20 

8 

31 

49 

897 

REFERENCE  NOTES 

Tbe  four  digit  Ideotlf Icatlon  ounbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  vlthln  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  tbe  post  office. 
Observation  tines  given  Id  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  Id  tbe  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     temperature  In  °F, ,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are  based  i 
average  of  65'  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,   5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.H.  K.S.T, 
equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or  more.     Water  equivalent  samples  are  necei 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  Oltuses  of  local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

-    Ro  record  in  Tables  3.  6,   7  and  the  Station  Index.     Ho  record  in  Tables  2  and  5  la  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

■    Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

O    Data  in  the  column  formerly  headed  Ko.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

»    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the 
roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  tbe  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

B    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  now  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologiat  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Atlanta,  Georgia. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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STATION  INDEX 


Stetioo 

Index  No. 

County 

• 

S 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obaer- 
vatioQ 
time 

Oboonro 

Reier 

to 
tables 

|Temp.  j 

PrecipJ 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

32  00 

83 

18 

240 

8A 

GEORGE  W.  DOWDY 

3 

c 

0041 

34  22 

84 

56 

710 

6A 

3 

C 

0053 

31  08 

83 

25 

240 

6A 

3 

0090 

32  11 

82 

34 

250 

8A 

6A 

2  3 

5  6 

31  21 

83 

13 

293 

TA 

■ 

ALBANY 

OOUGWERTY 

6 

FRANK  S.  ORTON 

01  ei 

34  10 

84 

44 

975 

SA 

SA 

2  3 

5  6 

7  C 

0311 

31  32 

82 

31 

198 

MID 

MID 

2  3 

5 

7 

10 

2  3 

450 

ATHENS 

CLARKE 

10 

PROF.  E.  S.  SELL 

0432 

33  55 

83 

22 

665 

6P 

6P 

2  3 

5  6 

7 

0435 

33  57 

83 

19 

798 

MID 

6A 

2  3 

5 

7 

0451 

33  39 

84 

25 

977 

HID 

HID 

2  3 

5 

7  C 

0495 

33  22 

81 

56 

143 

MID 

MID 

2  3 

5 

7  C 

AUGUSTA 

ftlCmOND 

1* 

33  28 

81 

56 

130 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  3 

5 

0561 

30  55 

84 

34 

120 

5P 

BA 

2  3 

5 

7  C 

0603 

34  20 

84 

23 

1100 

3 

0T46 

34  55 

84 

51 

724 

8A 

3 

0787 

32  09 

81 

56 

165 

MID 

c 

BLACK6EARD  ISLAND 

0946 
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GEORGIA  -  JUNE  1955 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Persistent  coolness,  of  record  breaking  pro- 
portions, was  the  dominant  feature  of  the 
weather  for  this  June. 

The  weighted  mean  temperature  for  the  State, 
74.3°,  set  a  new  low  record  for  June  and  was 
more  than  4°  below  the  long-term  average. 
The  old  record  of  75.0°  was  set  in  1903,  and 
had  not  been  even  closely  approached  until 
this  year.     For  individual  stations,  the 
highest  monthly  mean  was  78.3°  at  Brunswick. 
Blairsville  Experiment  Station,  consistently 
the  coldest  station  in  the  State,  had  the 
lowest  monthly  mean  temperature  with  65.5°, 
and  the  lowest  minimum  with  a  39°  reading 
on  the  1st.     The  100°  recorded  at  Bainbridge 
on  the  21st,   22nd,   and  26th,  proved  to  be 
the  highest  maximum  for  the  month.     Two  sta- 
tions in  the  extreme  northern  portion  failed 
to  record  a  single  90°  day,  while  in  the 
Southern  Division  90°  weather  was  observed 
on  20  or  more  days  at  5  stations. 

While  the  Stai;ewide  precipitation  average  was 
nearly  an  inch  and  a  half  less  than  the  long- 
term  figure,  earlier  spring  rains  had  been 
considerably  heavier  than  usual  and  the  rela- 
tive dryness  of  June  proved  to  be  more  helpful 
than  harmful.     The  greatest  monthly  total  was 
6.57  inches  at  Savannah  WB  Airport,  while 
Quitman  had  the  smallest  with  only  0.62  inch. 
The  downpour  of  3.40  inches,  measured  at 
Savannah  USDA  Plant  Introduction  Garden  on 
the  28th,  was  the  largest  daily  amount  recorded. 
Only  three  stations  had  as  many  as  10  days 
with  0.10  inch  or  more  of  precipitation,  and 
only  four  stations  noted  the  occurrence  of 
hail. 

Both  sunshine  and  daytime  cloudiness  were 
near  normal  for  June. 

WEATHER  DETAILS 

Daily  mean  temperatures  over  the  entire  State 
failed  to  rise  to  above-normal  levels  during 
the  month  except  for  from  2  to  4  days  in  the 
central  and  southern  portions  when  there  were 
plus  departures  of  from  1°  to  3°.     During  the 
prolonged  period  8th-18th  daily  mean  tempera- 
tures were  persistently  below  normal.  Readings 
were  8°  to  12°  below  normal  during  the  entire 
period  over  the  northern  portion,   from  the  12th 
to  the  18th  over  the  central  portion,  and  from 
the  15th  to  the  18th  over  the  southern  portion. 
The  last  few  days  of  the  month  readings  were 
generally  3°  to  8°  below  normal. 

Dry  weather  prevailed  until  the  6th  when  a 
squall  line  and  cold  front  passed  eastward 
across  the  State,  bringing  showers  and  thun- 
derstorms with  mostly  light  to  moderate  rain- 
fall amounts  on  the  6th  and  7th.     Two  days  of 
dry  weather  followed,  but  on  the  morning  of 
the  10th  a  small  low  pressure  center  developed 
over  northern  Alabama  and  moved  northward. 
As  the  frontal  system  associated  with  this 
storm  moved  eastward  across  the  State,  general 
shower  and  thunderstorm  activity  occurred. 


Precipitation  amounts  were  mostly  light  to 
moderate,  but  were  well  in  excess  of  an  inch 
in  some  of  the  heavier  storms  over  the  north- 
ern portion.     The  12th  and  13th  were  rainless 
but  many  stations  in  the  central  and  southern 
portions  reported  light  to  moderate  falls 
with  some  thundershower  activity  from  the 
14th  through  the  16th.     Precipitation  became 
more  general  on  the  17th  and  on  the  18th  and 
19th  covered  most  of  the  eastern  two-thirds 
of  the  State,  with  a  good  many  1-inch  catches 
in  the  central  part  of  that  area.     There  were 
numerous  scattered  showers  and  thunderstorms 
through  the  27th,  with  most  falls  in  the  light 
to  moderate  class,  but  with  a  few  exceeding 
2  inches.     The  month  closed  under  the  influ- 
ence of  high  pressure  with  mostly  sunny  skies. 

WEATHER  EFFECTS 

Conditions  during  June  were  generally  favor- 
able for  agricultural  pursuits  and  for  crop 
growth.     The  dry  spell  early  in  the  month 
resulted  in  rapid  drying  of  the  soil ,  but  was 
excellent  for  the  cultivation  of  row  crops. 
Scattered  shower  activity  the  second  week 
promoted  growth  in  the  affected  areas,  and 
crops  were  in  good  condition.     The  shower 
activity  of  the  last  two  weeks,  interspersed 
as  it  was  with  brief  periods  of  dry  weather, 
was  beneficial  to  all  crops  and  at  month-end 
all  crops  were  in  good  condition  with  pastures 
good  to  very  good.     Pecans,  the  few  that 
managed  to  survive  the  March  freeze,  were 
fair  to  good. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Severe  storms  were  neither  numerous  nor  par- 
ticularly damaging  during  June,   the  following 
is  a  brief  description  of  the  more  important 
ones . 

23rd:     Hail  and  high  wind  associated  with  a 
severe  thunderstorm  in  Whitfield  County  caused 
damage  of  $1,000  to  property  and  $5,000  to 
crops . 

23rd:     A  similar  storm  in  Western  and  Northern 
Elbert  County  did  $25,000  damage  to  crops. 
Property  damage  was  conservatively  estimated 
at  $2,000. 

26th:     Intense  lightning  in  a  thunderstorm 
over  Western  and  Northern  Dooly  County  caused 
property  damage  of  around  $2,000.     High  wind 
in  the  same  storm  damaged  crops  to  the  extent 
of  $500. 

26th  -  27th:     Lightning-set  fires  destroyed 
several  small  homes  and  a  barn  near  Americus 
in  Sumter  County.     Property  damage  amounted 
to  more  than  $10,000,  with  a  $500  loss  to  crops. 

Damage  from  several  other  storms  which  devel- 
oped violent  characteristics  was  quite  local 
and  minor  in  nature. 

FLOODS 

There  was  no  reported  flooding  during  the  month. 
V.  D.  Steves 
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Wind  direction 
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m.  p.  h. 
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i  equipment  is  not  available. 

is  not  necessarily  the  fast- 
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Precipitation 


Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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4 

3 

1 

MILLEDGEVILLE 

AM 

86.1 

60,4 

73,3 

5 

8 

94 

24 

52 

2  + 

0 

9 

0 

0 

0 

1.87 

2.02 

1,20 

19 

.  0 

0 

3 

1 

1 

MILLEN 

87.2 

64 , 4 

75.8 

4 

1 

94 

23 

55 

2 

0 

10 

0 

0 

0 

5.03 

•  02 

1,53 

18 

.  0 

0 

5 

5 

3 

MONT I CELLO 

84. 7M 

56,  6M 

70,  7M 

_ 

8 

0 

92 

22 

48 

1  + 

0 

3 

0 

2.54 

_ 

1,86 

1,30 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

NEWNAN 

84.5 

60,1 

72,3 

- 

5 

5 

92 

22 

50 

8 

0 

5 

0 

0 

0 

2.22 

- 

2.16 

,72 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

SANDERSVILLE  *  SE 

86.1 

61,6 

73.9 

92 

22 

51 

1  + 

0 

0 

3.43 

1,51 

1  a 

.  0 

^ 

^ 

SWAINS90R0 

88.8 

63,3 

76.1 

95 

22 

55 

1+ 

0 

14 

0 

0 

0 

2.56 

1,00 

To 
1 8 

.  0 

7 

TALBOTTON 

84.9 

62,7 

73.8 

4 

91 

22  + 

54 

1  + 

0 

6 

0 

0 

0 

1.62 

2.48 

,49 

1 9 

.  0 

5 

Q 

WARRENTON 

86. 3M 

61. 3H 

73.  8H 

_ 

4 

_ 

98 

21 

c  3 

1 

0 

2.25 

_ 

1.80 

1,02 

19 

.0 

0 

6 

1 

1 

WAYNESBORO  3  NE 

AM 

86.7 

61.2 

74.0 

- 

L 

94 

6 

2 

0 

1 1 

0 

2.55 

- 

2.14 

1.13 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

WEST  POINT 

85.1 

60.9 

73.0 

5 

7 

92 

21  + 

1 

^ 

5 

0 

0 

0 

2.53 

1 .  P  J 

.65 

1 1 

.  0 

0 

- 

Q 

DIVISION 

73  9 

3.03 

.  0 

OUU  1  He  KN    U I  V  I S I  UN 

AILEY 

AM 

87  .4M 

61  .7M 

74. 6M 

94 

23 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

2.07 

1.01 

19 

.  0 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

88.7 

60  .9 

74.8 

5 

98 

23 

47 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

1.31 

3.56 

.  74 

27 

.  0 

0 

ALBAMY 

90.2 

64.1 

77.2 

3 

98 

26 

54 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

2.39 

2.13 

1.37 

27 

.  0 

0 

Al MA    TAA  ATDPHPT 

88.0 

62.3 

75.2 

4 

96 

22 

2 

0 

1 1 

0 

0 

0 

3.76 

_ 

.96 

1.52 

18 

.0 

0 

6 

2 

2 

AMPPT/*!!?    ^  CMC 

88.1 

64.0 

76.1 

3 

95 

26 

12 

0 

1 3 

^ 

^ 

^ 

4.61 

.30 

2.66 

27 

.0 

0 

4 

3 

2 

Q  A  T  u  n  P  I  rM^  P 

92.2 

63.8 

78.0 

2 

6 

1  00 

21  + 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

1.29 

3.67 

.69 

27 

.  0 

0 

_ 

BLACKBEARO  ISLAND 

87. 7M 

67, OK 

77.  4t': 

95 

6 

53 

3 

0 

9 

0 

0 

0 

3.40 

1.52 

24 

.0 

0 

BLAKELY 

87.6 

64.7 

76.2 

3 

_ 

96 

26 

55 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

3.  53 

1.01 

1.96 

16 

.0 

0 

2 

BRUNSWICK 

88.2 

68.4 

78.3 

2 

95 

22 

3+ 

0 

12 

0 

0 

6,47 

.93 

1.65 

17 

.0 

0 

11 

5 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

85.7 

69.3 

77.6 

94 

5 

62 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

4.73 

1.46 

23 

.0 

0 

11 

3 

1 

CAIRO  2  NNW 

89.2 

64.3 

76.8 

1 

95 

7+ 

54 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

2.68 

2.92 

2.29 

18 

.0 

0 

3 

^ 

^ 

CAMILLA 

92.2 

63.9 

78.1 

3 

97 

22 

53 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

3.06 

1.68 

1.45 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

CAMP  STEWART 

89.3 

64.6 

77.0 

3 

07 

22 

55 

2 

16 

0 

0 

0 

5.67 

.95 

1.75 

26 

.0 

0 

8 

3 

3 

CORDELE 

89.8 

62.8 

76.3 

3 

99 

25 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

1.89 

2.46 

.86 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

CUTHBERT 

88.2 

65.7 

77.0 

3 

3 

97 

26 

59 

1+ 

0 

13 

0 

0 

0 

2.28 

1.48 

.90 

16 

.0 

0 

4 

2 

0 

DOUGLAS 

89.0 

62.1 

75.6 

4 

7 

96 

22 

54 

13 

0 

13 

0 

0 

0 

1.46 

3.76 

.66 

IS 

.0 

0 

5 

1 

0 

EASTMAN 

90.1 

63.5 

76.8 

3 

7 

99 

26 

50 

8 

0 

15 

0 

0 

0 

2.03 

2.C5 

.52 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

FITZGERALD 

90.1 

66.3 

78.2 

2 

0 

98 

22 

56 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

2.32 

1.71 

1.15 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

88. 3M 

62.2 

75.3^' 

95 

22 

50 

2 

0 

11 

0 

c 

0 

5.17 

2.30 

27 

.0 

0 

9 

2 

1 

FOLKSTON  9  SW 

89. 9M 

64,  8M 

77.  4M 

98 

22 

55 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

3.95 

1.07 

19 

.0 

0 

7 

4 

1 

FORT  GAINES 

89,8 

63,2 

76.5 

3 

4 

98 

26 

52 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

1.65 

2. 82 

1  .40 

16 

.0 

0 

1 

GLENNVILLE 

88.5 

64,3 

76.4 

3 

-7 

96 

22 

54 

2 

0 

11 

0 

n 

0 

5.47 

.44 

2.25 

24 

.0 

0 

6 

4 

2 

HAWKINSVILLE 

88,8 

62.8 

75.8 

4 

C 

94 

4+ 

51 

2 

0 

14 

0 

c 

0 

4,16 

.16 

1.26 

20 

.0 

0 

3 

2 

2 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


rABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
JUNE  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1  Departure  1 

From  Normal 

Highest 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No-  of  Days 

0 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
£ 
1 

• 

.50  or  More 

1.00 
or  More 

o| 

n  £ 

0  i 

H06GAR0S  MILL 

89.5 

64  .  7 

77.1 

3 

97 

22 

54 

2  + 

0 

20 

0 

0 

0 

es 

-  1 

.00 

1 

.51 

27 

.0 

0 

7 

3 

1 

LUMBER  CITY 

AM 

88.6 

61, it 

75.0 

96 

23 

50 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

1. 

22 

-  3 

■  86 

.44 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

MONTEZUMA   1  NE 

87.5 

65,2 

76.4 

- 

4. 

0 

92 

7 

53 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

2. 

73 

.73 

20 

.0 

0 

6 

3 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

88.? 

63.8 

76.0 

4. 

7 

95 

22 

54 

2+ 

0 

12 

0 

0 

0 

1. 

09 

-  3 

.55 

.64 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

QUITMAN 

91. 8M 

64. IM 

78. OM 

2. 

99 

26 

55 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

62 

-  5 

.22 

.25 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

87.? 

61.1 

74.2 

4. 

2 

94 

22 

49 

2 

0 

10 

0 

0 

0 

6. 

27 

.26 

3 

.40 

28 

.0 

0 

9 

2 

1 

SAVANNAH  W9  AP 

R 

87.1 

64.3 

75.7 

4. 

0 

94 

4 

53 

16 

0 

10 

0 

0 

0 

6. 

57 

1 

.40 

2 

.72 

27 

T 

0 

a 

4 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

85.0 

69.0 

77.0 

3. 

e 

94 

6 

63 

3 

0 

4 

0 

0 

0 

4. 

03 

.60 

1 

.90 

27 

.0 

0 

3 

3 

2 

THOMASVILLE 

89.9 

63.4 

76,7 

2. 

8 

98 

26 

5' 

2  + 

0 

16 

0 

0 

0 

2. 

32 

-  3 

il3 

1 

.32 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

TIFTON  2  N 

AM 

87.6 

63.9 

75.8 

3. 

6 

96 

23 

54 

2 

0 

11 

0 

0 

0 

2. 

83 

-  1 

.89 

2 

.22 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

VALOOSTA  4  NW 

91.0 

61.2 

76.1 

99 

?2 

48 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

1. 

04 

.66 

27 

.0 

0 

3 

0 

WAYCROSS 

89.1 

64.3 

76.7 

3. 

5 

97 

27 

56 

c 

15 

0 

0 

0 

1. 

4? 

-  4 

.45 

.45 

27 

.0 

c 

8 

0 

0 

WOODRUFF  DAM 

89,<1M 

66. 4M 

78.2>' 

98 

?7 

60 

1  + 

c 

19 

0 

0 

0 

60 

1 

.76 

le 

.0 

0 

5 

2 

2 

D I V I S I  ON 

76.5 

3. 

1'. 

T 

STATE 

74.3 

4. 

2. 

98 

-  1 

.41 

T 

Precipitation 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


8      9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


AeeEvat-i; 

AOAIRSVILLE 

ADEL 

A I  LEV 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  «  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  MB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 

SAINBRIDGE 
BALL  GROUND 
8EAVERDALE 
BLACKREARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELV 

SLUE  RID6E  RESVR  DAU 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET  I  W 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE 


3  SW 


CEOARTOWN 
CHATSWORTH  1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 
CHOESTOE 
CLAYTON 

CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

CORDELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  N 
CURRYVILLE  2  WNW 
CUTHBERT 

DAKLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

DIAL  POST  OFFICE 
OOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FDLKSTON  9  SW 
FORSVTM  1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWKINSVILLE 

HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
HOGGARDS  MILL 
JASPER 
JONESBORO 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 

HAYSVILLE 
MIDVILLE 
MILLEDGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 

MONTICELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NEEL  GAP 
NEWNAN 

NOOHTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 
NOTTELY  DAM 
QUITMAN 
RESACA 


li31 

2>39 
2iSl 
3i76 
AiSl 
2.17 

2i9e 


6>«7 
4i73 
2.78 
2.69 

2.«e 

2.16 


3.43 
1.64 
1.66 


RECORD  HISSING 


5.99 
5. SB 
2.03 
2.93 
3.82 

2.90 


1.6S 
5.30 
3.32 
2.61 
5.47 

2.00 


2.44 
2.15 
3.BS 
1.98 

3.26 ; 

2.01 
2.03 
3.00 
3.82 
3.21 

1.80 


2.17 
2.92 
2.42 
.62 
4.36 


•65  .05 
.83 

•  .45 


.56  .84 

T 

.34 
1.01  .55 


1.02 

.13 

.05  .50 


.04  .02 

.72  .87  1.38 

.20  .58 
1.12 


.63 

.34 

.02  i  .01 
.05 

•12  I  ,08 


•12  105 
1^11 


.07  ,21 
.19  ,07 


•03  1.08  .03 


1.50 
1.49 


1.38 
1.20 
1^10 


1^30 

UIO 


•57  •SS 
.10  T 
.70  T 


•18  ^79 
T         .04  .22 


•10     .06  .03 


.14  1.13  .21 


.40  2.30i 
.03 

.86  2.30 


.69 


.70  1.10 
1.07 

.16 
2.49  •64 
.03 


.35     .12  1.51 
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DAILY  PRECIPITATION 


Fable  3— Continued 


Day  of  month 



station 

1     1    9    i  9 

4   1   5   1  fi 
4   1   5   1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  I  14  1  15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

26 

z/ 

9  ft      OQ  1   in  '  fl 
4.0       Z9       JU  ,  til 

INGCOLD 

.72 

.07 

T 

•  37 

T 

.07 

T 

1.23 

■  28 

■  67 

ISING  FAWN 

2tH 

T 

1.03 

.20 

•  05 

T 

•  36 

.10 

.12 

■  10 

■  16 

1,87 

T 

1.10 

04 

.12 

.11 

OME  WB  AIRPORT  R 

3|02 

•  26 

lie 

T 

.SO 

.05 

T 

T 

T 

T 

1.15 

.60 

ANDEBSVILLE  *  SE 

3,1.3 

.01 

.20 

T  ^14 

1.51 

.62 

.01 

.50 

.31 

.01 

■  08 

•  04 

AVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

«>27 

T 

.87 

T 

•  09 

.30 

.26 

.22 

•  06 

.18 

.44 

.02 

.24 

■  14 

■  03 

3.40      tO?  T 

AVANNAH  WB  AP  R 

«iS7 

1.22 

.64 

•  07 

T 

.54 

.43 

T 

.12 

.01 

.05 

.32 

■  01 

2,  72 

AVANNAH  BEACH  2  N 

4t08 

.80 

1 .38 

1^90 

PAPTA  2  NNM 

1<99 

.20 

.17 

.57 

.18 

.26 

■  10 

TANLEY  GAP 

2i«t 

.77 

.06 

.27 

.07 

.09 

.05 

■  15 

.24 

.22 

.14 

.02  ! 

JCMES 

2i23 

.06 

.30 

•  23 

1.05 

•  24 

.05 

.30 

JMMERVILLE 

2>3« 

.75 

•  06 

•  05 

T 

.30 

■  31 

MAINS50RO 

2*36 

T 

•  40 

T  (20 

1  00 

" 

p<EET  GUM 

liSO 

.30 

.13 

.43 

.33 

•  02 

i02 

.06 

.24 

.07 

ALBOTTON 

li62 

.25 

■  36 

.49 

■  30 

20 

ALLAPOOSA  2  NNW 

2i5e 

■  25 

.46 

1.18 

.15 

T 

.55 

T 

4VL0RSVILLE 

3.32 

.31 

.37 

1.04 

.21 

■  29 

■  72 

■  18 

HOMASVILLE 

2a32 

•  30 

02 

IFTON  2  N 

2iS3 

T 

•  04 

.23 

-.11 

.12 

7* 

ITUS 

2a«0 

.17 

.34 

•  76 

.10 

•  33 

.08 

.10 

•  02 

■  17 

■  26 

■  29 

3CC0A 

2<T« 

.18 

.06 

1^18 

.34 

■  94 

T 

■  02 

RAY  MOUNTAIN 

3i49 

.07 

.13 

•  SO 

•  90 

.30 

.06 

.12 

U39 

JNNEL  HILL 

3*36 

.57 

.02 

.03 

•  56 

.02 

.68 

kLDOSTA  <.  NW 

1>0« 

•  14 

T 

.19 

.01 

.02 

.01 

!oi 

kLESKA 

2i» 

.47 

.02 

T 

•  56 

.02 

.57 

.07 

.04 

.14 

1.06 

fcRRENTON 

2>2S 

.06 

•  12 

.15 

1.02 

.38 

.04 

.38 

.10 

iSHINGTON  2  SSW 

2.90 

.28 

.09 

.14 

.17 

»VCROSS 

lt42 

T 

•  11 

•  19 

.10 
•  * 

.13 

.18 

.12 

.45 

.1*    T  ! 

iVNESPORO  3  NE 

2.SS 

•  34 

•  04 

1.13 

.40 

.34 

■  30 

:ST  POINT 

2i93 

.94 

•  65 

•  44 

.17 

.18 

.05 

.90 

aooeusY 

2i9e 

T 

•  20 

.40 

.60 

.61 

■  60 

.35 

lODRUFF  DAM 

3i60 

.14 

.02 

.33 

1.76 

T 

.04 

.20 

L.ll 

JOOSTOCK 

liM 

•  49 

.25 

•  39 

.16 

■  65 

)UNG  HARRIS 

iise 

.31 

.14 

.57 

.02 

•  30 

 1 

.04 

.06 

T 

.31 

■  11 

ur  digit  Identtf icfttton  ouBb«rB 
lures  and  letters  follovlng  the  eta 
lervatloD  tl»es  given  in  tbe  Statlo 
layed  data  and  correctloDS  will  be 


REFERENCE  NOTES 

In  tbe  Indei  number  column  of  tbe  Statloo  lodez  are  aaaigQed  on  a  state  basis.  There  will  be  i 
Ion  aaae,  Bucb  as  12  SSt,   Indicate  distance  In  alleB  and  direction  fro«  tbe  post  office. 

Index  are  to  local  ataodard  tlae. 
arrled  only  In  tbe  June  aud  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 


wltbln  a  state. 


ithly  and  seasonal  snovfall  and  beating  degree  days  for 
itlou  appearing  lo  the  Index,  but  for  vhlch  data  are  d 
alonal  units  used  In  thl 


tbe  preceding  12  sonths  «111  be  carried  In  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 

It  listed  in  the  tables,  are  either  alBStng  or  received  too  late  to  be  Included  In  tbls  issue. 

I  bulletin  are:     temperature  In  *F. ,   precipitation  and  evaporation  In  Incbes,  and  wind  voveaent  In  miles.     Degree  days  are  based  i 


iporatlon  la  measured  la  the  i 
and  ball  aere  Included  In 
B  In  Table  3  are  from  oon 


tandard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
snowfall  averages  lo  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 


a  In  Tables  3, 


nd  6  and  snowfall 


in  Table  7  are  for  tbe  24  I 


ending  i 


of  observi 


See  the  Sta 


ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  i 
Iwalent  of  snow  on  tbe  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  tbe  depth  of  snow  on  the  ground 
■uccesslve  observations;  consequently  occaalooal  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  tbe  si 


n  Index  for  obae 


wpacl:  ) 


ult  Id 


BlStt 


7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  ID  Table  7  means  tbe  water 
ent  samples  are  Decessarlly  taken  from  different  points 
Dcles  in  the  record. 


No  record  in  Tables  3,  6.   7  and  the  Station  Index.     Ko  record  Id  Tables  2  and  S  Is  Indicated  by 
And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  uoknown. 
Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  cbauged 
Tbermometera  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod 
roof  of  a  building. 
Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
Adjusted  to  a  full  month. 

In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purpose: 
Hourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  loch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe 
Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data) 
Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
Includes  total  for  previous  month. 


e  published  la 


ItlOBSl  info 

icrlptlon  P 


egardlng  the  climate  of  Georgia  i 


ed  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Offl< 


the  State  Clli 


Ologl: 


at  Weather  Bureau  Airport  Statlo 


Atlanta,  Georgia. 
'  the  Superintendent 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of        1954  -  1955  GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
AOEL 
AILEY 

ALAPAHA   EXP  STATION 

T 

0 
0 
0 
T 
0 

ALBANY 

ALBANY  WB  AIRPORT 
ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  ^  ENE 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

T 
T 

- 

T 

- 

- 

- 

T 

0 
T 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA   WB  AIRPORT 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
•  1 

T 

liO 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
■  1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAtNBRIOGE 

BALL  GROUND 

BEAVEROALE 

T 

T 

•  3 
«5 

T 

T 

•  5 

0 
0 
0 

•  9 

BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 
BOWMAN 

BROOKLET  1  W 

- 

1>5 
laS 

T 
T 

T 

l.S 

0 
T 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 
0 
0 
T 

CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 
0 

CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTSRSVILLE  3  SW 

T 

0 
T 
0 
0 
0 

CEDARTOWN 
CHATSWORTH  1  W 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLUMBUS 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

2a0 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2i0 

T 

T 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

CORDELE 

CORNELIA 

COVINGTON 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
ItO 

T 

•  6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
1.0 

T 
.6 

GUMMING   1  N 
CURRYVILLE  2  WtJW 
CUTH8ERT 
DAHLONEGA 
DALLAS 

T 

•  6 

T 

T 
•  5 

T 

T 

T 

0 

.6 
•  9 

T 
0 

DALTON 
DAWSON 
DAWSONVILLE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
OONALSONVILLE   3  W 

T 

liO 

1<0 
•  3 

~ 

T 

T 

* 

T 

1.0 
1.0 

0 

.3 

DOUGLAS 

OOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

T 

T 
T 

T 

T 

0 
T 
0 
0 

ELBERTON 
ELL  I JAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 

2*0 

T 

T 

T 
T 

T 

0 
2.0 

T 
T 
T 

FITZGERALD 
FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 
0 
0 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

T 

T 
T 
•  3 

2>0 
T 

•  1 

•  1 

T 

T 

T 

2.0 
T 

•  6 

•  1 

GOAT  ROCK 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWKINSVILLE 

T 

T 

1.5 
1>0 

T 

T 

T 

T 

1.9 
1.0 

T 
T 

HOGGAROS  MILL 

JASPER 

JONESBORO 

KINGSTON 

LAFAYETTE 

T 

T 

0 
T 
0 
0 
T 

LA  GRANGE' 
LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

T 

T 

T 

T 

T 
0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of        1954  -  1955 


GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MACON  we  AIRPORT 

T 

3«7 

T 

3.7 

MAVSVILLE 

T 

T 

T 

T 

MIDVILLE 

0 

MILLEOaEVtLLE 

•  S 

•  5 

MILLEN 

0 

MONTEZUMA   1  NE 

MONTICELUO 

■  3 

•  3 

MOULTRIE  2  ESE 

T 

T 

T 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

0 

NEWNAN 

T 

T 

T 

NORCROSS  4  N 

T 

T 

T 

T 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

QUITMAN 

T 

T 

T 

RESACA 

0 

ROME 

T 

T 

T 

T 

T 

ROME  WB  AIRPORT 

T 

T 

T 

•  2 

T 

T 

T 

.2 

SANOERSVILLE  4  SE 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

- 

- 

- 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

T 

T 

T 

T 

T 

SAVANNAH  WB  AP 

T 

T 

T 

T 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

0 

SPARTA  2  NNW 

— 

_ 

SUMMERVILLE 

- 

T 

- 

T 

- 

SWAINSBORO 

T 

T 

TAL80TT0N 

3>0 

3.0 

TALLAPOOSA   2  NNW 

T 

T 

TAYLORSVILLE 

0 

THOMASVILLE 

T 

T 

T 

T 

TIFTON  2  N 

T 

T 

TOCCOA 

0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VALOOSTA  4  NW 

— 

- 

- 

T 

- 

WALESICA 

T 

1.0 

WARRENTON 

- 

- 

WASHINGTON 

2a0 

2.0 

WAYCROSS 

T 

T 

WAYNESQORO  3  NE 

0 

WEST  POINT 

WOODBURY 

0 

WOODRUFF  DAM 

T 

T 

T 

WOODSTOCK 

T 

T 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Oi  Month 

Avera 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

S3 

64 

66 

92 

93 

90 

93 

91 

87 

68 

90 

86 

89 

86 

89 

73 

65 

as 

72 

85 

89 

92 

92 

88 

67  •4 

MIN 

56 

66 

56 

62 

66 

68 

56 

60 

60 

61 

9« 

96 

61 

60 

57 

67 

61 

65 

65 

64 

67 

66 

70 

68 

69 

67 

61 

61 

61>7 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

as 

85 

88 

91 

92 

91 

90 

92 

87 

90 

90 

87 

68 

89 

91 

76 

60 

85 

76 

85 

90 

96 

98 

93 

89 

96 

92 

88 

90 

88 17 

MIN 

50 

47 

52 

59 

61 

60 

61 

54 

58 

64 

68 

50 

56 

60 

61 

53 

59 

64 

62 

61 

62 

65 

67 

69 

64 

68 

64 

69 

65 

53 

50a9 

ALBANY 

MAX 

se 

91 

94 

94 

93 

9  2 

•4 

89 

91 

90 

75 

89 

82 

81 

92 

97 

92 

91 

90>2 

MIN 

67 

54 

57 

53 

66 

65 

66 

57 

63 

68 

66 

66 

59 

65 

62 

54 

61 

65 

63 

65 

66 

67 

70 

71 

68 

71 

67 

68 

65 

64 

64>1 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

7« 

82 

83 

65 

86 

71 

79 

83 

81 

66 

92 

66 

85 

84 

62 

84 

86 

81 16 

MIN 

54 

54 

54 

54 

61 

64 

62 

50 

57 

64 

59 

53 

5« 

59 

57 

55 

58 

58 

63 

61 

52 

63 

64 

60 

64 

64 

62 

64 

68 

62 

99a6 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

94 

88 

91 

92 

90 

93 

78 

81 

81 

92 

89 

89 

86 

88 

S6«0 

MIN 

57 

49 

54 

60 

64 

62 

67 

65 

59 

58 

63 

93 

97 

61 

99 

63 

60 

64 

64 

64 

66 

66 

70 

71 

56 

70 

67 

68 

55 

56 

62a3 

AHERICUS  *  ENE 

MAX 

85 

90 

92 

93 

92 

92 

90 

87 

76 

85 

91 

95 

67 

66 

89 

88«1 

MIN 

66 

55 

66 

63 

66 

66 

67 

56 

61 

68 

65 

54 

60 

64 

63 

62 

60 

64 

63 

66 

68 

56 

70 

70 

66 

72 

52 

68 

65 

63 

A4«0 

ATHENS 

MAX 

60 

84 

84 

82 

87 

86 

62 

76 

79 

78 

76 

78 

79 

75 

76 

81 

85 

S3 

85 

62 14 

MIN 

53 

55 

60 

69 

61 

65 

65 

53 

60 

53 

64 

5S 

97 

62 

98 

55 

58 

59 

63 

63 

54 

54 

64 

63 

66 

65 

69 

63 

67 

61 

61al 

ATHENS  COL  OF  ACRI 

MAX 

83 

89 

89 

86 

90 

84 

86 

85 

87 

65.9 

MIN 

49 

50 

59 

55 

53 

54 

64 

48 

58 

55 

63 

51 

50 

58 

54 

50 

64 

59 

68 

61 

52 

61 

61 

60 

62 

61 

65 

62 

63 

57 

57»2 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

86 

90 

90 

79 

79 

81 

60 

83 

66 

71 

8« 

84>7 

MIN 

55 

58 

61 

59 

61 

59 

61 

51 

61 

63 

59 

53 

56 

59 

99 

55 

60 

62 

63 

63 

54 

56 

63 

62 

63 

6? 

69 

64 

67 

64 

60i8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

66 

67 

87 

69 

66 

62 

79 

61 

71 

82 

85 

79 

81 

89 

86 

83i5 

MIN 

57 

60 

60 

62 

67 

65 

51 

54 

59 

64 

62 

58 

58 

60 

60 

58 

62 

60 

63 

66 

66 

68 

65 

61 

65 

66 

66 

65 

65 

53 

62<2 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

86 

68 

91 

83 

84 

82 

92 

89 

66«6 

MIN 

52 

51 

56 

67 

68 

65 

69 

58 

61 

59 

63 

58 

60 

60 

57 

64 

56 

65 

66 

66 

66 

64 

68 

67 

69 

70 

66 

69 

60 

65 

61 14 

AUGUSTA 

MAX 

84 

88 

83 

92 

93 

92 

85 

65 

81 

94 

91 

66 

87 

91 

67(0 

MIN 

52 

54 

69 

62 

61 

68 

63 

69 

59 

59 

65 

60 

61 

60 

50 

56 

59 

65 

68 

56 

67 

67 

71 

67 

69 

70 

6« 

64 

52 

62<7 

BAINBRIDGE 

MAX 

89 

91 

96 

95 

94 

96 

88 

84 

68 

80 

^72 

89 

91 

93 

92  •2 

MIN 

52 

51 

54 

67 

62 

62 

69 

66 

61 

67 

67 

55 

57 

63 

67 

57 

56 

68 

50 

56 

64 

65 

70 

58 

65 

70 

69 

66 

68 

63  ta 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

65 

84 

05 

90 

90 

89 

66 

83 

86 

86 

90 

92 

B7t7 

MIN 

64 

64 

58 

71 

64 

63 

72 

9« 

59 

62 

67 

65 

64 

69 

68 

70 

70 

76 

69 

70 

72 

67 

70 

75 

67  aO 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

76 

79 

84 

84 

84 

86 

64 

62 

77 

61 

83 

80 

77 

88 

61 

84 

79  •4 

MIN 

39 

41 

41 

44 

48 

56 

60 

43 

49 

54 

56 

60 

60 

95 

49 

47 

47 

47 

53 

59 

56 

55 

53 

54 

55 

58 

66 

56 

61 

59 

51>5 

BLAKELY 

MAX 

65 

88 

91 

91 

92 

87 

90 

82 

83 

90 

70 

65 

60 

80 

90 

92 

93 

91 

89 

87  •6 

MIN 

57 

56 

59 

64 

66 

53 

57 

68 

61 

65 

66 

55 

61 

65 

62 

63 

63 

68 

66 

58 

72 

72 

72 

71 

66 

71 

68 

68 

69 

64 

64.7 

BROOKLET  1  W 

MAX 

81 

85 

89 

92 

93 

93 

92 

85 

99 

84 

81 

78 

85 

91 

87 

87 

a7>5 

MIN 

58 

64 

59 

58 

64 

68 

67 

67 

62 

60 

65 

5« 

59 

61 

99 

59 

54 

64 

63 

56 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

64 

60 

61 

62  aO 

BRUNSWICK 

MAX 

67 

85 

91 

94 

92 

92 

67 

92 

81 

78 

91 

92 

95 

86 

85 

68i2 

MIN 

66 

64 

63 

67 

70 

69 

71 

67 

64 

71 

68 

63 

64 

68 

68 

64 

66 

69 

57 

66 

72 

71 

76 

70 

73 

72 

69 

70 

73 

73 

68 14 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

80 

62 

85 

93 

94 

90 

89 

89 

69 

84 

84 

67 

90 

76 

77 

82 

65 

87 

87 

91 

83 

65.7 

MIN 

66 

62 

63 

69 

72 

70 

71 

68 

56 

75 

71 

65 

65 

68 

66 

66 

67 

70 

69 

68 

73 

72 

70 

71 

74 

71 

69 

71 

75 

76 

69 13 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

85 

87 

91 

93 

90 

92 

99 

90 

93 

93 

87 

91 

68 

60 

86 

76 

91 

It 

95 

89 

89  •2 

MIN 

60 

54 

69 

63 

64 

63 

68 

60 

51 

69 

68 

56 

59 

64 

67 

65 

66 

64 

60 

64 

68 

70 

69 

65 

70 

69 

68 

66 

66 

64>3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

76 

82 

86 

84 

88 

65 

60 

75 

79 

71 

75 

76 

83 

84 

84 

83 

87 

89 

92 

90 

89 

87 

82>5 

MIN 

47 

48 

50 

51 

59 

62 

61 

52 

56 

62 

56 

56 

51 

58 

55 

62 

54 

63 

59 

50 

60 

59 

58 

59 

61 

62 

60 

61 

62 

58 

56«7 

CAMILLA 

MAX 

68 

92 

95 

94 

99 

94 

99 

94 

95 

68 

90 

86 

76 

69 

94 

93 

95 

95 

90 

92 

94 

92<2 

MIN 

59 

53 

59 

60 

64 

63 

69 

59 

70 

69 

66 

62 

60 

64 

55 

54 

63 

61 

eo 

62 

67 

55 

74 

71 

66 

70 

68 

68 

66 

66 

63i9 

CAMP  STEWART 

MAX 

65 

88 

90 

95 

94 

93 

93 

90 

89 

90 

90 

89 

89 

91 

83 

81 

85 

86 

90 

94 

97 

94 

92 

93 

92 

86 

89  (3 

MIN 

62 

55 

56 

69 

66 

68 

71 

59 

54 

63 

68 

59 

60 

66 

62 

58 

61 

65 

66 

67 

69 

67 

72 

69 

70 

67 

68 

69 

65 

66 

64<5 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

62 

85 

36 

68 

88 

91 

91 

65 

78 

82 

65 

61 

81 

77 

82 

83 

88 

76 

82 

69 

93 

93 

88 

85i5 

MIN 

47 

48 

60 

60 

60 

50 

65 

48 

55 

58 

69 

91 

93 

98 

94 

51 

63 

53 

64 

64 

60 

60 

60 

62 

50 

61 

68 

50 

60 

57 

57 15 

CARROLL TON 

MAX 

61 

86 

87 

87 

88 

64 

79 

78 

81 

73 

77 

78 

7*. 

75 

62 

83 

62 

81 

88 

85 
85 

87 

82a9 

MIN 

49 

48 

49 

62 

59 

60 

63 

57 

53 

59 

53 

51 

58 

99 

54 

55 

55 

62 

58 

60 

60 

62 

59 

54 

66 

56 

63 

61 

56 

S7<9 

CARTERSVILLE 

MAX 

63 

85 

82 

90 

60 

81 

79 

85 

67 

85 

83 

88 

87 

84 14 

MIN 

50 

49 

51 

53 

60 

53 

53 

51 

56 

65 

60 

66 

54 

60 

58 

57 

57 

56 

63 

62 

63 

52 

63 

60 

54 

65 

63 

69 

66 

62 

59t3 

CEOARTOWN 

MAX 

62 

85 

87 

87 

89 

80 

60 

79 

77 

77 

79 

64 

86 

85 

84 

89 

69 

67 

87 

84>6 

MIN 

47 

49 

51 

52 

60 

62 

61 

49 

59 

64 

56 

56 

52 

60 

60 

63 

55 

59 

62 

61 

52 

61 

63 

59 

64 

67 

64 

64 

61 

58 

58.4 

CLAYTON 

MAX 

82 

85 

82 

83 

85 

64 

76 

64 

74 

68 

73 

70 

74 

79 

76 

60 

81 

75 

83 

65 

82 

85 

83 

81 

82 

79.2 

MIN 

46 

48 

50 

62 

55 

59 

•0 

44 

47 

57 

60 

47 

49 

60 

46 

53 

54 

55 

65 

59 

61 

64 

57 

59 

59 

60 

54 

60 

60 

56 

55.6 

COLUMBUS 

MAX 

65 

90 

91 

92 

89 

69 

89 

66 

87 

82 

84 

82 

89 

84 

84 

75 

67 

85 

86 

94 

94 

95 

93 

94 

90 

90 

39 

88.2 

MIN 

55 

55 

66 

62 

68 

69 

67 

59 

62 

67 

66 

65 

60 

60 

60 

61 

57 

66 

78 

72 

68 

68 

72 

61 

70 

73 

69 

69 

68 

64 

64.9 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

63 

87 

90 

89 

85 

83 

74 

84 

62 

89 

92 

92 

91 

93 

86 

88 

35.8 

MIN 

54 

55 

56 

59 

64 

66 

55 

54 

59 

67 

53 

65 

58 

63 

99 

60 

60 

54 

54 

65 

66 

65 

58 

65 

69 

73 

69 

69 

66 

61 

62.7 

CORDELE 

MAX 

86 

90 

92 

92 

90 

92 

91 

88 

89 

89 

91 

65 

88 

68 

63 

80 

85 

83 

85 

92 

95 

97 

94 

93 

99 

95 

90 

92 

89.8 

MIN 

59 

45 

58 

59 

58 

66 

52 

67 

54 

68 

67 

48 

59 

64 

61 

61 

60 

67 

65 

65 

65 

66 

69 

69 

58 

71 

67 

68 

63 

64 

52.8 

CORNELIA 

MAX 

85 

85 

83 

85 

60 

78 

79 

70 

72 

70 

74 

73 

75 

75 

78 

82 

73 

73 

83 

at 

87 

91 

64 

86 

84 

80 

79 

81 

62 

82 

79.6 

MIN 

52 

54 

46 

50 

50 

61 

52 

46 

46 

54 

61 

52 

49 

57 

54 

62 

51 

54 

56 

54 

56 

58 

65 

52 

58 

60 

59 

61 

59 

59 

54.5 

COVINGTON 

MAX 

63 

89 

91 

90 

92 

90 

87 

81 

84 

80 

81 

62 

84 

78 

78 

84 

66 

84 

81 

90 

91 

95 

95 

90 

90 

89 

85 

87 

88 

90 

86.5 

MIN 

55 

52 

57 

55 

59 

63 

66 

52 

59 

63 

53 

56 

63 

61 

60 

54 

59 

60 

63 

62 

63 

64 

53 

57 

60 

60.6 

CUTHBERT 

MAX 

85 

89 

92 

92 

90 

91 

89 

86 

89 

65 

82 

83 

67 

69 

85 

84 

83 

91 

94 

94 

93 

90 

93 

97 

92 

87 

88 

90 

83.2 

MIN 

59 

59 

62 

67 

67 

67 

69 

60 

52 

69 

66 

59 

63 

66 

51 

01 

53 

51 

65 

69 

72 

66 

65.7 

DAHLONEGA 

MAX 

60 

83 

89 

85 

72 

75 

72 

79 

76 

77 

63 

86 

66 

92 

66 

91 

65 

65 

82 

89 

67 

86 

82.5 

MIN 

50 

52 

53 

53 

58 

50 

61 

49 

56 

59 

59 

52 

53 

57 

S3 

50 

57 

58 

60 

59 

60 

61 

56 

55 

55 

61 

69 

60 

66 

69  1 

57.0 

DALTON 

MAX 

MIN 

DOUGLAS 

MAX 

83 

66 

91 

93 

91 

90 

91 

87 

90 

88 

90 

86 

89 

87 

61 

83 

85 

66 

89 

94 

96 

93 

88 

94 

94 

92 

67 

87 

88 

89.0 

MIN 

60 

56 

59 

64 

62 

59 

67 

67 

56 

63 

66 

55 

54 

59 

61 

61 

60 

52 

64 

61 

66 

63 

69 

71 

70 

65 

66 

58 

64 

54 

62.1 

DUBLIN 

MAX 

sl 

94 

92 

93 

93 

93 

87 

90 

87 

7g 

87 

88 

94 

91 

89.2 

MIN 

53 

58 

59 

55 

57 

70 

57 

63 

63 

61 

60 

50 

64 

63 

59 

60 

66 

54 

58 

68 

57 

71 

yl  ^ 

67 

68 

71 

66 

53 

61 

63.7 

EASTMAN 

MAX 

84 

89 

93 

97 

98 

92 

91 

69 

89 

91 

85 

92 

88 

88 

82 

83 

85 

84 

89 

90 

94 

95 

94 

91 

94 

99 

89 

39 

89 

90 

90.1 

MIN 

57 

56 

58 

60 

60 

53 

67 

50 

62 

6V 

59 

56 

61 

63 

62 

59 

61 

64 

65 

67 

69 

67 

71 

71 

68 

71 

70 

53 

63 

62 

53.5 

S««  Relarenc*  Note*  Following  Station  Index 
-  74  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Tabla  5  •  Continued 


Station 

Day 

Oi  Month 

-  - 

Average 

1 

2 

3 

'■  

4 

1   , 

S 

e 

7 

8 

9 

.0 

1 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  1 

25 

26 

27 

28 

29 

 1 

30  31 

EXPERIMENT 

MAX 

78 

82 

86 

89 

89 

00 

88 

69 

61 

83 

60 

79 

80 

82 

74 

74 

79 

t 

66 

80 

82 

88 

91 

93 

91 

68 

86 

86 

86 

86 

83 

84 1 

2 

HIN 

55 

56 

54 

59 

64 

66 

65 

52 

56 

67 

64 

55 

61 

59 

58 

60 

60 

58 

67 

61i 

1 

FITZGERALD 

MAX 

84 

88 

94 

94 

93 

92 

94 

69 

69 

92 

86 

86 

90 

91 

86 

83 

85 

82 

86 

92 

96 

98 

96 

93 

96 

96 

86 

87 

88 

90 

90i 

1 

HIN 

62 

56 

65 

64 

70 

69 

69 

67 

69 

67 

63 

63 

62 

65 

63 

70 

73 

72 

66  • 

3 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

85 

88 

90 

95 

93 

95 

91 

88 

88 

86 

87 

85 

88 

89 

87 

82 

81 

81 

87 

92 

96 

93 

93 

92 

92 

83 

83 

84 

84 

88  • 

3 

MIN 

60 

50 

51 

57 

62 

62 

69 

56 

57 

58 

67 

96 

57 

69 

59 

56 

59 

66 

65 

67 

70 

62  • 

2 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

85 

93 

94 

89 

87 

90 

93 

86 

86 

92 

81 

80 

88 

90 

96 

98 

94 

67 

93 

94 

87 

84 

97 

89  • 

9 

MIN 

60 

55 

64 

68 

66 

62 

63 

58 

60 

63 

62 

64 

66 

71 

64 1 

8 

FORSYTH  1  S 

MAX 

81 

88 

89 

89 

91 

88 

86 

83 

66 

83 

81 

84 

68 

88 

73 

84 

80 

85 

88 

91 

92 

91 

86 

89 

88 

66 

66 

86 

86 

86  I 

9 

MIN 

55 

54 

55 

56 

62 

62 

65 

51 

60 

62 

63 

53 

59 

60 

58 

57 

58 

60 

59 

65 

65 

601 

2 

FORT  GAINES 

MAX 

87 

91 

95 

95 

95 

91 

91 

68 

91 

62 

84 

89 

88 

92 

79 

71 

67 

82 

94 

99 

99 

96 

96 

89 

95 

98 

93 

86 

90 

91 

89 1 

6 

MIN 

52 

53 

58 

64 

65 

63 

68 

56 

62 

65 

64 

60 

69 

60 

62 

60 

69 

64 

64 

66 

66 

70 

67 

71 

67 

66 

63 1 

2 

FORT   VALLEY   3  E 

MAX 

83 

90 

94 

94 

92 

92 

92 

87 

90 

89 

86 

S7 

90 

84 

70 

82 

86 

74 

86 

89 

94 

99 

94 

90 

92 

91 

88 

86 

86 

87 

681 

0 

HIN 

55 

53 

55 

60 

64 

64 

64 

53 

60 

65 

62 

54 

57 

62 

60 

56 

60 

61 

65 

64 

66 

66 

66 

66 

65 

69 

68 

67 

63 

60 

61 

6 

GAINESVILLE 

MAX 

82 

88 

88 

86 

89 

89 

82 

75 

79 

74 

77 

79 

78 

74 

80 

81 

84 

78 

80 

87 

90 

93 

89 

90 

84 

86 

82 

85 

86 

87 

83 

I 

HIN 

53 

56 

57 

58 

56 

64 

63 

51 

56 

60 

61 

52 

54 

97 

56 

56 

59 

59 

61 

60 

61 

62 

61 

58 

62 

62 

66 

59 

0 

GLENNVILLE 

MAX 

84 

87 

92 

93 

93 

92 

92 

87 

67 

02 

89 

87 

88 

69 

80 

89 

83 

63 

85 

89 

94 

96 

92 

88 

93 

92 

84 

65 

87 

88 

88 

5 

HIN 

61 

54 

56 

60 

67 

69 

70 

60 

62 

63 

67 

56 

60 

64 

62 

68 

61 

66 

65 

67 

69 

68 

72 

66 

69 

69 

66 

68 

64 

3 

GREENSBORO 

HAX 

82 

87 

88 

68 

91 

89 

89 

61 

84 

89 

81 

81 

80 

76 

77 

84 

86 

81 

80 

87 

92 

92 

93 

90 

89 

86 

84 

86 

87 

88 

85 

4 

HIN 

52 

53 

59 

59 

60 

64 

67 

54 

59 

61 

65 

96 

61 

59 

55 

60 

64 

64 

68 

64 

64 

66 

66 

66 

65 

68 

68 

61 

8 

GRIFFIN 

HAX 

83 

88 

89 

88 

90 

87 

86 

61 

84 

82 

79 

60 

82 

74 

75 

80 

87 

79 

63 

89 

91 

93 

00 

89 

88 

87 

87 

86 

87 

88 

86 

1 

HIN 

56 

58 

56 

60 

66 

68 

65 

55 

59 

67 

64 

57 

57 

63 

59 

68 

59 

60 

59 

64 

66 

67 

66 

67 

62 

2 

MARTWELL 

MAX 

85 

88 

89 

90 

69 

93 

87 

80 

85 

84 

81 

81 

84 

80 

64 

86 

89 

86 

84 

89 

90 

94 

93 

90 

90 

90 

69 

89 

90 

91 

87 

3 

MIN 

53 

55 

58 

62 

59 

70 

66 

51 

55 

62 

63 

55 

56 

60 

56 

58 

60 

61 

63 

64 

64 

62 

63 

62 

63 

65 

68 

62 

66 

62 

60 

8 

HAWKINSVILLE 

MAX 

83 

89 

93 

94 

91 

91 

91 

87 

90 

90 

86 

87 

89 

87 

83 

84 

86 

80 

86 

90 

93 

94 

92 

91 

92 

94 

86 

88 

68 

89 

88 

8 

MIN 

59 

51 

56 

57 

66 

65 

68 

57 

61 

64 

68 

56 

58 

62 

60 

59 

59 

63 

64 

65 

66 

66 

69 

69 

66 

69 

68 

67 

61 

66 

62 

8 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

87 

90 

94 

94 

91 

92 

94 

90 

92 

92 

65 

86 

90 

92 

89 

70 

85 

79 

82 

92 

99 

97 

94 

91 

93 

95 

68 

88 

90 

91 

89 

5 

MIN 

60 

54 

57 

60 

62 

62 

67 

54 

61 

69 

66 

60 

63 

65 

67 

67 

66 

69 

64 

64 

65 

68 

74 

74 

66 

71 

69 

69 

65 

64 

64 

7 

JASPER 

MAX 

78 

84 

87 

87 

88 

81 

79 

72 

79 

76 

75 

75 

79 

83 

83 

81 

79 

87 

88 

90 

88 

87 

86 

89 

84 

84 

86 

84 

86 

85 

83 

0 

MIN 

52 

55 

46 

49 

52 

58 

66 

57 

58 

53 

53 

52 

52 

54 

55 

63 

68 

69 

57 

55 

96 

57 

61 

56 

69 

68 

64 

66 

55 

56 

2 

LAFAYETTE 

MAX 

80 

83 

85 

85 

80 

84 

79 

60 

81 

70 

76 

73 

76 

75 

80 

85 

8  1 

88 

85 

89 

90 

92 

86 

88 

79 

64 

76 

87 

68 

77 

82 

3 

MIN 

45 

42 

50 

50 

58 

60 

60 

54 

51 

61 

64 

60 

50 

51 

60 

57 

69 

58 

65 

60 

56 

1 

LA  GRANGE 

MAX 

83 

87 

89 

88 

89 

85 

82 

81 

64 

78 

76 

74 

74 

76 

78 

70 

72 

76 

80 

82 

8f 

00 

91 

92 

90 

90 

88 

68 

88 

88 

83 

2 

MIN 

51 

54 

55 

57 

64 

65 

64 

53 

56 

65 

61 

54 

55 

62 

56 

54 

56 

56 

56 

56 

66 

63 

67 

63 

66 

68 

68 

66 

63 

69 

69 

9 

LOUISVILLE 

MAX 

84 

89 

92 

93 

95 

94 

93 

66 

88 

64 

66 

67 

86 

S3 

75 

86 

87 

61 

80 

90 

93 

96 

96 

92 

93 

93 

86 

87 

88 

90 

88 

5 

MIN 

57 

53 

58 

59 

63 

66 

69 

55 

62 

62 

67 

55 

56 

60 

62 

57 

60 

60 

66 

66 

68 

66 

70 

67 

67 

69 

70 

66 

62 

61 

62 

7 

LUMBER  CITY 

MAX 

84 

84 

88 

93 

93 

92 

91 

91 

68 

89 

91 

67 

86 

99 

89 

76 

65 

85 

71 

86 

89 

94 

96 

96 

94 

95 

94 

88 

87 

88 

88 

6 

MIN 

55 

50 

54 

57 

63 

62 

68 

56 

96 

60 

68 

54 

60 

59 

58 

56 

66 

65 

63 

65 

66 

67 

70 

66 

69 

66 

69 

60 

59 

61 

4 

MACON  NB  AIRPORT 

HAX 

83 

89 

92 

91 

92 

92 

91 

65 

68 

86 

84 

66 

87 

82 

70 

82 

86 

73 

86 

89 

93 

99 

93 

90 

92 

91 

68 

87 

89 

90 

87 

4 

MIN 

56 

54 

57 

60 

66 

66 

69 

57 

62 

66 

66 

99 

60 

65 

61 

58 

61 

62 

66 

65 

69 

68 

70 

67 

68 

71 

70 

67 

65 

62 

63 

9 

MILLED6EVIU.E 

MAX 

82 

82 

87 

90 

89 

91 

90 

89 

84 

87 

85 

S3 

85 

89 

79 

73 

82 

65 

70 

85 

90 

92 

93 

94 

92 

69 

90 

86 

87 

88 

86 

1 

MIN 

53 

^2 

56 

56 

61 

64 

S3 

62 

66 

98 

56 

99 

61 

56 

57 

69 

64 

66 

67 

65 

68 

66 

66 

66 

69 

64 

60 

57 

60 

■  4 

MILLEN 

MAX 

83 

89 

91 

92 

93 

92 

69 

88 

86 

86 

84 

84 

65 

64 

77 

84 

63 

79 

79 

66 

86 

93 

94 

91 

90 

93 

92 

86 

87 

89 

87 

■  2 

MIN 

62 

55 

57 

59 

63 

66 

71 

57 

67 

61 

66 

59 

59 

64 

64 

59 

61 

66 

66 

66 

66 

66 

68 

70 

71 

71 

70 

72 

66 

62 

64 

•  4 

MONTEZUMA   1  NE 

MAX 

89 

88 

87 

89 

90 

91 

92 

89 

83 

85 

82 

83 

87 

84 

89 

85 

86 

87 

89 

89 

91 

90 

88 

69 

86 

86 

87 

68 

90 

91 

87 

■  6 

MIN 

71 

53 

54 

65 

66 

71 

70 

65 

58 

62 

67 

55 

58 

64 

66 

64 

61 

63 

66 

65 

66 

68 

69 

71 

72 

70 

67 

68 

70 

71 

65 

i2 

MONT  I  CELLO 

MAX 

81 

86 

87 

86 

89 

86 

S3 

81 

80 

82 

63 

79 

74 

83 

85 

81 

83 

86 

90 

92 

90 

67 

86 

87 

85 

86 

86 

87 

84 

7 

HIN 

48 

48 

50 

52 

57 

59 

96 

56 

63 

48 

54 

96 

97 

52 

52 

63 

60 

60 

60 

63 

61 

60 

63 

64 

61 

68 

54 

66 

•  6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

82 

90 

89 

91 

89 

89 

91 

88 

90 

92 

66 

94 

86 

89 

83 

77 

84 

84 

82 

90 

94 

95 

91 

87 

93 

94 

84 

87 

86 

88 

88 

2 

HIN 

58 

58 

64 

66 

65 

71 

65 

64 

56 

67 

54 

64 

64 

62 

62 

62 

60 

64 

67 

65 

70 

70 

67 

67 

62 

69 

68 

64 

63 

8 

NEHNAN 

HAX 

82 

84 

87 

87 

91 

87 

87 

79 

82 

79 

76 

78 

80 

77 

75 

80 

85 

S2 

65 

87 

90 

92 

91 

90 

86 

88 

87 

86 

87 

86 

64 

5 

HIN 

53 

55 

53 

58 

63 

63 

63 

50 

57 

64 

6 1 

5 1 

55 

61 

58 

58 

61 

66 

58 

62 

65 

63 

65 

62 

66 

67 

66 

64 

63 

62 

60 

1 

QUITMAN 

HAX 

89 

89 

93 

93 

96 

92 

94 

90 

89 

92 

94 

89 

83 

86 

92 

69 

93 

96 

98 

93 

87 

97 

99 

00 

96 

92 

92 

91 

8 

HIN 

55 

50 

60 

67 

66 

62 

65 

66 

55 

60 

60 

66 

66 

63 

64 

64 

63 

69 

69 

67 

71 

67 

72 

69 

68 

66 

66 

64 

1 

ROME 

HAX 

85 

90 

88 

89 

92 

88 

82 

80 

83 

79 

77 

77 

78 

76 

82 

66 

90 

89 

68 

90 

90 

95 

92 

92 

90 

89 

90 

88 

92 

92 

86 

6 

MIN 

64 

68 

60 

60 

61 

54 

57 

55 

63 

63 

63 

61 

63 

61 

61 

61 

64 

61 

62 

60 

58 

5 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

86 

86 

87 

90 

84 

81 

77 

63 

66 

76 

76 

77 

73 

79 

64 

86 

87 

82 

90 

92 

94 

91 

90 

86 

65 

87 

86 

89 

88 

84 

3 

MIN 

59 

98 

54 

67 

56 

63 

62 

63 

60 

62 

60 

63 

66 

64 

61 

62 

60 

58 

5 

3AN0ERSVILLE  4  SE 

MAX 

83 

87 

90 

90 

91 

91 

69 

85 

65 

69 

63 

S4 

69 

81 

72 

84 

66 

78 

63 

87 

91 

92 

91 

88 

68 

90 

85 

86 

87 

88 

86 

•  1 

MIN 

56 

62 

66 

68 

53 

61 

6 1 

66 

5^ 

57 

59 

99 

56 

66 

63 

66 

66 

69 

64 

66 

66 

66 

69 

70 

67 

61 

58 

61 

(6 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

MAX 

83 

86 

90 

93 

92 

91 

90 

86 

87 

66 

68 

85 

88 

88 

77 

83 

81 

83 

85 

88 

92 

94 

91 

86 

92 

93 

84 

83 

85 

85 

87 

•  2 

MIN 

50 

64 

61 

70 

57 

58 

67 

54 

54 

60 

58 

55 

68 

66 

64 

67 

66 

65 

66 

68 

66 

67 

68 

66 

66 

61 

61 

■  1 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

83 

87 

90 

94 

93 

91 

91 

86 

87 

67 

87 

66 

87 

87 

79 

82 

61 

84 

82 

89 

92 

92 

90 

87 

93 

92 

81 

84 

85 

85 

87 

•  1 

MIN 

62 

56 

63 

66 

69 

70 

62 

61 

65 

68 

59 

60 

63 

61 

53 

62 

65 

67 

67 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

65 

67 

63 

66 

64 

•  3 

SAVANNAH  BEACH   2  K 

MAX 

80 

84 

81 

84 

91 

94 

62 

84 

63 

84 

84 

86 

87 

64 

S3 

82 

77 

64 

86 

86 

92 

66 

88 

86 

87 

91 

62 

64 

86 

86 

85 

•  0 

MIN 

66 

71 

74 

68 

70 

70 

68 

64 

69 

71 

69 

74 

69 

70 

71 

70 

72 

71 

72 

69 

66 

68 

70 

69 

•  0 

SMAINSBORO 

MAX 

S3 

90 

93 

94 

93 

94 

94 

89 

88 

92 

86 

66 

66 

65 

78 

86 

85 

61 

80 

89 

93 

95 

93 

91 

93 

92 

90 

86 

87 

66 

88 

■  8 

MIN 

55 

55 

58 

60 

61 

63 

64 

59 

64 

63 

60 

58 

62 

65 

99 

58 

60 

66 

69 

67 

70 

68 

71 

69 

70 

70 

71 

65 

62 

62 

63 

•  3 

TALBOTTON 

MAX 

82 

86 

89 

89 

90 

87 

86 

82 

83 

62 

80 

60 

84 

82 

79 

77 

84 

82 

82 

85 

90 

91 

90 

86 

89 

91 

65 

86 

66 

66 

84 

•  9 

MIN 

74 

62 

99 

56 

66 

56 

72 

71 

65 

65 

67 

63 

66 

71 

68 

67 

61 

58 

62 

t7 

TALLAPOOSA  Z  NNW 

MAX 

80 

82 

85 

86 

86 

82 

80 

78 

SO 

76 

SO 

75 

76 

74 

79 

80 

82 

82 

77 

85 

88 

90 

90 

87 

86 

84 

69 

84 

85 

80 

82 

•  1 

MIN 

46 

97 

58 

62 

51 

52 

60 

58 

58 

57 

62 

58 

55 

65 

65 

61 

56 

63 

55 

•  0 

THOMASVILLE 

HAX 

87 

88 

93 

93 

93 

91 

99 

91 

92 

94 

87 

67 

91 

93 

66 

78 

85 

83 

91 

99 

96 

69 

86 

93 

98 

67 

89 

89 

91 

89 

•  9 

HIN 

57 

62 

64 

61 

61 

65 

67 

69 

56 

60 

61 

61 

66 

64 

66 

62 

64 

69 

66 

72 

70 

66 

72 

69 

68 

66 

61 

63 

■  4 

TIFTON  2  N 

HAX 

84 

84 

88 

91 

92 

90 

69 

92 

86 

68 

90 

87 

89 

66 

89 

75 

80 

86 

72 

84 

90 

94 

96 

93 

91 

94 

87 

86 

•  8 

88 

87 

■  6 

HIN 

60 

54 

60 

62 

68 

65 

67 

57 

59 

64 

69 

55 

59 

63 

64 

63 

62 

67 

62 

64 

69 

66 

70 

71 

67 

70 

65 

69 

65 

64 

63 

•  9 

TOCCOA 

HAX 

81 

86 

85 

84 

87 

87 

61 

77 

79 

76 

77 

79 

76 

76 

86 

86 

86 

63 

83 

86 

87 

92 

68 

90 

67 

88 

84 

85 

66 

86 

83 

,7 

HIN 

SO 

55 

54 

58 

60 

67 

63 

50 

54 

60 

62 

99 

94 

96 

94 

56 

58 

60 

62 

61 

62 

63 

62 

58 

64 

65 

68 

63 

63 

60 

99 

•  4 

S—  R*i«r*QC«  NolM  FoDowfng  Station  Indai 
-   75  - 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JUNE  19SS 


Day  Of  Month 


Station 

1 

g 

f 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

VALDOSTA  *  NH 

MAX 

87 

89 

93 

92 

92 

93 

S8 

90 

91 

94 

90 

87 

92 

92 

88 

82 

86 

78 

86 

95 

96 

99 

94 

89 

96 

98 

as 

91 

•2 

92 

91>0 

MIN 

52 

48 

57 

64 

58 

58 

63 

61 

56 

60 

67 

51 

53 

59 

64 

62 

61 

68 

60 

60 

60 

61 

68 

68 

63 

70 

69 

67 

64 

WARRENTON 

MAX 

SO 

86 

85 

88 

96 

90 

85 

87 

84 

85 

85 

84 

85 

36 

82 

83 

79 

SO 

85 

92 

98 

90 

90 

89 

83 

85 

SS 

88 

S6«3 

MIN 

53 

55 

58 

58 

55 

64 

69 

62 

59 

65 

54 

58 

58 

54 

56 

59 

64 

65 

67 

68 

68 

66 

64 

62 

70 

64 

S2 

60 

Sl«3 

KASMIN6T0N  2  SSW 

MAX 

67 

79 

83 

86 

74 

77 

87 

90 

92 

92 

90 

89 

89 

85 

88 

88 

MIN 

51 

47 

50 

55 

56 

61 

59 

57 

61 

61 

61 

63 

64 

59 

56 

53 

WAYCROSS 

MAX 

87 

91 

92 

90 

90 

91 

87 

89 

90 

90 

86 

88 

91 

87 

83 

83 

83 

88 

91 

96 

97 

93 

90 

96 

94 

85 

86 

87 

88 

89il 

MIN 

61 

58 

56 

61 

64 

61 

69 

62 

62 

61 

66 

58 

58 

63 

63 

64 

61 

67 

66 

66 

66 

68 

73 

71 

69 

68 

67 

69 

65 

66 

64>3 

WAYNESBORO  3  NE 

MAX 

90 

94 

92 

92 

87 

86 

63 

85 

85 

86 

82 

76 

87 

86 

71 

83 

87 

91 

93 

93 

90 

91 

91 

81 

85 

90 

S6«7 

MIN 

56 

51 

55 

57 

55 

60 

70 

55 

60 

58 

60 

56 

5« 

61 

60 

54 

57 

62 

65 

65 

67 

65 

68 

67 

69 

69 

69 

65 

67 

57 

61>2 

WEST  POINT 

MAX 

81 

87 

89 

89 

87 

86 

84 

84 

86 

81 

78 

80 

83 

76 

72 

77 

83 

82 

83 

89 

92 

89 

92 

91 

89 

91 

89 

88 

91 

86 

85)1 

MIN 

51 

52 

55 

56 

66 

65 

65 

55 

57 

66 

62 

57 

55 

60 

59 

57 

57 

57 

62 

62 

63 

63 

66 

63 

67 

69 

70 

67 

65 

58 

60j9 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

86 

89 

92 

91 

90 

91 

95 

93 

94 

89 

90 

86 

85 

78 

80 

94 

96 

98 

89 

86 

90 

96 

90 

89 

90 

90 

89i9 

MIN 

60 

60 

66 

64 

66 

69 

65 

60 

69 

68 

64 

64 

66 

62 

65 

70 

71 

72 

69 

67 

72 

69 

68 

67 

66 

6««4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


:3taQon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Ava 

AILET 

EVAP 

.30 

.29 

.28 

.26 

.28 

.40 

.28 

.15 

.27 

.30 

.29 

.20 

.06 

.24 

.26 

.03 

.15 

.16 

.27 

.28 

.16 

.25 

.20 

.24 

.30 

B7.08 

WIND 

12 

15 

6 

5 

10 

12 

13 

27 

51 

17 

5 

29 

42 

20 

16 

2 

12 

29 

4 

4 

4 

3 

4 

2 

4 

21 

8 

15 

17 

409 

ALLATOONA  DAB  2 

EVAP 

.29 

.25 

.19 

.36 

.22 

.19 

.22 

.24 

.21 

.17 

.04 

.26 

.19 

.19 

.07 

.22 

.23 

.18 

.43 

.10 

.23 

.22 

.31 

.20 

.11 

.28 

.27 

.23 

.27 

.29 

6.66 

WIND 

58 

34 

37 

40 

47 

26 

24 

59 

94 

43 

42 

65 

64 

52 

36 

35 

44 

61 

97 

23 

31 

33 

37 

31 

24 

46 

38 

47 

40 

41 

1349 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.30 

.32 

* 

• 

.58 

.28 

.00 

.33 

.18 

.18 

.15 

.30 

.17 

.31 

.17 

.21 

.36 

,  « 

.29 

.11 

.24 

.22 

.26 

.14 

.10 

.30 

.22 

.25 

.25 

.28 

6.50 

WIND 

2 

4 

5 

6 

2 

1 

4 

8 

5 

8 

3 

6 

6 

5 

6 

6 

23 

45 

19 

3 

5 

2 

2 

3 

2 

1 

10 

16 

5 

10 

223 

EXPERIUENT 

EVAP 

.30 

.26 

.30 

.28 

.26 

.30 

.22 

.29 

.36 

.29 

.11 

.29 

.27 

.14 

.10 

.14 

.18 

.27 

.18 

.24 

.17 

.30 

.27 

.32 

.28 

.25 

.23 

.28 

.29 

B7.42 

WIND 

75 

23 

20 

26 

39 

47 

50 

74 

53 

73 

60 

52 

36 

35 

24 

24 

44 

57 

18 

20 

22 

22 

43 

38 

33 

34 

30 

44 

44 

B1200 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.29 

.29 

.28 

.20 

.33 

.16 

.27 

.30 

.39 

.32 

.24 

.39 

.21 

.30 

.28 

.26 

.03 

.35 

.05 

.12 

.28 

.28 

.30 

.20 

.21 

.29 

.34 

.19 

.24 

.28 

7.67 

WIND 

17 

12 

10 

9 

19 

5 

17 

25 

45 

28 

21 

41 

12 

20 

24 

20 

2 

23 

23 

6 

9 

8 

9 

5 

18 

9 

12 

11 

16 

21 

497 

HOME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.30 

.25 

.29 

.23 

.22 

.24 

.07 

.28 

.29 

* 

* 

.45 

.22 

.18 

.08 

.21 

.23 

.29 

.33 

.13 

.25 

.23 

.32 

.36 

.21 

.32 

.25 

.23 

.24 

.28 

6.98 

WIND 

50 

18 

28 

14 

15 

19 

19 

59 

103 

20 

33 

64 

58 

40 

23 

18 

21 

33 

53 

12 

18 

18 

24 

24 

15 

38 

28 

17 

20 

18 

920 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.29 

.29 

.23 

.25 

.29 

.26 

.29 

.30 

.37 

.32 

.22 

.31 

.30 

.30 

.29 

.10 

.11 

.26 

.08 

.10 

.25 

.30 

.31 

.26 

.21 

.27 

.33 

.04 

.30 

.28 

7. SI 

WIND 

36 

12 

16 

27 

22 

15 

43 

37 

67 

42 

53 

33 

33 

39 

45 

18 

19 

62 

59 

23 

15 

32 

33 

41 

29 

34 

44 

32 

22 

32 

1015 

See  Beferenc©  Notes  Following  Stotioo  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol       1954  -  1955 


GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

ay 

une 

Total 

Normal 
July-Jiine 

AILEY 

546 

379 

205 

43 

2 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

524 

346 

217 

31 

2 

0 

ALBANY 

455 

310 

160 

23 

0 

0 

ALBANY  WB  AIRPORT 

0 

ALLATOONA  DAM  2 

749 

578 

367 

99 

5 

3 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

127 

348 

504 

513 

309 

206 

27 

1 

0 

2035 

AMERICUS  '•  ENE 

0 

0 

0 

lOA 

350 

522 

559 

349 

161 

30 

0 

0 

2075 

0 

0 

0 

172 

476 

627 

639 

492 

307 

61 

2 

0 

2776 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

0 

0 

0 

lAl 

474 

665 

659 

473 

332 

56 

3 

1 

2604 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

151 

47  8 

655 

665 

492 

317 

93 

1 

1 

2813 

2800 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

145 

460 

652 

554 

460 

304 

96 

0 

0 

2761 

2826 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

1A3 

419 

594 

639 

412 

264 

69 

1 

0 

2637 

2138 

AUGUSTA 

96 

348 

532 

566 

366 

206 

25 

0 

0 

2139 

6AIN8RI0GE 

0 

0 

0 

A7 

247 

441 

230 

141 

17 

0 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

0 

0 

0 

AS 

173 

234 

149 

11 

0 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

906 

704 

494 

231 

49 

33 

BLAKELY 

0 

0 

0 

77 

287 

463 

466 

274 

169 

20 

0 

0 

1756 

BROOKLET  1  w 

0 

90 

304 

478 

477 

281 

152 

24 

0 

0 

1606 

BRUNSWICK 

0 

0 

0 

A9 

210 

384 

387 

218 

131 

12 

0 

0 

1391 

BRUNSWICK  CAA  AP 

0 

0 

0 

72 

271 

456 

458 

290 

166 

16 

0 

0 

1731 

CAIRO   2  NNW 

0 

0 

0 

eo 

243 

439 

411 

238 

159 

13 

0 

0 

1563 

CALHOUN  EXP  STATION 

0 

0 

A 

205 

531 

765 

750 

638 

365 

64 

10 

5 

3257 

CAM ILLA 

0 

0 

0 

AO 

241 

413 

418 

228 

121 

e 

0 

0 

1470 

CAMP  STEWART 

0 

0 

0 

93 

274 

456 

473 

267 

156 

22 

0 

0 

1743 

CARLTON  BRIDGE 

745 

601 

354 

114 

7 

0 

CARROLLTON 

0 

0 

0 

2  04 

503 

668 

706 

468 

309 

61 

5 

0 

2964 

CARTERSVILLE 

0 

0 

0 

143 

407 

555 

452 

309 

44 

1 

0 

CEDARTOWN 

Q 

Q 

0 

177 

467 

692 

694 

476 

304 

61 

4 

0 

2897 

CLAYTON 

0 

0 

3 

203 

549 

759 

601 

421 

123 

26 

30 

COLUMBUS 

0 

0 

0 

83 

304 

457 

493 

320 

174 

17 

0 

0 

1846 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

130 

393 

579 

607 

365 

230 

33 

0 

1 

2358 

2396 

CORDELE 

629 

344 

175 

18 

0 

0 

LUKNLL  i  A 

3 

178 

571 

731 

731 

574 

397 

95 

17 

22 

33  19 

COVINGTON 

0 

0 

0 

142 

456 

627 

642 

449 

270 

46 

0 

0 

2632 

CUTHBERT 

0 

0 

0 

64 

261 

447 

468 

279 

161 

19 

0 

0 

1679 

DAHLONEGA 

0 

0 

0 

202 

552 

750 

731 

669 

387 

85 

8 

6 

3290 

DALTON 

790 

6S7 

402 

94 

DOUGLAS 

0 

489 

436 

268 

143 

19 

0 

0 

DUBLIN 

0 

0 

0 

104 

329 

510 

524 

331 

175 

29 

0 

0 

1998 

EASTMAN 

0 

0 

0 

75 

287 

476 

486 

295 

138 

16 

0 

0 

1773 

EXPERIMENT 

640 

444 

259 

49 

0 

0 

FITZGERALD 

0 

0 

0 

77 

264 

447 

447 

270 

141 

15 

0 

0 

1661 

FLEMING  EXP  STATION 

0 

0 

0 

112 

335 

501 

520 

315 

171 

61 

0 

0 

2006 

FOLKSTON  9  SW 

0 

0 

0 

82 

271 

287 

195 

129 

4 

0 

0 

FORSYTH  1  S 

0 

0 

0 

130 

420 

589 

612 

443 

250 

49 

0 

0 

2499 

FORT  GAINES 

0 

0 

0 

87 

309 

456 

460 

290 

172 

23 

0 

0 

1797 

FORT  VALLEY  3  E 

0 

0 

0 

113 

370 

551 

572 

383 

221 

36 

0 

0 

2260 

UM  1  INCOV  11-L.C 

0 

168 

52 

726 

542 

345 

66 

3 

3 

GLENNVILLE 

0 

0 

0 

92 

29  3 

465 

477 

270 

162 

23 

0 

0 

1782 

GREENSBORO 

0 

0 

0 

122 

406 

579 

620 

427 

260 

47 

1 

0 

2494 

GRIFFIN 

0 

0 

0 

119 

394 

696 

624 

421 

253 

36 

0 

0 

2442 

HARTWELL 

0 

0 

0 

129 

472 

666 

629 

503 

297 

45 

2 

0 

2743 

HAWK iNSVl LLE 

Q 

0 

100 

338 

521 

537 

190 

32 

Q 

2063 

MOGGAROS  MILL 

0 

0 

0 

84 

277 

479 

457 

246 

181 

9 

0 

JASPER 

0 

0 

2 

205 

543 

740 

768 

559 

364 

6 

2 

LAFAYETTE 

0 

0 

A 

179 

48  3 

687 

736 

635 

352 

90 

29 

9 

3104 

LA  GRANGE 

0 

0 

0 

145 

424 

596 

623 

411 

236 

35 

0 

5 

2475 

LOU  I SV I LLE 

113 

344 

622 

553 

208 

32 

Q 

0 

2111 

LUMBER  CITY 

524 

347 

201 

41 

1 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

114 

360 

532 

555 

353 

214 

30 

0 

0 

2158 

2049 

MILLEOGEVILLE 

660 

473 

286 

62 

3 

0 

MILLEN 

0 

0 

0 

113 

313 

507 

515 

313 

159 

19 

0 

0 

1939 

MONTEZUMA    1  NE 

Q 

0 

81 

323 

558 

537 

371 

206 

6 

0 

0 

2061 

MONTICELLO 

0 

0 

0 

179 

483 

654 

688 

498 

306 

94 

5 

0 

2907 

MOULTRIE  2  ESE 

0 

0 

0 

93 

276 

453 

431 

256 

171 

23 

0 

0 

1703 

NEWNAN 

0 

0 

0 

130 

417 

635 

631 

418 

261 

50 

0 

0 

2542 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

0 

0 

0 

141 

418 

581 

617 

QU I TMAN 

0 

0 

0 

55 

200 

400 

398 

189 

164 

7 

0 

Q 

1403 

ROME 

0 

0 

0 

149 

468 

667 

674 

476 

286 

35 

1 

0 

2756 

ROME   WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

209 

525 

750 

761 

546 

364 

77 

5 

0 

3237 

3138 

SANDERSVILLE  SE 

0 

SAVANNAH   USDA   PL  GARDEN 

0 

0 

0 

131 

349 

951 

550 

317 

198 

59 

2 

0 

2157 

SAVANNAH   WB  AP 

0 

0 

0 

107 

32  8 

511 

525 

324 

165 

40 

0 

0 

2020 

1710 

SAVANNAH   BEACH   2  N 

0 

0 

0 

61 

273 

479 

482 

322 

175 

13 

0 

0 

1805 

SU4INSB0R0 

0 

0 

0 

72 

299 

656 

336 

174 

8 

0 

0 

T»Li0TT0N 

0 

0 

0 

388 

565 

604 

380 

222 

37 

0 

0 

TALLAPOOSA   2  NNW 

0 

0 

5 

194 

527 

708 

723 

503 

335 

86 

19 

11 

3111 

Q 

0 

0 

93 

278 

456 

261 

154 

21 

0 

0 

1703 

TIl^TON   2  N 

485 

301 

191 

?.3 

0 

0 

TOCCOA 

0 

0 

0 

157 

512 

660 

654 

514 

332 

63 

4 

1 

2917 

VALOOSTA   WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

VALDOSTA  4  NW 

112 

290 

472 

456 

256 

173 

24 

1 

0 

WiRRENTON 

0 

0 

0 

133 

399 

597 

598 

399 

246 

60 

0 

0 

2424 

WASHINGTON 

120 

380 

585 

621 

455 

251 

46 

WAYCROSS 

0 

0 

0 

100 

291 

444 

461 

256 

156 

18 

0 

0 

1728 

....^NESBORO  3  NE 

0 

0 

0 

129 

376 

556 

691 

415 

24  5 

63 

2 

0 

2376 

-isT  POINT 

0 

0 

0 

139 

401 

680 

697 

408 

231 

41 

0 

0 

2397 

WOODRUFF  DAM 

0 

DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950.  COMPUTATION  OF  DEGREE  DAY  DATA  FOR  STATIONS  MAKING  MORNING  OBSERVATIONS  COMMENCED 
JANUARY  1,  1955. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DELATED  DATA 


Temperature 


No.  of  Days 

> 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Departure 
From  Norm 

Highest 

Q 

Max 

Min. 

£ 

g 

0 

a 

&i 

1  .50  or  More| 

II 
1  1 

Averag 
Minimi 

Averag 

Date 

Lowest 

ii 

(3 

Degree 

°< 

0  S 

on 

Total 

Depart; 

From  h 

Creates 

Date 

Total 

Max.  D. 
on  Gro 

Date 

or  More 

APRIL  1955 

LAFAYBTTE 

77.1 

49.4 

63.3 

3.0 

92 

18 

32 

1 

90 

3 

0 

1 

0 

3.40 

-  1 

.76 

.0 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 


Station 

Day  of  month 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SEPTEMBER  1954 
RINGGOLD 
TUKNEL  HItX 

APRIL  1955 
LAFAYETTE 

1.35 

1.28 

T 

T 

.32 

.16 
.49 

.15 

.62 

.50 
.49 

3.40 

DAILY  TEMPERATURES 

Table  S 


Station 

Day  of  month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

APRIL  1955 

LAFAYETTE 

UAX 
UIN 

75 
32 

63 
44 

78 
44 

81 
41 

70 

53 

78 
55 

69 
51 

67 
37 

73 
35 

63 
51 

78 
55 

81 
50 

72 
59 

75 
58 

80 
45 

78 
47 

91 
45 

92 
49 

91 
51 

83 

58 

73 

58 

84 
47 

80 
66 

76 
59 

83 

55 

70 
53 

75 
47 

79 
46 

81 
45 

73 
46 

77.1 
49.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  78  - 


GEORGIA 


Table  2: 


ValdOBta  4  NW 


Table  6: 


Athens  College  of  Agrl 


CORRECTIONS 
MONTH:     OCTOBER  1954 


MONTH:     DECEMBER  1954 


MONTH:     JANUARY  1955 


Delete  departure  from  normal. 


Wind  movement  31st  should  be  10;  monthly 
wind  total  957. 


Table  2: 


Montezuma  1  NE 


Table  2: 


Balnbr Idge 


Table  3: 


Balnbr Idge 


Table  2: 


Quitman 


Table  2: 


Valdosta  4  NW 


Table  3: 


La  Grange 


Table  3: 


Lexington 


Table  5: 


Quitman 


Table  5: 


Valdosta  4  NW 


Table  2: 


Quitman 


Table  2: 


Southern  Division 


Table  2: 


State 


Table  5: 


Quitman 


MONTH:     FEBRUARY  1955 


MONTH:     APRIL  1955 


MONTH:     MAY  1955 


Precipitation  departure  from  normal  should 
be  deleted. 


Total  precipitation  should  be  2.07; 
departure  from  normal  -2.47. 


Precipitation  total  on  the  5th  should  be 
0.     Monthly  total  2.07. 


Average  minimum  temperature  should  be 
57. IM;  average  temperature,   70. OM; 
departure  from  normal  +2.4. 


Average  minimum  temperature  should  be 
53.9,  average  temperature  should  be  68.5. 


Delete  precipitation  amount  on  24th. 
Precipitation  on  the  24th  should  be  .12. 


Correct  minimum  temperatures  as  follows: 
4th,   50;  5th,   52;  lOth,   55;  15th,  54; 
17th,   55;  27th,   52;  28th,   50;  30th,  51. 
Average  minimum  temperature  should  be 
57. IM. 


Minimum  temperature  on  30th  should  be  52, 
average  minimum  temperature  should  be  53.9. 


Average  minimum  temperature  should  be  61.3; 
average  temperature,  75.3;  departure  from 
normal  +0.5;  lowest  temperature  45  on  1+. 


Average  temperature  should  be  75.5. 


Average  temperature  should  be  73.7; 
departure  from  normal,  +1.6. 


Correct  minimum  temperatures  as  follows: 
1st,  45;  2nd,   47;   3rd,  45;   5th,   57;   6th, 59; 
7th,   57;  8th,   62;   9th,   62;   10th,   68;  12th, 
65;  14th,   61;  15th,   56;  18th,   60;  19th,  62; 
22nd,   62;  23rd,   65;  29th,  63.  Average 
minimum  temperature  should  be  61.3. 


-  79  - 


STATION  INDEX 


Station 

j  Index  No.  j 

County 

;  Drainage  X  1 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

PrecipJ 

ABBEVILLE 

WILCOX 

GEORGE  W.  DOWDY 

AOAIRSVILLE 

BARTOW 

HARVEY  C.  MOTT 

0063 

16 

31 

OS 

83  25 

240 

9A 

BfiOO<S  ALDERMAN 

3 

0090 

10 

32 

11 

82  34 

250 

BA 

JAMES  A.  STACY 

2  3  5  6 

ALAPAHA  EXP  STATION 

6ERR 1  EN 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY 

DOUGHERTY 

FRANK  5.  ORTON 

ALLATOONA  DAM  2 

BARTOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

13 

31 

32 

82  31 

196 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

AMERICUS  4  ENE 

0253 

6 

32 

06 

84  10 

476 

6P 

7A 

BLANCHE  S.  RHYNE 

2  3  5 

7 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

SUMT  E  R 

U  OF  GA  EXP  STA  NRS 

ATHENS 

CLARXE 

PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 

CLARKE 

EDDIE  L.  REESE 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0435 

10 

33 

57 

83  19 

798 

MID 

BA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

ATLANTA  W6  AIRPORT 

0431 

6 

33 

39 

34  25 

97  7 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUGUSTA  W6  AIRPORT 

RICHMOND 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA 

RICfWOND 

FRANK  K.  MYERS 

BAINBRIOGE 

DECATUR 

SIDNEY  R.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

3 

0746 

12 

34 

55 

64  51 

724 

8A 

HENRY  E.  WARMACK 

3 

HENRY  C.  HEARN 

BLACKBEARD  ISLAND 

MC  INTOSH 

U.S. FISH  V  WLDF  SVC 

2  3  5 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5 

0979 

6 

31 

23 

84  56 

300 

7P 

7P 

DR.   J.   G.  STANDIFER 

2  3  5 

7 

1029 

7 

34 

53 

84  17 

1560 

5A 

3 

MRS, GWENDOLYN  BROWN 

3 

BHASSTOWN  BALD 

TOWNS 

TVA-147 

3 

BROOICLET  1  W 

BULLOCH 

W,  C.  CROMLEY 

2  3  5 

1340 

2 

31 

09 

81  29 

14 

5P 

5P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

7 

1345 

2 

31 

09 

81  23 

14 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7  C 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

BURTON  0AM 

RABUN 

GUY  W.  RUCKER 

BUTLER 

TAYLOR 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81  56 

118 

6A 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JH 

3 

1463 

8 

30 

54 

84  13 

265 

J.  0.  BELCHER 

2  3  5 

7 

GORDON 

% 

6P 

NW  GA.    EXP.  STATION 

2  3  5 

CAMILLA 

MITCHELL 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

POST  ENGINEERS 

2  3  5 

CANTON 

1595 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84  29 

894 

7A 

C  .  B.  TEASLEY 

3 

C 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

14 

34 

04 

82  59 

450 

9A 

8A 

J.  D.  MOORE 

2  3  5 

7 

JOHN  W.  CARROLL 

CARHOLLTON 

CARROLL 

CITY  OF  CAHRQLLTON 

2  3  5 

CARTERS 

MURRAY 

RALPH  M.  MESSER 

3 

1665 

6 

34 

09 

84  4B 

736 

6P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILLE     2  3  5 

7 

CARTERSvlLLE  3  sW 

1670 

5 

34 

09 

94  50 

685 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

3 

WILLIAM  W.  BARNET 

CEDARTOWII 

POLK 

CHARLES  fi.  BRUMBY 

2  3  5 

CHATSWORTM  1  W 

MURRAY 

WILLIAM    L.  ELROD 

3 

1906 

18 

34 

55 

S5  16 

789 

5P 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

3 

CMOESTOE 

1927 

7 

34 

48 

63  54 

1900 

BA 

TVA-670 

JARRELL  H,  BREWER 

2  3  5 

CLERMONT  3  SW 

HALL 

JOHN  E.  OU ILL  IAN 

CLEVELAND 

WHITE 

MARY  L.  SUTTON 

3 

2161 

3 

32 

26 

84  59 

250 

5P 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2  3  5 

7 

2166 

3 

32 

31 

64  56 

385 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

C.  R.  SMITH 

3 

COOLIDGE 

THOMAS 

C.  W.  ELLINGTON,  JR 

COOPER  GAP 

LUMPKIN 

HARRY  M.  BUTLER 

2266 

6 

31 

58 

63  47 

345 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMJM 

2  3  5 

7 

2283 

*9 

34 

31 

83  32 

1470 

6P 

7A 

RADIO  STATION  WCON 

2  3  5 

COVINGTON 

NEWTON 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5 

CUMMING  1  N 

FORSYTH 

MILES  M.  WOLFE 

3 

CUfiflVVlLLE  2  WNW 

GORDON 

JOSEPH  6.  DAVIS 

3 

CUTM8ERT 

2460 

RANDOLPH 

12 

31 

46 

84  47 

461 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  6 

7 

DAHLONEGA 

2475 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

63  59 

1619 

7P 

BA 

MISS  EMILY  GARLARD 

2  3  5 

'' 

PAULD ING 

KENNETH  HAMMOND 

3 

DALTON 

WHITFIELD 

JOHN  E.  MC  LELLAN 

2  3  5 

DANBuRG  6  NNE 

LINCOLN 

M.    IRENE  DUSOSE 

DAWSON 

2570 

6 

31 

46 

84  27 

355 

7A 

S.  W.  KENNEY 

3 

DAWSONVILLE 

2578 

DAWSON 

5 

34 

25 

84  07 

1375 

ft* 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

C 

DIAL  POST  OFFICE 

FANNIN 

TVA-633 

3 

DOCTORTOWN  1  W5W 

WAYNE 

fi.  C.  THOMPSON 

3 

DOLES 

WORTH 

JOHN  R.  RUSS 

DONAlSONVILLF  3  w 

2736 

SEMINOLE 

6 

31 

02 

64  55 

139 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

2763 

13 

31 

30 

82  51 

245 

6P 

\l 

RADIO  STATION  WDMG 

2  3  5 

7 

OOUGLASVI LL  £ 

2791 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

64  45 

1219 

8A 

LECWA  6.  THOMPSON 

3 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32 

35 

61  43 

103 

SA 

B.  H.  EVANS 

3 

DUBLIN 

2639 

LAURENS 

9 

32 

33 

82  55 

255 

6P 

8A 

W.  LEG  SCARBOROUGH 

2  3  5 

2844 

LAURENS 

9 

32 

32 

82  54 

190 

MID 

CITY  OF  DUBLIN 

2966 

9 

32 

12 

83  11 

376 

5P 

5P 

CITY  OF  EASTfAN 

2  3  5 

3028 

CALHOUN 

31 

34 

84  44 

295 

MIC 

DAN  W.  hAMMACK 

C 

ELBERTOfJ 

3060 

ELBERT 

14 

07 

82  52 

690 

JOHN  H.  BAKER 

ELLIJAY 

3115 

CILHER  ' 

12 

34 

42 

84  29 

1300 

BA 

A,  D.  DOVER 

3 

EMBRv 

3147 

PAULDING 

17 

33 

52 

84  59 

1200 

6A 

MISS  JANETTE  ALLGOOD  3 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

16 

84  17 

925 

lOA 

lOA 

DR.  R.  H.  WEBSTER 

2  3  5  6 

7 

f AIHMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34 

26 

84  42 

735 

8A 

DYWPLF  D.  WARMACK 

3 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30 

41 

82  34 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

FIELDS  CROSS  ROADS 

33P3 

FULTON 

5 

34 

07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

c 

FITZGERALD 

3366 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  6 

7 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

34 

51 

84  30 

TVA-109 

3 

C 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81  24 

19 

SOIL  COMSERV.  SVC 

2  3  5 

7  C 

FLINTSTOfJE 

3427 

WALKER 

18 

34 

66 

85  21 

710 

5P 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

FOtKSTCN  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

16 

30 

62  02 

20 

lOA 

FRANK   H,  DAVIS 

3 

C 

FOLKSTCTi  9  SW 

3466 

CHARLTON 

15 

30 

82  06 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  5 

FORSYTH  1  S 

3  606 

MONROE 

9 

33 

01 

83  67 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  5 

FORT  GAINES 

3616 

CLAY 

3 

31 

36 

86  03 

340 

6P 

MRS.  M/iYME  R.  HAYES 

2  3  5 

1  1-ALTAMAHA,  2-ATLANTICi  3-CHA7TAH00CH;E i  4-COOSA j  5-ETOWAK;  6-FLINTi  7-HIWASSEE!  6-C 
15-ST .   MARY,      16-SUWANEE ;      1 7-TALLAP005A ,  18-TENNESSEE 


GEORGIA 
JUNE  1955- 


Station 

d 

S 

County 

O 

.| 

H 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

1 

FORT  VALLEY  3  E 

3644 

PEACH 

9A 

OLIVER  I  SNAPP 

2  3  5  7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

COUNTY  AGENT 

3 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

63  50 

1254 

6P 

BA 

SAM  S .  HARBEN 

2  3  5  7 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  55 

175 

7P 

W.   C.  BARNARD 

2  3  5  7 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  3  5  7 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

eA 

HORACE  D.WEST6R00KS 

2  3  5  7 

HARR IS 

32  45 

B4  56 

660 

MID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

33  14 

84  34 

84  0 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

C 

HARTWELL 

SAMUEL  A,  VERNER 

2  3  5  7 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

R,  A,  MC  LENDON 

2  3  5  7 

HAZLEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

I 

M^D 

WOODROW  W.  BROWN 

C 

HEMP-TCWN  GAP 

4243 

UNION 

34  52 

84  06 

2100 

SA 

TVA-131 

3 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

7 

34  57 

83  46 

1950 

7A 

TVA-151 

3 

H0G6ARDS  MILL 

4388 

BAKER 

6 

BA 

EMORY  UNI  FLO  STA 

2  3  5  6  7 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

GA.  POWER  COMPANY 

c 

JASPER 

4648 

PICKENS 

5 

BA 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  6      7  C 

31  37 

81  53 

100 

MID 

A.  C.  MAYERS 

C 

JOHNTOWN 

DAWSON 

5 

34  31 

B4  17 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 

c 

J0NE5B0R0 

930 

£.  J.  SWINT,  SR. 

3 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

IB 

8A 

TVA-722 

KINGSTON 

4654 

BARTOVf 

SL'SAN  MCO.  hargis 

3 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

85  17 

810 

6P 

7A 

JOHN  R.  beavers 

2  3  5      7  C 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

85  02 

740 

6P 

BA 

PAUL  6.  SMITH 

2  3  5      7  C 

LEXINGTON 

5166 

OGLETHORPE 

14 

8A 

MRS. SIDNEY  E.STEVEN 

3  C 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINCOLNTON 

6204 

LINCOLN 

14 

eA 

JAMES  W.  8LACKWELL 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

TOWNS 

34  56 

83  39 

2200 

8A 

TVA-153 

3 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

1 1 

33  00 

82  24 

337 

6P 

NES8IT  BAKER 

2  3  5      7  C 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  5  7 

LUMPKIN 

5394 

STEWART 

3 

R.  U.  MITCHELL 

c 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

MAYSVILLE 

JACKSON 

34  15 

83  34 

920 

EARL  L.  SAILERS 

3 

MIDVILLE 

32  60 

82  14 

186 

MRS.    E.   e.  KING 

3 

M ILLEDGEVI LLE 

BALDWIN 

H.  LOUIS  HORNE 

2  3  5  7 

MILLEN 

5832 

JENKINS 

11 

MARK  G.   MC  COMB 

2       6  7 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

6 

7A 

H.  W.  COLLINS 

2  3  5  7 

MONT  I CELLO 

33  16 

83  41 

590 

6P 

7A 

BENJAMIN  G.  JONES 

2  3  5  7 

MOULTRIE  2  ESE 

COLQUITT 

16 

31  10 

83  45 

340 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

2  3  6  7 

L.  G.  REYNOLDS 

3 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

8A 

TVA-135 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

7A 

JAMES  0.  HARDIN,  JR 

2  3  5 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

6360 

&AKER 

6 

31  17 

84  37 

162 

MID 

EMORY  UNI  FLD  STA 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

34  42 

64  13 

2050 

8A 

TVA-II? 

NORCPOSS  4  N 

6WINNET 

3 

as 

MRS.  M.  H.  DEMPSEv 

NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

GA 

TVA-.573 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

MID 

COUNTY  ^GENT 

C 

T276 

BROOKS 

16 

30  47 

63  33 

180 

6P 

6P 

MRS.HOSSIE  C .  JONES 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

84  57 

650 

7A 

TOBE  0.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7469 

CATOOSA 

18 

6A 

TVA-721 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

18 

TVA-669 

ROME 

7600 

FLOYD 

eA 

WILLIAM  M.  TOWERS 

;  3  5  7 

ROME  6  SW 

7605 

FLOYD 

34  10 

85  16 

700 

MID 

J.M,  MONTGOMERY,  JP 

c 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

637 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6  7  C 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

7B4Z 

CHATHAM 

2 

P.  A,  6ISSETT 

2  3  5  7 

SAVANNAH  WB  AP 

7647 

CHATHAM 

2 

U.S.  WEAT^€F  BUREAU 

2  3  5      7  C 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

6P 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5  7 

SPARTA  2  NNW 

6223 

HANCOCK 

11 

33  18 

62  69 

650 

MID 

WILLIAM  M.  WARREN 

3  C 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

1  2 

34  47 

64  16 

2300 

BA 

TVA-1 1 1 

3  C 

SUCHES 

8414 

UNION 

8A 

TVA-llS 

3 

SUMMERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

SWAINSBORO 

6496 

EMANUEL 

U 

5P 

C.   H.   MC  HILLAN 

2  3  5  7 

SWEET  GUM 

8504 

FANNIN 

34  58 

84  13 

1800 

EA 

TVA-129 

3  C 

SYLVANIA 

8517 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  36 

210 

HID 

CITY  WTR  t  LT  DEPT 

C 

TALBOT TON 

8535 

TALBOT 

6 

84  32 

8A 

L.  R.  MINER,  SR. 

2  5  5  7 

TALLAPOOSA  2  NNW 

6647 

HARALSON 

33  46 

65  18 

1000 

6P 

MPS.  MAUD  M.  HAGOOO 

2  3  5  7 

TAYLORSVILLE 

6600 

BARTOW 

6 

34  05 

84  59 

710 

7A 

DR.  W.  K.  COUSINS 

3 

THE  HOCK 

8657 

UPSON 

32  58 

84  14 

800 

MID 

CECIL  HARRIS 

C 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

6 

30  51 

83  59 

276 

6P 

MRS. SARAH  P,  PORTER 

2  3  5  7 

TIFTON  2  N 

8703 

TIFT 

16 

31  28 

83  32 

370 

8A 

FREE  BELL 

2  2  5  6  ' 

TITUS 

8732 

TOWNS 

34  57 

63  36 

2180 

8A 

TVA-574 

3 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

14 

34  3  6 

83  19 

1045 

6P 

RADIO  STATION  WLET 

2  3  5  7 

TRAY  MOUNTAIN 

8B06 

TOWNS 

34  48 

83  42 

8A 

TVA-154 

3  C 

TUNNEL  HILL 

8864 

WHITF I  ELD 

16 

34  52 

85  C2 

660 

TVA-392 

3 

VALDOSTA  4  NW 

8974 

LOWNDES 

16 

30  £2 

83  20 

265 

6P 

6P 

GEORGE  6.  COOK 

2  3  5      7  C 

WALE SKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1100 

7A 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

3 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

U 

33  24 

82  40 

50C 

5P 

BA 

L.  MONROE  CASON 

2  3  5  7 

WASHINGTON  2  SSW 

91  57 

WILKES 

33  43 

82  44 

.520 

6P 

6A 

ETHAN  A,  BROWN 

2  3  6  7 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

OCONEE 

10 

33  62 

83  26 

750 

MID 

AGS  RESEARCH  SVC 

C 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

!3 

31  13 

62  22 

140 

6P 

eA 

JOHN  J.  T060LA 

2  3  6  7 

WAYNESBORO  3  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

81  58 

250 

CITY  OF  WAYNESBORO 

2  3  5  7 

WEST  POINT 

32  52 

85  11 

675 

6P 

BA 

J.   SMITH  LANIER 

2  3  6  7 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARRCW 

10 

3:  58 

83  43 

975 

MID 

CO  FORESTRY  UNIT 

C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

64  35 

800 

8A 

ALVIN  A.  SIMS 

3 

WOnORUFF  DAM 

9519 

DECATUR 

6 

30  43 

84  52 

230 

5P 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5      7  C 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

BA 

W.  G.  BOOTH 

3 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

34  56 

83  51 

1920 

BA 

TVA-1 46 

3 

NEW  STATIONS 

SANDEfiSVILLE  4  SE 

7777 

WASHINGTON 

n 

32  57 

82  46 

410 

6P 

6P 

DAVID  M.  HOLMES 

2  3  5  7 
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GEORGIA  -  JULY  1955 
WEATHER  SUUMARY 


GENERAL 

Unusually  frequent  thunderstorms,  copious  rainfall, 
and  near  normal  temperatures  characterized  the 
month's  weather. 

Practically  all  of  the  precipitation  fell  as  thunder- 
showers,  averaging  well  over  an  Inch  above  the  long- 
term  expectancy  for  the  State.     Individual  amounts 
varied  considerably,  as  is  typical  of  thundershowers , 
but  divisional  distribution  varied  only  from  5,94 
Inches  in  the  Northern  to  7.65  inches  in  the  Southern 
Division.     Monthly  totals  ranged  from  1.51  inches  at 
Brunswick  CAA  Airport  to  14.47  inches  at  Tray  Moun- 
tain.    The  latter  station  also  measured  the  greatest 
daily  amount,   5.56  inches  on  the  24th.     Rain  gages 
only  a  few  miles  from  the  more  noteworthy  dry  spots, 
Brunswick  CAA  Airport  and  Athens,  received  consider- 
ably larger  amounts  than  those  stations,  emphasizing 
the  spotty  nature  of  thundershowers. 

Temperatvires  averaged  very  close  to  the  long-term 
figure  for  the  State  as  a  whole.     Extremes  were  not 
unusual,  ranging  from  48°  at  Blairsville  Exp  Station 
on  the  1st  to  105°  at  Eastman  on  the  8th.  However, 
the  number  of  days  with  90°  or  higher  varied  widely  - 
from  3  at  Clayton  to  29  at  Valdosta  4  NW  and  Waycross. 

Sunshine  was  considerably  below  normal  in  the  Atlanta 
and  Macon  areas,  while  daytime  cloudiness  generally 
ranged  from  slightly  to  moderately  more  than  usual 
over  the  entire  State. 

WEATHER  DETAILS 

Atmospheric  pressure  patterns  kept  the  State  under 
the  influence  of  warm  moist  air  of  Tropical  origin 
during  virtually  the  entire  month.     This  resulted  in 
unusually  stable  temperatures,  adhering  rather  close- 
ly to  the  usual  day  and  night  expectancies,  and 
appreciably  greater  than  usual  frequency  of  thunder- 
storms . 

There  were  no  general  storms.     Rainfall  occurred  as 
showers  or  thundershowers  which  were  widespread  and 
rather  frequent  after  the  3rd.     Nearly  all  of  the 
month's  thunderstorms  were  of  a  local  nature  and  not 
associated  with  frontal  passages, 

WEATHER  EFFECTS 

The  frequent  showers  during  the  month  were  favorable 
for  crop  growth  but  drier  weather  was  needed  to  com- 
plete maturing  and  for  harvesting,  particularly  for 
cotton,  tobacco,  peanuts,  pecans,  and  hay  curing. 
Although  the  frequent  showers  benefited  cotton  growth, 
they  also  favored  boll  weevil  infestation  and  hamper- 
ed control  of  this  pest.     Tobacco  was  mostly  in  good 
condition  with  good  yields  indicated  from  the  harvest 
which  was  80-90%  completed  at  the  month's  end.  Pecans 
were  fairly  good  but  needed  drier  weather  for  proper 
development  of  the  extremely  short  crop  this  year. 
Pecan  production  was  estimated  at  less  than  20%  of 
normal  due  to  the  March  freeze  damag;^ ,     The  corn  crop 
was  reported  good  to  excellent  and  was  said  to  be  one 
of  the  best  in  many  years.     Sweet  potatoes  were  un- 
usually good  with  some  early  harvesting  under  way. 
Truck  and  vegetables  were  maintained  in  very  good 
condition  by  the  frequent  showers  with  harvesting 
well  past  its  peak  for  the  current  season.  Harvest 
of  watermelons  and  cantaloupes  neared  completion  with 
consistently  good  quality  and  high  yields.  Sugar 
cane  continued  in  good  condition  with  some  cutting 
and  processing  in  progress.     Pastures  were  lush  and 
furnishing  ample  grazing,  and  the  outlook  was  good 
for  hay  crops.     As  far  as  known,  there  will  be  no 
fruits  this  year  d'e  to  the  March  freeze. 


According  to  the  U.  S.  Geological  Survey,  stream- 
flows  in  southern  Georgia  continued  far  below  nor- 
mal, while  in  the  northern  section  flows  were  about 
normal  to  slightly  below. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  following  report  of  damaging  storms  is  listed 
by  date  of  occurrence, 

4th,  2  P.M.,  Sparta:     A  windstorm,  accompanied  by 
heavy  rains,  blew  down  many  trees,  electric  and 
telephone  lines,  disrupting  utility  services  and 
auto  traffic;  and  damaged  many  roofs  and  windows. 
Total  damage  was  estimated  at  $5,000. 

8th,  7-8  P.M.,  Columbus:     A  local  thunderstorm  with 
heavy  rain  and  frequent  lightning  strikes  caused 
numerous  minor  damages  to  buildings,  trees,  and 
utility  services.     Several  streets  were  temporarily 
flooded  by  the  heavy  rain. 

19th,  afternoon:     Thunderstorms  with  high  winds, 
lightning,  and  rain  caused  numerous  but  mostly  light 
to  moderate  damages  to  buildings,  trees,  and  utility, 
lines  in  Columbus  and  in  the  southeastern  area  of  ' 
McDuffie  County  extending  into  extreme  western 
Columbia  County  where  hail  occurred  at  Oearing, 
Crop  damage  was  small. 

20th,  western  Pickens  County:     Scattered  afternoon 
thunderstorms  between  Ludville  and  Talking  Rock  re- 
sulted in  considerable  wind  and  hail  damage  to 
timber  and  crops  in  the  Ludville  area.  Property 
damage  was  mostly  minor  but  crops  suffered  several 
thousand  dollars  damage. 

28th,  La  Grange:     An  electrical  storm  during  the 
early  evening,  accompanied  by  heavy  rain,  caused 
one  minor  injury  and  property  damage  estimated  at 
less  than  $500,     Utility  services,   including  more 
than  300  telephones,  were  knocked  out  temporarily, 
and  streets  and  sewers  were  filled  with  water  and 
debris . 

29th,  Bowdon :     An  afternoon  thunderstorm  caused 
probably  $5,000  damage  when  a  partially  constructed 
building  collapsed  after  it  was  struck  by  lightning 
and  Its  foundation  was  undermined  by  heavy  rain. 

29th,  afternoon,  Vienna:     Lightning  struck  a  home, 
causing  moderate  damage  to  roof,  wiring  and  electri- 
cal appliances. 

30th,  3  P.M.,  Cairo:     Lightning,  rain  and  wind 
heavily  damaged  telephone  lines  and  equipment,  dis- 
rupting service  throughout  the  city  for  7  hours  or 
longer.     Damage  was  considerable  but  unestimated, 
about  a  week  being  required  to  complete  repairs. 

31st,  afternoon,  Vienna:     High  winds,  accompanying 
a  thunderstorm,  blew  a  large  oak  tree  onto  a  barn,  , 
damaging  it  and  an  automobile  with  losses  probably 
as  much  as  $1,000. 

FLOODS 

Excessively  heavy  thunderstorm  rains  flooded  the 
streets  of  La  Grange  on  the  afternoon  of  the  11th,  i 
causing  considerable  damage.     Choked  sewers  were  ! 
inadequate  and  water  was  3  feet  or  more  deep  in 
some  streets,  rushing  into  basements  and  other  low 
places.     A  number  of  roads  and  real  estate  develop- 
ment lots  were  badly  washed,  and  several  roofs 
collapsed.  -  J,  E.  Stork 
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58 
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80.1 

101 

40 

5.39 
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106 

57 

5.31 

1944 

79.0 

103 

49 

5.29 

1945 

79.8 

103 

53 

7.41 

1946 

79.4 

99 

51 

5.38 

1947 

77  .6 

100 

45 

3.20 

1948 

80.4 

103 

53 

7.89 

1949 

80.7 

103 

59 

5.66 

1950 

78.4 

101 

43 

6.95 

1951 

80.6 

105 

49 

5.19 

1952 

82.4 

112 

45 

2.87 

1953 

80.0 

102 

46 

6.98 

1954 

82.5 

107 

49 

3.50 

1955 

80.3 

105 

48 

7.02 

All 

Years 

80.3 

5.83 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  folloving  Station  »  '^tx 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
JULY  1955 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Normal 

« 

s 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

o 
O 

Snow,  Sleet,  Hail 

No 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

s 

^  i 

5  » 

bl 

Total 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM  2 

AM 

89.0 

69.2 

79.1 

96 

5 

62 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

5.57 

1.11 

13 

.0 

0 

12 

ATHENS 

87.8 

69.7 

78.8 

- 

7 

95 

4 

60 

1 

0 

10 

1.79 

3 

.22 

■  38 

30 

.0 

0 

7 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

90,9 

66.3 

78.6 

- 

1 

2 

99 

3+ 

56 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

4.05 

,20 

,78 

24 

.0 

0 

9 

AlHtixb   Wo  AlKKUKI 

90.6 

6 

99 

6  2 

2 

20 

0 

0 

0 

26 

12 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

ee.o 

70.2 

79.1 

_ 

4 

96 

4 

66 

1 

n 

12 

0 

0 

0 

6.52 

2 

,11 

1,15 

6 

.0 

0 

14 

SLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

85.5 

63.4 

74,5 

1 

0 

91 

5+ 

48 

1 

■  0 

7 

0 

0 

0 

7.74 

2 

,24 

2,02 

11 

.0 

0 

13 

CALHOUN  EXP  STATION 

89.4 

67,3 

78.4 

97 

4 

55 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

3.50 

,78 

7 

.  0 

0 

11 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

91.3 

67,5 

79.4 

? 

99 

6 

54 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

6.58 

1 

.92 

1,18 

14 

.0 

0 

12 

CARTERSV I LLE 

91.6 

69.1 

80.4 

2 

7 

99 

4+ 

61 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

4 . 24 

- 

•  54 

.83 

7 

.  0 

0 

9 

CEOARTOWN 

90.9 

68.6 

79.8 

5 

97 

3  + 

58 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

5.96 

1 

.57 

1.8S 

21 

.0 

0 

11 

CLAYTON 

86.1 

65.3 

75.2 

9 

92 

28 

54 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

0.53 

2 

.57 

1.60 

21 

.0 

0 

19 

CORNELIA 

86.7 

63.8 

75.3 

_ 

1 

8 

94 

29 

54 

1 

0 

7 

0 

0 

0 

8.77 

2 

.86 

2.00 

26 

•  0 

0 

13 

OAHLONEGA 

88.2 

66.7 

77.5 

1 

5 

99 

2 

60 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

9.09 

3 

.04 

1.73 

21 

.0 

0 

16 

OALTON 

AM 

GAINESVILLE 

89.8 

67.9 

78.9 

1 

3 

97 

4+ 

58 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

3.85 

- 

1 

.57 

1.03 

22 

.0 

0 

7 

HARTWELL 

93.1 

69.1 

81,1 

1 

7 

102 

4 

59 

1  + 

0 

26 

0 

0 

0 

4.98 

,10 

1,55 

29 

.0 

0 

10 

JASPER 

AM 

87.7 

66,5 

77.1 

- 

19 

61 

1  + 

0 

10 

0 

0 

0 

5.90 

.63 

1.32 

•J 

.0 

0 

14 

LAFAYETTE 

89.9 

65.1 

77.5 

_ 

1 . 

3 

96 

27+ 

S3 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

3.01 

_ 

2 

10 

.0 

0 

ROME 

94.3 

68.8 

81.6 

2. 

0 

100 

4+ 

58 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

3.01 

- 

1 

.38 

1.03 

21 

.0 

0 

e 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

90.9 

69.1 

80.0 

0 

98 

29 

58 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

2.77 

- 

1 

.94 

.96 

16 

.0 

0 

8 

TALLAPOOSA  2  NNW 

88.0 

66.1 

77.1 

8 

94 

3  + 

58 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

7.05 

1 

.80 

1.71 

6 

.0 

0 

14 

TOCCOA 

89.5 

67.9 

78.7 

4+ 

56 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

10.16 

4 

.45 

1.35 

.0 

0 

14 

WASHINGTON  2  SSW 

90.4 

66.8 

78.6 

- 

1. 

9 

98 

5 

51 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

8.02 

2 

•  69 

3.00 

13 

.0 

0 

15 

DIVISION 

78.5 

5.94 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

91.8 

70,7 

81.3 

- 

2 

97 

3+ 

58 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

3.96 

- 

1 

.25 

1.76 

12 

.0 

0 

5 

AUGUSTA 

92.2 

70,8 

81.5 

2 

98 

18 

64 

1+ 

0 

23 

0 

0 

0 

4.96 

- 

■  43 

1.26 

13 

.0 

0 

6 

BROOKLET  1  W 

90.6 

60,8 

78.7 

- 

3. 

2 

98 

28 

62 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

6.43 

.'55 

1  .44 

10 

.0 

0 

11 

CARROLLTON 

89.0 

67,7 

78.4 

6 

94 

19 

6 1 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

6.65 

2 

.07 

2.63 

6 

.  0 

0 

8 

COLUMBUS 

91 .9 

71,3 

81.6 

2 

97 

19 

68 

1+ 

0 

28 

0 

0 

0 

9.50 

3 

•  58 

2.00 

11 

.0 

0 

13 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

90.4 

70,9 

80.6 

- 

3 

97 

4 

68 

2  + 

0 

20 

0 

0 

0 

12.15 

6 

.23 

3.99 

25 

.0 

0 

16 

COVINGTON 

91.0 

68,8 

79.9 

- 

1 

98 

4+ 

62 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

6.36 

1 

.43 

1.99 

20 

.0 

0 

10 

DUBLIN 

92.8 

71,4 

82.1 

o 

98 

17+ 

67 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

10.92 

5 

1  10 

3.60 

30 

.0 

0 

11 

EXPERIMENT 

AM 

88.7 

69,5 

79.1 

0 

96 

20 

66 

6 

13 

0 

0 

0 

10.92 

6 

.12 

1.83 

24 

14 

FORSYTH  1  S 

89.4 

68.9 

79.2 

96 

19 

65 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

'1.62 

.67 

25 

.0 

0 

10 

FORT  VALLEY  3  E 

90.8 

69.8 

80.3 

- 

4 

99 

19 

66 

1  + 

0 

20 

0 

0 

0 

4.91 

- 

.51 

1.51 

30 

.0 

0 

12 

GREENSBORO 

90.6 

70.3 

80.5 

7 

99 

4 

64 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

7.42 

2 

.06 

1.50 

12 

.  0 

13 

GRIFFIN 

89.5 

70.2 

79.9 

1 

96 

4+ 

67 

1 

0 

16 

0 

0 

10.62 

5 

.14 

1.95 

24 

,0 

0 

16 

LA  GRANGE 

89.8 

68.7 

79.3 

2 

97 

4 

66 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

12.89 

7 

■  78 

2.35 

29 

,  0 

0 

11 

LOUISVILLE 

92.9 

71.0 

82.0 

1. 

1 

98 

3  + 

63 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

4.83 

■ 

■  52 

1.40 

14 

,0 

0 

10 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

91.5 

71,4 

81.5 

- 

9 

99 

4 

68 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

2.83 

- 

2 

.51 

1,04 

3 

,0 

0 

6 

MILLEDGEVILLE 

AM 

91.1 

68,8 

80.0 

- 

1 

5 

59 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

3.75 

2 

•  11 

1.10 

7 

,0 

0 

13 

MILLEN 

91.2 

71,3 

81.3 

- 

97 

16  + 

64 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

4.91 

- 

1 

.13 

2.40 

20 

.0 

0 

10 

MONT  I CELLO 

89.5 

67,3 

78.4 

1 

28 

58 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

7.22 

1 

•  99 

1.69 

14 

.  0 

1  \ 

NEWNAN 

90.2 

68,6 

79.4 

_ 

3 

98 

4 

66 

1+ 

0 

17 

0 

0 

0 

4.22 

- 

•  99 

1.09 

26 

•  0 

0 

9 

SANDERSVILLE  *  SE 

90,3 

69,9 

80.1 

96 

19 

62 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

7.70 

1,69 

5 

T 

0 

13 

SWAINSBORO 

91.9 

70.9 

81.4 

98 

18 

65 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

5.32 

1,11 

20 

.0 

0 

12 

TALBOTTON 

89.1 

69,2 

79.2 

- 

9 

96 

3 

64 

1(1 

0 

18 

0 

0 

0 

9.45 

3 

•  98 

1,39 

10 

•  0 

0 

14 

WARRENTON 

90.1 

69,6 

79.9 

6 

96 

3 

65 

1+ 

0 

19 

0 

0 

0 

5 . 77 

•  50 

1,12 

6 

.  0 

11 

WAYNESBORO  3  NE 

AM 

92.4 

70,2 

81.3 

2 

96 

4+ 

61 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

4.42 

1 

•  28 

1,43 

13 

.0 

0 

5 

WEST  POINT 

89.5 

69,5 

79.5 

- 

1 

0 

96 

4 

65 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

8.28 

3 

04 

2,42 

20 

.0 

0 

13 

DIVISION 

80.2 

6.96 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

AM 

92. OM 

68, 8M 

80. 4M 

96 

19 

63 

17 

0 

0 

0 

0 

5.79 

•  0 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

92.2 

68.6 

80.4 

_ 

1 

1 

98 

3 

65 

2+ 

0 

26 

0 

0 

0 

9.86 

3 

•  99 

2,54 

7 

.0 

0 

13 

ALBANY 

92.9 

70,8 

81.9 

- 

3 

99 

4 

68 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

9.98 

4 

•  08 

2.43 

6 

,0 

0 

13 

ALMA  CAA  AIRPORT 

91.3 

69,3 

80.3 

1 

96 

28 

65 

4 

0 

23 

0 

0 

0 

4.39 

- 

1 

•  14 

1,18 

10 

,  0 

0 

7 

AMERICUS  4  ENE 

90.8 

70,6 

80,7 
• 

6 

97 

4 

67 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

5.01 

•  62 

1,40 

26 

,0 

0 

10 

BAINBRIDGE 

93.0 

70.8 

81.9 

0 

98 

16  + 

66 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

10.62 

4 

•  12 

1.45 

6 

.0 

0 

16 

BLACKBEARO  ISLAND 

90. 5M 

72.  3M 

81. 4M 

94 

8+ 

70 

1  + 

0 

23 

0 

0 

0 

2.40 

.95 

24 

.0 

0 

4 

BLAKELY 

90.2 

70.6 

80.4 

9 

96 

8 

68 

14+ 

18 

0 

0 

0 

6 

•  12 

26 

.  0 

Q 

14 

BRUNSWICK 

91.0 

73.6 

82.3 

3 

94 

16+ 

71 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

4.74 

- 

2 

•  70 

1.70 

9 

.0 

0 

10 

BRUNSWICK  CAA  AP 

89.6 

73.7 

81.7 

93 

15 

72 

2+ 

0 

18 

0 

0 

0 

1.51 

.50 

25 

.0 

0 

4 

CAIRO  2  NNW 

90.5 

70,3 

80.4 

4 

94 

8+ 

66 

17 

0 

21 

0 

0 

0 

9.99 

3 

•  73 

1.71 

26 

T 

0 

14 

CAMILLA 

93.4 

70,7 

82.1 

2 

99 

8 

68 

17+ 

0 

28 

0 

0 

0 

3.67 

- 

2 

•  00 

1.05 

13 

.0 

0 

6 

CAMP  STEWART 

91.1 

70.5 

80.8 

9 

95 

16  + 

68 

1  + 

0 

23 

0 

0 

0 

9.74 

1 

•  97 

2.93 

11 

.0 

0 

12 

CORDELE 

91  .9 

71.0 

81.5 

3 

97 

4 

69 

2  + 

0 

26 

0 

0 

0 

7.20 

1 

71 

1.00 

31 

.0 

0 

13 

CUTHSERT 

91.5 

71.6 

81.6 

4 

67 

20 

0 

23 

0 

0 

0 

8.42 

2.21 

1,84 

9 

.0 

0 

13 

DOUGLAS 

91.0 

68,5 

79.8 

1 

7 

95 

6+ 

60 

5 

0 

23 

6 

0 

0 

10.61 

4 

•  17 

2,57 

14 

.0 

0 

16 

EASTMAN 

95.4 

71.0 

83.2 

1 

3 

105 

9 

67 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

8.21 

2 

•  18 

2.03 

21 

.0  ' 

0 

12 

FITZGERALD 

92.5 

71,7 

82.1 

3 

96 

4+ 

69 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

6.41 

•  51 

2.10 

11 

.0 

0 

13 

FLEMING  EXP  STATION 

89.9 

69,1 

79.5 

95 

16 

64 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

10.07 

2.11 

6 

.0 

0 

9 

FOLKSTON  9  SW 

92  .OM 

68, 7M 

80. 4M 

95 

6+ 

66 

2+ 

0 

0 

0 

0 

8.00 

2.30 

11 

.0 

0 

8 

FORT  GAINES 

91.5M 

70.1 

80. 8M 

4 

98 

19 

68 

2+ 

0 

21 

0 

0 

0 

7.48 

1 

23 

2.07 

30 

.0 

0 

11 

GLENNVILLE 

91.3 

70.7 

81.0 

5 

96 

28 

67 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

3.38 

2 

.07 

3.92 

11 

.0 

0 

12 

HAWK  I NSV I LLE 

91. 8M 

69. 9M 

80. 9M 

6 

90 

IS 

66 

1 

0 

0 

0 

0 

6.25 

40 

1.40 

11 

.0 

.  0 

10 

No.  of  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  .  CONTINUED 


GEORGIA 
JULY  1965 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Normal 

Highest 

a 

a 

Lowest 

® 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Q 

"5 
£ 
(3 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

M 

in 

Total 

Mai.  Depth 
on  Ground 

Date 

G 

s 

S 

o 
in 

ir°fiore  | 

.°  I 

Ol< 

«  > 

oo 

H0G6AR0S  MILL 

91t3 

71.0 

81, 

2 

1 

96 

8 

68 

17+ 

0 

24 

0 

p 

0 

9 

85 

3 

,86 

1,85 

11 

,0 

0 

14 

9 

2 

LUMBER  CITY 

AM 

92.1 

69.6 

80. 

9 

96 

5  + 

55 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

8 

90 

2 

,73 

1.63 

14  + 

,0 

0 

1 1 

5 

5 

MONTEZUMA   1  NE 

90,9 

72.5 

81  . 

1 

1 

9^ 

20+ 

67 

^« 

0 

26 

0 

0 

0 

11 

26 

3 

,19 

9 

■  0 

0 

13 

7 

6 

MOULTRIE  2  ESE 

90.5 

69.5 

80, 

0 

2 

1 

95 

B 

67 

2+ 

0 

21 

0 

0 

0 

6 

77 

,33 

1,85 

9 

.0 

0 

14 

6 

I 

QUITMAN 

91.9 

70,6 

81. 

3 

3 

97 

17* 

68 

2+ 

0 

24 

0 

0 

0 

6 

87 

,73 

1.02 

2+ 

.0 

0 

12 

7 

3 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

90.5 

68. <. 

79. 

5 

1 

1 

96 

16 

62 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

5 

14 

-  2 

,33 

3.25 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

90.0 

70,2 

80. 

1 

1 

3 

95 

17 

64 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

7 

25 

.16 

1.59 

7 

.0 

0 

12 

6 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

87. 9M 

75, 4M 

81. 

7M 

2 

91 

19+ 

70 

3+ 

0 

S 

0 

0 

0 

5 

83 

,41 

1.50 

15 

.0 

0 

8 

5 

2 

THOMASVILLE 

91, 

70, S 

81. 

1 

7 

95 

6  + 

67 

19 

0 

24 

0 

0 

0 

11 

04 

4 

,34 

2.44 

3 

.0 

0 

16 

7 

2 

TIFTON  2  N 

AM 

91.0 

70,5 

80. 

S 

0 

95 

<>* 

68 

14  + 

0 

20 

0 

0 

0 

5 

98 

,04 

1,03 

23 

,0 

0 

12 

4 

1 

VALOOSTA  *  NW 

92.9 

68,6 

80. 

S 

96 

1  + 

65 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

9 

19 

1,34 

26 

.0 

0 

18 

7 

3 

WAYC ROSS 

92.3 

70.1 

81, 

7 

7 

95 

3  + 

65 

0 

29 

0 

0 

0 

5 

82 

,95 

2,13 

7 

.0 

0 

11 

3 

2 

WOODRUFF  0AM 

91.0 

70, 

80, 

7 

96 

6 

67 

18 

0 

21 

0 

0 

0 

9 

35 

1,88 

30 

.0 

0 

14 

7 

4 

DIVISION 

81, 

0 

7 

65 

T 

STATE 

80, 

2 

1 

7 

02 

1 

,19 

T 

Precipitation 


t   DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


S«*  Reference  Notee  Following  Station  Index 

-  85  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


aianon 

1   I  2  1  3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABBEVILLE 

0*90 

.21 

.16 

•  92 

.96 

.02 

•  29 

•  02 

T 

•  12 

•  86 

.14 

.27 

.02 

•  22 

2.10 

.04 

(01 

.04 

ADAIRSVILLE 

9«95 

•  24 

1(2S 

(34 

.24 

•  12 

•  68 

.04 

•  03 

.08 

•  03 

•  11 

•  96 

T 

T 

.35 

1.39 

•  09 

.12 

.12 

.24 

ADEL 

9<71 

T  .06 

.73 

.16 

(09 

(97 

(90 

•  34 

•  13 

•  02 

.04 

•  58 

■  50 

.97 

•  12 

.44 

.02 

.06 

AILEV 

9*70 

.11 

( 14 

1 .35 

•  13 

•  05 

■  28 

•  71 

(42 

.36 

T 

ALAPAHA  EXP  STAT  ION 

0(86 

2*94 

(61 

•  00 

•  62 

(14 

.66 

•  19 

•  40 

■  09 

•  04 

•  10 

.16 

.08 

•  82 

.89 

.04 

1.70 

•68 

.09 

ALBANY 

9.08 

2.43 

.32 

.19 

.60 

•  23 

.60 

•  31 

•  27 

•  03 

•  03 

.09 

.82 

•  01 

1.42 

.01 

1.06 

1.18 

(41 

•  01 

ALLATOONA  0AM  2 

9.97 

.26 

.62 

•  63 

.41 

.23 

.80 

.05 

1^11 

T 

•  12 

•  12 

■  42 

T 

.01 

•  08 

•  44 

T 

•  04 

(21 

(02 

ALHA  CAA  AIRPORT 

4<3e 

(40 

.47 

1 01 

1. 18 

.06 

•  89 

•  91 

•  02 

.05 

•  46 

.30 

T 

(03 

(01 

AMERICUS  h  ENE 

9i01 

.07 

•  05 

.65 

.12 

.  19 

•  06 

T 

.33 

.07 

.64 

.11 

.45 

1.40 

T 

.45 

(26 

T 

ATKENS 

lt79 

•  09 

•  06 

•  01 

(20 

(29 

•  16 

•  05 

•  12 

.06 

.03 

.04 

■  11 

•  16 

.01 

.38 

.02 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

*t09 

.04 

•  60 

•  02 

.12 

.44 

•  99 

.08 

.06 

.09 

•  78 

.49 

.29 

.17 

.32 

ATHENS  WB  AIRPOftT 

9*70 

T 

•  06 

•  21 

.31 

•  70 

•  36 

.19 

.77 

•  01 

•  27 

.05 

T 

•  25 

T 

.29 

1.57 

•  03 

.40 

.29 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

6»i2 

.  10 

•  16 

.82 

■  15 

.12 

.32 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

3 196 

T 

T 

*  03 

(07 

1.76 

.01 

T 

•  04 

1.52 

•  01 

T 

T 

•  26 

■  16 

.10 

AUGUSTA 

T 

•  33 

(06 

1  •  26 

T 

•  41 

.05 

1.07 

.04 

•  41 

.04 

1^20 

.09 

BAtNBRIDGE 

10.62 

.10 

.30 

1.49 

.02 

1.31 

.13 

.94 

•  12 

•  24 

.89 

•  02 

(42 

•  20 

•  97 

.19 

1.08 

T 

1.31 

(93 

BALL  GROUND 

6.19 

.69 

.29 

.21 

.39 

1.10 

•  13 

•  39 

.47 

.90 

.14 

.70 

.39 

•  27 

.08 

•  19 

•  05 

.02 

BEAVERDALE 

7  •22 

•  05 

.25 

.94 

.05 

.82 

•  06 

•  03 

•  19 

•  12 

•  78 

1  (47 

•  14 

•  06 

•  48 

I  •  73 

.18 

.31 

BLACKBEARD  ISLAND 

2(40 

(40 

•  95 

.20 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

7.74 

.43 

1.79 

.21 

.06 

•  43 

.16 

2.02 

.68 

•  31 

•  09 

•  10 

•  09 

.03 

.70 

•  17 

.03 

•  16 

•  05 

•  03 

.20 

6LAKELV 

12i82 

.09 

•  17 

.16 

.76 

(26 

1.39 

.07 

1*94 

1.44 

•  03 

•  04 

•  42 

.06 

1^54 

.19 

.57 

2.83 

T 

•  71 

.06 

.57 

BLUE  RID6E  RESVR  DAM 

7.39 

.12 

.20 

•  64 

(19 

.64 

.04 

•  31 

•  29 

•  99 

•  16 

.05 

.48 

•  02 

1.19 

1^00 

,37 

.05 

1.04 

(01 

BOWMAN 

4.06 

•  06 

•  16 

•  13 

.82 

(14 

•  20 

•  53 

•  66 

.  37 

•  01 

T 

•  28 

.40 

( 10 

BRASSTOWN  8ALD 

0.10 

•  73 

•  02 

.20 

■  01 

.26 

•  18 

(28 

2.27 

.31 

•  39 

•  94 

•  09 

•  40 

.94 

■  10 

•  13 

■  87 

•  17 

•  04 

.95 

.05 

•  08 

•  26 

•  02 

•  25 

BROOKLET  1  W 

6.43 

.61 

.  36 

•  60 

1(44 

.44 

.  83 

•  07 

.17 

•  10 

•  35 

•  82 

•  47 

.06 

■  09 

BRUN5W ICK 

4.74 

•  20 

1.70 

.03 

•  17 

.14 

•  10 

1.10 

.78 

•  16 

•  12 

T 

■  22 

BRUNSWICK  CAA  AP 

1.91 

T 

T 

•  14 

•  OS 

.02 

.02 

•  40 

.50 

T 

.35 

BUTLER 

5.17 

»40 

.61 

•  70 

.55 

.21 

•  21 

■  21 

.60 

■  10 

•  31 

.09 

.71 

■  31 

BUTLER  CREEK 

2.74 

.  20 

*n 

•  86 

(41 

•  31 

.02 

T 

.28 

■  15 

CAIRO  2  NNW 

9.99 

•  42 

.96 

•  09 

•.21 

*  13 

•  04 

1  (05 

.02 

.04 

.41 

•  01 

•  03 

.80 

•  02 

(08 

(29 

.20 

1.30 

1 .65 

T 

1^71 

.02 

.65 

•  17 

CALHOUN  EXP  STATION 

3.90 

.20 

•  36 

•  78 

•  le 

.48 

•  05 

.12 

•  16 

.30 

•  18 

•  05 

.25 

•  09 

.30 

CAMILLA 

3.67 

.05 

T 

.04 

.03 

.81 

.70 

1^09 

.03 

T 

T 

T 

.06 

•  05 

•  10 

.25 

.50 

T 

CAMP  STEWART 

9.7* 

(19 

•  11 

T 

1.60 

.  57 

.  95 

(05 

(04 

2.93 

.  03 

•  96 

.04 

•  48 

.12 

.78 

.05 

•  04 

.10 

(50 

CANTON 

4.97 

•  21 

*  89 

.30 

•  03 

•  06 

.29 

.14 

•  06 

•  04 

.32 

.  14 

•  61 

1.08 

.05 

•  16 

.13 

(04 

CARLTON  BR  I DGE 

6.96 

•  62 

.04 

•  81 

.99 

.83 

•  20 

1^18 

■  46 

.39 

•  03 

•  12 

.48 

•  31 

•  08 

■  48 

CARNESVILLE 

6.27 

.60 

.21 

•  09 

2^00 

1.17 

.51 

•  87 

•  47 

■  35 

CARROLL TON 

6.69 

2.63 

•  02 

■  78 

■  19 

.06 

.01 

•  41 

.04 

1.21 

.47 

.17 

.62 

■  04 

CARTERS 

4i4X 

(  56 

•  19 

1(05 

.10 

•  92 

.30 

■  24 

1.05 

CARTERSVILLE 

4i24 

•  31 

.20 

•  63 

.80 

•  04 

•  47 

■  05 

■  03 

•  19 

•  O'J 

•  03 

.70 

•  05 

.20 

.03 

.04 

•  28 

CARTERSVILLE  3  SW 

4i83 

•  09 

.45 

•  88 

.08 

*  39 

•  02 

•  65 

.21 

•  04 

•  09 

.06 

■  12 

•  04 

T 

•  67 

.25 

T 

•  09 

.14 

T 

CEOARTOWN 

9*96 

•  20 

.22 

.19 

.75 

T 

.02 

T 

T 

•  98 

•  09 

T 

■  19 

T 

(04 

1.85 

.03 

•  34 

•  70 

.24 

.42 

(08 

CHATSWORTH  1  W 

4.47 

.33 

.16 

.17 

2.08 

.12 

•  06 

.20 

•  42 

•  15 

.60 

.18 

CHICKAHAU6A  PARK 

4.31 

.03 

.23 

.52 

.15 

.39 

•  04 

.91 

•  43 

■  19 

•  02 

T 

•  09 

.63 

.64 

•  26 

.02 

.09 

CHOESTOE 

•  13 

•  32 

.  09 

.02 

•  14 

.27 

.03 

CLAYTON 

9.53 

1.37 

■  09 

.  54 

.12 

•  66 

.68 

1.  09 

.79 

•  32 

.10 

•  29 

1^60 

•  18 

•  15 

.47 

.42 

.20 

■  13 

.11 

(15 

.05 

CLEVELAND 

7.27 

.10 

(01 

1*11 

T 

.91 

.48 

.76 

•  91 

T 

•  11 

■  07 

•  57 

•  18 

T 

•  34 

.95 

.10 

■  97 

■  08 

COLUMBUS 

9.90 

.39 

•  01 

.20 

.01 

.71 

•  87 

2.00 

.06 

.33 

•  03 

(03 

.36 

.63 

•  11 

1.44 

1.93 

•  14 

.02 

(07 

.16 

COLUMBUS  we  AIRPORT 

R 

12.19 

.56 

.01 

'Si 

*7Q 

(59 

.20 

L.37 

'lA 

(01 

■  96 

•** 

.02 

.12 

.01 

3.99 

•  40 

.30 

.16 

.07 

CONCORD 

T 

*n5 

CORDELE 

7.20 

.02 

.20 

.40 

.89 

.  04 

.37 

.35 

.  02 

.  78 

.60 

.  83 

.  02 

.  24 

.  25 

.  51 

CORNELIA 

8.77 

.29 

1^19 

.19 

T 

•  04 

.88 

•  66 

1.10 

•  56 

.57 

.45 

.43 

2.00 

.10 

■  35 

COVINGTON 

6.36 

•  45 

.13 

•  78 

T 

.04 

.08 

•  08 

•  11 

.04 

1^99 

1.50 

.03 

•  22 

.20 

•  33 

■  29 

GUMMING  1  N 

9.90 

•  l4 

•  02 

.05 

.39 

.  17 

.31 

1.12 

(11 

■  30 

•  10 

1.95 

.  18 

■  13 

CURRYVILLE  2  W 

3.12 

•  12 

.25 

.05 

.31 

T 

•  02 

.11 

•  23 

.48 

•  70 

•  30 

•  30 

.29 

cuthbert 

Si  42 

•  12 

■  72 

1  •84 

.06 

(68 

.02 

.49 

•  29 

(06 

•  24 

1^65 

•  31 

•  43 

•  26 

.07 

1.11 

■  11 

DAHL0NE6A 

9.09 

T 

.67 

•  53 

.10 

1.41 

.27 

.98 

•  02 

•  03 

•  23 

.11 

.10 

1.73 

•  95 

1^32 

.13 

.10 

T 

■  10 

•  31 

DALLAS 

4. 89 

•  52 

•  76 

1.33 

(11 

.64 

•  13 

.93 

.14 

•  40 

•  13 

.14 

DALTON 

RECORD  MISSING 

DAWSON 

9.68 

.05 

*  16 

.02 

•  70 

.04 

■  «* 

1.09 

•  15 

•  01 

■  26 

1  •  19 

•  30 

2.15 

2.18 

*  33 

.18 

■  22 

.01 

DAW50NVILLE 

3.06 

■  OS 

.74 

•  03 

•  04 

•  02 

.62 

.71 

.02 

•  04 

•  11 

.13 

.47 

•  21 

.27 

.72 

•  07 

.20 

DIAL  POST  OFFICE 

9.62 

•  30 

•  57 

.07 

.02 

.32 

•  29 

.48 

■  14 

•  04 

•  61 

•  11 

.12 

♦ 

.90 

• 

•  23 

OOCTORTOWN  \  WSW 

6.27 

.19 

.71 

1.22 

•  01 

.09 

•39  11.78 

•  29 

T 

.20 

•  08 

.48 

.47 

.37 

.07 

OONALSONVILLE  3  W 

8.91 

.01 

T 

•  14 

•  15 

.  59 

1(38 

.83 

•  17  ll.OS 

•  10 

T 

L  .23 

•  03 

.04 

*  1  1 

•  07 

*i  7 

.44 

DOUGLAS 

10.61 

•  51 

.  20 

.40 

.63 

•  07 

•  30 

2^57 

•  86 

1 . 06 

•  29 

1.11 

.10 

•  16 

•  23 

*  1 

.85 

DOUGLASVILLE 

3.20 

.18 

•  97 

.39 

•  23 

•  IP 

DOVER  * 

8.09 

.20 

•  13 

.19 

.94 

.01 

2(37 

•  47 

T 

•  01 

•  04 

•  01 

1.83 

.11 

.03 

,11 

•  16 

1^74 

.34 

DUBLIN 

10.92 

.19 

1.95 

.04 

■  46 

.03 

.87 

T 

•  56 

.28 

.66 

,23 

.21 

U74 

3(60 

.06 

EASTMAN 

8.21 

•  09 

■  85 

•  43 

.89 

•  28 

.21 

.41 

•  20 

*  ^  1 

*  it 

ELBERTON 

10.12 

•  83 

•  ai 

.81 

1^25 

II 

1  'o3 

•  27 

•  09 

.31 

.28 

ELLIJAY 

7.14 

T 

'ai 

•  61 

.21 

*74 

•  36 

EMBRY 

3.94 

•  55 

•  98 

.11 

•  06 

.27 

.16 

.06 

•  03 

T 

•  02 

.01 

•  42 

•  64 

.19 

.06 

•  01 

.02 

•  20 

.10 

T 

.05 

EXPERIMENT 

10i92 

•  80 

.22 

•  34 

.02 

1.21 

.06 

•  67 

.01 

1.02 

•  09 

■  24 

•  03 

1.58 

•  04 

.60 

i^e3 

.32 

•  05 

.50 

1.09 

.09 

.  'll 

FAIRMOUNT 

5.72 

•  42 

•  27 

.44 

.39 

.28 

.64 

T 

.40 

•  21 

•  75 

*w 

^*  1  7 

*T1 

.  13 

FITZGERALD 

6.41 

T 

.16 

.24 

T 

.11 

FLAT  TOP 

B.27 

.  50 

1.  31 

.37 

.43 

.32 

.09 

•  25 

.74 

.09 

■  19 

•  99 

.07 

•  2 

• 

•  26 

•  07 

* 

FLEMING  EXP  STATION 

10.07 

2^11 

•  04 

•  05 

.95 

1.83 

•  20 

■  08 

.07 

.13 

2.10 

.52 

•  03 

.91 

1.05 

FLINTSTONE 

9.19 

T 

•  05 

.79 

T 

.23 

T 

.01 

•  18 

•  28 

T 

T 

•  sr 

.18 

.15 

•  60 

1.B4 

.09 

.13 

■  12 

FOLKSTON  3  SSW 

10*91 

.57 

.19 

•  18 

•  33 

•  92 

•  10 

2  •83 

1.43 

.42 

.15 

1 .00 

•  39 

'If 

.55 

•  06 

1.  55 

■  15 

FOLKSTON  9  SW 

e.oo 

.80 

2.30 

1.92 

1^73 

•  47 

FORSYTH  1  S 

4*62 

.  11 

.17 

.47 

.09 

.04 

•  07 

•  8 

.  09 

.63 

•  30 

.67 

36 

■  50 

FORT  GAINES 

7.48 

•  32 

•  03 

•  32 

.97 

•  90 

•  12 

1.07 

.41 

.23 

.81 

.13 

.08 

2.07 

FORT  VALLEY  3  E 

4*91 

.03 

•  35 

•  05 

.10 

•  36 

•  11 

.12 

.16 

•  15 

•  03 

.06 

.30 

.46 

.07 

.64 

•  43 

1.51 

.35 

FRANKLIN 

5.02 

.10 

1.33 

.24 

•  5S 

•  10 

•  17 

•  41 

•  04 

1. 29 

.36 

.05 

GAINESVILLE 

3.85 

.07 

.05 

T 

.39 

•  16 

•  40 

T 

•  20 

GLENNVILLE 

8(38 

T 

.76 

*10 

•  73 

•  05 

■  01 

3(92 

•  02 

•  24 

•  12 

•  75 

.45 

T 

•  21 

•  09 

•  09 

•  43 

.21 

GOAT  ROCK 

9.74 

.04 

(31 

•  15 

•  33 

■  97 

•  23 

•  09 

.79 

•  39 

•  07 

.15 

.86 

•  94 

•  23 

.27 

GREENSBORO 

7.42 

.99 

■  22 

.29 

1.90 

•  99 

.75 

.30 

.31 

1.39 

•  12 

.05 

.10 

•  20 

•  65 

GRI FFtN 

10(62 

.62 

.23 

.01 

.03 

1.01 

.08 

1.00 

.01 

•  49 

•  12 

T 

.01 

.65 

.02 

''' 

.39 

1.96 

.44 

.25 

•  55 

1*55 

*12 

Il5 

HARTWELL 

4.08 

•  13 

m 

•  12 

•  73 

■  32 

1^10 

•  16 

HAWKINSVILLE 

6.29 

1.00 

.04 

1.40 

.09 

•  09 

•  25 

•  30 

■  38 

.51 

1 .20 

•  59 

•  25 

HEMPTOWN  GAP 

5(48 

•  10 

.12 

•  05 

.26 

■  04 

.57 

•  76 

.12 

•  14 

•  29 

•  25 

•  12 

.19 

.03 

.26 

.43 

.59 

.92 

(24 

HIAWASSEE 

7.93 

*37 

•  22 

■  68 

1«29 

•  37 

.49 

•  08 

■  89 

.88 

•  67 

.10 

.92 

■  81 

HOGCARDS  MILL 

9.89 

.33  .26 

•  08 

T 

T 

■  60 

1(85 

•  47 

.99 

•  96 

T 

L  .66 

.99 

.55 

*i? 

,23 

•  66 

■  88 

JASPER 

5.90 

.12 

•  26 

1.32 

.37 

■  12 

(60 

■  25 

JONESBORO 

7.94 

•  04 

•  90 

1.34 

■  14 

•  30 

T 

T 

T 

•  06 

KENSINGTON 

6.11 

.78 

.03 

.14 

1.50 

•  19 

.08 

•  12 

•  29 

(30 

■  02 

.03 

•  18 

1^02 

1.07 

.40 

.04 

KINGSTON 

4.48 

.09 

.92 

.86 

■  62 

.18 

•  10 

.12 

.09 

•  24 

(51 

■  22 

•  12 

.26 

•  06 

.45 

.04 

LAFAYETTE 

3.01 

• 

1.20 

• 

* 

.85 

.11 

* 

* 

* 

.65 

2  35 

*  in 

LA  GRANGE 

12*89 

1.85 

.09 

.03 

1.47 

2^27 

■  07 

•  24 

1.71 

•  02 

•  46 

.02 

•  16 

LEXINGTON 

3(89 

.55 

.49 

1^21 

•  40 

.29 

T 

T 

•  05 

.15 

•  03 

68 

■  10 

LINCOLNTON 

10(97 

•  57 

•  33 

1.19 

•  25 

•  26 

1.90 

1^10 

1.02 

1.10 

.02 

.02 

•  75 

.29 

,37 

1.72 

.10 

•  24 

(14 

LITTLE  HI6HT0WER 

4(91 

•  62 

.70 

•  44 

.34 

•  40 

.06 

•  10 

■  24 

■  92 

.10 

•  24 

^*24 

.24 

•  11 

.25 

.39 

.38 

LOUISVILLE 

4.83 

.47 

•  35 

•  05 

.05 

•  19 

1^40 

•  05 

.22 

.29 

(15 

LUMBER  CITY 

e.99 

•  32 

.  05 

.22 

1^90 

1.33 

1|63 

•  02 

•  20 

.  11 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

2*83 

1  .04 

•  06 

.09 

•  61 

T 

•  02 

.06 

T 

.02 

.08 

.21 

•  25 

MAYSVILLE 

3.78 

•  34 

.26 

T 

T 

(30 

•  26 

.80 

.03 

.02 

•  06 

.07 

•  46 

.16 

.24 

.36 

T 

T 

.03 

•  39 

MIDVILLE 

8*71 

•  13 

.07 

1.79 

•  09 

•  26 

3.40 

1.68 

•  06 

•  62 

•  06 

.21 

•  32 

MILLEDGEVILLE 

3.75 

.30 

UIO 

•  21 

.11 

■  12 

•  39 

•  18 

•  01 

.4* 

•  20 

•  02 

•  13 

.11 

•  03 

.16 

.03 

'  1 1 

MILL EN 

4(91 

.36 

.20 

2 .40 

•  29 

,26 

*iA 

1 

•  11 

MONTEZUMA  1  NE 

11.26 

1.15 

1.85 

.10 

■  09 

.39 

1.39 

.40 

•  20 

•  18 

.04 

i»eo 

.55 

1  •se 

•  46 

MONT  I CELLO 

7,22 

T 

.82 

.06 

.44 

•  62 

T 

1.69 

•  04 

T 

T 

.43 

•  42 

T 

•  12 

•  57 

.41 

T 

T 

T 

1.12 

.04 

MOULTRIE  2  ESE 

6.77 

.03 

.38 

1.89 

.19 

.19 

.97 

•  36 

•  38 

.02 

•  66 

•  26 

.69 

•  16 

.14 

.37 

1«  30 

,bO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

4(96 

•  10 

•  96 

•  97 

.07 

•  43 

(67 

.15 

■  34 

.02 

•  11 

NEEL  GAP 

8.69 

1.81 

•  61 

.55 

.16 

•  06 

.08 

•  06 

1(17 

.10 

1^01 

•  23 

•  19 

•  25 

•  03 

.07 

.50 

.02 

•  13 

NEWNAN 

4.22 

.08 

.04 

.05 

•  01 

•  79 

•  09 

•  02 

.16 

•  13 

.60 

•  49 

1.09 

.44 

(14 

NOONTOOTLA  CREEK 

11.09 

•  45 

•  90 

.32 

(76 

1(56 

1>S0 

•  20 

•  28 

.40 

.72 

.20 

1.93 

1.20 

.01 

.36 

.63 

NORCROSS  ^  N 

3.61 

.43 

.06 

(04 

•  34 

.20 

T 

.02 

T 

•  12 

.05 

1.06 

.68 
1.84 

.05 

.21 

•  03 

NOTTELY  DAM 

6.36 

.06 

•  16 

.17 

T 

1.34 

.34 

.18 

.21 

.40 

.17 

1.26 

.11 

T 

T 

.07 

QUITMAN 

6.87 

1.02  T 

•  55 

•  75 

.05 

T 

•  22 

.29 

1,2 

■  05 

.45 

1.00 

1.02 

•  93 

.30 

.10 

T 

•  56 

RESACA 

3(94 

.13 

(10 

•  06 

•  61 

•  44 

.15 

!  T 

•  06 

•  02 

.14 

.73 

•  02 

•  30 

.63 

•  03 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Doy  of  monlh 


atation 

Tol 

1 

1  1 

2  1  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  , 

1  1 

12 

13 

1  r 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 



19  ] 



20 



21 

22  1 

23 

24 

25 

26  1 

27 



26 

29 

30 

31 

RINGGOLD 

5.36 

'?n 

•  23 

•  67 

•  07 

T 

•  84 

■  27 

RISING  FAWN 

3*99 

•  42 

•  62 

•  03 

•  09 

ROME 

^08 

1  03 

•  11 

•  56 

T 

T 

1«03 

.02 

ROME  WB  AIRPORT  R 

2.77 

*  16 

02 

*20 

*04 

*03 

*  34 
* 

•  96 

•  16 

'46 

*08 

SANOERSVILLE  4  SE 

7.70 

T 

1 .0« 

T 

•  14 

■  17 

•  05 

•  89 

1.02 

•  20 

1^01 

i^5e 

.01 

•  18 

.10 

.25 

.03 

•  01 

•  16 

.29 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

»(14> 

•  02 

•  00 

'  .f 

28 

•  0 

• 

•  69 

'St 

•  02 

3.  25 

SAVANNAH  H6  AP  R 

7.29 

•  38 

1  %o 

27 

02 

T 

lei 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

•  46 

•  93 

SPARTA  2  NNW 

d.26 

■ 

*00 

1*00 

•  29 

*08 

82 

60 

53 

1 00 

STANLEY  GAP 

6.20 

.68 

•  02 

•  39 

•  85 

•  IB 

•  77 

•  17 

■  21 

.28 

•  18 

•  51 

■  36 

■  23 

•  39 

.08 

.22 

.02 

•  29 

•  29 

SUCMES 

9.*9 

•  00 

•  58 

•  40 

•  25 

10 

* 

1^90 

1*17 

.10 

•  60 

■  40 

*ll 

•  32 

SUMME  R V ILLE 

4i45 

40 

*  ,  , 

aa 

* 

'." 

• 

* 

•  19 

•  46 

•  zz 

02 

* 

01 

SWA  I NS60R0 

9  •32 

• 

_ 

la 

AO 

1.11 

OA 

*  10 

.16 

SWEET  GUM 

6i9A 

•  02 

01 

30 

32 

•  22 

16 

*26 

•  26 

61 

03 

23 

*02 

1(52 

14 

1*10 

*33 

18 

*10 

TALBOTTON 

e.«5 

1.10 

•  30 

1^89 

1.08 

•  30 

•  60 

.70 

■  30 

■  30 

l!o5 

.22 

•  19 

1.30 

•  20 

TALLAPOOSA  2  NNW 

7.05 

^'46 

•  14 

•  16 

■  16 

•  38 

•  46 

•  33 

•  33 

TAVLORSV ILLE 

«|42 

1 

* 

1  '59 
* 

04 

*io 

•  11 

•  37 

•  ll 

'  ?1 

'J 

*41 

THOMAS V  I LLE 

11*04 

• 

*29 

**o 

•  17 

•  20 

99 

* 

•  32 

•  02 

'79 

0? 

TIFTON  2  N 

5.96 

•  87 

•  17 

*95 

'49 

47 

*05 

'39 

1*03 

*25 

* 

'09 

'07 

TITUS 

6.24 

•  39 

•  38 

•  15 

!79 

.96 

.29 

•  26 

•  20 

•  14 

•  48 

■  34 

■  08 

.04 

.03 

.34 

•  03 

•  04 

•  03 

•  32 

TOCCOA 

10.16 

1*03 

*?a 

•  03 

•  39 

•  59 

TRAY  MOUNTAIN 

14. *7 

•  zo 

*nA 

1 'it 

'so 

2*60 

15 

•  04 

*QA 

*0H 

•  0 

'?^ 

*oo 

TUNNEL  MILL 

7  *29 

*26 

97 

08 

*78 

•  08 

'♦4 

'96 

•  01 

Iso 

*  12 

*T2 

*ie 

*04 

02 

25 

1*69 

*  19 

*02 

■  02 

VALDOSTA  *  NW 

9.19 

.2« 

•29  .33 

1^00 

•  33 

.11 

•  56 

i.ie 

•  06 

•  83 

•  10 

.48 

T 

T 

.01 

■  74 

•  12 

.66 

.35 

1.34 

•  01 

•  10 

NALESKA 

7.46 

2.31 

T 

■  32 

.18 

•  00 

•  02 

1.1.0 

l.M 

•  34 

T 

.02 

•  06 

•  43 

T 

■  05 

T 

•  42 

T 

.33 

•  03 

T 

T 

T 

T 

UARRENTON 

5»T7 

1.12 

1^00 

.09 

•  03 

•  09 

.70 

•  78 

.82 

■  05 

.32 

•  12 

.16 

.12 

•  02 

.20 

.15 

WASHINGTON  2  SSW 

8i02 

•  38 

.31 

•  12 

•  33 

lill 

.98 

3^00 

.92 

•  17 

.14 

.05 

.10 

.27 

.13 

.27 

.14 

WAYCROSS 

5i82 

T 

T  T 

T 

2^13 

•  03 

•  28 

•  30 

•  19 

.02 

•  66 

.07 

T 

•  02 

.11 

.08 

T 

•  02 

■  14 

.20 

1.24 

.12 

T 

•  12 

WAYNESBORO  3  NE 

4.4Z 

1*00 

1>30 

1^43 

.45 

.24 

WEST  POINT 

8.2B 

•  01 

.08 

•  M 

•  76 

•  44 

1>52 

.10 

.05 

.10 

T 

2.42 

•  04 

.05 

•  32 

.49 

.09 

.26 

•  23 

T 

•  27 

•  60 

.05 

WOODBURY 

11.33 

•  04 

3.83 

i74 

•  33 

■  03 

•  80 

•  24 

•  33 

•  16 

•  03 

.14 

1.05 

■  07 

1*80 

•  02 

•  36 

.27 

■  96 

•  09 

WOODRUFF  DAM 

9*35 

■  OS 

T 

•  10 

li86 

•  32 

•  22 

•  93 

•  14 

•  17 

.90 

•  01 

.41 

•  01 

T 

•  53 

1.08 

.12 

T 

1*88 

1.02 

WOODSTOCK 

5il3 

•  39 

1.06 

•  63 

.04 

•  21 

•  16 

•  40 

•  12 

.16 

•  10 

.49 

1.22 

T 

.01 

.05 

YOUNG  HARRIS 

5.44 

•  02 

•  01 

1O6 

T 

T 

•  63 

•  30 

1.17 

•  48 

•  09 

•  10 

•  03 

•  16 

•  42 

■  45 

■  12 

.06 

1.04 

.23 

T 

T 

.07 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

A I  LEV 

MAX 

69 

92 

93 

95 

95 

92 

93 

93 

92 

90 

95 

95 

96 

95 

90 

92 

91 

90 

91 

89 

99 

90 

95 

89 

87 

92  aO 

MIN 

45 

69 

69 

66 

71 

70 

69 

70 

71 

71 

63 

66 

68 

68 

69 

70 

66 

68 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

68  •& 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

91 

94 

98 

96 

96 

90 

96 

95 

96 

90 

90 

86 

91 

91 

91 

94 

94 

93 

95 

93 

93 

93 

69 

69 

88 

90 

90 

99 

90 

91 

89 

92  #2 

MIN 

67 

65 

68 

65 

65 

66 

68 

70 

70 

71 

71 

66 

70 

67 

68 

69 

66 

66 

67 

71 

66 

68 

69 

66 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

69 

68<6 

ALBANY 

MAX 

94 

96 

98 

99 

95 

93 

94 

95 

92 

93 

66 

89 

69 

92 

93 

95 

96 

96 

98 

93 

93 

91 

86 

90 

90 

91 

91 

96 

09 

91 

91 

02  •  9 

MIN 

70 

70 

71 

70 

68 

70 

71 

71 

72 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

70 

69 

69 

72 

71 

72 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

70 

70.8 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

85 

88 

93 

95 

96 

91 

85 

69 

87 

65 

88 

87 

65 

83 

67 

66 

87 

91 

93 

94 

88 

69 

89 

91 

86 

86 

91 

93 

99 

91 

66 

89  tO 

MIN 

62 

67 

67 

66 

68 

67 

66 

66 

67 

69 

69 

71 

71 

71 

68 

68 

67 

69 

66 

73 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

73 

72 

70 

74 

72 

69<2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

9X 

90 

92 

93 

89 

93 

93 

94 

87 

90 

89 

86 

68 

92 

94 

95 

94 

94 

93 

92 

93 

90 

91 

89 

90 

93 

93 

96 

87 

90 

86 

91  ■  3 

MIN 

67 

69 

68 

65 

72 

68 

68 

71 

70 

70 

70 

67 

70 

67 

70 

70 

68 

66 

68 

71 

68 

70 

68 

69 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

70 

69>3 

AMERICUS  4  EN6 

MAX 

90 

93 

95 

97 

93 

92 

89 

93 

90 

89 

85 

87 

68 

90 

94 

95 

95 

95 

93 

88 

90 

90 

82 

90 

90 

93 

90 

94 

91 

66 

87 

90  •8 

MIN 

69 

69 

70 

70 

72 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

71 

71 

67 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

73 

71 

72 

72 

79 

70 

70 

70<6 

ATHENS 

MAX 

87 

90 

93 

95 

89 

87 

88 

89 

89 

86 

82 

65 

83 

66 

89 

89 

90 

92 

94 

65 

78 

86 

83 

85 

80 

90 

90 

92 

90 

89 

89 

87  •8 

MIN 

60 

62 

68 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

69 

72 

72 

71 

70 

69 

71 

70 

71 

72 

75 

71 

71 

72 

69a7 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

90 

94 

99 

99 

94 

90 

91 

92 

91 

90 

86 

89 

86 

89 

91 

93 

92 

96 

96 

88 

81 

86 

86 

90 

91 

93 

93 

94 

96 

67 

89 

90a9 

MIN 

56 

56 

64 

65 

63 

67 

68 

67 

69 

68 

66 

70 

70 

69 

65 

64 

63 

63 

69 

69 

70 

67 

66 

64 

65 

69 

69 

70 

66 

68 

66 

6«a3 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

91 

93 

99 

96 

94 

90 

91 

94 

93 

90 

84 

86 

89 

89 

90 

93 

93 

96 

96 

68 

62 

86 

85 

80 

01 

92 

92 

99 

91 

86 

89 

90  16 

MIN 

63 

62 

70 

70 

70 

69 

68 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

70 

67 

70 

72 

71 

71 

70 

69 

70 

69 

71 

72 

73 

72 

71 

71 

69 18 

ATLANTA   W8  AIRPORT 

MAX 

88 

91 

93 

96 

90 

87 

66 

88 

64 

88 

84 

63 

81 

87 

90 

67 

90 

91 

94 

88 

82 

86 

85 

89 

88 

92 

91 

92 

90 

65 

86 

86*0 

MIN 

66 

68 

69 

70 

71 

69 

67 

69 

70 

72 

70 

71 

70 

70 

67 

69 

69 

70 

74 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

71 

70 

70a2 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

94 

97 

93 

90 

93 

95 

95 

93 

87 

89 

92 

66 

91 

94 

94 

93 

97 

96 

68 

89 

91 

90 

90 

92 

93 

92 

99 

88 

68 

80 

91 18 

MIN 

58 

67 

67 

70 

72 

71 

69 

73 

72 

72 

72 

69 

70 

70 

72 

69 

70 

72 

73 

70 

71 

70 

71 

72 

74 

72 

73 

75 

74 

71 

72 

70.7 

AUGUSTA 

MAX 

93 

96 

95 

94 

89 

92 

91 

96 

97 

86 

69 

95 

88 

91 

93 

95 

91 

98 

95 

87 

92 

91 

89 

91 

93 

97 

93 

96 

06 

89 

91 

92.2 

MIN 

64 

69 

64 

71 

72 

71 

69 

72 

64 

70 

75 

70 

70 

71 

73 

71 

72 

73 

73 

70 

71 

71 

70 

74 

75 

72 

73 

72 

70 

71 

73 

70.8 

BAINBRIOGE 

MAX 

92 

92 

92 

96 

95 

95 

94 

97 

92 

93 

63 

87 

90 

94 

97 

96 

96 

96 

95 

96 

93 

89 

88 

85 

95 

89 

94 

99 

98 

97 

89 

93.0 

MIN 

66 

70 

71 

72 

70 

71 

72 

71 

72 

72 

69 

72 

71 

71 

73 

70 

69 

69 

70 

73 

70 

70 

71 

70 

72 

72 

70 

72 

72 

71 

70 

70.8 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

85 

86 

89 

69 

69 

69 

90 

94 

92 

90 

90 

90 

89 

90 

91 

92 

91 

91 

93 

90 

91 

92 

92 

69 

92 

90 

94 

93 

92 

90 

90.5 

MIN 

70 

70 

73 

71 

71 

72 

72 

73 

74 

74 

72 

70 

70 

72 

74 

72 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

72 

72 

72 

73 

72 

74 

75 

72 

72.3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

85 

87 

90 

90 

91 

87 

84 

84 

64 

61 

85 

63 

79 

82 

82 

82 

63 

66 

88 

91 

67 

82 

62 

84 

82 

86 

91 

90 

90 

88 

82 

85.5 

MIN 

48 

54 

60 

59 

61 

62 

65 

64 

65 

66 

65 

67 

67 

66 

62 

64 

59 

62 

63 

65 

65 

64 

64 

54 

65 

66 

65 

68 

66 

67 

68 

63.4 

BLAKELY 

MAX 

91 

91 

94 

94 

94 

92 

94 

96 

94 

90 

62 

87 

64 

88 

90 

93 

92 

93 

95 

91 

69 

88 

87 

66 

88 

69 

68 

91 

01 

89 

86 

90.2 

MIN 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

68 

70 

76 

68 

68 

72 

70 

71 

70 

71 

70 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

70 

70.6 

BROOKLET  1  W 

MAX 

90 

94 

93 

95 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

66 

90 

87 

69 

91 

93 

96 

96 

89 

90 

92 

90 

90 

87 

90 

92 

89 

98 

65 

89 

88 

90.6 

MIN 

62 

65 

65 

67 

68 

67 

66 

66 

69 

66 

67 

65 

66 

65 

70 

68 

67 

66 

68 

69 

66 

67 

65 

66 

69 

67 

68 

69 

67 

66 

68 

66.8 

BRUNSWICK 

MAX 

87 

87 

88 

90 

90 

92 

91 

93 

92 

89 

89 

90 

88 

90 

93 

94 

94 

92 

94 

92 

92 

90 

94 

94 

92 

92 

94 

92 

91 

87 

68 

91  .0 

MIN 

72 

73 

75 

73 

74 

71 

73 

72 

74 

73 

72 

74 

72 

72 

75 

75 

74 

75 

74 

75 

•75 

75 

75 

72 

72 

74 

72 

74 

75 

77 

73 

73.6 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

66 

88 

87 

67 

88 

89 

90 

90 

91 

90 

68 

86 

68 

89 

91 

93 

91 

91 

91 

90 

90 

89 

69 

90 

91 

90 

92 

91 

91 

88 

90 

89.6 

MIN 

73 

72 

75 

72 

73 

75 

75 

73 

75 

74 

73 

74 

73 

72 

76 

72 

73 

75 

73 

74 

75 

74 

74 

72 

72 

75 

72 

76 

75 

74 

73 

73.7 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

87 

90 

92 

92 

93 

91 

93 

94 

92 

90 

66 

66 

87 

90 

93 

92 

94 

93 

92 

91 

90 

86 

69 

88 

93 

84 

91 

92 

94 

89 

69 

90.5 

MIN 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

'1  , 

70 

71 

72 

69 

72 

71 

68 

70 

71 

66 

66 

69 

73 

69 

69 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

73 

71 

70 

70.3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

88 

94 

95 

97 

91 

86 

68 

66 

83 

89 

87 

87 

66 

86 

83 

83 

91 

93 

94 

90 

66 

88 

86 

85 

89 

94 

95 

95 

93 

90 

90 

69.4 

MtN 

55 

63 

64 

66 

67 

67 

68 

66 

67 

67 

66 

70 

70 

70 

66 

66 

65 

65 

68 

70 

69 

69 

67 

67 

69 

69 

69 

70 

71 

71 

66 

67.3 

CAMILLA 

MAX 

91 

93 

92 

95 

95 

97 

96 

99 

95 

95 

85 

89 

88 

92 

94 

91 

95 

96 

95 

94 

95 

92 

90 

95 

96 

90 

93 

95 

95 

92 

92 

93  .4 

MIN 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

74 

72 

69 

71 

70 

69 

70 

71 

68 

68 

70 

73 

70 

71 

71 

71 

70 

73 

72 

73 

74 

71 

70 

70.7 

CAMP  STEWART 

MAX 

88 

90 

93 

90 

91 

94 

90 

93 

93 

90 

67 

69 

89 

93 

92 

95 

95 

95 

90 

91 

91 

91 

94 

89 

91 

99 

92 

93 

85 

87 

68 

91.1 

MIN 

68 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

69 

66 

72 

71 

71 

70 

71 

74 

70 

71 

69 

70 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

71 

70.5 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

89 

92 

94 

98 

99 

91 

92 

93 

93 

91 

90 

81 

90 

88 

89 

92 

91 

93 

96 

98 

66 

86 

87 

88 

66 

91 

94 

93 

96 

92 

88 

91  .3 

MIN 

54 

57 

63 

64 

69 

66 

69 

68 

68 

71 

70 

70 

72 

70 

65 

66 

64 

65 

67 

70 

69 

66 

66 

68 

66 

69 

69 

72 

71 

72 

71 

67.5 

CARROLL TON 

MAX 

90 

92 

93 

93 

90 

87 

89 

87 

88 

67 

67 

89 

87 

88 

88 

90 

92 

92 

94 

91 

85 

66 

63 

85 

67 

92 

92 

93 

89 

67 

89 

89.0 

MIN 

61 

63 

64 

66 

69 

67 

68 

67 

66 

67 

69 

71 

70 

68 

66 

65 

65 

66 

68 

68 

66 

66 

66 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

72 

70 

67.7 

CARTERSVILLE 

MAX 

90 

95 

96 

99 

99 

92 

90 

69 

66 

91 

90 

87 

87 

86 

88 

89 

93 

95 

96 

95 

67 

90 

66 

89 

69 

93 

99 

97 

98 

93 

69 

91.6 

MIN 

61 

66 

67 

62 

70 

68 

67 

69 

69 

70 

69 

71 

71 

71 

68 

66 

67 

68 

66 

73 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

72 

72 

71 

73 

69.1 

CEDARTOWN 

MAX 

91 

94 

97 

97 

93 

86 

91 

89 

90 

92 

89 

86 

87 

89 

88 

89 

92 

94 

96 

94 

86 

87 

65 

68 

86 

95 

95 

97 

93 

90 

87 

90.9 

MIN 

58 

66 

64 

68 

69 

66 

67 

69 

68 

66 

69 

72 

70 

70 

66 

66 

66 

66 

69 

69 

69 

70 

67 

70 

70 

70 

72 

72 

71 

73 

71 

68.6 

CLAYTON 

MAX 

87 

89 

89 

89 

68 

65 

86 

84 

82 

65 

80 

76 

79 

60 

61 

89 

89 

90 

64 

76 

64 

83 

84 

87 

86 

90 

92 

86 

62 

84 

85  .  1 

MIN 

54 

57 

68 

64 

67 

65 

65 

65 

65 

68 

66 

68 

64 

66 

63 

62 

62 

66 

67 

66 

66 

65 

65 

64 

65' 

66 

66 

70 

68 

69 

67 

65.3 

COLUMBUS 

MAX 

91 

95 

94 

96 

94 

90 

91 

90 

90 

91 

88 

88 

88 

90 

90 

91 

92 

92 

97 

93 

93 

91 

92 

94 

90 

93 

92 

96 

92 

93 

93 

91  .9 

MIN 

68 

70 

68 

72 

73 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

72 

72 

69 

70 

71 

72 

72 

74 

72 

73 

70 

71 

72 

71 

71 

73 

74 

72 

72 

72 

71  .3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

94 

92 

97 

92 

90 

91 

86 

90 

91 

87 

90 

88 

90 

90 

92 

94 

94 

95 

90 

89 

89 

82 

89 

89 

91 

91 

94 

88 

88 

67 

90.4 

MIN 

70 

68 

72 

70 

70 

66 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

70 

69 

69 

72 

70 

70 

71 

72 

70 

73 

71 

71 

70 

73 

72 

73 

73 

72 

70.8 

CORDELE 

MAX 

93 

96 

96 

97 

94 

4 

92 

92 

92 

90 

69 

88 

90 

89 

69 

96 

96 

95 

96 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

92 

90 

90 

91  9 

MIN 

70 

69 

72 

70 

71 

69 

71 

72 

72 

70 

71 

71 

71 

75 

70 

71 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

71 

69 

72 

71 

72 

73 

74 

70 

70 

71  !o 

CORNELIA 

MAX 

86 

92 

92 

93 

88 

85 

85 

67 

88 

86 

81 

80 

81 

65 

64 

85 

90 

90 

90 

83 

79 

64 

89 

87 

85 

68 

89 

94 

87 

84 

88 

66.7 

MIN 

54 

56 

59 

58 

58 

64 

65 

64 

64 

65 

69 

66 

69 

64 

66 

64 

62 

66 

66 

66 

68 

66 

65 

64 

63 

63 

63 

63 

67 

63 

67 

63.8 

COVINGTON 

MAX 

91 

94 

96 

96 

93 

92 

91 

69 

91 

90 

86 

88 

83 

67 

92 

94 

95 

96 

94 

86 

68 

82 

89 

92 

94 

92 

96 

92 

68  67 

91  .0 

MIN 

64 

62 

65 

69 

71 

68 

69 

69 

69 

72 

70 

71 

71 

69 

66 

66 

67 

66 

69 

68 

69 

70 

69 

69 

69 

71 

70 

72 

71 

70 

69 

68.8 

CUTHBERT 

MAX 

92 

94 

97 

98 

97 

92 

91 

93 

91 

90 

66 

87 

85 

90 

93 

92 

92 

94 

96 

94 

91 

87 

65 

69 

91 

92 

89 

97 

93 

90 

39 

91  .5 

MIN 

71 

70 

73 

73 

73 

70 

72 

70 

70 

69 

70 

73 

72 

70 

73 

72 

69 

70 

74 

67 

72 

71 

73 

71 

74 

73 

73 

74 

75 

72 

71 

71.6 

DAHLONESA 

MAX 

89 

99 

94 

93 

90 

8? 

87 

89 

87 

87 

65 

80 

85 

84 

65 

92 

94 

86 

77 

84 

90 

84 

85 

92 

93 

95 

91 

35  86 

68.2 

MIN 

65 

60 

67 

62 

67 

64 

65 

65 

66 

69 

67 

69 

68 

69 

65 

64 

63 

66 

67 

70 

67 

66 

67 

68 

68 

70 

69 

70     68     69  69 

66.7 

OALTON 

MAX 
MIN 

DOUGLAS 

92 

92 

94 

94 

90 

95 

94 

95 

85 

91 

68 

92 

69 

90 

93 

93 

93 

95 

91 

91 

92 

89 

90 

89 

90 

90 

91 

93     86  36 

38 

91.0 

MIN 

66 

67 

64 

64 

60 

66 

69 

71 

72 

68 

69 

66 

68 

65 

68 

72 

72 

68 

70 

72 

66 

69 

70 

69 

66 

70 

71 

71 

71     71  69 

68.5 

DUBLIN 

MAX 

92 

96 

96 

97 

95 

94 

93 

95 

91 

90 

90 

93 

90 

92 

94 

96 

98 

98 

98 

88 

91 

92 

85 

90 

92 

95 

92 

95     90     89  90 

92.8 

MIN 

67 

69 

70 

69 

72 

71 

70 

71 

72 

72 

73 

70 

71 

70 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

71 

72 

73 

70 

73 

71 

74 

73     75     71  72 

71.4 

EASTMAN 

MAX 

92 

95 

99 

96  100  100 

98  105  103 

104 

96 

96 

91 

94 

97 

100  1 

01  1 

02 

95 

92 

91 

69 

89 

92 

90 

93  90 

99  93 

98  90 

99.4 

MIN 

67 

70 

72 

70 

72 

70 

72 

70 

71 

71 

71 

70 

71 

68 

73 

70 

71 

70 

72 

72 

69 

71 

72 

70 

73 

71 

71 

73     75     72     71  1 

71.0 

I 


Sm  Reference  No»e  Following  Station  Ind" 

-  88  - 


I  MAX 
MIN 

I 

MAX 
MIN 

j  MAX 
[  MIN  , 

MAX  I 
MIN  I 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


84     88  92 


70 

94 

70 


94 
69 

96 
72 


87  90  92  90 
65     65  I  65  67 


85  90  92 

70  66  68 

88  91  93 
66  65  69 

92  95  93 

69  68  69 

89  93  94 
66  66  69 


95 
69 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORQIA 
JULY  1955 


68     68  69 


96 
73 


69  69 
95  88 


MAX 
MIN 


95  ;  97 
64 


90     93  96 


90  94  95 
67     69  70 


90     90  92 


71 

89 

69  70 

94  92 
72  71 

92  92 

70  71 


66  ,  67  67  68 

93  1  92  91  90 

71  I  71  71  71 

89  \  90  92  91 

69  I  68  71  72 

92     88  91  87 

68    68  69  70 


93  90  91 

71  72  70 

86  87  88 

71  70  68 

88  89  94 
70  68  67 

80  88  88 

69  70  70 

92  87 

68  69 

90  84 

70  71 

90  85 

68  69 

90  86 

72  71 

89  89 

73  71 

89  85 

70  71 


Day  Of  Monlh 


90  92 

68  69 


19     20  1  21 


MA> 

93 

96 

100 

102 

93 

95 

95 

9S 

94 

92 

MIS 

59 

59 

69 

67 

69 

69 

70 

70 

69 

73 

6f 

73 

MAX 

92 

94 

96 

93 

89 

91 

9C 

MIN 

66 

67 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

MAX 

91 

92 

94 

94 

95 

93 

94 

96 

93 

91 

82 

MIN 

70 

69 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

74 

72 

70 

72 

MAX 

88 

91 

92 

89 

91 

89 

!  87 

86 

87 

87 

85 

MIN 

61 

64 

61 

63 

65 

64 

11 

64 

68 

68 

69 

69 

MAX 

90 

93 

95 

95 

80 

88 

90 

90 

87 

84 

MIN 

53 

60 

62 

65 

63 

67 

65 

67 

65 

65 

67 

68 

MAX 

90 

94 

94 

97 

94 

90 

87 

90 

91 

92 

81 

87 

MIN 

68 

66 

67 

68 

68 

68 

68 

67 

68 

68 

70 

71 

MAX 

92 

97 

98 

98 

95 

93 

95 

96 

95 

87 

90 

MIN 

63 

68 

70 

69 

77 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

70 

MAX 

91 

93 

94 

94 

96 

93 

95 

95 

92 

93 

81 

MIN 

65 

66 

67 

66 

71 

69 

68 

71 

71 

71 

77 

68 

MAX 

91 

93 

97 

99 

91 

91 

88 

92 

91 

89 

86 

91 

MIN 

68 

69 

73 

73 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

73 

72 

MAX 

90 

92 

95 

96 

98 

92 

90 

92 

92 

91 

87 

87 

MIN 

59 

62 

67 

68 

69 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

MAX 

90 

92 

94 

93 

88 

93 

93 

90 

92 

85 

86 

90 

MIN 

64 

70 

69 

70 

73 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

68 

MAX 

91 

90 

89 

92 

91 

93 

91 

92 

92 

93 

91 

90 

MIN 

73 

72 

70 

73 

72 

74 

75 

76 

74 

75 

73 

71 

MAX 

89 

92 

95 

95 

91 

90 

91 

90 

90 

90 

84 

87 

MIN 

58 

60 

64 

67 

68 

61 

64 

66 

69 

70 

69 

70 

MAX 

90 

90 

93 

93 

93 

93 

94 

95 

94 

91 

85 

86 

MIN 

68 

67 

69 

67 

68 

67 

72 

70 

72 

71 

68 

68 

MAX 

91 

93 

93 

98 

93 

90 

88 

88 

90 

92 

86 

89 

MIN 

66 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

71 

71 

MAX 

93 

92 

94 

93 

91 

94 

93 

96 

87 

90 

89 

92 

MIN 

70 

66 

70 

70 

71 

69 

70 

71 

72 

73 

72 

70 

MAX 

94 

97 

99 

100 

95 

93 

92 

92 

91 

95 

92 

91 

MIN 

58 

66 

65 

69 

68 

68 

69 

67 

69 

68 

69 

72 

MAX 

90 

95 

97 

97 

92 

89 

89 

90 

00 

93 

89 

87 

MIN 

58 

65 

66 

70 

68 

70 

68 

68 

68 

69 

67 

72 

MAX 

90 

94 

95 

94 

93 

89 

90 

91 

92 

86 

87 

91 

MIN 

62 

66 

70 

68 

69 

69 

69 

71 

72 

71 

71 

69 

MAX 

C6 

89 

92 

89 

90 

90 

90 

90 

92 

89 

88 

88 

MIN 

52 

65 

66 

65 

67 

70 

70 

68 

69 

71 

70 

67 

MAX 

85 

88 

91 

90 

90 

90 

89 

91 

91 

90 

87 

89 

MIN 

64 

67 

69 

68 

70 

73 

68 

70 

70 

72 

70 

69 

MAX 

85 

86 

86 

87 

87 

89 

90 

89 

87 

88 

82 

88 

MIN 

72 

71 

70 

73 

73 

74 

70 

72 

71 

72 

73 

72 

MAX 

93 

95 

94 

96 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

90 

92 

MIN 

65 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

72 

71 

71 

68 

MAX 

89 

90 

96 

92 

92 

90 

90 

90 

86 

88 

84 

89 

MIN 

66 

66 

67 

69 

70 

67 

69 

69 

69 

64 

72 

71 

MAX 

89 

92 

94 

94 

89 

86 

88 

89 

88 

88 

86 

85 

MIN 

58 

62 

62 

64 

66 

66 

65 

67 

65 

65 

68 

70 

MAX 

90 

89 

93 

94 

92 

95 

92 

94 

89 

90 

85 

88 

MIN 

70 

68 

71 

70 

69 

69 

72 

71 

73 

71 

69 

71 

MAX 

90 

91 

92 

95 

94 

93 

93 

94 

93 

89 

90 

87 

MIN 

69 

69 

70 

69 

72 

69 

71 

72 

72 

71 

70 

69 

MAX 

90 

94 

94 

95 

91 

89 

89 

91 

88 

92 

87 

84 

MIN 

56 

61 

63 

67 

69 

67 

66 

69 

67 

70 

67 

70 

88  91  94 
72  70  73 

87  90  90 

68  69  73 

89  93 
68  68 

86  88  91 

70  68  67 

84  88  94 

70  68  70 


22     23  24 


87  87 
69  69 


86  92  93 
69     67  68 

86     84  87 


71  70  70 

82  86  89 

71  70  68 

90  90  90 

70  69  69 

92  92  95 

69  70  69 

85  90  92 

71  70  70 

84  85  84 

69  64  65 

90  90  80 

67  70  67 

86  88  89 
71  68  67 


95  93 
70  69 


95  95 
67  68 


93  93 
67  67 


95  94 
71  71 


85  92 

70  69 

92  90 

70  69 

90  91 


90  87  89 

71  69  68 

87  92  95 

72  70  74 

80  91  89 

72  72  72 

84  87  90 

71  67  68 

87 
70 


92  91 
69  74 


92  95 
68  67 


85  90  93 
65    60  64 


94     93     92  90 

69     72  68 


68  70  70 

96  87  85 

69  70  68 

98  91  92 

68  68  71 


88  90 
71 


94  94 

68  68 


95  98 
69  72 


95  95 
70  71 


92 
68 

82  90  89 
70    68  67 

87  91  95 
72     69  70 

88  92  89 
70     71  68 

89  89  84 
72     71  68 

85     90  90 


89  94 

67  67 


89  90 
69  68 

85     89  85 
67  66 

92  93 
71     70  70 

91 
71 


68     66  66 


92  95 

71  71 


96  94 
70  68 


91 

73 


95  89 

65  62 

95  91 

70  67 

97  89 

71  70 

96  95 
70  70 

98  86 

72  70 

96  97 

68  69 

96  91 

73  71 

93  94 

73  71 

95  86 

67  69 


87  91 

69  68 

93 
69 

87  83 

70  69 

88  86 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Moderate  warmth  and  dryness  characterized  the 
month's  weather.     The  dryness  would  have  been 
much  more  critical  had  it  not  been  for  the 
generous  rains  in  July  which  provided  suffi- 
cient moisture  to  mature  most  early  planted 
crops . 

Average  temperatures  for  the  month  were  rather 
uniform  over  the  State  and  exceeded  the  long- 
terra  value  by  almost  1°.     Even  so,  the  August 
average  of  80.8°  was  well  under  the  record- 
hot  82.7°   last  year.     The  August  temperature 
range  was  much  narrower  than  in  most  years, 
the  maximum  of  101°  at  Camilla  being  lower 
than  usual,  and  the  57°  at  Blairsvllle  Exp. 
Station  was  near  the  highest  minimum  of 
record.     Rome,  Louisville,   and  Camilla  had 
the  unenviable  accomplishment  of  reaching  or 
exceeding  90°  on  every  day  of  the  month. 

Precipitation  was  deficient  over  the  whole 
State  but  the  dryness  was  most  prominent  in 
the  Middle  Division  with  an  average  of  2.39 
inches.     State-wide,  precipitation  averaged 
a  bit  over  3  inches  and  was  deficient  by  2.14 
inches.     All  but  8  of  the  97  stations  having 
precipitation  normals  were  deficient.  Of 
these,   28  stations  were  deficient  by  more  than 
3.00  inches.     Individual  extremes  in  monthly 
totals  ranged  from  0.53  inch  at  Montezuma  1 
NE  to  7.93  inches  at  Folkston  9  SW.     On  the 
23rd,   the  latter  station  measured  4.57  inches 
for  the  greatest  daily  amount. 

Sunshine  was  considerably  more  abundant  than 
usually  expected  over  most  areas  of  the  State 
while  daytime  cloudiness  was  generally  less 
than  average . 

WEATHER  DETAILS 

The  State  was  under  the  influence  of  warm 
humid  air  most  of  the  month.     Widely  scattered 
showers  and  thundershowers  fell  during  the 
first  week  with  mostly  light  amounts  except 
in  the  west-central  districts  where  rains  of 
1.00  inch  or  more  occurred.     General  dryness 
prevailed  the  second  week  with  no  apparent 
effects  on  the  scattered  shower  pattern  from 
the  northward  passage  of  hurricane  "Connie". 
Relatively  little  of  the  rainfall  in  the 
State  was  directly  attributed  to  the  offshore 
passage  of  hurricane  "Diane".     However,  some 
moderate  to  heavy  thundershowers  fell  in 
various  areas  during  the  14th  to  16th.  Little 
rain  fell  during  the  last  half  of  the  month 
except  for  generous  showers  in  the  southeastern 
and  southern  counties  during  the  20th  to  26th 
period . 

The  coolest  period  of  the  month,  generally, 
came  in  the  last  week  when  successive  high 
pressure  systems  brought  cooler  air  south- 
ward . 

WEATHER  EFFECTS 
Conditions  were  mostly  favorable  for  cotton, 


except  in  southern  areas  where  rains  were 
expected  to  lower  quality  somewhat.  Cotton 
picking  made  good  progress,  being  over  half 
completed  in  the  southern  counties  by  the 
end  of  the  month.     The  dry  weather  which 
favored  cotton  at  this  stage  was  unfavorable 
for  other  crops  not  yet  matured.  Pastures 
and  meadows  declined  considerably,  except  in 
southern  areas  where  beneficial  rains  occur- 
red,  but  furnished  good  grazing  and  tonnages 
of  hay  earlier  in  the  month.     The  corn  crop 
matured  in  good  to  excellent  condition  and 
was  being  allowed  to  season  for  later  harvest- 
ing.    Peanuts  did  very  well  and  harvesting 
was  under  way  in  the  more  southerly  districts. 
Sweet  potatoes  needed  more  rain  but  were  still 
in  good  condition  with  good  to  excellent  yields 
indicated.     The  tobacco  crop  was  mostly  good 
with  favorable  yields.     Truck  and  vegetable 
crops  were  mostly  harvested  with  good  results, 
and  some  fall  plantings  were  well  advanced 
in  the  south  but  progress  in  other  areas 
awaited  more  rain.     Melons  were  still  coming 
to  market  in  good  quality  but  the  season  was 
nearly  over.     The  pecan  crop  is  very  poor  with 
little  production  likely  this  season  because 
of  the  March  freeze  damage. 

According  to  the  U.   S.  Geological  Survey, 
runoff  in  the  Piedmont  region  of  the  State 
was  in  a  declining  trend  during  the  month; 
,the  water  level  in  the  Chatham  County  key  well 
was  record-low  for  August. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

No  casualties  and  mostly  minor  property  losses 
were  attributed  to  several  violent  local  storms 
during  the  month,  as  reported  by  the  State 
Climatologist  at  Athens  and  listed  below  by 
dates  of  occurrence. 

6th:     Considerable  unestimated  property  dam- 
age resulted  from  hail,   wind,  and  rain  in  a 
thunderstorm  in  the  Martinez  area  near  the 
Richmond-Columbia  County  line. 

20th:     Lightning  in  the  Ft.  Gaines  area  cause 
numerous  minor  damages,   mostly  to  television 
antennas  and  electrical  appliances,  and  a 
lightning-started  fire  destroyed  one  house. 

21st:     In  separate  local  thunderstorms,  Atlan 
and  Abbeville  suffered  numerous  minor  wind 
damages  to  trees,   utility  lines,  and  building 

22nd:     Separate  suspected  tornadoes  of  small 
size  caused  mostly  minor  localized  damage  to 
rural  property  in  the  Rehobeth  Community  of 
Spalding  County,   and  in  the  southwest  part  of 
Dougherty  County.     On  the  same  date,  lightning 
and  wind  in  a  severe  thunderstorm  at  Tifton 
caused  numerous  but  mostly  minor  damages  to 
trees,   electric  and  telephone  lines,  and  the 
radio  station  transmitter  tower. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
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SE 

21 

87 

88 

55 

67 

5 

4 

4 

0 

0 

0 

13 

73 

5.0 

9GUSTA  WB  AP 

NW 

10 

S.6 

23* 

WNW 

12 

92 

91 

57 

75 

8 

4 

2 

2 

0 

0 

16 

5.3 

JLUHBUS  WB  AP 

89 

56 

74 

6 

1 

4 

2 

0 

0 

13 

4.9 

ICON  WB  AP 

ENE 

9 

6.1 

25 

S 

6+ 

86 

88 

50 

68 

5 

2 

4 

3 

0 

0 

14 

75 

4.8 

JHE  WB  AP 

90 

49 

70 

4 

3 

3 

2 

0 

0 

12 

4.1 

IVATOAH  WB  AP 

SE 

9 

8.4 

35 

N 

11 

90 

89 

60 

77 

2 

6 

3 

0 

1 

0 

12 

73 

4.7 

This  datum  Is  obtained  by 
sual  Observation  since  record- 

ig  equipment  Is  not  available. 

Is  not  necessarily  ttie  fast- 
t  mile  occurring  during  the 

arlod . 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

o 

« 
> 
< 

• 

M 

s 

Averi 

1892 

79.4 

100 

58 

6.77 

1893 

79.0 

98 

54 

6.44 

1894 

79.0 

104 

56 

7.15 

1895 

79.8 

100 

47 

7.35 

1896 

81.6 

104 

51 

3.24 

1897 

79.0 

102 

50 

5.27 

1898 

79.1 

99 

59 

10.80 

1899 

81.3 

102 

58 

4.86 

1900 

82.2 

106 

60 

2.66 

1901 

78.6 

98 

55 

9.37 

1902 

80.5 

104 

55 

3.88 

1903 

81.0 

104 

56 

6.07 

1904 

78.3 

101 

54 

7.47 

1905 

79.1 

102 

52 

4.69 

1906 

80.5 

102 

59 

5.85 

1907 

80.1 

103 

52 

4.40 

1908 

79.6 

104 

54 

5.64 

1909 

80.1 

104 

50 

4.55 

1910 

79.4 

102 

55  ■ 

3.90 

1911 

79.7 

100 

51 

6.58 

1912 

79.5 

101 

52 

5.13 

1913 

79.7 

100 

53 

4.29 

1914 

79.4 

99 

55 

6.13 

1915 

80.2 

105 

53 

5.14 

1916 

80.4 

103 

53 

3.14 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

« 

V 
o 

west 

'erage 

i2 

.3 

< 

1917 

78.9 

100 

46 

5.83 

1918 

80.4 

106 

50 

4.61 

1919 

79.3 

103 

52 

6.20 

1920 

78.4 

101 

54 

7.75 

1921 

79.6 

103 

54 

4.50 

1922 

78.2 

103 

45 

3.67 

1923 

80.1 

101 

50 

5.70 

1924 

82.0 

107 

53 

2.45 

1925 

80.8 

110 

45 

2.09 

1926 

81.2 

102 

50 

4.98 

1927 

78.5 

103 

46 

4.06 

1928 

80.0 

100 

56 

10.06 

1929 

79.7 

102 

48 

3.47 

1930 

78.6 

105 

44 

1.91 

1931 

79.0 

104 

46 

5.22 

1932 

79.8 

103 

44 

6.39 

1933 

80.1 

103 

52 

4.26 

1934 

80.8 

102 

55 

5.21 

1935 

80.5 

105 

46 

5.77 

1936 

80.6 

103 

46 

6.54 

1937 

79.9 

100 

57 

6.34 

1938 

81.7 

105 

53 

3.14 

1939 

78.6 

104 

48 

7.21 

1940 

80.0 

101 

51 

6.79 

1941 

81.5 

101 

53 

4.39 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to 


Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

o 

CP 
a) 
e 

o 

J3 
tJt 

1 
t 

<e 
o 

2 

s 

> 
< 

1942 

79.0 

104 

45 

5.61 

1943 

81.3 

105 

50 

4.12 

1944 

78.8 

99 

54 

5.30 

1945 

79.1 

99 

SO 

4.86 

1946 

78.8 

101 

46 

3.94 

1947 

79.7 

105 

55 

5.17 

1948 

78.5 

105 

48 

4.30 

1949 

79.1 

99 

51 

6.81 

1950 

78.2 

100 

48 

4.01 

1951 

81.8 

103 

51 

3.01 

1952 

79.8 

104 

45 

6.39 

1953 

79.6 

104 

47 

a. 84 

1954 

82.7 

108 

52 

2.91 

1955 

80.8 

101 

57 

3.06 

All 

Tears 

79.9 

5.20 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  AUGUST  1955 


Statioa 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

Q> 

S" 

> 
< 

Departure 

From  Normal 

« 

iS 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Dayt 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

e 
1 
s 
g 

.50  or  Morel 

l.OO 
or  More 

s ; 

o-g 

Si 

si 

0  » 

on 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  0AM  2 

AM 

90.2 

68.7 

79.5 

94 

4+ 

61 

14 

0 

18 

0 

0 

0 

6.33 

4.00 

16 

,0 

0 

5 

3 

2 

ATHENS 

88.7 

70.1 

79.4 

.9 

93 

11  + 

64 

27 

0 

15 

0 

0 

0 

1.57 

_ 

3 

.05 

.74 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

ATHENS  COL  OF  ASRI 

92. OM 

67.9 

60  .  OM 

1.2 

60 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

1.65 

2 

.61 

.62 

31 

.  0 

0 

6 

1 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

91.0 

70.2 

80.6 

.9 

98 

16 

65 

26+ 

0 

20 

0 

0 

0 

2.80 

_ 

1 

,16 

1.18 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

89.6 

70.6 

80.1 

1.5 

95 

19+ 

67 

14+ 

0 

17 

0 

0 

0 

1,S4 

- 

2 

,27 

■  48 

23 

,0 

0 

4 

0 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

86. 

62.1 

74.3 

1.  3 

90 

4+ 

57 

28+ 

0 

3 

0 

0 

0 

3,43 

1 

,09 

1.71 

8 

,0 

0 

8 

1 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

92.3 

66.0 

79.2 

97 

20 

59 

14 

0 

27 

0 

0 

0 

2.36 

.99 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

92.3 

66.7 

79.5 

1.2 

97 

20 

60 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

1,35 

- 

2 

,98 

.30 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

CARTERSVILLE 

92.5 

68.6 

60.6 

2.2 

97 

20 

62 

14+ 

0 

28 

0 

0 

0 

7,27 

2 

,80 

4.50 

16 

,0 

0 

6 

3 

2 

CEDARTOWN 

92  .7 

67.4 

SO.l 

1,5 

99 

20 

60 

14 

0 

27 

0 

0 

0 

.71 

_ 

3 

.41 

*  29 

3 1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

CLAYTON 

86.7 

64,6 

75.7 

2,3 

92 

21 

59 

26 

0 

9 

0 

0 

0 

3.39 

3 

.10 

.74 

14 

.0 

0 

8 

3 

0 

CORNELIA 

86.9 

64,9 

75.9 

•  0 

92 

22 

59 

14+ 

0 

5 

0 

0 

0 

3.62 

1 

.77 

.78 

16 

.0 

0 

8 

2 

0 

0AHL0NE6A 

88.A 

65,3 

77.4 

2.3 

94 

20 

62 

it 

0 

13 

0 

0 

0 

1.77 

_ 

3 

.61 

.46 

2 

.0 

0 

6 

0 

0 

DALTON 

AM 

GAINESVILLE 

89.5 

67,7 

78.6 

2.2 

95 

18+ 

64 

13+ 

0 

20 

0 

0 

0 

4.62 

.74 

1.34 

21 

.0 

0 

6 

9 

1 

HARTWELL 

92.6 

68,7 

80.7 

2.3 

97 

3+ 

65 

13+ 

0 

26 

0 

0 

0 

3.25 

1 

.57 

1.40 

20 

.0 

0 

5 

3 

1 

JASPER 

AM 

LAFAYETTE 

92.9 

62.3 

77.6 

.  9 

99 

20 

55 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

ROME 

95.4 

68,4 

81.9 

3.2 

100 

20 

60 

14 

0 

31 

0 

0 

0 

4,07 

.01 

2.36 

16 

.0 

0 

4 

3 

1 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

92.9 

67,9 

80.4 

1.6 

97 

3+ 

62 

27 

0 

28 

0 

0 

0 

2.08 

- 

1 

.81 

.94 

16 

.0 

0 

S 

2 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

89.2 

66,0 

77.6 

.  3 

94 

20 

68 

14 

0 

18 

0 

0 

0 

1.47 

_ 

3 

.11 

.86 

7 

.  0 

0 

3 

1 

0 

TOCCOA 

89.3 

69.0 

79.2 

2.1 

94 

6+ 

64 

27 

0 

18 

0 

0 

0 

2.93 

- 

3 

.18 

1.02 

2 

•  0 

0 

5 

2 

1 

WASHINGTON  2  SSW 

91.5 

67,7 

79,6 

.  0 

96 

3  + 

68 

26 

0 

24 

0 

0 

0 

1.87 

2 

.76 

•  44 

21 

•  0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

79,0 

2.90 

•  0 

MIDOLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

92.1 

70.6 

81.4 

,7 

97 

19 

55 

27+ 

0 

24 

0 

0 

0 

2,41 

1 

.69 

.96 

16 

•  0 

0 

4 

2 

0 

AUGUSTA 

92.6 

71.4 

62.0 

1,6 

99 

19 

63 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

2,18 

2 

.85 

1  •SO 

16 

.0 

0 

4 

1 

1 

BROOKLET   1  W 

92.5 

70.0 

81.3 

.  0 

100 

20+ 

60 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

1.37 

3 

•  09 

•  45 

25 

.  0 

0 

4 

0 

0 

CARROLLTON 

90.0 

67,1 

78.5 

.7 

94 

19  + 

62 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

2.84 

_ 

1 

•  63 

.82 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

COLUMBUS 

92.8 

72.2 

82.5 

1.1 

98 

3 

68 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

2.13 

_ 

2 

•  74 

.90 

8 

.0 

0 

S 

1 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

91.5 

70.9 

81.2 

1.0 

95 

?1  + 

67 

2  + 

0 

26 

0 

0 

0 

2.08 

2 

.66 

.65 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

COVINGTON 

91.5 

68.1 

79.8 

,8 

96 

7 

60 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

3.71 

.89 

1.25 

21 

.0 

0 

4 

3 

3 

DUBLIN 

93.3 

71,1 

82.2 

1.6 

99 

20 

65 

28 

0 

27 

0 

0 

0 

3,04 

2 

.23 

2.32 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

EXPERIMENT 

AM 

91.5 

69,6 

60.6 

1.9 

96 

20 

55 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

4.57 

.10 

2,06 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

FORSYTH  1  S 

91.5 

69,  1 

80,3 

97 

19 

65 

28 

0 

27 

0 

0 

0 

1.31 

,59 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORT  VALLEY  i  E 

92.2 

69,9 

61,1 

.8 

99 

22 

65 

28 

0 

27 

0 

0 

0 

2.95 

1 

.76 

,66 

24 

.0 

0 

8 

2 

0 

GREENSBORO 

91  .6 

70,5 

81.1 

2.  1 

96 

19 

64 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

2.35 

_ 

2 

,  53 

1.21 

16 

.0 

0 

6 

1 

1 

GRIFFIN 

91.3 

70.5 

60.9 

1.9 

97 

19 

67 

13  + 

0 

23 

0 

0 

0 

1,80 

_ 

3 

,10 

.61 

1 

.0 

0 

6 

2 

0 

LA  GRANGE 

90.4 

68.6 

79.6 

.6 

96 

20 

64 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

1.92 

- 

3 

,44 

.45 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

LOUISVILLE 

93.5 

70.9 

82.2 

2.0 

99 

19  + 

66 

27+ 

0 

31 

0 

0 

0 

3.36 

- 

1 

•  65 

1,13 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

93.4 

71.8 

62.6 

.9 

99 

22 

67 

28 

0 

27 

0 

0 

0 

2.91 

1 

•  73 

,66 

14 

.0 

0 

7 

3 

0 

MILLEDGEVILLE 

AM 

92. 5M 

68. 7M 

80. 6M 

.2 

98 

23 

63 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

2.01 

_ 

2 

.74 

1,41 

16 

.0 

0 

1 

1 

MILLEN 

92.6 

72.2 

82.5 

1.4 

99 

19  + 

65 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

1.89 

- 

3 

.11 

1,15 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

MONTICELLO 

90.9 

66.8 

78.9 

_ 

.8 

95 

21  + 

60 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

1.17 

3 

,76 

.75 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

NEWNAN 

91.4 

68.5 

80.0 

1.  1 

95 

19+ 

65 

2+ 

0 

23 

0 

0 

0 

2.31 

- 

2 

,67 

1,15 

2 

.0 

0 

3 

2 

2 

SANOERSVILLE  4  SE 

92.2 

70,0 

81.1 

98 

20 

64 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

2.16 

.86r 

31 

•  0 

0 

5 

1 

0 

SWAINSBORO 

92.3 

71,2 

61.8 

98 

20 

66 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

2.81 

1.37 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

TALBOTTON 

89.3 

69,8 

79.6 

,  1 

96 

21 

6  5 

14 

0 

16 

0 

0 

0 

2.57 

1 

,  96 

1.02 

4 

.  0 

0 

5 

2 

1 

THOMASTON  2  S 

M 

0 

0 

0 

•  0 

0 

WARRENTON 

91.0 

69.6 

80.3 

,  7 

96 

19 

64 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

1.67 

2 

.90 

.83 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

AM 

92.8 

70.5 

61.7 

1.4 

98 

20 

65 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

4.47 

- 

1 

.34 

2.35 

24 

•  0 

0 

6 

3 

1 

WEST  POINT 

90.8 

69,5 

80.2 

,  5 

97 

22 

65 

14+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.65 

4 

•  50 

.  17 

9+ 

•  0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

80.9 

2.39 

.  0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

AM 

93.1 

66,6 

81.0 

98 

20+ 

5  3 

31 

0 

27 

0 

Q 

Q 

7.22 

3.14 

25 

.  0 

0 

5 

4 

4 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

92.8 

68.0 

80.4 

,6 

97 

20 

61 

29 

0 

26 

0 

0 

0 

1.64 

_ 

4 

•  04 

•  69 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

ALBANY 

95.6 

70.8 

83.2 

1.5 

100 

19+ 

66 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.73 

_ 

4 

.90 

.30 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

92.2 

69,3 

60,8 

■  5 

96 

21 

62 

28 

0 

25 

Q 

Q 

Q 

4.53 

1 

.33 

1.62 

24 

.0 

0 

8 

4 

1 

AMERICUS  4  ENE 

93.0 

70.3 

81,7 

•  8 

99 

19 

66 

28 

0 

2  7 

Q 

" 

1.99 

3 

.24 

.98 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

8AINBRI0GE 

94.9 

70.9 

82.9 

1.4 

99 

19+ 

66 

29 

Q 

30 

0 

Q 

0 

6.68 

,98 

1.46 

9 

.  0 

0 

9 

7 

2 

BLACKBEARD  ISLAND 

91. 8M 

72. 7M 

82. 3M 

98 

12 

67 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

5.15 

2.20 

14 

.0 

0 

6 

4 

1 

BLAKELY 

92.4 

70.8 

81.6 

•  6 

96 

19  + 

66 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

3.26 

_ 

3 

.64 

1.32 

31 

.0 

0 

6 

2 

I 

BRUNSW I CK 

91.2 

73.9 

82.5 

,  7 

97 

11  + 

69 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

5.98 

_ 

.  59 

2.04 

15 

•  0 

0 

8 

3 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

90.  3 

73.6 

82  •  0 

97 

12 

68 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

5.37 

3.03 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

CAIRO  2  NNW 

91.9 

70.6 

81.3 

.7 

96 

19 

65 

29 

0 

26 

0 

0 

0 

5.78 

1 

.20 

2.54 

6 

.0 

0 

7 

4 

2 

CAMILLA 

96.0 

70.9 

63.5 

1.3 

101 

22  + 

57 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.67 

4 

•  44 

.30 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAMP  STEWART 

91.2 

71,1 

61.2 

.  2 

96 

18 

65 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

2.30 

4 

.62 

.73 

1 

.0 

0 

7 

1 

0 

CORDELE 

93.5 

70,5 

62.0 

.8 

99 

18 

56 

28 

0 

28 

0 

0 

0 

1.91 

- 

3 

.40 

•  72 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

CUTHBERT 

93.4 

72.0 

82.7 

1.8 

96 

3+ 

69 

2+ 

0 

28 

0 

0 

0 

4.16 

.25 

2.24 

6 

T 

0 

4 

2 

1 

DOUGLAS 

92.0 

68.8 

80.4 

.9 

96 

21 

54 

29+ 

0 

27 

0 

0 

0 

6.06 

.07 

2.00 

22 

.0 

0 

8 

5 

1 

EASTMAN 

92.9 

71.1 

62.0 

.  9 

100 

19+ 

57 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

2.59 

2 

.48 

•  99 

22 

•  0 

0 

6 

2 

0 

FITZGERALD 

92.9 

71,7 

82.3 

1.1 

99 

20 

67 

29 

0 

28 

0 

0 

0 

3.01 

2 

.47 

.70 

23 

•  0 

0 

9 

3 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

90.9 

69,9 

60.4 

96 

20 

52 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

3.38 

.96 

23 

•  0 

0 

6 

3 

0 

FOLKSTON  9  SW 

92. 7M 

69, eM 

81. 3M 

0 

27 

0 

0 

0 

7.93 

4.57 

23 

•  0 

0 

5 

3 

2 

FORT  GAINES 

94.3 

69,9 

82.1 

1.5 

100 

19 

54 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

4.54 

1 

.15 

2.64 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

GLENNVILLE 

91.6 

71,1 

61.4 

.4 

96 

19  + 

65 

28 

0 

23 

0 

0 

0 

5.80 

.39 

1,66 

14 

.0 

0 

5 

4 

3 

HAWKINSVILLE 

93.9 

69,9 

81  .9 

•  9 

99 

19+ 

63 

28 

0 

27 

0 

0 

0 

.62 

4 

•  24 

.21 

1 

•  0 

0 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


LE  2  •  CONTINUED 


GEORGIA 
AUGUST  1955 


Temperature 


StalioD 


<  2 


<  2 


No.  of  Days 


Max 


Min. 


Precipitation 


C3 


Snow.  Sleet,  Hail 


II 


No.  of  Daya 


8S 

rH  O 


CARDS  MILL 
IPER  CITY 
ITEZUWA  1  NE 
ILTRIE  2  ESE 
TMAN 

'ANNAH  USDA  PL  GARDEN 
'ANNAH  WB  AP 
'ANNAH  BEACH  2  N 
IMASVILLE 
TON  2  N 


.DOSTA 
'CROSS 
IDRUFF  DAM 

DIVISION 

STATE 


NW 


94.2 
92. 7M 
92.8 
92.8 
93.3 

91.7 
91.5 
89.6 
93.8 
92.2 

9<>.2 
92.7 
93.1 


71.5 
69. 3M 
72.3 
69.9 
70.9 

68.8 
70.9 
74.3 
70,7 
70.5 

68.7 
70.0 
71.2 


82.9 
81. OM 
82.6 
81.'. 
32.1 

80.3 
81.2 
82.0 
82.3 
81.4 

81.5 
81.4 
82.2 


1.7 
.3 
.9 

.2 
•  3 
.2 
1.3 
.9 


2.36 
4.35 
.53 
2.66 
2.95 

3.52 
2.86 
1.95 
1.15 
4.32 

5.00 
5.25 
3.34 

3.63 

3.06 


2.58 
1.55 

3.78 
3.63 

3.13 
3.3S 
4.47 
4.60 
1.35 


.70 
1.73 
.25 
.79 
1.10 


1.57 
1.30 
.36 
1.37 

1.60 
2.10 
1.40 


DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 


S««  Rctennc*  NotM  Following  SUIion  Indax 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


25     26  27 


ASflEVlLLE 
AOAIRSVILLE 
ADEL 
A I  LEY 

ALAPANA  EXP  STATION 
ALBANV 

ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AlffPORT 
AHERICUS  4  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AOH I 
ATHENS  MB  AIRPORT 
ATLANTA  MB  AIRPORT 
AUGWSTA  we  AIRPORT 
AUGUSTA 

BAIN8RI00E 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 
BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELV 

BLUE  RID6E  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET  1  W 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 
BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 

CEOARTOWN 
CHATSWORTH    1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 
CMOESTOE 
CLAnON 

CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

CORDELE 

CORNELIA 
COVINGTON 
CUW4ING   1  N 
CURRWILLE  2  W 
CUTMBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS 

DALTON 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EHBRY 

EXPERIMENT 
FAIRHOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  eXP  STATION 
FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSVTm   1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 

GREENSBORO 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWKINSVILLE 

HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
H0G6ARDS  MILL 
JASPER 
JONES60RO 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINQTON 

LINCOLNTON 
LITTLE  HI6HT0WER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  MB  AIRPORT 

MAYSVILLE 
MIOVILLE 
MILLEDGEVILLE 
MILLEN 

MONTEZUMA   J  NE 

MONT I CELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NEEL  GAP 
NEWNAN 

HOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  fc  N 
NOTTELY  DAM 
QUITMAN 
RESACA 


2*98 


3.62 
3t71 
3t70 


4t05 
4*04 
3*25 
S«Ofl 

x«2e 

4.02 
3.04 
2.50 
lt93 
3.75 

2.54 
4.97 

2.e3 

3.01 
1*S3 

3.38 

r 

4.71 
7.93 
1.31 


3i07 
3.89 
2.36 


4.M 
2.90 
3.36 
4i35 
2.91 

1.25 
3.90 
2.01 
1.99 
.93 

1.17 
Z»M 
9*91 
5.35 
2*31 

4«eo 

2.14 
3.74 
2.95 
2.09 


.20     .4$  .20 


.06     T  2.24 
.12  T 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


1*62 
1.15 


.41     .02  T 


.07  i23 
1.71 


.07  T 
•30  .33 
•38     •IS  1^40 


1.08 
•  27 


•  30 
■  10 


1*04 
•  4tf 


.18      .03  .04 


•05      .03  .03 


1.65   1.66  .73 


1.36 
1.13 


.04  .05 
.03     .45  .62 

.75     ,70  .96 


.05     *0^  .27 


.22     .02  ,17 


.30     .39  .07 
.60  >49 
.53     .12  T 


.03  .01 
.13     .22  .11 

.52     .42  .06 


.18     .01  .11 


1.10     .10  T 


.  NnlA.  Fnllr.toln. 


DAILY  PRECIPITATION 

CEORGIA 

Table  3-Continued  august  1959 


Station 

Total 

Dar  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4  I 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28  1  29 

j  30 

31 

t  [NGMCO  

■  26 

•  » 

T 

T 

T 

•  00 

2^39  • 

RISING  nvN 

l*tl 

.02 

.09 

T 

T 

•  99 

•  60 

•  06 

T 

•  97 

.48  , 

ROME 

♦  •07 

T 

.00 

•  12 

•  09 

•  04 

•  08 

2(99 

T 

.70 

T 

T 

.60 

•  06  , 

ROME  WB  AIRPORT  ft 

2(68 

T 

•  02 

•  96 

T 

T 

•  94 

T 

.08 

.22 

•  04 

•  10 

•  12 

SANDCRSVILLE  4  SE 

3.19 

•  01 

•  49 

•  99 

•  01 

•  10 

.26 

•  01 

T 

•  06 

.01 

•  89  ! 

SAVANNAH  USDA  PL  flARDEN 

St92 

•  21 

T 

•  02 

•  18 

•  01 

T 

•  02  • 

SAVANNAH  MB  AP  R 

2t6d 

•  29 

T 

•  01 

T 

•  20 

■  09 

•  02 

i07 

.02 

•  04 

1.97 

.49 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

1«9» 

.19 

•  90 

1.90 

^^*'*^*  ' 

9*M 

•  22 

•  12 

1.40 

.07 

.22 

.24 

•  96 

2^79 

•  21 

.19 

STANLEY  Mr 

SiM 

.» 

•  41 

.04 

.69 

•  04 

.02 

•  99 

.79 

•  02 

.09 

•  12  ! 

SUCHES 

0*» 

•  97 

.20 

!.75 

.20 

•  08 

.44 

1^62 

•  12 

■  30 

•  14  • 

5UMMERVILLE 

2*44 

1.90 

•  27 

•  03 

.19 

T 

.19 

•  94  , 

SHAINSBOM 

2t81 

.96 

1^97 

•  09 

•  08 

.«S 

.02 

T 

SMEET  QUM 

1*00 

•  22 

.«« 

.12 

.90 

•  06 

.19 

•  28 

TALBOTTOM 

2i97 

1.02 

.20 

.67 

•  29 

.49 

TALLAPOOSA  2  NNM 

l.*7 

•  66 

•  21 

■  40 

T  • 

TAVLORSVILLE 

♦  •*2 

•  77 

•  24 

■  96 

•  64 

■  90 

1.71 

T  , 

TMOMASTOM  2  S 

•  17 

.11 

.12 

.19 

.01 

.06 

THOMASV ILLE 

1  (IS 

T 

T 

.96 

.27 

T 

T 

.22 

.09 

.29 

TIFTOM  2  N 

.77 

T 

1<>7 

•  09 

T 

•  9a 

T 

•  06 

.72 

.97 

T  ITUS 

•  •43 

.9« 

•  67 

.64 

•  09 

•  20 

•  la 

•  19 

•  94 

•  01 

•  20 

1.11 

1.12 

.60 

•  12 

•  46  . 

TOCCOA 

2*«3 

.9a 

1^«2 

•  98 

•  76 

•  02 

•  91 

.09 

.01 

TRAY  MOUNTAIN 

9«10 

.9« 

■  «9 

.86 

■  29 

•  03 

•  12 

•  98 

.90 

■  96 

•  09 

•  10  1 

Tunnel  hill 

3*2B 

.01 

1.72 

•  oa 

.11 

.09 

.19 

1^14  , 

VALDOSTA  ♦  NW 

5*00 

.01 

•  09 

.06 

1<99 

T 

.27 

.90 

•  60 

1.04 

T 

.92 

MALESKA 

1.27 

X 

T 

•  02 

T 

MARffENTON 

\,67 

•  01 

•  16 

.30 

•  02 

•  89 

•  13 

.22 

MASNINOTON   2  SSN 

liBT 

•  10 

.02 

.01 

■  09 

•  40 

•  91 

•  38 

•  44 

.09 

HAVCROSS 

5»29 

.29 

•  19 

•  24 

2^10 

.06 

•  06 

•  08 

T 

T 

•  99 

•  01 

1.67 

MAYNESBMO    2  NE 

.09 

.16 

•  99 

.79 

!.99 

•  04 

.19 

WEST  POINT 

.1* 

T 

•  19 

•  17 

T 

.04 

.17 

WOODBURY 

2.ai 

.10 

•  7> 

.0) 

•  27 

.70 

•  94 

T 

T 

■  30 

.09 

T 

MOODRUFF  DAM 

T 

T 

•  74 

•  09 

•  11 

.29 

•  04 

•  44 

T 

.22 

.40 

.02 

.02 

.09 

WOODSTOCK 

.09 

.17 

•  6a 

•  92 

.36 

•  04 

•  91  , 

Y0UN6  HARRIS 

9.63 

•  oa 

•  00 

.16 

•  la 

•  76 

•  41 

T 

•  99 

•  04 

.16 

1.11 

1^12 

.37 

T 

T 

•  29  , 

Sm  R*f*r«nc«  NoIm  FoUowlag  SUtton  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORCU 
AUGUST  1955 


Day  Of  Month 


MAX 

MIN  : 


MAX 
MIN 


1 

2 

3 

4  1 

=  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

90 

87 

93 

95 

93 

93 

95 

94 

95 

94 

90 

94 

94 

96 

96 

69 

91 

93 

96 

98 

98 

95 

97 

70 

68 

69 

72 

66 

69 

67 

68 

68  ' 

71 

72 

59 

70 

68 

68 

69 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

59 

88 

91 

93 

95 

93 

94 

95 

93 

94 

94 

92 

95 

93 

92 

91 

94 

95 

94 

94 

97 

96 

96 

96 

68 

68 

69 

70 

67 

68 

66 

57 

65  , 

68 

73 

73 

68 

70 

69 

58 

67 

66 

68 

70 

69 

70 

70 

92 

95 

97 

96 

96 

97 

97 

98 

97 

94 

96 

96 

94 

97 

96 

97 

96 

97 

100 

98 

100 

100 

96 

71 

70 

70  j 

72 

69 

72 

69 

72 

72 

73 

72 

71 

72 

71 

71 

59 

71 

70 

71 

74 

71 

72 

73 

85 

87 

91 

94 

92 

91 

93 

93 

86 

87 

92 

90 

89 

89 

90 

88 

88 

88 

92 

93 

94 

93 

93 

70 

70 

58 

70 

68 

70 

69 

69 

71 

70 

70 

69 

65 

61 

71 

69 

56 

67 

70 

73 

70 

68 

69 

91 

9* 

95 

93 

93 

93 

93 

93 

95 

90 

96 

95 

94 

91 

86 

91 

93 

95 

94 

95 

95 

95 

93 

69 

68 

70 

73 

66 

68 

67 

67 

66 

73 

73 

69 

72 

70 

70 

70 

72 

70 

69 

70 

70 

71 

73 

87 

93 

97 

91 

93 

94 

94 

92 

90 

91 

94 

92 

94 

91 

95 

95 

95 

97 

99 

97 

96 

96 

95 

70 

69 

70 

72 

70 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

58 

70 

70 

71 

71 

70 

72 

72 

85 

90 

92 

90 

90 

91 

92 

65 

88 

90 

93 

90  ■ 

89 

85 

1 

80 

84 

89 

92 

90 

91 

92 

93 

89 

71 

70 

70 

73 

69 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

70 

68 

70 

72 

69 

70 

71 

72 

73 

70 

71 

72 

87 

93 

95 

93 

92 

96 

92 

85 

88 

91 

93 

91 

93 

97 

96 

97 

97 

90 

68 

68 

68 

68 

67 

70 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

56 

70 

70 

59 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

86 

93 

95 

90 

93 

95 

94 

89 

87 

89 

96 

92 

92 

84 

78 

86 

94 

98 

94 

95 

96 

96 

92 

70 

69 

70 

72 

70 

71 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

68 

71 

72 

69 

71 

71 

72 

72 

70 

72 

72 

85 

90 

92 

90 

91 

91 

89 

86 

87 

90 

92 

89 

89 

88 

87 

86 

92 

93 

95 

93 

93 

95 

91 

70 

71 

72 

72 

70 

73 

73 

70 

70 

70 

72 

69 

68 

57 

71 

71 

70 

72 

73 

73 

70 

73 

70 

92 

94 

93 

94 

95 

95 

96 

95 

93 

90 

95 

95 

95 

91 

85 

89 

68 

95 

97 

96 

96 

96 

93 

71 

71 

71 

73 

70 

71 

69 

70 

70 

74 

74 

73 

68 

71 

72 

71 

73 

72 

71 

73 

72 

69 

73 

92 

94 

96 

94 

98 

97 

97 

97 

96 

89 

93 

96 

95 

89 

86 

89 

69 

97 

99 

93 

92 

94 

94 

71 

72 

73 

75 

72 

72 

71 

72 

71 

74 

72 

72 

71 

73 

70 

70 

75 

73 

66 

76 

75 

71 

72 

88 

96 

97 

94 

95 

97 

97 

96 

94 

95 

97 

96 

96 

95 

96 

97 

96 

98 

99 

96 

99 

98 

98 

71 

68 

70 

72 

70 

72" 

70 

71 

71 

74 

73 

72 

71 

71 

70 

69 

69 

70 

72 

74 

72 

72 

73 

91 

92 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

93 

93 

98 

96 

96 

95 

95 

95 

95 

93 

93 

93 

94 

75 

71 

72 

72 

72 

73 

71 

72 

75 

77 

73 

72 

71 

72 

73 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

83 

82 

85 

90 

87 

88 

89 

89 

83 

84 

87 

88 

85 

64 

84 

63 

66 

86 

88 

89 

90 

90 

68 

65 

64 

55 

55 

62 

63 

62 

63 

65 

50 

63 

66 

58 

58 

65 

61 

62 

51 

63 

65 

64 

53 

64 

87 

92 

95 

92 

92 

94 

93 

93 

92 

93 

94 

92 

90 

94 

94 

93 

91 

94 

96 

93 

95 

95 

94 

71 

68 

72 

73 

71 

72 

70 

71 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

67 

68 

72 

71 

71 

73 

71 

72 

72 

88 

91 

95 

93 

94 

95 

95 

94 

92 

95 

89 

95 

97 

96 

82 

66 

91 

99 

99 

100 

100 

97 

93 

57 

67 

57 

59 

72 

73 

70 

71 

71 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

64 

67 

90 

90 

91 

91 

91 

93 

91 

91 

93 

90 

97 

96 

95 

90 

84 

92 

94 

97 

95 

94 

95 

96 

95 

74 

72 

74 

76 

75 

75 

73 

75 

75 

75 

77 

74 

75 

76 

76 

72 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

72 

88 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

89 

91 

93 

96 

97 

96 

90 

86 

91 

95 

92 

93 

92 

91 

91 

91 

74 

72 

73 

75 

74 

74 

72 

73 

75 

77 

75 

74 

74 

74 

73 

73 

75 

76 

75 

75 

76 

74 

72 

89 

92 

95 

91 

93 

94 

91 

92 

92 

92 

93 

94 

90 

91 

93 

93 

94 

94 

96 

95 

95 

96 

95 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

71 

74 

72 

71 

72 

71 

71 

69 

70 

70 

71 

72 

72. 

71 

72 

91 

94 

95 

92 

93 

96 

94 

89 

91 

93 

93 

90 

91 

93 

91 

89 

91 

94 

96 

97 

95 

93 

90 

69 

66 

67 

55 

66 

67 

68 

70 

70 

55 

66 

69 

66 

59 

62 

69 

67 

56 

57 

68 

70 

55 

65 

93 

90 

96 

96 

97 

98 

95 

98 

96 

95 

97 

97 

96 

97 

98 

97 

97 

98 

95 

99 

100 

101 

101 

69 

69 

58 

59 

70 

70 

69 

70 

73 

75 

74 

72 

71 

73 

73 

70 

71 

71 

70 

71 

73 

71 

74 

89 

93 

93 

91 

90 

93 

93 

92 

93 

89 

95 

96 

94 

93 

90 

90 

94 

98 

97 

97 

97 

94 

86 

72 

70 

71 

72 

70 

70 

69 

72 

71 

76 

75 

70 

73 

70 

72 

72 

73 

72 

74 

72 

72 

72 

73 

89 

87 

91 

96 

92 

94 

96 

96 

94 

91 

91 

87 

93 

93 

87 

86 

90 

93 

95 

97 

95 

96 

94 

69 

67 

57 

70 

57 

68 

52 

70 

68 

70 

69 

67 

66 

67 

71 

63 

69 

67 

64 

70 

67 

67 

67 

87 

91 

93 

93 

93 

92 

92 

85 

90 

90 

91 

86 

88 

90 

90 

84 

91 

91 

94 

94 

94 

93 

69 

68 

66 

58 

58 

57 

69 

69 

69 

69 

67 

66 

68 

64 

63 

66 

67 

65 

68 

68 

70 

68 

69 

68 

91 

94 

96 

95 

93 

96 

95 

90 

90 

93 

93 

90 

91 

92 

91 

89 

91 

94 

96 

97 

96 

95 

90 

71 

69 

69 

69 

68 

71 

59 

71 

71 

71 

69 

70 

55 

62 

72 

68 

52 

68 

70 

73 

71 

68 

69 

90 

94 

95 

94 

94 

93 

94 

92 

91 

93 

92 

93 

91 

93 

9p 

65 

94 

96 

97 

99 

98 

92 

92 

69 

67 

58 

59 

68 

70 

70 

70 

71 

57 

1 

68 

70 

64 

60 

68 

69 

64 

68 

68 

70 

69 

69 

99 

82 

87 

89 

87 

88 

91 

90 

85 

84 

89 

91 

66 

87 

80 

."5 

65 

86 

90 

91  69 

92 

90 

36 

69 

66 

67 

67 

53 

67 

65 

67 

68 

63 

56 

66 

62 

63 

57 

64 

62 

64 

68 

65 

65 

65 

66 

93 

94 

98 

93 

94 

94 

95 

95 

93 

92 

94 

93 

94 

94 

94 

93 

94 

94 

97 

90 

94 

93 

92 

72 

58 

73 

73 

71 

71 

72 

71 

73 

74 

73 

74 

75 

70 

71 

71 

73 

74 

75 

75 

72 

73 

75 

90 

94 

94 

92 

94 

92 

91 

93 

91 

90 

93 

89 

91 

93 

92 

91 

92 

92 

94  92 

96 

95 

90 

72 

67 

72 

72 

70 

71 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

71 

68 

70 

59 

72 

72 

72     73  72 

72 

73 

91 

93 

95 

93 

94 

95 

96 

95 

94 

95 

95 

95 

96 

95 

94 

95 

96 

99 

98     97  97 

96 

90 

69 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

^ 

70 

70 

71 

71 

68 

72 

69 

71 

70 

71 

72     70  72 

73 

72 

80 

89 

89 

87 

88 

91 

89 

89 

83 

87 

89 

87 

87 

88 

83 

83 

87 

90 

87     90  90 

92 

66 

67 

65 

65 

69 

64 

67 

66 

66 

69 

64 

67 

66 

61 

59 

57 

57 

64 

55 

60     68  69 

66 

56 

90 

94 

95 

91 

93 

95 

96 

89 

88 

92 

94 

93 

93 

90 

87 

86 

91 

94 

94     95  93 

95 

93 

69 

69 

70 

71 

«S 

69 

69 

71 

70 

69 

71 

69 

64 

66 

69 

69 

57 

68 

70     69  67 

70 

70 

89 

94 

96 

95 

94 

95 

94 

93 

93 

93 

94 

94 

93 

96 

94 

93 

95 

95 

96     96  96 

96 

95 

71 

69 

72 

73 

71 

70 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

73 

74 

70 

70 

72 

73 

74     74  72 

74 

75 

82 

89 

93 

90 

89 

92 

90 

e« 

87 

91 

90 

87 

68 

88 

62 

88 

87 

90 

91     94  91 

90 

69 

65 

66 

69 

66 

65 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

63 

66 

72 

68 

54 

56 

67     69  67 

67 

66 

91 

92 

93 

93 

90 

92 

94 

95     92  96 

65 

66 

70 

73 

58 

70 

6£ 

6t 

55 

72 

72 

69 

7: 

67 

66 

68 

70 

70 

70     73  71 

69 

7; 

85 

93 

95 

94 

95 

96 

95 

95 

94 

91 

94 

95 

96 

96 

91 

90 

93 

97 

98     99  98 

97 

9t 

71 

70 

73 

73 

72 

71 

70 

72 

70 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

70 

72 

72 

71     72  72 

70 

73 

90 

93 

93 

91 

94 

94 

98 

94 

93 

92 

94 

93 

95 

96 

93 

92 

94 

96 

100     97  100 

96 

94 

71 

71 

74 

73 

71 

72 

70 

72 

70 

70 

73 

71 

72 

71 

70 

70 

72 

72     70  72 

70 

72 

89  89 
69  70 


93  91 
72  71 


87  35  86 
59     67  65 


89  89 
72  67 


90 
73 


85  92 
72  70 

65  89 

66  54 

69  90 

64  62 

86  94 

65  65 

65  68 

69  67 

86  69 

68  65 

65  91 

69  63 

90  92 

71  70 

84  66 

70  72 

84  65 

60  59 

89  92 

72  70 

64  86 

71  68 


83  86  36 
73  72  73 

82  86  84 

73  73  71 

87  65  90 

72  71  71 

90  89  90 
64  64  60 

91  93  94 

74  69  70 

31  64  88 

71  71  70 

89  89  89 
58  63  60 

86  85  90 

67  65  64 

90  68  93 
69  67  65 

89  88  92 

67  64  62 

84  84  90 
61  59  64 

84  36  90 

75  71  71 


90  92  92  94 
68     65     64  63 


89  90  91 

63  61  63 

96  95  95 

58  56  68 

92  94  93 
56  58  70 

89  91  92 

62  55  65 

93  93  95 
56  6  7  70 


92  •  8 
65  I  5S>0 

95  I  95*6 

70  70.8 

93  j  90i2 

71  i  6e«7 

93  I  92.2 
68  I  69.3 

97  I  93.0 
70  S  70.3 


89  91  84 
70     70  70 


94  93  93  90 
61     60     64  68 


96  92  93  82 

70  71  69  59 

92  90  91 

71  73  70 

92  92  91 

65  68  69  70 

90  90  92  92 

66  72  72  72 


92  91  92 
71     56  67 


88  89  90 
67     69  71 


57     57  60 

92  91  91 
70     66  58 


95  94.9 
70  70.9 


90  91.8 
72  72.7 


95  I  92.4 
69  '  70.8 


90  94 
65  66 


86  69  89 
69     72  74 


86  88  89  89 
68     71     73  73 


89  89  89  92 
71     66    66  69 


95     94  93 
62     64    65  69 


94  95  93  95 
72     67     68  70 


66     66    69  69 


91  96  95  96 
62     66     64  66 


92  92  91  S3 
62     66     »4  70 


96  94  94  67 
66     68     69  71 


95     95  94 
62     66    66  70 


90  89  87  60 
62     63     63  66 


96  93  92  93 
70     69  70 


86  89 
71  71 


82  91 
72  71 


82  69 
64  61 


89  90 
66  60 


90  90 
72  71 


89  89 
54  62 


91     69  SB 


93 
67 


93 
68 

37 


60     69     64  69 


92  92 
65  66 


74     72  69 


93  »3  93 
66     68  68 


90  90 
67  66 


91.5 
70.9 

93.5 
70.5 

86.9 
64.9 

91.6 
68.1 

93.4 
71.0 

68.4 
66.3 


90  92 
64  63 


92.0 
6B.8 

93.3 
71.1 

92.9 
71.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORCIA 
AUGUST  1955 


t 

Day 

Of  Month 

- 

— 



• 

i 

Station 

1 

2 

 [ 

3 

4 

5 

6 

7 

- 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EXPERIMENT  | 

MAX 

88 

85 

92 

94 

91 

93 

94 

95 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

90 

88 

92 

95 

96 

94 

95 

95 

95 

88 

S3 

85 

90 

94 

94 

90 

91 

•  9 

HIN 

67 

69 

70 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

67 

65 

71 

69 

70 

70 

70 

73 

69 

73 

71 

70 

70 

69 

66 

68 

70 

70 

70 

FITZGERALD 

MAX 

91 

92 

96 

93 

94 

94 

93 

94 

93 

90 

94 

04 

96 

94 

90 

91 

95 

97 

98 

99 

98 

98 

•5 

87 

85 

85 

90 

90 

90 

91 

93 

92 

•  9 

MIN 

69 

71 

73 

74 

72 

74 

70 

72 

70 

73 

73 

72 

74 

72 

72 

70 

72 

73 

73 

74 

73 

74 

72 

72 

71 

71 

68 

67 

69 

71 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

S8 

90 

92 

90 

93 

93 

90 

90 

92 

91 

93 

96 

94 

91 

88 

90 

93 

97 

97 

98 

96 

93 

94 

82 

83 

81 

86 

87 

89 

89 

92 

90 

•  9 

MIN 

70 

68 

69 

70 

68 

70 

67 

68 

69 

73 

75 

72 

72 

69 

71 

71 

72 

71 

71 

73 

72 

71 

73 

71 

70 

72 

70 

62 

*4 

66 

66 

FOCKSTON  9  SW 

MAX 

92 

94 

95 

93 

94 

92 

93 

93 

92 

96 

91 

91 

84 

96 

97 

96 

96 

94 

94 

89 

90 

88 

91 

•1 

«2 

■  7 

MIN 

71 

69 

69  1 

68 

68 

68 

67 

67 

70 

71 

73 

69 

71 

70 

71 

73 

73 

71 

70 

70 

70 

»8 

69 

69 

FORSYTM  1  S 

MAX 

S« 

91 

94  1 

90 

92 

91 

94 

91 

90 

90 

93 

92 

93 

91 

90 

90 

93 

95 

97 

94 

90 

96 

93 

89 

S3 

89 

91 

94 

92 

93 

93 

91 

•  5 

MIN 

70 

66 

70  1 

72 

70 

70 

68 

70 

70 

71 

71 

69 

67 

69 

70 

68 

70 

70 

71 

71 

69 

71 

70 

68 

70 

70 

68 

65 

*« 

66 

47 

FORT  GAINES 

MAX 

Be 

9* 

97 

94 

94 

98 

95 

94 

92 

94 

9* 

95 

97 

97 

98 

98 

95 

98 

100 

97 

96 

98 

95 

88 

85 

88 

90 

92 

•2 

93 

99 

94 

•  3 

MIN 

70 

66 

69 

72 

68 

70 

74 

70 

69 

71 

70 

71 

74 

73 

66 

67 

71 

70 

72 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

66 

64 

68 

60 

49 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

90 

93 

95 

92 

92 

92 

95 

93 

90 

90 

94 

94 

94 

95 

89 

91 

94 

98 

98 

98 

96 

99 

94 

86 

76 

84 

90 

91 

99 

92 

92 

92 

•  2 

MIN 

71 

69 

71 

71 

70 

71 

69 

71 

69 

72 

71 

70 

69 

71 

71 

69 

71 

70 

71 

72 

70 

72 

71 

70 

71 

70 

6« 

69 

M 

64 

68 

GAINESVILLE 

MAX 

82 

91 

94 

91 

93 

93 

93 

86 

86 

90 

92 

90 

91 

84 

81 

87 

92 

95 

95 

92 

93 

92 

88 

85 

85 

86 

90 

92 

92 

91 

83 

89 

•  5 

MIN 

70 

67 

67 

71 

68 

68 

70 

69 

67 

67 

69 

68 

64 

68 

70 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

67 

68 

67 

66 

64 

64 

69 

68 

67 

70 

GLENNVILLE 

MAX 

86 

93 

94 

94 

93 

95 

93 

94 

94 

88 

94 

95 

95 

93 

85 

89 

91 

95 

96 

9« 

96 

94 

92 

86 

82 

86 

87 

90 

90 

91 

92 

91 

•4 

MIN 

71 

70 

72 

73 

70 

71 

69 

70 

70 

75. 

74 

72 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

72 

73 

73 

72 

73 

71 

72 

72 

70 

65 

•6 

68 

•a 

GREENSBORO 

MAX 

89 

93 

95 

91 

93 

94 

94 

91 

89 

90 

94 

92 

94 

90 

84 

87 

92 

»4 

96 

95 

93 

95 

92 

83 

86 

91 

90 

94 

93 

94 

92 

91 

•  6 

MIN 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

68 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

70 

72 

71 

73 

70 

69 

64 

67 

70 

68 

70 

76 

GRIFFIN 

MAX 

86 

92 

95 

90 

93 

93 

95 

89 

92 

89 

92 

91 

91 

93 

90 

88 

92 

95 

97 

99 

96 

99 

92 

B7 

83 

•9 

92 

94 

93 

91 

89 

91 

•  3 

MIN 

70 

69 

71 

73 

70 

72 

71 

71 

71 

70 

71 

70 

67 

68 

''2  ; 

69 

70 

71 

71 

73 

70 

73 

71 

72 

71 

70 

67 

69 

70 

70 

72 

70 

*' 

HARTWELL 

MAX 

89 

93 

97 

95 

95 

97 

96 

95 

90 

92 

95 

94 

93 

90 

63 

88 

91 

07 

97 

95 

95 

95 

91 

89 

87 

86 

92 

94 

96 

94 

90 

92 

•  6 

MIN 

70 

68 

70 

71 

69 

71 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

65 

69 

70 

67 

69 

70 

69 

70 

70 

69 

68 

70 

65 

65 

65 

66 

69 

68 

70 

HAWKINSVtLLE 

MAX 

89 

93 

97 

93 

94 

96 

•9 

95 

92 

9Z 

96 

95 

95 

96 

91 

93 

96 

98 

99 

99 

98 

96 

97 

89 

81 

S« 

92 

94 

94 

93 

97 

93 

•  9 

MIN 

70 

70 

72 

72 

70 

71 

69 

70 

69 

72 

70 

69 

71 

72 

73 

69 

70 

72 

TO 

70 

70 

69 

72 

72 

71 

71 

69 

63 

65 

65 

70 

69 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

89 

94 

96 

92 

95 

95 

93 

96 

95 

93 

95 

94 

91 

94 

94 

95 

94 

95 

97 

»« 

97 

99 

97 

94 

90 

91 

»3 

93 

94 

94 

96 

94 

•  2 

MIN 

7* 

68 

75 

72 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

77 

72 

72 

72 

71 

69 

71 

74 

71 

78 

72 

71 

73 

71 

73 

73 

71 

70 

6« 

6« 

68 

JASPER 

MAX 
MIN 

LAFAYETTE 

MAX 

89 

93 

90 

94 

95 

97 

96 

88 

91 

93 

92 

90 

89 

92 

92 

90 

93 

95 

97 

99 

96 

95 

93 

95 

92 

90 

93 

95 

97 

92 

88 

92 

9 

MIN 

65 

62 

68 

65 

62 

64 

65 

67 

65 

63 

63 

67 

67 

56 

62  : 

64 

61 

60 

63 

64 

63 

62 

64 

61 

58 

58 

55 

57 

58 

60 

63 

62 

LA  GRANGE 

MAX 

88 

90 

93 

93 

83 

93 

93 

88 

90 

89 

90 

88 

89 

92 

91  ^ 

87 

92 

92 

95 

96 

95 

•4 

90 

89 

85 

83 

91 

94 

93 

92 

84 

90 

>4 

MIN 

69 

66 

69 

71 

68 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

68 

66 

64 

70 

67 

69 

69 

69 

73 

70 

72 

70 

70 

71 

69 

6« 

69 

66 

67 

71 

48 

.8 

LOUISVILLE 

MAX 

90 

95 

96 

94 

97 

97 

98 

94 

94 

90 

97 

97 

100 

96 

89 

68 

92 

97 

99 

99 

98 

95 

95 

89 

78 

86 

90 

92 

91 

92 

94 

93 

•  9 

MIN 

71 

70 

73 

73 

71 

70 

70 

72 

70 

74 

73 

70 

70 

73 

73 

74 

71 

72 

72 

72 

72 

70 

72 

73 

70 

70 

66 

6« 

68 

68 

70 

LUMBER  CITY 

MAX 

89 

88 

93 

95 

94 

94 

97 

94 

94 

89 

94 

94 

94 

91 

89 

91 

93 

96 

97 

97 

96 

96 

95 

86 

87 

99 

91 

91 

93 

92 

.7 

MIN 

69 

70 

71 

73 

67 

69 

66 

66 

72 

73 

70 

72 

70 

72 

68 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

70 

62 

63 

65 

68 

MACON  KB  AIRPORT 

MAX 

89 

94 

96 

94 

95 

94 

95 

95 

93 

92 

95 

95 

95 

96 

90 

92 

94 

98 

98 

97 

98 

99 

95 

87 

78 

89 

91 

94 

93 

94 

93 

93 

•  4 

MIN 

72 

70 

73 

72 

73 

73 

70 

71 

71 

74 

73 

72 

71 

73 

72 

71 

72 

72 

75 

74 

72 

72 

74 

74 

73 

70 

69 

67 

•9 

70 

72 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

89 

90 

93 

97 

93 

99 

89 

90 

92 

9« 

97 

96 

95 

98 

95 

88 

80 

87 

92 

95 

94 

94 

92 

•  9 

MIN 

70 

69 

70 

71 

70 

73 

68 

69 

68 

69 

71 

69 

70 

70 

72 

71 

69 

63 

64 

65 

65 

64 

MILLEN 

MAX 

89 

93 

95 

95 

96 

93 

94 

95 

92 

90 

95 

93 

97 

99 

88 

89 

93 

97 

99 

99 

97 

97 

92 

89 

76 

84 

90 

n 

93 

94 

94 

92 

i8 

MIN 

72 

71 

74 

74 

72 

71 

70 

73 

74 

75 

79 

76 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

71 

73 

74 

71 

74 

72 

71 

72 

66 

73 

6« 

6« 

71 

MONTEZUMA    1  NE 

MAX 

91 

90 

88 

91 

94 

93 

94 

95 

94 

95 

94 

92 

93 

94 

93 

92 

93 

94 

92 

94 

93 

90 

91 

92 

93 

94 

99 

92 

93 

94 

93 

92 

•  8 

MIN 

71 

71 

71 

73 

72 

73 

74 

72 

71 

73 

71 

71 

74 

73 

72 

71 

72 

73 

71 

72 

71 

72 

71 

72 

79 

79 

73 

71 

70 

71 

72 

^ 

MONT  ICE LLO 

MAX 

88 

92 

94 

89 

92 

93 

93 

91 

90 

90 

93 

90 

91 

91 

86 

87 

91 

94 

93 

94 

95 

95 

94 

84 

84 

89 

90 

94 

92 

90 

89 

90 

■  9 

MIN 

68 

66 

67 

68 

66 

68 

68 

70 

68 

69 

68 

68 

64 

65 

71 

67 

65 

68 

68 

67 

65 

68 

68 

71 

69 

6« 

60 

62 

64 

63 

69 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

89 

91 

94 

93 

93 

91 

94 

94 

92 

92 

100 

94 

92 

93 

93 

94 

96 

97 

97 

97 

97 

92 

90 

90 

87 

89 

90 

90 

90 

92 

93 

92 

•  8 

MIN 

69 

70 

71 

71 

71 

72 

68 

69 

70 

69 

70 

70 

72 

70 

71 

69 

69 

69 

72 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

69 

70 

65 

66 

69 

49 

NEWNAN 

MAX 

87 

91 

94 

91 

92 

93 

94 

88 

89 

89 

92 

90 

91 

93 

90 

90 

92 

94 

95 

94 

95 

95 

93 

89 

86 

85 

92 

95 

95 

95 

89 

91 

•  4 

MIN 

69 

65 

70 

70 

71 

70 

70 

68 

70 

70 

70 

69 

65 

65 

70 

67 

67 

68 

68 

70 

66 

70 

70 

71 

70 

68 

67 

65 

67 

67 

68 

QUITMAN 

MAX 

90 

93 

96 

98 

95 

91 

95 

95 

95 

94 

96 

96 

91 

90 

92 

92 

93 

96 

97 

97 

97 

99 

92 

89 

87 

87 

92 

92 

92 

94 

92 

93 

•  3 

MIN 

70 

70 

70 

72 

70 

71- 

70 

69 

70 

74 

74 

73 

72 

69 

71 

70 

71 

71 

74 

74 

74 

77 

72 

72 

71 

71 

69 

65 

68 

66 

71 

ROME 

MAX 

96 

97 

99 

99 

97 

98 

95 

92 

96 

96 

95 

94 

94 

95 

95 

91 

91 

99 

99 

100 

97 

94 

93 

94 

93 

92 

99 

98 

98 

94 

91 

95 

•  4 

MIN 

71 

68 

69 

69 

68 

71 

70 

70 

65 

68 

69 

69 

65 

60 

70 

70 

70 

69 

71 

71 

70 

69 

70 

69 

67 

69 

65 

64 

66 

67 

72 

ROME  KB  AIRPORT 

MAX 

91 

95 

97 

95 

97 

96 

95 

90 

91 

93 

92 

92 

91 

92 

92 

83 

92 

95 

97 

97 

96 

93 

91 

92 

90 

89 

93 

95 

95 

94 

89 

92 

•  9 

MIN 

72 

68 

69 

69 

67 

69 

70 

70 

71 

67 

69 

72 

66 

64 

70 

71 

67 

67 

69 

71 

70 

68 

69 

68 

67 

63 

62 

63 

69 

66 

67 

" 

.9 

SANOERSVILLE  t  SE 

MAX 

88 

91 

95 

92 

93 

93 

93 

94 

92 

88 

93 

93 

96 

93 

90 

87 

91 

95 

97 

98 

97 

96 

95 

86 

76 

88 

91 

95 

93 

91 

99 

92 

•  2 

MIN 

70 

68 

72 

73 

69 

70 

70 

70 

68 

73 

71 

71 

69 

73 

72 

69 

71 

71 

70 

72 

70 

69 

71 

72 

71 

69 

64 

66 

67 

67 

71 

.0 

SAVANNAH  USDA   PL  GARDEN 

MAX 

89 

92 

92 

91 

92 

94 

92 

92 

94 

89 

94 

96 

95 

90 

89 

90 

93 

97 

99 

98 

97 

96 

95 

84 

80 

85 

88 

89 

90 

91 

90 

91 

•  7 

MIN 

69 

67 

68 

67 

66 

69 

66 

67 

68 

73 

73 

70 

72 

68 

70 

70 

72 

72 

71 

73 

73 

69 

70 

70 

68 

70 

68 

61 

62 

66 

44 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

86 

91 

91 

91 

93 

94 

92 

91 

94 

88 

95 

96 

95 

93 

88 

91 

93 

96 

97 

98 

97 

94 

95 

83 

82 

89 

87 

88 

91 

90 

91 

91 

•  9 

MIN 

71 

69 

72 

73 

70 

72 

69 

70 

70 

74 

75 

72 

71 

70 

74 

70 

72 

74 

72 

73 

73 

72 

72 

70 

68 

70 

69 

65 

67 

70 

70 

•  9 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

MAX 

87 

88 

89 

89 

88 

90 

89 

90 

92 

90 

91 

96 

93 

90 

88 

87 

94 

92 

91 

93 

91 

91 

92 

90 

85 

84 

86 

86 

88 

88 

89 

89 

•  6 

MIN 

70 

70 

69 

73 

70 

71 

72 

70 

78 

81 

79 

72 

76 

76 

80 

70 

80 

76 

80 

81 

73 

70 

81 

79 

74 

71 

71 

68 

76 

72 

79 

SWAINSBORO 

MAX 

85 

92 

94 

92 

93 

92 

95 

94 

93 

92 

96 

96 

96 

97 

90 

88 

92 

96 

96 

98 

96 

95 

96 

88 

84 

85 

88 

90 

90 

91 

92 

•  3 

MIN 

72 

70 

74 

74 

71 

70 

70 

73 

67 

73 

71 

72 

73 

70 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

70 

72 

70 

71 

72 

68 

66 

68 

70 

70 

*^ 

TALBOrrON 

MAX 

89 

89 

90 

90 

93 

89 

84 

84 

86 

88 

91 

91 

85 

90 

92 

87 

91 

92 

93 

92 

96 

95 

89 

90 

90 

85 

89 

89 

86 

94 

88 

89 

•  3 

MIN 

71 

67 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

68 

65 

69 

68 

70 

68 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

67 

67 

69 

49 

•  8 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

86 

90 

91 

91 

91 

90 

n 

85 

89 

87 

90 

89 

87 

91 

89 

83 

90 

88 

92 

94 

92 

90 

92 

86 

86 

85 

91 

92 

91 

91 

83 

89 

•  2 

MIN 

68 

65 

66 

67 

65 

68 

73 

70 

68 

67 

65 

66 

62 

58 

68 

66 

63 

70 

72 

66 

66 

65 

72 

68 

66 

63 

61 

60 

62 

63 

68 

44 

•  0 

THOMASTON  2  S 

MAX 

93 

92 

92 

92 

92 

90 

93 

94 

97 

94 

97 

9« 

92 

89 

82 

91 

94 

92 

94 

92 

92 

MIN 

70 

69 

68 

70 

69 

71 

69 

72 

70 

68 

69 

69 

68 

67 

66 

71 

68 

64 

66 

THOMASVILLE 

MAX 

91 

95 

96 

92 

95 

95 

95 

97 

95 

95 

96 

97 

93 

91 

94 

95 

97 

94 

96 

98 

94 

96 

96 

91 

89 

89 

92 

91 

91 

92 

93 

93 

•  8 

MIN 

71 

61 

70 

71 

70 

72 

68 

70 

69 

73 

1 

73 

73 

73 

73 

72 

69 

70 

72 

72 

73 

74 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

65 

66 

69 

70 

•  7 

TIFTON  2  N 

MAX 

88 

90 

91 

94 

93 

93 

94 

93 

94 

92 

90 

94 

93 

92 

91 

92 

92 

93 

95 

94 

96 

97 

98 

94 

88 

86 

88 

88 

91 

91 

92 

92 

•  2 

MIN 

67 

70 

71 

73 

71 

71 

68 

71 

70 

73 

1 
1 

73 

72 

72 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

73 

71 

72 

71 

71 

67 

65 

67 

70 

70 

•  9 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1955 


Day  Of  Month 


Station 

g 

f 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

1 

TOCCOA 

MAX 

82 

90 

93 

90 

91 

94 

93 

87 

86 

88 

94 

91 

90 

87 

79 

85 

90 

94 

94 

91 

93 

92 

88 

86 

85 

85 

87 

9* 

93 

9i 

»7 

S«a3 

68 

70 

68 

70 

70 

68 

68 

69 

M 

70 

70 

69 

69 

71 

73 

70 

69 

69 

70 

68 

65 

66 

64 

70 

67 

68 

11 

MiO 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 

95 

94 

96 

98 

97 

95 

95 

98 

95 

94 

97 

97 

91 

89 

92 

93 

95 

97 

98 

97 

95 

9« 

94 

91 

87 

92 

92 

91 

91 

92 

9* 

94(2 

MIN 

70 

67 

67 

67 

66 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

67 

70 

70 

67 

68 

69 

72 

71 

73 

71 

72 

72 

71 

69 

68 

63 

62 

68 

681 7 

WARRENTON 

MAX 

89 

92 

95 

92 

93 

95 

94 

94 

92 

89 

95 

94 

89 

86 

85 

85 

90 

95 

96 

95 

92 

95 

91 

83 

SO 

85 

89 

91 

92 

93 

95 

91.0 

MIN 

73 

69 

69 

69 

69 

68 

72 

71 

69 

69 

70 

69 

71 

75 

70 

70 

72 

71 

68 

70 

64 

64 

68 

68 

70 

69a6 

WASHINGTON  2  SSH 

MAX 

89 

92 

96 

94 

93 

94 

94 

93 

90 

87 

92 

92 

93 

88 

85 

92 

94 

95 

9« 

94 

95 

92 

90 

89 

84 

87 

90 

94 

92 

92 

90 

91  iS 

MIN 

70 

70 

70 

72 

71 

65 

63 

68 

71 

68 

66 

67 

72 

72 

68 

69 

70 

67 

68 

70 

58 

61 

«4 

64 

»5 

M 

•7.7 

WAYCROSS 

MAX 

91 

93 

95 

95 

94 

95 

93 

94 

93 

90 

94 

95 

93 

92 

89 

91 

93 

95 

97 

96 

95 

94 

94 

87 

89 

89 

90 

90 

91 

92 

94 

92.7 

MIN 

69 

70 

70 

70 

68 

69 

68 

68 

68 

71 

68 

71 

73 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

64 

64 

*7 

68 

70.0 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

91 

92 

94 

97 

95 

97 

96 

96 

95 

96 

87 

95 

97 

97 

91 

86 

87 

89 

91 

98 

94 

94 

95 

94 

94 

85 

89 

91 

91 

91 

»2 

92.8 

MIN 

69 

70 

70 

72 

70 

70 

69 

70 

72 

73 

73 

71 

69 

72 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

75 

75 

73 

71 

70 

69 

65 

6« 

69 

68 

69 

70.5 

WEST  POINT 

MAX 

86 

91 

95 

90 

93 

92 

94 

90 

89 

90 

93 

90 

92 

92 

89 

88 

93 

95 

95 

93 

93 

97 

93 

87 

81 

81 

89 

93 

92 

91 

88 

90.8 

MIN 

70 

67 

69 

71 

69 

71 

71 

70 

71 

70 

69 

70 

67 

65 

70 

68 

68 

70 

71 

74 

71 

72 

71 

71 

72 

71 

68 

65 

65 

68 

71 

69.5 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

88 

94 

94 

94 

94 

95 

95 

94 

94 

94 

95 

95 

89 

93 

94 

94 

94 

94 

96 

96 

96 

96 

96 

89 

89 

87 

90 

91 

91 

91 

94 

93.1 

MIN 

68 

70 

71 

71 

70 

74 

70 

71 

71 

73 

74 

74 

71 

73 

71 

71 

70 

72 

73 

74 

72 

71 

71 

71 

70 

71 

69 

71 

69 

69 

70 

71.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tola! 
Ava 

AILET 

EVAP 

.11 

.06 

.19 

.26 

.24 

.21 

.28 

.21 

.25 

.20 

.16 

.27 

.21 

.20 

.17 

.01 

.20 

.18 

.22 

.21 

.18 

.21 

.20 

.17 

.OS 

.08 

.24 

.19 

.18 

.20 

BB.72 

WIND 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

4 

6 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

2S 

ALLATOORA  DAM  2 

EVAP 

.21 

.25 

.26 

.26 

.21 

.23 

.23 

.25 

.18 

.29 

.20 

.19 

.19 

.35 

.21 

.18 

.23 

.23 

.24 

.27 

.17 

.19 

.25 

.28 

.27 

.25 

.21 

.23 

.18 

B7.15 

WIND 

84 

49 

28 

39 

36 

24 

25 

23 

58 

79 

31 

30 

43 

39 

56 

58 

33 

43 

36 

38 

37 

27 

33 

45 

89 

83 

49 

27 

27 

30 

18 

1317 

ATHEMS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.13 

.19 

.28 

.21 

.17 

.21 

.32 

.13 

.23 

.31 

.11 

.24 

.35 

.22 

.12 

.18 

.20 

.24 

.25 

.19 

.20 

.20 

.23 

.20 

.31 

.28 

.19 

.30 

.29 

.20 

B6.90 

WIND 

28 

9 

8 

3 

3 

3 

5 

8 

32 

58 

41 

18 

11 

20 

33 

29 

21 

21 

3 

15 

8 

7 

17 

38 

63 

15 

22 

18 

21 

45 

32 

665 

EXPHUHKNT 

EVAP 

.35 

.08 

.25 

.26 

.15 

.24 

.27 

.20 

.40 

.02 

.21 

.24 

.27 

.30 

.21 

.18 

.20 

.29 

.27 

.15 

.22 

.18 

.15 

.18 

.25 

.26 

.24 

.17 

86.85 

WIND 

29 

25 

17 

14 

16 

8 

24 

18 

18 

29 

25 

35 

29 

16 

31 

13 

28 

26 

40 

14 

12 

7 

18 

32 

20 

26 

22 

12 

14 

17 

33 

668 

HOGGARDS  KILL 

EVAP 

.17 

.07 

.35 

.12 

.19 

.26 

.35 

.12 

.24 

.27 

.23 

.35 

.33 

.11 

.17 

.22 

.25 

.26 

.25 

.23 

.20 

.18 

.21 

.14 

.12 

.15 

.16 

.26 

.21 

.23 

.21 

6.61 

WIND 

20 

9 

5 

5 

8 

9 

3 

4 

6 

9 

11 

20 

13 

6 

3 

3 

5 

10 

7 

7 

8 

3 

4 

5 

2 

10 

8 

9 

2 

7 

4 

aas 

ROllE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.24 

.26 

.23 

.24 

.16 

.25 

.19 

.23 

.13 

.22 

.21 

.24 

.27 

.28 

.21 

.19 

.07 

.20 

.19 

.23 

.20 

.16 

.12 

.22 

.21 

.21 

.21 

.20 

.18 

.19 

.10 

6.24 

WIND 

49 

37 

13 

16 

13 

10 

22 

19 

14 

20 

14 

40 

44 

33 

11 

21 

9 

19 

9 

13 

10 

10 

14 

23 

12 

22 

20 

7 

7 

9 

21 

SSI 

TIFTON  2  K 

EVAP 

.18 

.20 

.20 

.20 

.24 

.22 

.28 

.21 

.24 

.21 

.26 

.27 

.23 

.14 

.14 

.21 

.22 

.23 

.21 

.18 

.19 

.22 

.18 

.10 

.09 

.09 

.19 

.14 

.22 

.23 

.18 

6.10 

WIND 

19 

9 

15 

17 

10 

13 

7 

12 

11 

12 

53 

35 

14 

8 

4 

-24 

21 

13 

4 

4 

2 

6 

5 

5 

8 

33 

19 

10 

8 

7 

17 

42S 

refbhencb  notbs 

The  four  digit  Identlf IcatlOD  anabers  In  the  Index  nuaber  coluan  of  the  Station  Index  are  asalgoed  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  nimbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  nase,  such  as  12  S3W,   Indicate  distance  la  nlles  and  direction  froB  the  post  office. 
Obserratlon  tl»ea  given  In  the  Station  Indea  are  In  local  standard  tine. 

Delared  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Decenber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  soovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Onless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  la  *F.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are  based  on  a  daily 
average  of  65*  F. 

Svaporatlon  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  bai}  were  included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  froM  non-recording  gagea,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  BQUIV  in  Table  7  means  the  water, 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  la  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  polnta 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconslstenclea  in  the  record. 

-    Ho  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Mo  record  In  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•    Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

$    Data  in  the  column  formerly  headed  Ho.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the 
roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
All    Data  baaed  on  observktlonal  day  ending  before  noon. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

■    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
B    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  nay  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hotirly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building.   University  of 
Georgia,  Athens,  Ga. 

Subaeriptloa  Price:     30  centa  per  copy,  monthly  and  annual;  93.90  per  year.     (Tearly  subacrtptlon  includea  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correapondencee  regarding  aubacrlptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  lasbington  25,  D.  C. 


-  102  - 


STATION  INDEX 


StAtion 

Index  No. 

County 
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Longitude 
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1 
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H 
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time 

Obeerver 

Refer 
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a 
£ 

ABBEVILLE 

WILCOX 

9 

32  00 

240 

GEORGE  W.  DOWDY 

3 

C 

AOAIRSVILLE 

KARTOW 

12 

34  22 

710 

HARVEY  C.  MOTT 

3 

C 

ADEL 

0053 

COOK 

16 

31  06 

83  25 

240 

BA 

BROOKS  ALDERMAN 

AILET 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

82  34 

250 

flA 

8A 

JAMES  A.  STACY 

2  3  5  6 

7 

ALAPAHA  EXP  STATICM 

BERRIEN 

16 

51  21 

293 

7A 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  3 

7 

ALBANY 

DOUGHERTY 

31  35 

210 

FRANK  S .  ORION 

2  3  5 

7 

ALLATOONA  DAN  2 

BARTOW 

5 

34  10 

975 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

7  C 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

62  31 

19B 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

AMERICUS  4  ENE 

0253 

SUMTER 

6 

32  06 

B4  10 

476 

6P 

BLANCHE  S.  RHYNE 

2  3  5 

7 

AMERICUS  EXP  STA  NRSV 

SUMTER 

32  06 

450 

HID 

U  OF  GA  EXP  STA  NRS 

C 

ATHENS 

CLARKE 

10 

33  59 

700 

6P 

8A 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  9 

7 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGAl 

CLARKE 

10 

33  55 

685 

EODIE  l!  REESE 

2  3  9  6 

7 

ATHENS  W8  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

10 

33  57 

63  19 

798 

HID 

8A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

33  39 

84  25 

977 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7  C 

AIJGUSTA  HB  AIRPORT 

RICHMOND 

33  22 

143 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUGUSTA 

RICrfitOND 

14 

33  28 

130 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  3  5 

7 

BAINBRIDCE 

DECATUR 

6 

30  55 

120 

5P 

SIDNEY  R.  HULLEN 

2  3  9 

7  C 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

3*  20 

84  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

3 

BEAVERDALE 

0746 

WHITFIELD 

12 

34  55 

84  il 

724 

BA 

HENRY  E.  WARMACK 

3 

BELLVILLE 

EVANS 

11 

32  09 

165 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

C 

6LACKSEARD  ISLAND 

HC  INTOSH 

2 

31  29 

10 

5P 

U.S. FISH       WLDF  SVC 

2  3  5 

7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

7 

34  51 

193S 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5 

7 

BLAKCLT 

0979 

EARLY 

6 

31  23 

84  56 

300 

7P 

7P 

OR.  J.  G.  STANOIFER 

2  3  5 

7 

BLUE  RIDCE  RESVfl  DAM 

1029 

FAWIIN 

7 

34  53 

84  17 

1560 

5A 

TVA-110 

3 

ELBERT 

14 

34  12 

780 

8A 

MRS. GWENDOLYN  5R0NN 

3 

BRASSTOWN  BALD 

TOWNS 

34  52 

4760 

BA 

TVA-147 

3 

BROOKLET  1  W 

BULLOCH 

11 

32  23 

190 

W.  C.  CROMLEY 

2  3  5 

7 

BRUNSW 1 C  t 

1340 

GLYNN 

2 

31  09 

ei  29 

14 

5P 

5P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1345 

GLYNN 

2 

31  09 

61  23 

14 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7  C 

BUENA  VISTA 

MARION 

6 

32  19 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

C 

BURTCN  DAM 

RA8UN 

14 

34  47 

1770 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

C 

SUTLER 

TAYLOR 

6 

32  33 

625 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3 

SUTLER  CREEK 

1433 

RICmONO 

33  22 

ei  56 

lie 

BA 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

CAIRO  t  NNW 

1463 

GRADY 

8 

30  54 

64  13 

265 

6P 

6P 

J.  D.  BELCHER 

2  3  9 

7 

CALHOUN  EXP  STATION 

GORDON 

12 

34  29 

650 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2  3  9 

7 

CAMILLA 

MITCHELL 

31  14 

177 

7A 

JAMES  6.  SPENCE 

2  3  5 

7 

CANP  STEWART 

LIBERTY 

11 

31  52 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3  5 

CANTON 

15B5 

CMEROKEE 

5 

34  1* 

84  29 

894 

7A 

C.  B.  TEASLEY 

3 

c 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

62  59 

450 

BA 

BA 

J.  0.  MOORE 

2  3  5 

7 

CARNESVILLE 

FRANKLIN 

14 

34  22 

700 

JOHN  W.  CARROLL 

C 

CARROLL TON 

CARROLL 

IT 

33  36 

990 

CITY  OF  CARBOLLTON 

2  3  9 

7  C 

CARTERS 

MURRAY 

12 

34  36 

695 

BA 

RALPH  M.  ME55ER 

3 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  09 

84  48 

735 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILLE     2  3  5 

7 

CARTEHSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

84  50 

665 

GBANVEL  P.  TATUM 

3 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

POLK 

34  03 

800 

MID 

WILLIAM  W.  8ARNET 

C 

CEOARTOUN 

POLK 

34  01 

797 

CHftRLES  fi.  BRUMBY 

2  3  5 

7 

CHATSWORTH  1  W 

HURRAY 

12 

34  46 

600 

7A 

WILLIAM    L.  ELROD 

3 

C 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

IS 

34  55 

65  16 

5P 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

3 

CHOESTOE 

1927 

UNION 

7 

34  48 

83  54 

1900 

CA 

TVA-570 

RABUN 

14 

3*  53 

2000 

6P 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3  5 

7 

CLERMONT  3  SH 

HALL 

3 

34  27 

1100 

MID 

JOHN  E.  OUILLIAN 

C 

CLEVELAND 

WHITE 

3 

34  36 

1570 

SA 

MARY  L.  SUTTON 

3 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

04  59 

250 

5P 

BA 

THOMAS  M.  JUSTICE 

2  3  5 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

64  56 

385 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7  C 

CCNCORO 

PIKE 

6 

33  05 

625 

C.  R.  SMITH 

3 

COOLIDGE 

THOMAS 

a 

31  01 

250 

MID 

C.   W.   ELLINGTON,  JR 

C 

COOPER  GAP 

LUMPKIN 

12 

34  36 

1919 

HARRY  M,  BUTLER 

COROELE 

2266 

CRISP 

6 

31  58 

63  47 

345 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMJM 

2  3  5 

CORNELIA 

2263 

HABERSHAM 

34  31 

93  32 

1470 

6P 

RADIO  STATION  WCON 

2  3  5 

7 

COVINGTCN 

NEWTON 

9 

33  36 

750 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  9 

T 

CUMtINO  1  N 

FORSYTH 

34  13 

1300 

BA 

MILES  M.  WOLFE 

3 

CURRYVILLE  ;  M 

FLOYD 

12 

34  27 

650 

JOSEPH  8.  DAVIS 

3 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

12 

31  46 

84  47 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  9 

DAHL ONEGA 

2*75 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  59 

1519 

7P 

SA 

MISS  EMILY  GAILLARD 

2  3  5 

7 

DALLAS 

PAULOING 

33  55 

64  50 

1025 

7A 

KENNETH  HAMMOND 

3 

C 

DALTON 

WHITF lELO 

12 

34  46 

790 

SA 

JOHN  E,  MC  LELLAN 

2  3  9 

7 

DANBURG  6  NNE 

LINCOLN 

14 

33  56 

- 

M.    IRENE  DUeOSE 

C 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

31  46 

84  27 

355 

7A 

S.  W.  KENNEY 

DANSONVILLE 

2578 

DAWSON 

5 

34  25 

84  07 

1375 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

C 

DIAL  POST  OFFICE 

FANNIN 

7 

34  46 

1900 

BA 

TVA-633 

3 

OOCTORTOHN  1  WSH 

WAYNE 

^ 

31  39 

80 

R.  C.  THOMPSON 

3 

DOLES 

WORTH 

6 

31  42 

83  53 

260 

MID 

JOHN  R.  RUSS 

DONALSONVILLE  3  W 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

2783 

COFFEE 

13 

31  30 

82  51 

245 

6P 

RADIO  STATION  WOMG 

2  3  5 

7 

DOUGLAS V I LLE 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84  45 

1219 

BA 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

DOVER 

SCREVEN 

32  35 

103 

8A 

8.  H.  EVANS 

3 

DUBLIN 

LAURENS 

10 

32  33 

82  55 

255 

6P 

W.  LEC^  SCARBOROUGH 

2  3  9 

DUBLIN  2 

2844 

LAURENS 

10 

32  32 

82  54 

190 

MID 

CITY  OF  DUBLIN 

C 

EASTMAN 

2966 

OODGE 

9 

32  12 

83  11 

375 

5P 

5P 

CITY  OF  EASTMAN 

2  3  9 

EDISON 

3026 

CALHOUN 

6 

31  34 

84  44 

295 

MID 

DAN  W.  HAMMACK 

c 

ELSERTON 

3060 

ELBERT 

34  07 

82  52 

690 

7A 

JOHN  H.  BAKER 

3 

ELLIJAV 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

9A 

A.  0.  DOVER 

3 

EMBRY 

3147 

PAULOING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

6A 

MISS  JANETTE  ALLGOOt 

3 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

lOA 

DR.  R.  H.  WEBSTER 

2  3  5  6 

7 

FAIftMOONT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

115 

HID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

FIELDS  CROSS  RUAD5 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

2  3  5 

7 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

34  51 

84  30 

BA 

TVA-109 

3 

C 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

19 

*P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  9 

7  C 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

18 

34  56 

85  21 

710 

5P 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  46 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

F0LK5T0N  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

62  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  5 

7 

FORSYTH  1  S 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  9 

7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

6P 

7A 

MRS.  KAYME  R.  HAYES 

2  3  5 

7 
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Temp.  1 

Precnp. 

3944 

9 

32  34 

83  91 

500 

MID 

9A 

OLIVER  1.  SNAPP 

2  3  5 

7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

65  06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

3 

GAINESVILLE 

HALL 

63  50 

1294 

6P 

6A 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  5 

7 

GLtNNVlLLf 

3754 

fATTNALL 

1 

31  56 

61  55 

175 

7P 

W.  C.  BARNARD 

2  3  5 

7 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

85  05 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3699 

10 

33  34 

83  11 

5P 

8A 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 

2  3  5 

7 

GRIFFIN 

3936 

SPALOING 

9 

33  IS 

64  16 

960 

6P 

BA 

HORACE  D.WESTBROOXS 

2  3  9 

7 

HAMILTON  4  W 

HARRIS 

660 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

33  1* 

64  34 

840 

MID 

MRS.  RUTH  T,  GABLE 

C 

KARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  21 

B2  56 

765 

5P 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  3  5 

7 

HAWKJNSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

83  28 

235 

BP 

R.  A.  HC  LENDON 

2  3  5 

HAZLEHUBST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  93 

82  35 

235 

MID 

WOOOROW  W.  BROWN 

C 

HEMPTOWN  GAP 

UNION 

2100 

TVA-131 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

34  57 

83  46 

1950 

7A 

TVA-151 

3 

HOGGARDS  MILL 

4388 

BAKER 

31  12 

64  27 

132 

MID 

6A 

EMORY  UNI  FLD  STA 

2  3  5  6 

7 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

83  51 

HID 

C 

JASPER 

4648 

PICKENS 

5 

34  29 

64  27 

14S0 

BA 

eA 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5 

7  C 

JESUP 

WAYNE 

100 

CITY  OF  JESUP 

JOMNTOWN 

4688 

DAWSON 

5 

34  3) 

84  17 

MIO 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 

C 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

930 

BA 

E.  J.  SWINT,  SR. 

3 

KENSINGTON 

4B0; 

16 

34  46 

89  22 

8A 

TVA-722 

3 

KINGSTON 

4894 

BARTOW 

5 

34  14 

64  56 

720 

BA 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

3 

LAFAYETTE 

WALKER 

810 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  5 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

85  02 

740 

6P 

8* 

PAUL  B.  SMITH 

2  3  5 

7  C 

LEXINGTON 

5169 

OGLETHORPE 

14 

33  62 

83  07 

720 

BA 

MRS. SIDNEY  E.STEVEN 

3 

C 

LIME  BRANCH 

9192 

33  56 

85  16 

650 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47 

B2  28 

500 

SA 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3 

LITTLE  HIGHTOWER 

TOWNS 

LOUISVILLE 

9314 

JEFFERSON 

11 

33  OC 

92  24 

337 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3  5 

7  C 

LUMBER  CITY 

9386 

TELFAIR 

9 

31  55 

82  41 

64 

8A 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  5 

7 

5394 

ST  EWART 

3 

32  03 

84  48 

MIO 

C 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32  42 

83  39 

356 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

MAYSVILLE 

JACKSON 

920 

EARL  L.  SAILERS 

MIDVILLE 

5858 

BURKE 

11 

32  50 

82  14 

186 

8A 

MRS.  E.  B.  KING 

3 

MILLEDGEVILLE 

5674 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

7A 

7A 

H.  LOUIS  HORNE 

2  3  5 

7 

MILLEN 

5882 

11 

32  48 

81  96 

6P 

6P 

MARK  G.  MC  COMB 

2  3  5 

7 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

6 

32  19 

84  01 

325 

9P 

H.  W.  COLLINS 

2  3  5 

7 

MONTICELLO 

JASPER 

590 

7A 

BENJAMIN  G.  JONES 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

16 

31  10 

83  49 

340 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

2  3  5 

7 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

62  38 

155 

L.  G.  REYNOLDS 

3 

6266 

7 

34  44 

83  55 

OA 

TVA-135 

3 

C 

NEWNAN 

6339 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

6P 

JAMES  0.  HARDIN,  JR 

2  3  5 

7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 

BAKER 

182 

m]d 

EMORY  UNI  FLO  STA 

NOONTOOTLA  CHEEK 

6399 

»  ANN  IN 

7 

34  42 

84  13 

2050 

BA 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


The  month's  weather  was  characterized  by 
seasonable  temperatures  and  moisture  condi- 
tions that  varied  from  serious  dryness  in  the 
northern  half  to  excessive  wetness  in  southern 
areas  of  the  State. 

Precipitation  on  a  State-wide  basis  averaged 
3.82  inches  which  was  very  nearly  normal. 
However,   the  rainfall  occurred  mostly  as 
showers  and  thundershowers  which  were  ex- 
tremely light  and  infrequent  over  the  north- 
ern portion  of  the  State,   averaging  only  1.00 
inch  in  the  Northern  Division.     Every  one  of 
the  34  stations  with  precipitation  normals 
in  that  division  registered  deficiencies 
which  ranged  from  1.19  inches  at  Rome  to  3.90 
inches  at  Tay lorsville .     Moderate  to  heavy 
rains  at  a  number  of  central  area  stations 
brought  the  Middle  Division  average  up  to  2.82 
inches  in  spite  of  quite  a  few  dry  spots. 
Numerous  stations  had  large  deficiencies  but 
the  driest  of  all  was  Goat  Rock  with  not  so 
much  as  a  sprinkle  during  the  entire  month. 
At  the  other  extreme,   several  stations  in  the 
Middle  Division  had  monthly  totals  of  5  inches 
or  more  led  by  Dover  with  8.68  inches.  Ex- 
cessive wetness  affected  most  of  the  Southern 
Division  where  numerous  large  amounts  were 
topped  by  the  whopping  20.59  inches  at  Black- 
beard  Island,   the  greatest  monthly  total  in 
the  State.     Even  though  the  division  average 
was  6.04  inches,   there  were  some  relatively 
dry  areas  in  this  division  that  were  missed 
by  the  heavier  showers,   the  most  noteworthy 
being  Moultrie  2  ESE  with  only  0.77   inch  for 
the  month.     The  heaviest  daily  amount  occurred 
at  Fitzgerald  where  5.11  inches,  most  of  its 
monthly  total,  was  measured  on  the  13th. 

Temperatures  averaged  near  the  long-term  mean 
and  the  extremes  during  the  month  were  well 
within  the  range  of  most  years.     The  maximum 
of  100°  was  recorded  at  Rome  on  the  8th  and 
at  Hartwell  on  the  21st  while  the  minimum  of 
45°  was  recorded  at  Blairsville  Exp  Station 
on  the  14th  and  again  on  the  16th. 

Daytime  cloudiness  was  considerably  excessive 
even  in  the  driest  portions  of  the  State. 
Correspondingly,  sunshine  was  generally  far 
below  normal  except  in  the  extreme  northwest 
corner  of  the  State  where  moderately  more 
than  usual  prevailed. 

WEATHER  DETAILS 

A  succession  of  cool  air  masses  kept  daily 
average  temperatures  generally  near  or  a 
little  below  normal  during  much  of  the  first 
three  weeks.     The  coolest  readings  of  the 
month  occurred  in  many  localities  on  the  13th 
and  14th  when  the  southern  edge  of  an  intense 
high  pressure  area  lay  over  the  State.  Al- 
though the  highest  daytime  temperatures  oc- 


curred at  most  stations  between  the  20th  and 
the  25th,  the  warmest  daily  averages  came  in 
the  last  week  of  the  month.     Even  so,  this 
period  experienced  unseasonable  coolness  on 
the  26th  and  27th  when  the  fringes  of  a  fresh 
Canadian  air  mass  crossed  the  State. 

Rainfall  was  generally  infrequent  and  scanty 
except  in  some  middle  and  southeastern  areas 
which  received  generous  amounts  in  showers 
and  thundershowers  associated  with  frontal 
zones  or  offshore  disturbances  which  affected 
mostly  the  southern  part  of  the  State.  These 
areas  had  frequent  rains  during  the  first  two 
weeks  and  again  in  the  fourth  week. 

WEATHER  EFFECTS 

In  the  drier  areas,  pasture  condition  declined 
materially  and  plowing  for  fall  seeded  grains 
and  cover  crops  was  delayed.     Wet  weather  in 
the  south,   particularly   in  the  first  half  of 
the  month,   delayed  harvest  of  cotton  and 
peanuts,   and  reportedly  caused  some  cotton 
boll  rotting.     Harvesting  generally  was  well 
advanced  by  the  month's  end.  Record-high 
yields  per  acre  were  expected  for  cotton, 
corn,   tobacco,   and  peanuts,   and  above  average 
yields  for  most  other  field  crops.     The  bulk 
of  the  hay  crop  has  been  harvested  with 
excellent  results. 

Good  growing  conditions  prevailed  for  truck 
crops  and  vegetables,  except  for  inadequate 
soil  moisture  in  the  north.     Planting  of  vege- 
tables continued,  and  there  was  considerable 
harvesting  of  early  fall  crops.  Weather 
conditions  have  favored  spread  of  caterpillars 
army  worms,   and  other  pests,  which  affected 
vegetables  and  some  other  crops.     Weather  was 
also  favorable  for  spraying  peach  trees  agains 
borers.     The  trees  were  reported  in  favorable 
condition  with  respect  to  next  year's  crop. 
Production  of  pears  and  pecans  will  be  very 
small  this  year  due  to  the  spring  freeze. 

Runoff  rose  above  normal   in  southeastern 
Georgia  but  remained  deficient  in  the  northern 
part  of  the  State.     In  the  Savannah  area, 
ponds  and  lakes  which  had  been  very  low  were 
reported  practically  full  at  the  end  of  the 
month.     Some  streams  in  the  Atlanta  area  had 
the  second  lowest  runoff  for  September  in  about 
18  years  of  record,  according  to  the  U.  S. 
Geological  Survey. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

None  were  reported  during  the  month. 

FLOODS 

None  reported. 

J.   E.  Stork 
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1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 


Temperature 


73.1 
71.5 
75.4 
77.0 
81.6 

76.6 
76.8 
72.2 
83.8 
79.0 

77.3 
73.7 
74.4 
77.8 
78.6 

75.0 
78.7 
76.3 
74.6 
77.8 

73.6 
75.2 


102 
97 
99 
100 
104 

104 
100 
100 
111 
101 

107 
97 
97 
101 
107 

103 
103 
99 
98 
101 

98 
100 
103 
102 
104 


43 
40 
57 

46 
41 
40 


34 
34 
44 

45 

35 


36 
43 
39 
47 

42 
32 
41 


Precipitation 


5.42 
3.27 
4.92 
3.63 
2.04 

1.65 
2.01 
11.23 


1.67 
4.01 

1.36 
7.52 
9.51 
6.10 
1.34 

4.22 
4.34 
2.54 
4.55 
4.26 


2.86 
2.97 
2.98 


Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

e 

Averag 

Highes 

« 
1 

Averag 

1942 

74.9 

101 

32 

4.62 

1943 

73.2 

99 

33 

3.12 

1944 

76.4 

103 

44 

4.56 

1945 

77.8 

101 

43 

5.51 

1946 

73.5 

96 

47 

3.75 

1947 

76.2 

101 

31 

3.86 

1948 

73.6 

100 

45 

4.12 

1949 

73.6 

100 

31 

3.26 

1950 

73.3 

97 

39 

4.98 

1951 

76.4 

105 

41 

5.68 

1952 

73.5 

98 

40 

3.43 

1953 

73.9 

100 

32 

8.27 

1954 

78.3 

106 

39 

1.94 

1955 

76.2 

100 

45 

3.82 

All 

Years 

75.  8 

3.87 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

j  Departure  | 

From  Normal 

s 

M 

O 

Lowest 

V 

■« 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No 

of  Day 

Max 

Min, 

Total 

Max.  Deptli 
on  Ground 

« 
Q 

I 

« 

8- 
i-i 

5| 

.°  s 

si 

si 

0  i 
OCQ 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM  2  AM 

86.2 

63.8 

75.0 

96 

22 

58 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

.26 

,10 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

ATHENS 

8'..0 

65.4 

74.7 

1,0 

93 

21 

57 

14 

0 

5 

0 

0 

0 

.48 

- 

2.73 

,23 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

33.0 

64,9 

74.0 

.0 

90 

8 

59 

14 

0 

1 

0 

0 

0 

1.19 

- 

1.57 

.57 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

95 

21 

14 

6 

0 

0 

0 

4 

1 

0 

ATLANTA  KB  AIRPORT  R 

S't.S 

66.2 

75,4 

1,0 

94 

21 

58 

14 

0 

7 

0 

0 

0 

.96 

- 

2.00 

.41 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

8LAIRSVILLE  EXP  STA  AM 

82.9 

56.4 

69,7 

2.0 

91 

22 

45 

14+ 

6 

2 

0 

0 

0 

.70 

- 

2,77 

.47 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

88. 

58.0 

73,2 

96 

21 

49 

14+ 

0 

13 

0 

0 

0 

.58 

.38 

30 

.  0 

0 

2 

0 

0 

CARLTON  BRIDGE  AM 

86.0 

61.4 

73,7 

.1 

98 

22 

53 

16+ 

0 

8 

0 

0 

0 

1.44 

- 

1,94 

.72 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

CARTERSVILLE 

83.9 

6  3.7 

76,3 

3,4 

97 

22 

57 

21 

0 

13 

0 

0 

0 

*  82 

2,41 

.61 

30 

.  0 

0 

2 

1 

0 

CEDARTOWN 

89.* 

61.5 

75.5 

2,4 

90 

21  + 

52 

16 

0 

16 

0 

0 

0 

.10 

- 

3.05 

.10 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLAYTON 

32.1 

53.5 

70.3 

1,7 

90 

22 

46 

14 

6 

1 

0 

0 

0 

2.90 

_ 

2.05 

1.56 

25 

.0 

0 

3 

2 

2 

CORNELIA 

82.8 

53.7 

70.8 

- 

1,2 

91 

22 

52 

14 

1 

3 

0 

0 

0 

.95 

- 

2.95 

,40 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

OAHLONEGA 

84.7 

61.4 

73,1 

2.5 

9-; 

21 

54 

14 

0 

4 

0 

0 

0 

1.46 

- 

2.56 

.96 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

riAi  Tniu  AU 

88.2 

62.2 

75,2 

3,3 

52 

0 

14 

0 

0 

0 

.62 

- 

2,92 

.43 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

GAINESVILLE 

84.6 

62.6 

73,6 

2.1 

96 

21 

56 

14 

0 

6 

0 

0 

0 

1.56 

- 

2.17 

.74 

25 

.0 

0 

3 

2 

0 

HARTWELL 

37.3 

63.9 

75.6 

1.6 

100 

21 

54 

14 

0 

14 

0 

0 

0 

.35 

_ 

2,96 

,25 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

JASPER  AM 

85.9 

59.4 

72.7 

1.0 

54 

0 

6 

0 

0 

0 

1.96 

- 

1,66 

1.28 

25 

.0 

0 

3 

1 

1 

LAFAYETTE 

ROME 

91.7 

62.3 

77.3 

3.5 

100 

8 

55 

14+ 

0 

22 

0 

0 

0 

1.48 

- 

1.19 

13 

.0 

0 

2 

2 

0 

ROME  WB  AIRPORT  R 

83.6 

61,8 

75,2 

1.0 

93 

21 

51 

14 

0 

13 

0 

0 

0 

1.13 

- 

1.85 

.70 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

85.6 

59.9 

72,8 

.0 

95 

20+ 

50 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

.31 

_ 

3.10 

.31 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

84.6 

63,4 

74.0 

1.8 

51 

0 

6 

0 

0 

0 

.48 

- 

3.72 

.31 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

WASHINGTON  2  SSW 

86. 3M 

61,8M 

74, IM 

- 

1.0 

96 

25+ 

53 

21 

1 

12 

0 

0 

0 

1.12 

- 

2.57 

.51 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

73,9 

1.00 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

35.7 

65,7 

75,7 

- 

1.3 

9^. 

21 

57 

21  + 

0 

7 

0 

0 

^ 

1.59 

- 

1.62 

.56 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

AUGUSTA 

87.0 

66.6 

76.8 

1.5 

95 

21  + 

59 

21 

0 

9 

0 

0 

0 

2.17 

- 

1.19 

.57 

1 

.0 

0 

9 

1 

0 

BROOKLET  1  M 

85.8 

68.5 

77.2 

- 

>  1 

94 

1  + 

62 

14 

0 

7 

0 

0 

0 

6.49 

1.86 

2.00 

5 

.0 

0 

9 

5 

3 

CARROLLTON 

94 

21  + 

16 

7 

0 

0 

0 

2.32 

1.12 

4 

2 

1 

COLUMBUS 

90.0 

68.3 

79.2 

1.7 

97 

22 

61 

14 

0 

16 

0 

0 

0 

.82 

- 

1.95 

.66 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

87,5 

67.0 

77,3 

1.1 

96 

21  + 

59 

21 

0 

12 

0 

0 

0 

.42 

■ 

1.94 

.33 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

COVINGTON 

84.9 

62.4 

73,7 

- 

.  7 

95 

21 

56 

14+ 

0 

7 

0 

0 

0 

2.58 

- 

.31 

1.62 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

DUBLIN 

86.6 

67.4 

77,0 

.  3 

94 

21  + 

59 

14 

1 

11 

0 

0 

0 

7.43 

3.83 

4.61 

14 

.0 

0 

8 

3 

2 

EXPERIMENT  AM 

1.1 

96 

22 

5  8 

14 

8 

0 

0 

0 

1.19 

1.62 

.90 

1 

.  0 

0 

3 

1 

0 

FORSYTH  1  S 

86.5 

64.4 

75.6 

96 

21 

58 

14 

1 

10 

0 

0 

0 

1.73 

.95 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

94 

22 

14 

11 

0 

0 

0 

4.59 

1.38 

2.19 

14 

.  0 

0 

5 

4 

1 

GREENSBORO 

85.1 

65.1 

75.1 

,5 

9ft 

23 

58 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

2.63 

- 

.76 

1.56 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

GRIFFIN 

85.7 

65.7 

75.7 

•  7 

96 

21 

58 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

1.  18 

1,91 

,60 

1 

.  0 

0 

3 

1 

0 

LA  GRANGE 

86.8 

63.9 

75.4 

,9 

96 

21 

57 

16 

0 

10 

0 

0 

0 

1.10 

- 

1,87 

.82 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

LOUISVILLE 

94 

21 

14 

6 

0 

0 

0 

2.82 

.83 

8 

2 

0 

MACON  WB  AIRPORT  R 

85.9 

67.1 

76.5 

- 

1,0 

94 

21  + 

59 

14 

1 

11 

0 

0 

0 

3.54 

.62 

1.22 

13 

.0 

0 

8 

2 

1 

MILLEDGEVILLE  AM 

85.1 

63.9 

74.5 

- 

1.4 

95 

22 

58 

21  + 

0 

9 

0 

0 

0 

4.23 

,75 

1.45 

27 

.0 

0 

8 

3 

1 

84.8 

67.4 

76.1 

- 

,7 

92 

22 

60 

1 4 

0 

5 

0 

0 

0 

5.77 

1,93 

2.00 

1 

.0 

0 

3 

4 

2 

MONTICELLO 

85.1 

61.7 

73.4 

2.0 

95 

21 

54 

21 

0 

8 

0 

0 

0 

2.58 

- 

,78 

1.69 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

NEWNAN 

87.1 

64.2 

75.7 

1.2 

5  9 

14+ 

10 

0 

0 

0 

.52 

2.53 

.44 

1 

.  0 

0 

1 

0 

0 

CAMnPDCVTI  1  P    A  CP 

aArtL^tK^v  1  U-Lt  <*  oc 

85.8 

65.9 

75.9 

94 

2 1 

57 

1 4 

0 

10 

0 

0 

0 

2.41 

,86 

1 

.0 

0 

2 

0 

SWAINS60R0 

85,8 

67.4 

76,6 

93 

21 

60 

14 

0 

7 

0 

0 

0 

6.15 

2.50 

14 

.0 

0 

e 

3 

2 

TALBOTTON 

THOMASTON  2  S 

89.2 

63.7 

76.5 

98 

21  + 

57 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

1.20 

.76 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

WARRENTON 

84.2 

64,9 

74,6 

.  5 

93 

21 

58 

14 

° 

8 

0 

0 

0 

2.55 

1,34 

.  86 

13 

.  0 

0 

5 

2 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

85.9 

66.1 

76.0 

.7 

92 

2 1 

59 

14 

0 

7 

0 

0 

0 

4.66 

1,31 

2,08 

3 

.0 

0 

4 

1 

WEST  POINT 

86.8 

65.0 

75.9 

.7 

98 

21 

53 

16+ 

0 

10 

0 

0 

0 

.72 

- 

2.26 

,59 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

75.8 

2.82 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEV  AM 

87,0 

66.2 

76.6 

95 

1+ 

60 

15+ 

0 

12 

0 

0 

0 

7.13 

2.27 

1 

.0 

0 

10 

4 

2 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

87.6 

66.3 

77.0 

- 

.5 

94 

1  + 

59 

21  + 

0 

13 

0 

0 

0 

2.61 

- 

1.14 

.72 

7+ 

.0 

0 

9 

3 

0 

ALBANY 

89.3 

68.  1 

78.7 

.5 

96 

8  + 

62 

14 

29 

16 

0 

0 

0 

3.92 

.58 

1.91 

2 

T 

0 

3 

2 

1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

66.2 

77.1 

1.2 

94 

21  + 

6  2 

21  + 

10 

0 

0 

0 

5.19 

.70 

2.87 

13 

8 

2 

1 

AMERICUS  4  ENE 

87.3 

67.4 

77,4 

,4 

97 

8 

58 

14 

2 

11 

0 

0 

0 

2.69 

- 

•  54 

.77 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

BAINBRIOGE 

89.6 

69.4 

79.5 

1.3 

96 

22 

65 

19+ 

0 

17 

0 

0 

0 

1.76 

- 

2.52 

1.04 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

M 

4 

0 

0 

0 

20.59 

.0 

0 

BLAKELY 

86.4 

69,0 

77.7 

.  1 

94 

21 

63 

14 

0 

10 

0 

0 

0 

5.00 

1.21 

1.46 

1 

.0 

0 

7 

4 

2 

BRUNSWICK 

86.6 

71.7 

79.2 

•  6 

95 

20 

66 

27 

0 

4 

0 

0 

0 

9.46 

2.36 

1.47 

14 

.0 

0 

13 

BRUNSWICK  CAA  AP 

33.0 

71.9 

77.5 

93 

20 

67 

22+ 

0 

2 

0 

0 

0 

12.44 

2.10 

12 

.0 

0 

14 

9 

s 

CAIRO  2  NNW 

87.5 

69.1 

78.3 

,7 

94 

21 

65 

19 

0 

10 

0 

0 

0 

3^43 

1.19 

2.54 

1 

.0 

0 

9 

1 

1 

CAMILLA 

91.4 

68.1 

79.8 

1,6 

97 

1 

64 

8 

0 

25 

0 

0 

0 

6.67 

2.34 

3,63 

2 

.0 

0 

4 

3 

2 

CAMP  STEWART 

85.4 

68.9 

77.2 

.6 

93 

21 

64 

21  + 

0 

5 

0 

0 

0 

4.50 

1.88 

1.20 

2 

.0 

0 

10 

3 

1 

CORDELE 

88.0 

67.6 

77.8 

1.7 

96 

22  + 

60 

14 

0 

12 

0 

0 

0 

3.74 

1.03 

1.08 

1 

.0 

0 

7 

3 

1 

CUTHBERT 

87,8 

69.2 

78,5 

1.1 

96 

25 

60 

14 

0 

12 

0 

0 

0 

3.12 

.76 

1.02 

2+ 

.0 

0 

5 

3 

2 

DOUGLAS 

36.8 

64.5 

75.7 

.8 

93 

2  + 

56 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

5.90 

2.13 

1.90 

1* 

.0 

0 

9 

3 

2 

EASTMAN 

87.1 

66.5 

76.8 

.6 

95 

25 

60 

14 

1 

12 

0 

0 

0 

8.58 

4.60 

2.31 

14 

.0 

0 

8 

» 

3 

FITZGERALD 

85.9 

68.8 

77.4 

•  2 

94 

21 

61 

14 

0 

10 

0 

0 

0 

6.86 

3,11 

5.11 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

84.9 

63.5 

76.7 

92 

1  + 

62 

21 

0 

3 

0 

0 

0 

5.24 

1.62 

5 

.0 

0 

11 

3 

1 

FOLKSTON  9  SW 

88. 7M 

69, 6M 

79. 2M 

96 

23 

67 

21  + 

0 

14 

0 

0 

0 

5.08 

1.64 

14 

.0 

0 

6 

3 

2 

FORT  GAINES 

6LENNVILLE 

85.1 

68.9 

77.0 

.5 

92 

1  + 

64 

14 

0 

7 

0 

0 

0 

5.10 

,14 

1.50 

1 

.0 

0 

10 

4 

1 

HAWKINSVILLE 

86.6 

66i8 

76.7 

,7 

95 

22 

59 

14 

2 

11 

0 

0 

0 

6.66 

3.33 

3,20 

2 

.0 

0 

5 

2 

2 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1955 


Temperatuie 


Sttttion 

Aveiage 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

m 
>. 

a 

S 
Z 

No.  ol  Days 

5 
o 
H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

01 

& 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  o{  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

G 
0 

s 

• 

o 

0 
0 

o 
to 

ir'Sore 

5; 
0>< 

SS 

3  > 

0  > 

on 

HOG6AR0S  MILL 

B9.1 

69.3 

79.2 

2. 

2 

96 

21  + 

54 

14+ 

0 

15 

0 

0 

0 

2. 

55 

-  1.92 

1 

.42 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

LUMBER  CITY  AM 

86. <• 

67.5 

77.0 

94 

22 

62 

14+ 

0 

11 

0 

0 

0 

13. 

95 

10.01 

4 

.57 

.0 

0 

9 

7 

5 

MONTEZUMA   1  NE 

M 

6. 

15 

2 

.00 

1 

.0 

0 

5 

4 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

87.7 

68.4 

78.1 

4 

94 

21  + 

59 

14 

0 

12 

0 

0 

0 

77 

-  3.68 

.30 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

QUITMAN 

90.2 

68.5 

79.4 

1, 

2 

96 

18+ 

63 

26+ 

0 

17 

0 

0 

0 

4. 

96 

.09 

2 

.80 

13 

,0 

0 

5 

2 

2 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

85.0 

67.5 

76.3 

2 

91 

1  + 

59 

21 

0 

4 

0 

0 

0 

5. 

38 

-  1.72 

1 

.12 

4 

,0 

0 

11 

5 

1 

CAUAMMAH    yR    AP  R 

84.8 

68.6 

76.7 

6 

92 

1 

64 

13 

2 

0 

0 

0 

5. 

61 

-  .89 

.90 

.0 

0 

11 

6 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

THOMASVILLE 

89.3 

68.5 

78.9 

2. 

1 

95 

21  + 

63 

21  + 

0 

14 

0 

0 

0 

3. 

08 

-  1,80 

1 

.37 

3 

.0 

0 

8 

1 

1 

TIFTON  2  N  AM 

86.7 

68.2 

77.5 

1 

94 

22  + 

62 

14+ 

10 

0 

0 

0 

3. 

18 

-  ,45 

1 

.55 

,0 

0 

» 

2 

1 

VALDOSTA  4  NM 

88. 4 

68.5 

78.5 

93 

21  + 

62 

21+ 

0 

15 

0 

0 

0 

5. 

98 

1 

.94 

13 

,0 

0 

8 

3 

3 

WAYCROSS 

87,3 

69.8 

78.6 

6 

93 

21  + 

55 

21 

0 

11 

0 

0 

0 

15. 

03 

10.55 

3 

.94 

13 

.0 

0 

9 

7 

5 

MOOORUFF  DAM 

88. 5M 

69. 3M 

78. 9M 

96 

25 

56 

14 

0 

13 

0 

0 

0 

2. 

82 

1 

.20 

3 

•  0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

77,8 

6. 

04 

T 

STATE 

76.2 

4 

3. 

82 

-  .05 

T 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBEVILLE 

10*02 

•29  3.90 

.19 

•  18 

.03 

•  03 

4.25 

•  76 

•  81 

ADAIRSVILLE 

1*40 

- 

1*11 

•  20 

ADEL 

2*15 

■24  .02 

.OS 

.47 

•  10 

T 

•  02 

.46 

•  03 

T 

•  63 

•  10 

2.27  .06 

^ 

40 

•  13 

ALAPAHA  EXP  STATIO^J 

2(81 

•  05 

.12 

.10 

•  72 

.10 

.70 

.10 

•  72 

•  10 

ALBANY 

3.92 

.01  1.91 

T 

.39 

•  03 

.02 

•  80 

.09 

.21 

•  04 

•  33 

ALLATOONA  DAM  2 

•  26 

T 

•  02 

•  00 

.05 

•  10 

ALHA  CAA  AIRPORT 

^.19 

.68  .07 

•  10 

•  19 

.35 

•  20 

•  05 

■  29 

.07 

.24 

2.87 

•  02 

.02 

T 

T 

•  08 

.48 

.42 

.09 

.77 

ATHENS 

*48 

■  23 

•  02 

.11 

.06 

•  06 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

•  01 

•  14 

.40 

•  03 

.97 

T 

ATHENS  Wa  AIRPORT 

1.17 

.63 

•  01 

T 

T 

.30 

T 

•  11 

T 

T 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

R 

■  96 

•  03 

T 

T 

■  05 

.04 

T 

T 

•  04 

•  03 

.36 

AUGUSTA  W8  AIRPORT 

T 

.50 

.02 

AUGUSTA 

2.17 

•97  .18 

•  49 

T 

•  18 

•  14 

T 

•  13 

.17 

T 

•  04 

T 

•  11 

BAINBRIOGE 

1. 76 

.05 

T 

•  20 

.11 

T 

•  11 

•  01 

1^04 

■  11 

.13 

BALL  GROUND 

■  62 

•  37 

BEAVERDALE 

.02 

•  49 

.13 

BLACKBEARD  ISLAND 

•  38 

2 .00 

1«  11 

10 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

•  70 

■  23 

BLAKELY 

5*00 

1.48  .28 

.64 

•  83 

•  02 

T 

1.33 

.04 

.19 

■  10 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 

1«M 

•  07 

1*03 

BOWMAN 

■  96 

•  81 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

•  14 

T 

6RASST0WN  BALD 

.90 

BROOKLET  1  W 

1.12 

1.09 

T 

2.00 

.08 

T 

•  07 

.90 

■  64 

•  36 

•  27 

.10 

BRUNSWICK 

9*46 

1.29 

•  07 

1  .24 

•  33 

•  72 

•  23 

1*05 

1.25 

1.47 

.60 

T 

■  16 

•  70 

•  02 

.21 

BRUNSWICK  CAA  AP 

12i44 

.21  T 

T 

•  99 

1»74 

■  06 

1.35  .02 

•  38 

•  29 

•  23 

2*  10 

•  67 

■  46 

.07 

•  09 

1*23 

1^09 

•  89 

BUTLER 

1«3B 

•19  •lO 

T 

.10 

.90 

•  15 

«3e 

BUTLER  CREEK 

t08  ^23 

.29 

•  50 

.09 

T 

T 

.40 

T 

T 

13 

CAIRO  2  NMW 

3*43 

2.»4  .18 

•  29 

.14 

.03 

.23 

•  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

■  SB 

■  17 

•  03 

CAMILLA 

6*67 

1(78  3*63 

•  02 

•  03 

T 

.06 

■  05 

•  20 

CAMP  STEWART 

4,50 

1.20 

•  44 

•  97 

•  94 

T 

.07 

•  39 

•  30 

T 

.24 

■  32 

.29 

.03 

.15 

T 

T 

•  04 

•  38 

•  04 

•  06 

T 

T 

.18 

•  10 

CARLTON  BRIDGE 

1*44 

.72 

.08 

.19 

.16 

■  20 

•  01 

CARNESVILLE 

1^10 

•  03 

.79  .14 

■  14 

CARROLLTON 

£•32 

•  17 

1^12 

•  89 

•  18 

CARTERS 

•  42 

•  29 

•  17 

CARTERSVILLE 

■  20 

•  01 

CARTERSVILLE  3  SW 

•  20 

•  19 

•  09 

C^ARTOWN 

•  10 

T 

■  10 

CHATSWORTH  1  W 

•  16 

•  16 

T 

CHICKAMAUGA  PARK 

1^74 

T 

I^62 

•  04 

CHOESTOE 

•  76 

•  39 

CLAYTON 

2^90 

1*56 

CLEVELAND 

2«te 

•  30 

•  02 

•  09 

•  03 

•  04 

COLUMBUS 

•  82 

•  66 

T 

.06 

.02 

•  09 

•  01 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

■  42 

•  03 

.01 

T 

T 

•  03 

•  33 

•  01 

•  01 

T 

CONCORD 

•  28 

12 

T 

T 

■  10 

.03 

T 

T 

•  03 

CORDELE 

3^74 

1.08  .22 

.20 

.39 

•  01 

■  78 

.58 

•  01 

•  01 

•  01 

•  49 

CORNELIA 

•  93 

•  31 

•  06 

T 

■  40 

T 

COVINGTON 

2^»8 

1.62 

■  03 

T 

■  08 

.99 

•  30 

CUHMlNG  1  N 

•  90 

•  46 

.04 

■  26 

.02 

•  10 

CURRYVILLE  2  W 

CUTHBERT 

3*12 

•69  1*02 

1.02 

.04 

•  19 

.04 

•  01 

•  03 

T 

.12 

DAHLONEGA 

1*4< 

T 

T 

■  06 

T 

DALLAS 

•  19 

•  10 

DAL TON 

•  62 

.01 

•  43 

DA WSON 

30  2  91 

28 

•  41 

.04 

.35 

02 

.12 

.37 

DAWSONVILLE 

1^22 

T 

T 

•  82 

T 

DIAL  POST  OFFICE 

1.42 

.09 

.05 

•  50 

DOCTORTOWN  1  WSM 

6*13 

•  15 

•  43 

•  05 

•  36 

•  02 

■  12 

2«54 

•  01 

•  30 

•  41 

.01 

•  27 

•  38 

DONALSONVIU-E  3  W 

4*61 

1.17  .29 

.07 

•  15 

T 

T 

T 

T 

•  25 

T 

•  92 

1*76 

T 

DOUGLAS 

.03  .36 

.29 

•  71 

T 

.10 

1  43 

•  03 

DOUGLASVILLE 

•  45 

•  10 

•  23 

•  12 

DOVER 

8^68 

1.28 

•  08 

.07 

1.19 

2.01 

T 

T 

•  92 

.02 

T 

1.76 

.46 

•  11 

■  90 

■  43 

.14 

DUBLIN 

7.43 

.53  .19 

T 

T 

T 

■  30 

T 

.02 

•  11 

4.61 

.39 

^•11 

•  16 

.01 

T 

EASTMAN 

8*58 

.23  .43 

.09 

1.74 

2.2B 

2.31 

.03 

•  10 

•  00 

■  68 

•  62 

ELBERTON 

1  ,57 

•  31 

.50 

.09 

■  16 

ELLIJAY 

•  66 

■  10 

■  21 

EMBRY 

•  35 

•  01 

.07 

■  29 

.02 

EXPERIMENT 

1^19 

•  90 

.01 

.01 

•  12 

.01 

.01 

•  11 

FAIRMOUNT 

!•» 

1.02 

•  51 

FITZGERALD 

6^B8 

.72  .11 

T 

•  08 

T 

•  05 

•  13 

9.11 

•  47 

.08 

10 

■  03 

T 

Fl_AT  TOP 

l.M 

■  70 

.07 

FLEMING  EXP  STATION 

5*24 

.46 

•  65 

1.62 

.25 

■  20 

•  38 

•  04 

T 

•  51 

.37 

•  36 

•  08 

•  01 

•  13 

T 

•  06 

FLINTSTOUE 

.85 

• 

• 

• 

FOLKSTON  3  SSW 

5*21 

.49 

.10 

.45 

1.44 

•  19 

.05 

•  08 

.79 

.60 

■  15 

•  10 

•  40 

FOLKSTON  9  SW 

•  29 

1  •64 

•  15 

■  18 

•  45 

FORSYTH  1  S 

1.73 

•  21 

T 

T 

•  10 

.36 

T 

•  99 

•  11 

T 

FORT  GAINES 

RECORD  MISSING 

FORT  VALLEY  3  E 

4«»9 

•  02 

•  08 

•  01 

•  98 

•  02 

2.?  ■> 

•  03 

•  62 

■  86 

•  02 

•  16 

FRANKLIN 

•  48 

•  16 

SA INESV I LLE 

•  01 

T 

.96 

T 

•74 

T 

•  88 

GLENNVILLE 

$•10 

1^50  .19 

•  10 

.09 

.67 

T 

•  16 

•  03 

T 

■  27 

•  76 

•  04 

.55 

•  44 

•  01 

T 

T 

•  02 

GOAT  ROCK 

.00 

GREENSBOCK) 

2(63 

•03  •14 

•  6« 

•  02 

.02 

l^M 

•  18 

GRIFFIN 

1«18 

.80  T 

•  02 

T 

T 

•  10 

•  02 

■  02 

T 

•  12 

hartwell 

.29 

•  10 

T 

HAWKINSVILLE 

6*68 

.03  3.20 

•  09 

•  IT 

2^«0 

.19 

T 

•  48 

T 

T 

HEMP TOWN  GAP 

•  87 

•  31 

HIAWASSEE 

l^OS 

•  23 

HOGGARDS  MILL 

2^69 

T  1.42 

•  01 

•  10 

•  27 

T 

T  T 

T 

•  03 

.99 

T 

T 

•  21 

•  06 

T 

T 

T 

1  (96 

i^2e 

•  22 

JONESSORO 

2*20 

•  33 

.87 

.28 

•  10 

•*2 

KENSINGTON 

•  63 

•  6} 

KINGSTON 

•  07 

•  30 

•  98 

•  03 

LAFAYETTE 

RECORD  MISSING 

LA  GRANGE 

1.10 

(14  .01 

T 

T 

•  03 

•  02 

•  02 

•  06 

LEXINGTON 

1.04 

•  73 

■  18 

.13 

T 

T 

L I NCOLMTON 

2.14 

U19  .11 

•  09 

■  01 

•  18 

.93 

•  07 

LITTLE  HIGHTOWER 

1(3« 

•  68 

LOUISVILLE 

2«82 

•  32 

•  10 

.24 

■  11 

»8> 

.93 

.00 

.30 

•  29 

LUMBER  CITY 

.72  .62 

2  .06 

.  39 

■  03 

.  02 

4.57 

2.04 

•  28 

1*00 

2^19 

•  04 

MACON  W9  AIRPORT 

R 

3*94 

T  .11 

•  31 

T 

.60 

•  13 

•  01 

1«Z2 

.49 

•08 

•  18 

T 

T 

•  38 

T 

maysville 

•  6« 

.14  T 

T 

T 

.36 

T 

•  15 

T 

MIOVILLE 

4^36 

•  42 

•  37 

•  08 

3.37 

•  09 

.07 

milledgeville 

4.23 

.19  .04 

•  20 

.03 

T 

■  62 

.63 

•  21 

•  42 

1^49 

MILLEN 

9^77 

2.00  .39 

•  62 

•  02 

■  08 

■  96 

1.68 

•  02 

MONTEZUMA  I  NE 

6.15 

2«00  ^02 

1^78 

■  11 

■  90 

.07 

U27 

MONTICELLO 

2.»e 

•02  aOS 

.03 

T 

•  27 

T 

•  02 

T 

T 

•  92 

1^69 

MOULTRIE  2  ESE 

.77 

•  30 

.02 

•  04 

•  11 

•  10 

•  02 

•  18 

T 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

9.93 

1*90 

•  50 

■  23 

2«77 

•  IS 

•  57 

•  23 

•  88 

NEEL  GAP 

1*06 

NEWNAN 

•  92 

•  M 

•  04 

.04 

T 

NOONTOOTLA  CREEK 

1.60 

•  60 

NORCROSS  k  N 

1.09 

T 

•  27 

•  14 

•  20 

•  44 

NOTTELY  DAM 

li45 

•  76 

QUITMAN 

4^96 

.40 

.30 

1^10 

2^80 

T 

•  36 

RESACA 

>18 

T 

tl8 

13     14     15     16     17     18     19     20  21 


25     26  27 


28    29    30  31 


•  '■0  ilO 

•  1)4  lit 

•  to  T 


•«1  .19 
•4* 


•90  alO 
•  *0  T 
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CEORGU 

iblB  3-Continued  SEPIEMBEB  HJ5 


Station 

—3 

Day  ol  month 

1   1  2  1  3 

4 

5  1 

6 

7  1  8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

18 

19 

20  1  21 

22  1^23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

IGGOLO 
>IN€  FAWN 
it 

■le  WB  AIRPORT  R 
40ERSVILLE  4  S£ 

•  •9 

ltl3 
liU 
1,13 
2i*l 

T 

.94 

T 

.39 

.04 

T 

T 

.01 

T 

T 

7 

.90 
.09 

•  49 

T 

.02 

•  >9 

i!i> 

■  99 

T 

■  09 

7 

•  70 

fANNAH  USOA  PL  6AR0EN 
/ANNAH  I^B  AP  R 
/ANMAH  BEACH  2  H 
^RTA  2  NNN 
iNUEV  6AP 

9.36 
>.«! 

2.0s 
1.S2 

■  29 

RECORD 

.93 

T 
HISS 
.91 

.00 
.79 

ING 

1*12 
.19 

.29 
.90 

.99 
.99 

.17  .02 

T 

.30 
.79 

.24 

T 

•  01 

•  27 

.77 
.84 

.20 
.47 

•  92 

•  10 

•  93 

•  03 

•  02 

•  02 

•  37 
■  11 

.02 

T 

■  19 
•99 

•  01 

•  9* 

J 
7 

•  H 

!t! 

.29 

'•01 

!u 

•  70 

■  99 

M£S 

MERVILLE 
INSeOfiO 
ET  60M 
BOTTON 

1.40 
1.9a 
«<19 
2.93 

■  20 

RECORD 

.07  .97 

MISSING 

.13 

.29 

T 

1.44 

2>90 

•  09 

.29 

.07 

lal9 
1.94 

1<*0 

■  04 

■  u 

T 

■  29 

■  10 
•  99 

•  99 

LAPOOSA  2  NNW 

LORSVILLE 
MASTON  2  S 
)MASVILLE 
-TON  2  N 

■  31 

■  19 
1.20 
3.09 

>.ie 

.79 
.09  1 

.*e  1 
.99 

.37 

•  la 

T 

.04 

.04 

.10 
.13 

.14 

•  01 

.02 
.29 
.09 

•  16 

•  03 

•  32 

■  10 
•  90 

.n 

.09 

■  91 

T 

•  19 

•  99 

T 

•  19 

rus 
:coA 

Y  MOUNTAIN 
MEL  HILL 
OOSTA  *  NW 

i.*« 
.49 

1.37 

.24 
9i«9 

.01 
1.90 

.12 

.49 

•  09 

T 

.03 

■  11 

.03 

i^oa 

1.94 

•  11 

•  17 

■  40 

!u 

■  19 

■  01 

•a* 

•  99 

•  94 

ESKA 
RENTON 

HINGTON  2  SSW 
CROSS 

NESBORO  2  NE 

1.00 
2.99 
1.12 
19.03 
«.6« 

.37 
.93 

.09 
•  91 
.02 
.09  2 

•  21 

•  09 

•  7« 

•  09 

•  01 
.09 

.02 
2.4« 

2.29 

T 

.27 
.09 

T 

•  99 

•  01 

•  02 

.89 
.02 
3.94 
.99 

•  79 

•  39 
2<9« 

.99 

.09 
•  01 

.08 

■  M 

■  » 

■  04 

T 

•  99 

•  94 

T 

T 

.99 

.24 
•  94 

■  09 

•  0* 

T  POINT 
)OBURY 
)0«UFF  0AM 
K)STOCfc 

NG  HARRIS 

.72 
.22 
2.92 
.21 

.n 

.90 
.02 
.79 

T 

.02 
.12  1 

.12 
■  20 

T 

T 

.17 

.07 
.02 
.10 

T 

.01 

•  01 

T 

■  34 

•  04 
.09 

■  04 

•  21 
■  22 

.99 

.02 

•  99 

■  10 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA. 
SEPTEMBER  1955 


Slalton 

Day  Of  Month 

o 

D 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATei 

A I  LEV 

MAX 

95 

90 

87 

87 

90 

84 

89 

92 

92 

89 

84 

8S 

82 

72 

7e 

86 

85 

81 

se 

90 

88 

ss 

95 

92 

92 

94 

as 

74 

87 

91 

87.0 

MIN 

66 

70 

6S 

69 

71 

70 

70 

66 

68 

70 

68 

69 

63 

61 

6C 

67 

68 

67 

63 

62 

63 

63 

62 

60 

70 

72 

65 

AS 

65 

65 

66i2 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

9« 

91 

86 

87 

89 

90 

86 

91 

89 

90 

82 

84 

86 

30 

72 

64 

86 

86 

87 

90 

90 

94 

94 

94 

94 

93 

86 

77 

85 

90 

87.6 

MIN 

66 

70 

6« 

71 

68 

70 

70 

64 

69 

70 

69 

69 

70 

60 

64 

68 

69 

70 

62 

65 

59 

59 

62 

66 

68 

67 

65 

65 

65 

61 

66.3 

ALBANY 

MAX 

92 

90 

89 

87 

69 

88 

94 

96 

92 

35 

86 

89 

78 

72 

as 

90 

89 

00 

92 

91 

95 

96 

94 

94 

93 

S8 

86 

81 

93 

94 

89.3 

MIN 

70 

69 

71 

70 

72 

71 

69 

66 

67 

69 

72 

68 

68 

62 

6G 

66 

69 

70 

64 

70 

64 

64 

66 

68 

70 

70 

65 

70 

66 

68 

68  . 1 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

85 

88 

38 

85 

90 

82 

87 

92 

95 

85 

81 

88 

36 

74 

80 

87 

89 

90 

86 

89 

92 

96 

95 

91 

86 

86 

60 

72 

83 

89 

86.2 

MIN 

58 

64 

56 

57 

67 

61 

62 

68 

66 

59 

63 

68 

59 

61 

50 

62 

63 

69 

61 

59 

63 

65 

69 

58 

65 

63 

63 

64 

67 

63.8 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

91 

83 

87 

86 

86 

84 

91 

91 

88 

S3 

80 

63 

80 

72 

85 

85 

85 

35 

90 

87 

94 

94 

92 

91 

92 

79 

77 

85 

89 

90 

86.2 

MIN 

71 

71 

70 

73 

73 

72 

70 

63 

69 

70 

71 

70 

67 

65 

58 

70 

70 

68 

66 

69 

62 

62 

66 

68 

67 

66 

66 

69 

65 

64 

66.0 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

68 

87 

84 

65 

34 

87 

94 

97 

87 

87 

87 

86 

80 

67 

62 

84 

86 

06 

90 

93 

96 

95 

92 

93 

94 

84 

77 

64 

90 

92 

87.3 

MIN 

70 

69 

70 

70 

73 

70 

70 

68 

66 

68 

71 

67 

69 

68 

66 

55 

68 

67 

64 

63 

65 

65 

65 

68 

'69 

71 

64 

67 

65 

68 

ATHENS 

82 

83 

75 

76 

77 

82 

90 

90 

86 

80 

65 

84 

77 

75 

84 

85 

86 

86 

88 

90 

93 

92 

88 

87 

86 

79 

77 

84 

8« 

88 

84.0 

MU 

69 

70 

67 

68 

69 

57 

67 

64 

69 

64 

69 

67 

66 

57 

59 

59 

62 

68 

65 

67 

62 

63 

64 

69 

70 

64 

63 

61 

65 

68 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

85 

85 

81 

78 

79 

84 

85 

90 

85 

85 

66 

85 

81 

75 

84 

86 

85 

87 

86 

85 

87 

89 

86 

76 

80 

71 

70 

32 

86 

87 

83.0 

MIN 

59 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

64 

66 

63 

68 

66 

55 

59 

60 

51 

52 

68 

64 

64 

66 

63 

63 

67 

68 

63 

62 

62 

64 

66 

64.9 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

8* 

85 

78 

78 

79 

85 

92 

90 

85 

78 

85 

84 

72 

76 

85 

66 

85 

86 

89 

91 

95 

93 

90 

89 

89 

»8 

71 

85 

87 

89 

84.4 

MIN 

69 

68 

67 

68 

68 

67 

55 

63 

67 

63 

58 

66 

58 

66 

60 

50 

62 

58 

64 

66 

60 

64 

63 

67 

68 

64 

61 

61 

65 

67 

** 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

86 

79 

78 

81 

84 

93 

92 

86 

77 

65 

84 

73 

76 

66 

86 

85 

83 

88 

91 

94 

92 

91 

91 

86 

74 

72 

82 

87 

88 

84.5 

MIN 

69 

64 

69 

68 

69 

70 

67 

68 

68 

66 

70 

67 

61 

58 

63 

63 

64 

68 

67 

70 

69 

66 

85 

68 

70 

62 

61 

62 

66 

68 

66.2 

AUGUSTA   W8  AIRPORT 

MAX 

85 

87 

78 

82 

84 

86 

92 

92 

86 

83 

85 

85 

73 

80 

86 

87 

83 

37 

85 

92 

94 

92 

88 

91 

89 

71 

77 

89 

S8 

92 

85.7 

MIN 

71 

71 

69 

70 

71 

72 

70 

65 

66 

69 

53 

63 

60 

51 

63 

63 

64 

68 

53 

53 

67 

57 

61 

63 

67 

65 

65 

67 

67 

66 

69.7 

AUGUSTA 

MAX 

93 

89 

79 

81 

86 

38 

94 

94 

87 

83 

85 

88 

7« 

80 

86 

88 

85 

88 

86 

93 

96 

95 

89 

90 

89 

78 

76 

91 

90 

87 

87.0 

MIN 

71 

71 

69 

70 

71 

71 

71 

59 

67 

70 

58 

66 

64 

60 

54 

54 

55 

66 

58 

67 

59 

60 

66 

65 

65 

65 

65 

68 

69 

55 

66.6 

BAINBRIDGE 

MAX 

94 

88 

89 

88 

90 

90 

93 

92 

90 

85 

88 

90 

79 

75 

36 

38 

87 

88 

92 

90 

96 

96 

93 

96 

95 

94 

89 

64 

92 

94 

89.6 

MIN 

69 

69 

70 

72 

71 

72 

71 

66 

68 

72 

70 

71 

70 

67 

69 

58 

70 

71 

56 

73 

72 

55 

66 

68 

70 

71 

69 

72 

67 

67 

69.4 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

90 

87 

88 

89 

86 

88 

88 

68 

88 

68 

89 

89 

91 

81 

82 

87 

87 

88 

MIN 

73 

71 

70 

72 

73 

73 

74 

73 

73 

71 

72 

74 

74 

72 

70 

72 

70 

71 

6LAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

81 

83 

84 

85 

63 

82 

83 

87 

89 

82 

81 

82 

82 

74 

81 

36 

86 

65 

66 

87 

86 

91 

90 

87 

83 

84 

70 

n 

76 

81 

82.9 

MIN 

5* 

54 

56 

57 

59 

62 

54 

51 

54 

60 

61 

56 

58 

45 

46 

45 

47 

62 

60 

58 

54 

56 

58 

62 

66 

64 

62 

58 

60 

60 

96.4 

BLAKELY 

MAX 

89 

88 

86 

83 

66 

87 

90 

92 

88 

82 

85 

85 

76 

70 

82 

80 

80 

86 

89 

89 

94 

92 

90 

93 

93 

90 

85 

80 

91 

91 

86.4 

MIN 

70 

69 

71 

68 

72 

72 

72 

59 

76 

75 

72 

69 

66 

63 

68 

57 

70 

69 

67 

59 

54 

67 

67 

68 

69 

70 

66 

70 

67 

57 

BROOKLET  1  W 

MAX 

94 

35 

85 

86 

84 

84 

87 

89 

38 

83 

81 

30 

77 

79 

83 

S3 

83 

62 

87 

88 

94 

92 

89 

92 

93 

86 

73 

84 

92 

90 

35.8 

MIN 

72 

70 

70 

73 

72 

72 

72 

69 

69 

77 

70 

70 

67 

62 

66 

53 

58 

59 

67 

70 

64 

65 

70 

68 

68 

66 

63 

66 

66 

66 

BRUNSW I CK 

MAX 

90 

86 

39 

89 

87 

88 

89 

89 

85 

85 

83 

86 

82 

84 

83 

86 

32 

80 

89 

96 

93 

89 

88 

90 

89 

85 

80 

82 

86 

68 

86.6 

MIN 

75 

71 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

71 

69 

73 

69 

70 

72 

74 

74 

74 

66 

68 

63 

71 

71.7 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

88 

84 

86 

88 

88 

87 

67 

87 

86 

86 

83 

64 

63 

82 

61 

63 

82 

80 

91 

93 

89 

87 

88 

69 

88 

82 

82 

84 

86 

86 

83.0 

MIN 

72 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

71 

75 

77 

76 

73 

72 

73 

71 

73 

69 

73 

70 

72 

69 

67 

70 

74 

74 

70 

67 

73 

69 

70 

71.9 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

90 

86 

87 

86 

88 

87 

89 

91 

88 

83 

63 

87 

82 

74 

85 

85 

86 

86 

89 

87 

94 

93 

91 

90 

92 

93 

85 

89 

91 

91 

87.5 

MIN 

70 

69 

71 

70 

71 

72 

71 

57 

70 

70 

70 

71 

72 

67 

63 

70 

70 

71 

66 

72 

66 

67 

66 

66 

69 

70 

67 

71 

68 

67 

* 

CALHOUN    EXP  STATION 

MAX 

87 

88 

88 

84 

87 

88 

93 

95 

89 

90 

88 

86 

80 

84 

90 

89 

90 

91 

93 

94 

96 

96 

92 

90 

87 

78 

79 

S3 

89 

90 

88'. 4 

MIN 

59 

54 

67 

61 

52 

64 

58 

55 

54 

62 

60 

62 

65 

49 

53 

49 

52 

55 

51 

65 

53 

55 

56 

54 

56 

64 

62 

59 

69 

64 

58.0 

CAMILLA 

MAX 

97 

90 

90 

90 

91 

93 

94 

93 

92 

95 

94 

92 

90 

75 

88 

69 

90 

92 

90 

90 

93 

95 

94 

95 

96 

93 

85 

68 

94 

94 

91.4 

MIN 

68 

70 

69 

70 

71 

71 

72 

64 

63 

71 

72 

69 

65 

66 

55 

68 

70 

68 

70 

57 

66 

65 

68 

65 

65 

66 

70 

69 

68 

67 

CAMP  STEWART 

MAX 

88 

87 

87 

38 

85 

85 

89 

88 

66 

83 

81 

82 

31 

71 

84 

82 

83 

81 

90 

89 

93 

91 

86 

39 

92 

61 

76 

88 

88 

90 

86.4 

MIN 

75 

69 

71 

72 

71 

72 

72 

63 

70 

70 

70 

72 

69 

65 

66 

70 

70 

71 

67 

72 

64 

64 

66 

58 

69 

69 

64 

69 

66 

66 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

84 

84 

86 

80 

31 

30 

80 

92 

92 

83 

81 

89 

35 

81 

79 

85 

89 

88 

39 

90 

92 

98 

95 

90 

89 

89 

72 

73 

89 

90 

85  lO 

MIN 

69 

68 

67 

69 

67 

54 

65 

69 

55 

61 

55 

62 

67 

54 

54 

53 

65 

64 

58 

56 

53 

55 

65 

59 

65 

64 

62 

50 

62 

62 

CARROLL  TON 

MAX 

86 

86 

82 

78 

81 

85 

90 

93 

86 

80 

37 

83 

77 

76 

85 

87 

85 

82 

88 

90 

94 

94 

91 

90 

85 

74 

73 

83 

88 

36 

34.6 

MIN 

66 

56 

65 

64 

66 

65 

59 

53 

64 

63 

67 

63 

66 

56 

59 

53 

53 

51 

59 

58 

54 

56 

58 

66 

58 

63 

61 

63 

61 

64 

61.3 

CARTERSV I LLE 

MAX 

90 

88 

85 

86 

85 

90 

95 

96 

95 

87 

90 

87 

85 

82 

88 

38 

88 

87 

93 

94 

95 

97 

95 

93 

86 

85 

74 

84 

88 

91 

88.9 

MIN 

64 

59 

62 

64 

66 

66 

58 

60 

68 

65 

70 

62 

69 

69 

62 

61 

64 

64 

59 

59 

57 

64 

66 

71 

68 

65 

64 

64 

62 

68 

CEDARTOWN 

MAX 

88 

88 

87 

84 

87 

90 

95 

97 

90 

84 

90 

89 

82 

83 

89 

90 

90 

90 

96 

95 

98 

98 

95 

93 

87 

82 

79 

85 

91 

90 

89.4 

MIN 

64 

56 

64 

64 

64 

64 

59 

59 

66 

64 

69 

59 

6* 

54 

68 

52 

56 

59 

67 

55 

56 

58 

50 

59 

69 

67 

64 

65 

60 

66 

61.5 

CLAYTON 

MAX 

84 

81 

80 

80 

80 

35 

89 

88 

78 

30 

86 

63 

71 

78 

84 

64 

84 

86 

89 

89 

89 

90 

86 

80 

85 

73 

67 

74 

80 

82 

82.1 

MIN 

60 

61 

65 

62 

61 

64 

58 

58 

58 

51 

50 

59 

62 

46 

51 

63 

55 

58 

58 

56 

66 

60 

56 

64 

55 

60 

57 

50 

61 

COLUMBUS 

MAX 

88 

88 

86 

89 

34 

87 

95 

96 

93 

93 

90 

90 

86 

77 

89 

90 

87 

89 

93 

95 

95 

97 

94 

93 

94 

88 

82 

37 

92 

92 

90.0 

70 

68 

73 

72 

72 

71 

70 

56 

59 

71 

73 

69 

72 

61 

57 

57 

58 

69 

62 

53 

63 

65 

66 

69 

73 

73 

65 

68 

67 

66 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

87 

84 

83 

84 

85 

94 

95 

90 

83 

88 

89 

81 

69 

87 

36 

85 

86 

90 

93 

96 

96 

93 

92 

94 

76 

80 

86 

92 

92 

87.5 

MIN 

70 

67 

72 

71 

71 

59 

67 

64 

53 

71 

70 

67 

65 

62 

67 

58 

68 

59 

54 

66 

59 

61 

63 

66 

72 

67 

65 

68 

65 

57 

67.0 

CORDELE 

MAX 

88 

89 

87 

88 

87 

w 

93 

94 

90 

89 

35 

87 

80 

69 

83 

86 

87 

87 

91 

90 

95 

96 

93 

96 

94 

84 

78 

84 

91 

90 

88.0 

MIN 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

67 

57 

57 

71 

67 

67 

60 

66 

67 

70 

68 

63 

59 

65 

64 

66 

68 

63 

68 

65 

68 

66 

S7 

CORNELIA 

MAX 

82 

83 

83 

81 

78 

84 

90 

87 

79 

76 

81 

81 

74 

77 

83 

84 

84 

83 

88 

68 

90 

91 

87 

85 

85 

84 

69 

77 

92 

39 

82.8 

MIN 

62 

58 

65 

62 

59 

55 

59 

59 

58 

53 

62 

66 

62 

52 

56 

56 

53 

56 

56 

65 

56 

54 

68 

69 

61 

62 

59 

67     60  63 

58. 

COVINGTON 

MAX 

83 

87 

81 

78 

77 

85 

90 

91 

37 

32 

36 

86 

73 

75 

85 

87 

36 

82 

37 

92 

95 

94 

90 

69 

86 

79 

72 

83 

96  91 

84.9 

MIN 

66 

66 

65 

65 

56 

64 

63 

60 

65 

62 

66 

63 

64 

56 

59 

59 

60 

65 

60 

53 

56 

59 

62 

65 

68 

5U 

6u 

69     61  66 

CUTHBERT 

MAX 

87 

87 

67 

34 

85 

86 

92 

93 

89 

85 

85 

85 

82 

71 

82 

86 

86 

88 

91 

93 

95 

94 

93 

93 

96 

91 

84 

61 

SI  93 

87.8 

71 

69 

72 

69 

72 

71 

72 

69 

69 

70 

72 

70 

70 

60 

65 

68 

70 

70 

57 

71 

67 

70 

69 

70 

70 

73  65 

69     63  68 

DAHLONEGA 

MAX 

84 

83 

85 

32 

30 

38 

69 

91 

83 

83 

86 

84 

75 

33 

88 

87 

87 

87 

87 

86 

95 

94 

91 

85 

86     72  78 

76 

93  84 

84.7 

MIN 

60 

58 

66 

63 

63 

55 

58 

59 

64 

63 

65 

60 

60 

54 

68 

59 

61 

64 

59 

61 

58 

61 

60  68 

68     62  59 

62     60     56  j 

51.4 

DALTON 

MAX 

89 

84 

86 

83 

36 

87 

33 

93 

96 

90 

86 

66 

85 

84 

86 

90 

91 

92 

90 

92 

94 

97 

96  94 

90     83  80 

77     82  90 

88.2 

MIN 

57 

69 

62 

68 

63 

63 

52 

55 

57 

58 

57 

68 

55 

63 

57  71 

67     67  64 

64     64  68 

62.2 

DOUGLAS 

MAX 

92 

93 

86 

87 

87 

83 

89 

89 

39 

83 

84 

86 

79 

73 

83 

65 

32 

34 

89 

89 

92 

92     93  92 

93     82  80 

84     90  90 

86.8 

MIN 

68 

64 

62 

64 

61 

64 

71 

55 

66 

70 

68 

58 

66 

62 

65 

59 

59 

67 

64 

65  60 

64     64  65 

66     64  61 

69     69  56 

64.6 

DUBLIN 

MAX 

85 

88 

84 

87 

36 

38 

92 

93 

89 

83 

86 

86 

77 

58 

85 

88 

86 

88 

90 

90  94 

94     90  91 

92     75  76 

87     90  91 

86.6 

MIN 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

68 

65 

69 

71 

65 

65 

59 

64 

56 

56 

53 

54     66  62 

64     66  68 

70     69  64 

68     67  57 

67.4 

EASTMAN 

MAX 

86 

86 

86  1 

83 

36 

88 

91 

92 

91 

85 

83 

84 

79 

68 

84  1 

34 

95 

96 

90     90  94 

94     89  91 

96     93  74 

86     90  « 

0 

87.1 

MIN 

63 

66 

71 

71 

72 

'1| 

71 

58 

66 

69 

71 

68  1 

57 

60  66 

65 

58     66  1 

66     63  54 

69     66  63 

70     68  64 

68  e 

e  65 

66  .9 
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Table  5  -  Continued 


GEORGIA 
5'--TEMBER  1955 


Day  01  Month  & 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

1  22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  31 

> 
< 

EXPERIMENT 

^  MAX 

<  84 

84 

85 

eo 

78 

78 

86 

92 

93 

88 

78 

86 

1  87 

78 

76 

87 

81 

87 

86 

66 

91 

95 

95 

92 

1 

90 

70 

77 

83 

88 

85 

•  1 

MIN 

1  67 

69 

67 

1  67 

69 

66 

64 

65 

64 

64 

68 

66 

67 

58 

60 

1  59 

62 

55 

1  63 

65 

55 

63 

57 

69 

71 

64 

66 

62 

54 

69 

65 

•  2 

FITZGERALD 

MAX 

90 

85 

88 

1  85 

86 

86 

90 

92 

69 

84 

81 

83 

60 

69 

81 

65 

64 

85 

90 

86 

94 

93 

90 

91 

92 

81 

75 

82 

89 

90 

85 

•  9 

MIN 

1  71 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

51 

66 

58 

70 

68 

65 

72 

55 

67 

59 

69 

71 

70 

65 

66 

67 

68 

68 

•  8 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

{  92 

87 

87 

85 

85 

67 

!  87 

88 

85 

83 

79 

SO 

81 

73 

S3 

81 

81 

79 

86 

90 

92 

88 

38 

88 

87 

84 

75 

87 

87 

89 

84 

•  9 

1  MI^ 

1  *' 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

67 

71 

70 

70 

70 

71 

66 

68 

70 

68 

71 

67 

71 

62 

64 

67 

65 

66 

70 

65 

69 

65 

68 

68 

FOLKSTON  9  SW 

1  MAX 

.  92 

89 

85 

91 

90 

93 

1  90 

90 

87 

86 

90 

65 

84 

86 

86 

80 

90 

93 

94 

93 

96 

91 

88 

62 

87 

89 

88 

i7 

'  MIN 

69 

68 

68 

72 

70 

71 

70 

71 

71 

72 

72 

70 

59 

71 

70 

70 

68 

73 

67 

68 

67 

66 

71 

67 

70 

67 

69 

■  6 

FORSVTM  1  S 

,  MAX 

B3 

89 

81 

!  81 

80 

87 

93 

95 

69 

34 

36 

88 

75 

69 

65 

86 

85 

65 

91 

95 

96 

95 

95 

95 

90 

80 

74 

84 

69 

91 

85 

.5 

'    M  If 

69 

6Q 

69 

68 

60 

66 

55 

64 

55 

55 

68 

55 

66 

58 

63 

62 

64 

66 

62 

63 

59 

59 

62 

51 

68 

64 

60 

63 

64 

67 

64 

.4 

FORT  GAINES 

MAX 

MIN 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

85 

86 

82 

2* 

63 

86 

92 

92 

87 

79 

65 

67 

73 

56 

S3 

64 

82 

84 

91 

92 

92 

94 

90 

90 

93 

74 

74 

84 

90 

91 

85 

>2 

MIN 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

66 

66 

68 

66 

65 

61 

58 

63 

64 

66 

65 

63 

68 

61 

53 

55 

67 

66 

64 

64 

64 

66 

57 

55 

•  9 

GAINESVILLE 

MAX 

84 

85 

81 

82 

79 

85 

91 

91 

83 

80 

89 

83 

75 

79 

85 

87 

85 

87 

86 

90 

96 

95 

91 

67 

87 

76 

70 

78 

85 

85 

84 

|5 

MIN 

63 

62 

66 

65 

64 

65 

60 

61 

64 

64 

55 

62 

66 

56 

58 

59 

59 

65 

60 

63 

59 

64 

61 

68 

68 

61 

50 

60 

63 

67 

52 

•  6 

6LENNVI LLE 

MAX 

92 

85 

86 

88 

87 

87 

89 

90 

86 

83 

81 

82 

76 

69 

84 

85 

83 

82 

68 

65 

92 

91 

83 

90 

90 

61 

74 

85 

90 

89 

85 

.1 

MIN 

72 

71 

71 

73 

72 

73 

71 

68 

70 

70 

71 

71 

59 

64 

57 

71 

70 

70 

57 

70 

65 

65 

67 

69 

58 

68 

55 

57 

66 

66 

68 

•  9 

GREENSBORO 

MAX 

81 

85 

78 

78 

79 

87 

91 

91 

87 

80 

85 

86 

77 

74 

81 

86 

84 

36 

85 

93 

95 

94 

96 

91 

91 

78 

70 

86 

90 

89 

85 

•  1 

MIN 

70 

70 

67 

69 

67 

68 

69 

64 

67 

65 

68 

65 

62 

58 

61 

61 

53 

67 

62 

50 

59 

65 

66 

68 

71 

63 

62 

51 

66 

68 

65 

•  1 

GRIFFIN 

MAX 

82 

88 

79 

78 

78 

87 

93 

94 

88 

80 

85 

87 

78 

71 

87 

89 

86 

86 

84 

91 

96 

95 

93 

90 

90 

79 

76 

83 

90 

87 

85 

.7 

MlN 

67 

65 

68 

67 

69 

67 

64 

67 

66 

65 

69 

67 

68 

58 

62 

61 

54 

66 

64 

58 

65 

55 

67 

68 

72 

65 

61 

62 

65 

67 

55 

•  7 

HARTWELL 

MAX 

83 

82 

81 

81 

80 

89 

95 

91 

68 

83 

90 

86 

76 

61 

89 

90 

90 

89 

91 

92 

100 

98 

93 

90 

93 

76 

74 

84 

90 

92 

87 

•  3 

MIN 

69 

68 

65 

68 

66 

65 

65 

63 

57 

62 

66 

66 

55 

54 

57 

58 

50 

66 

64 

69 

50 

63 

62 

66 

67 

64 

61 

62 

63 

66 

63 

■  9 

MAWKINSVILLE 

MAX 

93 

85 

85 

86 

•  5 

MIN 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

69 

66 

67 

69 

71 

66 

67 

59 

66 

65 

56 

67 

63 

68 

61 

63 

55 

67 

59 

66 

62 

57 

55 

55 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

92 

38 

88 

85 

88 

88 

92 

93 

91 

94 

86 

89 

76 

72 

86 

87 

85 

88 

91 

90 

96 

95 

94 

95 

95 

90 

87 

83 

92 

94 

89 

•  1 

MIN 

'1 

71 

73 

70 

71 

71 

71 

67 

67 

70 

73 

69 

72 

54 

72 

68 

71 

69 

64 

72 

72 

68 

55 

68 

71 

72 

67 

69 

65 

66 

69 

JASPER 

MAX 

82 

90 

89 

87 

87 

81 

81 

91 

89 

87 

SO 

85 

84 

86 

87 

88 

89 

69 

88 

91 

92 

92 

93 

67 

72 

80 

71 

85 

85 

88 

85 

■  9 

MIN 

64 

65 

62 

56 

56 

54 

58 

67 

58 

54 

59 

57 

56 

55 

56 

56 

57 

57 

57 

58 

58 

57 

58 

68 

61 

60 

58 

66 

67 

58 

59 

.4 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

LA  GRANGE 

MAX 

81 

88 

82 

79 

87 

85 

92 

95 

89 

84 

86 

88 

80 

70 

86 

88 

84 

88 

91 

93 

96 

95 

93 

93 

92 

75 

79 

85 

90 

89 

86 

8 

MIN 

68 

60 

68 

67 

67 

67 

63 

61 

55 

64 

68 

65 

65 

61 

50 

57 

63 

63 

62 

54 

59 

60 

54 

66 

69 

55 

62 

64 

63 

56 

63 

LOU  I SV I LLE 

MAX 

87 

87 

80 

84 

85 

86 

92 

92 

87 

83 

84 

87 

79 

76 

85 

85 

84 

67 

S3 

90 

94 

93 

88 

91 

92 

76 

76 

87 

89 

91 

85 

1 

70 

71 

70 

70 

72 

72 

71 

67 

56 

67 

59 

65 

63 

58 

63 

55 

65 

67 

63 

55 

53 

62 

56 

66 

70 

65 

63 

58 

68 

67 

66 

7 

LUMBER  CITY 

MAX 

93 

90 

87 

66 

87 

86 

88 

91 

91 

88 

84 

84 

83 

72 

71 

66 

84 

65 

84 

90 

85 

94 

92 

91 

92 

92 

84 

86 

91 

66 

4 

69 

70 

70 

72 

71 

71 

69 

55 

68 

70 

70 

59 

69 

52 

64 

57 

69 

57 

63 

58 

62 

63 

67 

67 

67 

72 

65 

66 

68 

55 

67 

5 

MACON  WB  A  I RPORT 

MAX 

84 

88 

83 

64 

81 

86 

92 

93 

88 

81 

86 

68 

73 

68 

85 

85 

85 

65 

90 

90 

94 

94 

91 

91 

94 

76 

75 

85 

90 

91 

85 

9 

MIN 

71 

71 

70 

70 

72 

71 

70 

68 

67 

69 

70 

56 

61 

59 

55 

55 

66 

58 

54 

68 

62 

64 

65 

59 

70 

65 

64 

65 

57 

70 

57 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

85 

80 

86 

79 

81 

82 

87 

93 

94 

90 

82 

86 

89 

72 

71 

85 

86 

85 

85 

85 

90 

95 

94 

91 

91 

92 

67 

75 

66 

88 

86 

1 

MIN 

69 

69 

68 

68 

69 

68 

68 

64 

65 

59 

67 

53 

64 

59 

60 

52 

54 

64 

51 

61 

58 

56 

61 

52 

67 

55 

62 

63 

64 

55 

63 

M I LLEN 

MAX 

87 

85 

82 

83 

62 

86 

90 

90 

85 

83 

83 

62 

78 

72 

83 

85 

83 

64 

84 

87 

88 

92 

89 

89 

90 

61 

75 

88 

88 

90 

84 

8 

MIN 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

72 

69 

68 

70 

70 

68 

65 

50 

63 

67 

57 

63 

55 

65 

62 

62 

70 

70 

59 

65 

62 

68 

68 

68 

67 

MONTEZUMA   1  NE 

MAX 

MIN 

" 

MONT  I  CELLO 

MAX 

82 

87 

80 

60 

78 

87 

92 

94 

88 

81 

85 

88 

73 

73 

86 

84 

86 

85 

84 

92 

95 

94 

90 

90 

90 

78 

73 

83 

89 

86 

65) 

1 

68 

65 

67 

67 

67 

63 

64 

59 

63 

64 

64 

62 

62 

59 

60 

59 

61 

55 

58 

58 

54 

55 

58 

63 

67 

62 

61 

59 

61 

66 

61 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

91 

88 

88 

65 

68 

88 

92 

91 

89 

84 

82 

67 

80 

73 

85 

66 

86 

68 

90 

89 

94 

94 

91 

91 

94 

90 

82 

S3 

91 

91 

87 

7 

69 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

66 

68 

69 

71 

69 

69 

59 

68 

70 

70 

71 

66 

72 

66 

65 

65 

66 

68 

69 

64 

70 

73 

65 

58 

* 

NEWNAN 

MAX 

86 

88 

86 

80 

84 

86 

S3 

94 

88 

82 

88 

85 

81 

74 

86 

87 

87 

65 

91 

93 

97 

95 

94 

95 

68 

77 

78 

85 

90 

90 

87  1 

1 

67 

61 

68 

62 

67 

67 

62 

64 

65 

56 

69 

63 

67 

59 

62 

59 

63 

67 

63 

54 

63 

62 

63 

67 

69 

54 

62 

63 

63 

65 

64 

2 

QUITMAN 

MAX 

90 

88 

89 

90 

88 

91 

91 

93 

90 

89 

85 

89 

89 

76 

86 

67 

85 

96 

93 

90 

95 

95 

95 

94 

96 

94 

85 

89 

93 

94 

901 

2 

MIN 

70 

70 

71 

69 

71 

71 

77 

77 

70 

70 

73 

71 

68 

67 

68 

70 

73 

74 

65 

67 

65 

65 

65 

64 

69 

63 

63 

63 

53 

53 

ROME 

MAX 

93 

92 

90 

89 

85 

94 

97 

100 

95 

92 

91 

94 

81 

87 

93 

94 

94 

92 

96 

95 

99 

99 

96 

88 

86 

60 

90 

85 

93 

90 

91, 

7 

M  N 

63 

56 

67 

68 

70 

69 

60 

60 

65 

65 

66 

61 

67 

55 

59 

55 

60 

60 

59 

58 

57 

59 

50 

70 

68 

58 

64 

65 

63 

58 

62  1 

8 

ROME  we  AIRPORT 

MAX 

89 

89 

88 

84 

87 

90 

96 

97 

91 

82 

89 

88 

81 

84 

90 

90 

91 

69 

95 

95 

98 

96 

94 

68 

86 

73 

76 

83 

90 

89 

88  • 

6 

62 

58 

65 

63 

65 

67 

58 

59 

66 

67 

69 

65 

63 

51 

56 

54 

59 

51 

56 

57 

55 

57 

59 

70 

68 

66 

65 

65 

63 

66 

61 1 

8 

5AN0ERSVILLE  SE 

MAX 

85 

85 

SO 

85 

83 

87 

91 

91 

87 

83 

83 

87 

76 

74 

84 

86 

84 

86 

85 

90 

94 

93 

90 

92 

92 

78 

76 

87 

01 

90 

85  • 

8 

M  N 

71 

72 

70 

70 

71 

70 

70 

65 

56 

58 

69 

53 

64 

57 

63 

65 

55 

57 

64 

64 

50 

60 

53 

65 

69 

65 

62 

66 

65 

68 

65 1 

9 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

MAX 

91 

87 

87 

87 

68 

84 

88 

88 

85 

82 

81 

78 

80 

76 

64 

62 

85 

80 

69 

90 

91 

88 

87 

87 

90 

74 

77 

67 

87 

89 

85  • 

0 

68 

70 

71 

70 

71 

72 

70 

64 

59 

70 

70 

59 

70 

55 

67 

70 

69 

71 

66 

70 

59 

63 

64 

63 

65 

70 

65 

67 

63 

63 

67  1 

5 

>AVANNAH  WB  AP 

MAX 

92 

88 

88 

86 

85 

84 

86 

68 

66 

81 

81 

79 

80 

71 

84 

65 

84 

82 

69 

87 

90 

£7 

87 

87 

89 

77 

7* 

65 

88 

89 

84  I 

8 

MiN 

71 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

68 

71 

71 

70 

71 

64 

65 

67 

70 

70 

72 

67 

71 

55 

55 

66 

65 

68 

65 

65 

69 

66 

55 

68. 

* 

SAVANNAH  BEACM  2  N 

MAX 

iWAINSeORO 

MAX 

90 

89 

85 

86 

83 

67 

89 

90 

67 

S3 

85 

85 

77 

70 

85 

82 

S3 

85 

88 

90 

93 

92 

89 

90 

90 

65 

73 

S« 

89 

69 

85  ■ 

8 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

72 

68 

67 

69 

70 

66 

66 

60 

64 

65 

67 

67 

66 

53 

64 

65 

64 

58 

69 

66 

64 

66 

66 

69 

* 

TALBOTTON 

MAX 

MIN 

ALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

86 

87 

85 

81 

83 

86 

94 

91 

86 

82 

87 

85 

78 

78 

85 

65 

87 

92 

67 

95 

95 

92 

90 

84 

73 

73 

76 

90 

83 

90 

65  I 

6 

MIN 

65 

53 

62 

62 

65 

63 

55 

56 

63 

60 

63 

57 

65 

55 

57 

59 

58 

54 

58 

50 

55 

55 

64 

67 

65 

65 

62 

58 

63 

62 

99  • 

9 

HOMASTON  2  S 

MAX 

86 

89 

63 ! 

83 

84 

88 

96 

91 

94 

91 

89 

91 

83 

73 

69 

91 

89 

89 

92 

94 

98 

96 

94 

92 

95 

87 

73 

90 

93 

91 

89  • 

2 

MIN 

68 

68 

70 

69 

69 

66 

61 

61 

64 

63 

65 

53 

68 

58 

63 

60 

61 

63 

61 

63 

57 

58 

60 

63 

70 

66 

63 

69 

62 

62 

63a 

7 

HOMASVILLE 

MAX 

93 

89 

88 

88 

89 

91 

93 

92 

90 

84 

86 

89 

85 

79 

86 

86 

87 

87 

91 

91 

95 

94 

92 

93 

95 

85 

87 

66 

92 

94 

89  • 

3 

MIN 

70 

71 

73 

72 

70 

71, 

71 

66 

68 

66 

73 

71 

71 

64 

69 

68 

69 

70 

65 

73 

63 

63 

65 

66 

68 

66 

67 

69 

66 

66 

66  • 

9 

IFTON  2  N 

MAX 

91 

91 

88 

85 

85 

89  1 

87 

90 

91  ' 

68 

83 

82 

86 

72 

81 

S3 

65 

66 

87 

89 

88 

94 

94 

92 

92 

93 

82 

77 

61 

90 

8A> 

7 

MIN 

70 

69 

71 

72 

73 

71  1 

1 

71 

67 

68 

70 

71 

70 

71 

62 

62 

68 

69 

70 

65 

68 

65 

64 

67 

67 

70 

72 

65 

65 

68 

66 

1 

66  ■ 

2 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  01  Month  & 


btation 

1 

2  1 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

._i 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

1 

17 

18 

■i7f 

20 

21 

22 

I 

23  ! 

1 

24 

2S 

ze ! 

1 

27 

28 

29 

30  j  31 

< 

TOCCOA 

MAX 

86 

82 

81 

80 

80 

86 

93 

90 

37 

80 

87 

83 

78 

30 

86 

87 

84 

86 

37 

92 

92 

94 

90 

86 

85 

72 

70 

80 

86 

39 

84  « 

M  IN 

64 

62 

68 

64 

64 

6b 

66 

65 

70 

64 

66 

63 

66 

51 

57 

57 

60 

65 

68 

68 

62 

62 

61 

66 

66 

64 

60 

61 

62 

66 

63« 

VALOOSTA  4  NW 

MAX 

87 

87 

90 

89 

90 

89 

91 

92 

91 

85 

84 

84 

90 

78 

86 

85 

84 

86 

90 

38 

93 

93 

93 

93 

93 

91 

81 

86 

90 

93 

88« 

MIN 

70 

71 

72 

69 

73 

72 

69 

66 

70 

70 

73 

71 

70 

68 

69 

72 

64 

68 

69 

70 

62 

62 

63 

69 

67 

68 

66 

71 

67 

63 

68. 

WARRENTON 

MAX 

79 

31 

78 

82 

82 

89 

91 

92 

86 

81 

83 

85 

71 

73 

82 

84 

82 

85 

33 

91 

93 

92 

83 

90 

89 

76 

76 

85 

90 

91 

34. 

69 

70 

67 

69 

69 

63 

69 

65 

65 

66 

69 

63 

53 

58 

62 

63 

62 

65 

64 

61 

61 

62 

62 

68 

69 

64 

63 

64 

65 

67 

64  • 

WASHINGTON  2  SSW 

MAX 

80 

84 

87 

77 

73 

87 

92 

91 

86 

78 

35 

86 

70 

75 

34 

37 

84 

86 

87 

91 

93 

90 

91 

96 

92 

96 

92 

89 

90 

86  • 

MIN 

68 

67 

68 

70 

63 

65 

57 

63 

62 

67 

61 

67 

53 

57 

59 

56 

64 

64 

55 

53 

55 

59 

59 

53 

65 

62 

61 

68 

61 

61. 

WAYCROSS 

MAX 

91 

87 

88 

89 

90 

88 

90 

90 

83 

86 

83 

85 

86 

74 

86 

85 

85 

81 

89 

90 

93 

93 

91 

92 

93 

84 

78 

86 

89 

90 

87  a 

MIN 

71 

70 

72 

72 

71 

72 

72 

68 

71 

71 

73 

72 

72 

67 

68 

70 

71 

72 

67 

73 

65 

66 

68 

70 

69 

71 

66 

70 

68 

66 

69  ■ 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

89 

87 

35 

84 

84 

36 

91 

91 

87 

83 

34 

85 

79 

78 

34 

36 

35 

86 

85 

91 

92 

91 

36 

90 

91 

77 

76 

87 

39 

89 

85  • 

MIN 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

71 

67 

66 

67 

76 

65 

64 

59 

62 

66 

64 

67 

64 

64 

60 

61 

64 

66 

67 

63 

63 

67 

67 

66 

66  • 

WEST  POINT 

MAX 

82 

89 

81 

79 

82 

85 

94 

93 

87 

85 

87 

87 

79 

69 

85 

86 

84 

35 

93 

94 

98 

95 

93 

93 

93 

81 

80 

85 

89 

91 

36  ■ 

MIN 

69 

63 

69 

69 

69 

68 

64 

61 

66 

66 

69 

67 

68 

62 

62 

58 

64 

66 

62 

63 

58 

59 

62 

66 

71 

69 

64 

66 

63 

68 

65. 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

91 

88 

33 

86 

38 

89 

91 

91 

89 

88 

87 

88 

82 

76 

83 

85 

86 

87 

90 

90 

94 

93 

92 

94 

95 

92 

37 

86 

91 

38. 

MIN 

69 

68 

68 

68 

70 

71 

71 

68 

68 

70 

72 

71 

70 

66 

68 

67 

70 

70 

69 

73 

69 

69 

68 

68 

69 

73 

68 

69 

69 

69. 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  K  ? 
0  0  > 
H  < 

AILEY 

EVAP 

.09 

.OS 

.45 

.30 

.10 

.18 

.22 

.27 

.21 

.06 

.12 

.10 

.22 

.01 

.08 

.12 

.16 

.10 

.16 

.16 

.15 

.16 

.14 

.04 

.06 

.10 

.13 

B4.41 

WIND 

3 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

3 

5 

56 

40 

7 

53 

41 

15 

37 

37 

34 

21 

24 

15 

5 

3 

15 

10 

10 

28 

36 

8 

10 

518 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.13 

.19 

.19 

.15 

.14 

.11 

.15 

.28 

.25 

.27 

.06 

.31 

.19 

.19 

.18 

.16 

.20 

.42 

.12 

.25 

.25 

.22 

.23 

.11 

.18 

.19 

.10 

.13 

.11 

.18 

5.64 

WIND 

17 

27 

48 

55 

32 

16 

25 

44 

60 

82 

86 

34 

51 

125 

71 

52 

71 

94 

32 

44 

42 

38 

44 

45 

39 

74 

130 

77 

33 

32 

1620 

ATHEKS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.05 

.15 

.08 

.12 

.11 

.11 

.23 

.23 

.26 

.21 

.18 

.20 

.10 

.14 

.18 

.37 

.23 

.26 

.26 

.20 

.16 

.28 

.23 

.13 

.14 

.21 

.11 

.05 

.12 

.21 

5.31 

WIND 

15 

20 

25 

71 

8 

11 

19 

33 

61 

83 

53 

38 

70 

53 

62 

61 

58 

83 

43 

28 

28 

17 

43 

24 

46 

82 

61 

22 

14 

64 

1296 

KXPERIIlEin' 

EVAP 

.13 

.11 

.13 

.09 

.09 

.08 

.10 

.20 

.24 

.19 

.10 

.12 

.14 

.08 

.13 

.14 

.19 

.15 

.18 

.16 

.15 

.23 

.27 

.35 

.13 

.13 

.16 

.04 

.12 

.14 

4.47 

WIND 

16 

9 

18 

13 

17 

11 

11 

14 

10 

41 

30 

18 

23 

41 

17 

31 

24 

27 

23 

18 

14 

20 

37 

63 

59 

19 

32 

25 

17 

43 

741 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.20 

.15 

.14 

.11 

.00 

.15 

.13 

.22 

.21 

.25 

.08 

.10 

.15 

.05 

.04 

.15 

.14 

.10 

.15 

.19 

.15 

.20 

.18 

.17 

.21 

.24 

.06 

.17 

.08 

.13 

4.30 

WIND 

6 

5 

3 

3 

2 

4 

4 

8 

8 

27 

14 

4 

10 

16 

9 

10 

15 

9 

6 

10 

2 

4 

2 

2 

4 

16 

7 

14 

5 

5 

234 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.12 

.21 

.19 

.14 

.12 

.11 

.19 

.26 

.25 

.25 

.18 

.20 

.20 

.18 

.19 

.27 

.28 

.33 

.24 

.19 

.20 

.24 

.20 

.22 

.12 

.16 

.13 

.12 

.11 

.18 

5.78 

WIND 

6 

20 

10 

17 

13 

9 

19 

20 

25 

32 

36 

31 

34 

48 

31 

35 

47 

63 

27 

41 

18 

20 

16 

26 

39 

39 

67 

46 

17 

26 

878 

TZFTON  2  K 

EVAP 

.19 

.22 

.14 

.11 

.09 

.13 

.12 

.20 

.22 

.22 

.12 

.11 

.10 

.03 

.04 

.14 

.10 

.11 

.19 

.20 

.10 

.20 

.17 

.15 

.13 

.17 

.07 

.07 

.07 

.16 

4.07 

WIND 

18 

30 

5 

34 

13 

27 

16 

13 

32 

60 

46 

24 

22 

54 

36 

28 

30 

55 

20 

15 

8 

4 

5 

10 

10 

11 

42 

22 

10 

18 

718 

RBFERBNCS  NOTES 

The  four  digit  Identification  numbers  Id  the  index  aumber  column  of  the  Station  Index  are  assl^ed  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  nilee  and  direction  fron  the  post  office. 
ObserTatlon  times  given  is  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  nigBlng  or  received  too  late  to  be  included  In  th^s  issue. 

his  bulletin  are:     temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  In  miles.     Degree  days  i 

Evaporation  la  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hall  were  included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,   5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  B 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  enowpack  result   In  apparent  Inconslatencles  In  the  record, 

-    No  record  In  Tables  3.  6,   7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

0    Data  Id  the  column  formerly  headed  No,  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  loca 
roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data.   It  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  moi 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Bourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

egardlng  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologlst  at  Agricultural  Bnglneering  Building,  Onlversi 

the  Super 
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STATION  INDEX 


StAbon 

Index  No. 

County 

• 

1 

Longitude 

Hevation 

ObMT 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Q 

AaeEviLLE 

0010 

VltCOX 

9 

32  00 

BA 

GEORGE  W.  DOWDY 

AOAIftSVILLE 

OOAl 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

64 

HARVEY  C.  HOTT 

3 

C 

AOEL 

0053 

COOK 

16 

31  08 

83  25 

240 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

AILEY 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

250 

JAMES  A,  STACY 

2  3  9  4 

ALAPAtt*  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  21 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31  35 

BA 

FRANK  S.  ORTON 

2  3  9 

ALLATOONA  0AM  2 

01  ei 

BARTOW 

5 

34  10 

84  44 

975 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  6 

7  C 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

BACCN 

13 

31  32 

82  31 

198 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5 

7 

AHCRICUS  A  ENE 

0253 

SUMTER 

6 

32  06 

7A 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AHERICUS  EXP  STA  NRSY 

0258 

SUMTER 

6 

32  06 

HID 

U  OF  -jA  EXP  STA  HRS 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  58 

8A 

PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  COLLEGE  OF  AOfll 

0432 

CLARKE 

10 

33  55 

83  21 

685 

6P 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  9  6 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0435 

CLARKE 

10 

33  57 

83  19 

798 

MID 

8A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

ATLANTA  W8  AIRPORT 

0451 

FULTON 

6 

53  39 

04  25 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

AUGUSTA  we  AIRPORT 

RICHMOND 

14 

33  22 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUST A 

0500 

RICM40ND 

14 

33  28 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  3  9 

BAINSRIOCE 

0501 

DECATUR 

6 

30  55 

84  34 

120 

5P 

8A 

SIDNEY  R.  MULLEN 

2  3  9 

7  C 

BALL  CROUNO 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84  23 

1100 

7A 

MBS.  ESTELLE  GROGAN 

3 

BEAVEROALE 

0746 

WHITFIELD 

12 

34  55 

8A 

HENRY  E.  WARMACK 

BELLVILLE 

078T 

EVANS 

It 

32  09 

HID 

HENRY  C.  MEARN 

BLACKBEARD  ISlANO 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

SP 

U.S. FISH  &  WLOF  SVC 

BLAIBSVILLE  EXP  STA 

0969 

UNION 

34  51 

83  56 

1938 

BA 

8A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  9 

7 

BLAKELV 

EARLY 

6 

31  23 

84  56 

300 

7P 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  9 

7 

BLUE  RtOGE  RESVR  DAM 

FANNIN 

7 

34  53 

5A 

TVA-110 

BOIiHAN 

ll3i 

ELBERT 

14 

34  12 

8A 

HRS. GWENDOLYN  BROWN 

BRASSTOWN  BALD 

1170 

TCMNS 

7 

34  52 

8A 

TVA-147 

BROOKLET  I  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

2  3  9 

7 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

2 

31  09 

ei  29 

14 

5P 

5P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  5 

7 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

2 

31  09 

MID 

CIVIL  AERO.  AOH. 

8UENA  VISTA 

1372 

MARION 

6 

32  19 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

BURTW  0AM 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

83  33 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

BUTLER 

1425 

TAYLOR 

6 

32  33 

84  14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

33  22 

81  56 

118 

SA 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

CAIRO  ?  NNW 

1463 

GRADY 

30  54 

84  13 

265 

6P 

J.  D.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STAT  ION 

1474 

GORDCN 

12 

34  29 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

1  500 

MITCHELL 

6 

31  14 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

11 

31  52 

61  37 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3  5 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

64  29 

894 

7A 

C.  8.  TEASLEY 

3 

C 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

J.  D.  MOORE 

CAHNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

JOHN  W.  CARROLL 

CARROLL TON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

6P 

6P 

CITY  OF  CARROLLTON 

2  3  5 

7  C 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

34  36 

84  42 

695 

8A 

RALPH  H.  ME5SER 

3 

CAATEHSVILLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  09 

84  48 

735 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILL 

2  3  5 

7 

CARTEHSVILLE  3  5W 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

84  50 

7A 

GHANVEL  P.  TATUH 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

171  5 

POLK 

* 

34  03 

HID 

WILLIAM  W.  BARNET 

CEDARTOWN 

1732 

POLK 

4 

34  01 

85  15 

786 

6P 

8A 

RALPH  H.  flVEBS 

CHATSWDRTH  1  W 

1856 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

7A 

WILLIAM    L.  ELROO 

3 

C 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

16 

34  55 

85  16 

769 

SP 

U.S.  DFPT  INTERIOR 

CHOESTOE 

1927 

UNION 

34  48 

8A 

TVA-570 

CLAYTON 

1062 

BABUN 

14 

34  53 

6P 

JARRELL  H.  BREWER 

CLERMONT  3  5W 

1998 

MALL 

3 

34  27 

MID 

JOHN  E.  OUILLIAN 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

83  46 

1570 

BA 

MARY  L.  SUTTON 

3 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

250 

5P 

8A 

THOMAS  H.  JUSTICE 

2  3  5 

7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

32  31 

84  56 

385 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CCNCORO 

2198 

PIKE 

6 

33  05 

84  27 

82  5 

C.  R.  SMITH 

COOLIDCE 

2238 

THOMAS 

8 

31  01 

83  52 

250 

MID 

C.  W.  ELLINGTON.  JR 

COOPED  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

34  38 

84  05 

1919 

MID 

HARRY  M.  BUTLER 

C 

CORDELE 

2266 

CRISP 

6 

31  58 

83  47 

345 

6P 

RADIO  STATION  WHJM 

2  3  5 

7 

CORNELIA 

2283 

KABERSHAM 

14 

34  31 

83  32 

6P 

RADIO  STATION  WCON 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

9 

33  36 

83  52 

750 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUMMING  1  N 

24oa 

FORSYTH 

3 

34  13 

BA 

HILES  M.  WOLFE 

CURRvviLLE  2  M 

2429 

FLOYO 

12 

34  27 

85  06 

650 

8A 

JOSEPH  6.  DAVIS 

3 

CUTHBERT 

2450i  RANDOLPH 

12 

31  46 

84  47 

461 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

7 

OAHLONEGA 

2475 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  59 

1519 

8A 

HISS  EMILY  GAILLARD 

DALLAS 

2465 

PAULDING 

5 

33  55 

84  50 

1025 

7A 

KENNETH  HAMMOND 

3 

OALTCN 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

94  57 

720 

9A 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

2  3  9 

DANBURG  6  NNE 

2502 

LINCOLN 

33  56 

82  38 

MID 

H.   IRENE  DUBOSE 

C 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

31  46 

84  27 

355 

S.  W.  KENNEY 

3 

OAWSONVILLE 

2578 

OAWSON 

5 

34  25 

1375 

PEARL  P.  CHAMBERS 

OIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

TVA-633 

DOCTOOTOm  1  NSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

81  51 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

272B 

WORTH 

6 

31  42 

83  53 

260 

MID 

JOHN  R,  RUSS 

C 

DONALSONVILLE  3  W 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

2783 

COFFEE 

13 

31  30 

82  51 

6A 

RADIO  STATION  WDMG 

DOUCUASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

33  45 

84  45 

1219 

BA 

LECNA  8.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

8A 

B.  H.  EVANS 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

10 

32  33 

82  55 

255 

6P 

8A 

W,  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5 

DUBLIN  2 

2844 

LAURENS 

10 

32  32 

82  94 

190 

HID 

CITY  OF  DUBLIN 

c 

EASTMAN 

2966 

D006E 

9 

32  12 

S3  11 

375 

5P 

5P 

CITY  OF  EASTMAN 

2  3  5 

7 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

31  34 

295 

MID 

DAN  W.  HAMMACK 

c 

ELBERTQN 

3060 

ELeERT 

34  07 

62  52 

690 

7A 

JOHN  H.  BAKER 

3 

ELL  1 JAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

SA 

A.  0.  DOVER 

3 

EM6RV 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

SA 

MISS  JANETTE  ALLGOO 

)  3 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

DR.  R.  H.  WEBSTER 

2  3  5  6 

FAIRMOUKT 

3295 

GOflOON 

12 

34  26 

84  42 

735 

8A 

DYMPLE  0.  WARHACK 

3 

3312 

CLINCH 

82  34 

115 

HID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

c 

FIELt>S  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

HID 

SAMUEL  R.  HARMON 

c 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

7 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

84  30 

TVA-109 

3 

C 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

61  24 

19 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  9 

7  C 
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GEORGIA  -  OCTOBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Moderate  coolness  and  near-normal  precipi- 
tation characterized  the  month's  weather. 

Temperatures  averaged  1.6°  below  normal 
for  the  coolest  October  since  1952,  and 
the  eighth  coolest  since  the  record-low 
average  of  60.6°  was  established  in  1917. 
All  monthly  means  for  stations  having 
temperature  normals  registered  deficien- 
cies,  the  largest  being  -4.7°  at  Monti- 
ceilo.     Extremes  were  not  unusual,  ranging 
from  94°  at  Camilla  and  Brooklet  1  W  at 
the  end  of  the  first  week  to  22°  at  Wash- 
ington 2  SSW  on  the  31st.  Temperatures 
of  32°  or  lower  were  recorded  on  at  least 
10  days  at  four  stations,  and  a  lesser 
number  of  times  at  most  other  Northern 
Division  stations.     However,   the  preva- 
lence of  freezing  tapered  sharply  downward 
elsewhere  in  the  State  with  more  than  half 
the  stations  in  the  Middle  Division,  and 
all  but  two  stations  in  the  Southern  Divi- 
sion escaping  freezing  minima  in  October. 

The  State  rainfall  average  of  2-1/2  inches 
was  a  little  below  the  long-term  expect- 
ancy.    Although  divisional  averages  varied 
relatively  little,   individual  station 
totals  varied  considerably  -  even  within 
divisions  -  and  ranged  from  a  scanty  0.54 
inch  at  Savannah  Beach  2  N  to  6.88  inches 
at  Flat  Top.     The  latter  station  also  meas- 
ured the  greatest  daily  amount,   5.00  inches 
on  the  8th.     A  little  sleet  was  reported 
mixed  with  rain  at  Rome  on  the  l&th. 

Although  daytime  cloudiness  was  generally 
less  than  usual,  sunshine  was  appreciably 
above  average  only  in  the  Savannah  area. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  week  was  the  only  period  of 
appreciable  warmth  during  the  month,  having 
maximum  temperatures  that  reached  the  high 
80 's  and  low  90 's  on  several  days.  Except 
for  local  showers  this  period  was  generally 
dry  until  moderate  to  heavy  rains,  including 
some  thundershowers ,  fell  on  the  7th  and 
8th  in  association  with  the  passage  of  an 
active  cold  front.     As  the  cooler  air  behind 
the  front  moved  over  the  State  temperatures 
dropped  moderately,  particularly  at  night. 
The  more  vigorous  pressure  patterns  and 
active  fronts  usual  at  this  time  of  year 
circulated  cool  air  reinforcements  over 
Georgia  frequently  during  the  remainder 
of  the  month.     Except  for  the  mild  daytime 
temperatures  on  most  days  under  the  influ- 
ence of  abundant  sunshine,   there  was  little 
warming  and  daily  average  temperatures 
remained  mostly  well  below  normal  during 
the  last  two-thirds  of  the  month.  Gener- 
ally,  the  coldest  readings  of  the  month 
were  recorded  during  the  last  week  with 
32°  or  a  little  colder  at  quite  a  number 
of  stations.     Precipitation  after  the  8th 
was  mostly  infrequent  and  scanty  in  con- 


nection with  nearly  dry  frontal  passages, 
except  on  the  28th-29th.     At  that  time, 
moderate  to  heavy  rains  and  numerous  thun- 
derstorms accompanied  the  passage  of  an 
intense  cold  front  which  was  preceded  by 
a  squall  line. 

WEATHER  EFFECTS 

The  dry  fall  weather  was  ideal  for  picking 
cotton  and  very  little  remained  in  the 
fields  at  the  end  of  the  month.     This  year's 
indicated  record-high  lint  yield  of  387 
pounds  per  acre  is  35%  above  the  good  1954 
yield  and  more  than  50%  better  than  the 
10-year  average. 

Sweet  potatoes  of  good  to  excellent  quality 
and  very  good  yields  were  dug  with  the  har- 
vest more  than  half  completed.     More  rains 
were  needed,  however,   to  put  the  ground  in 
better  condition  for  digging.     Truck  and 
vegetables  were  fair  to  good  in  the  south 
where  harvesting  was  under  way,  but  con- 
ditions were  much  too  dry  in  northern  areas 
where  vegetables  normally  amount  to  little 
at  this  time  of  year.     A  good  peanut  harvest 
was  completed.     Pecans  were  being  harvested 
but  yields  were  scanty.     Soybeans  in  the 
coastal  area  were  mature  with  the  prospect 
of  a  good  crop.     The  corn  crop  generally 
was  said  to  be  the  best  in  many  years  and 
weather  was  favorable  for  harvest  operations | 
which  were  well  advanced  in  some  areas  and 
not  so  far  along  in  others.     Pastures  were 
fair  to  good  in  the  south  but  have  declined 
considerably  in  the  dry  northern  half. 
Earlier  planted  small  grain  was  in  about 
the  same  condition  as  pastures,  needing 
more  rain  for  growth,   and  with  more  rain 
also  needed  for  completion  of  sowing. 
Weather  permitted  preparation  work  in  peach 
orchards . 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that 
runoff  in  southern  Georgia  increased  and 
in  some  streams  was  above  normal,  but  else- 
where showed  little  change  in  relation  to 
normal.     Storage  m  three  major  power  reser- 
voirs was  reported  somewhat  above  average. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  only  severe  weather  reported  during 
the  month  was  a  suspected  small  tornado 
that  struck  a  farm  about  eight  miles  south 
of  Colquitt,  Miller  County,   on  ^e  night 
of  the  28th  in  connection  with  the  passage 
of  a  squall  line  and  cold  front.     A  woman 
was  killed  and  both  her  parents  were  injured 
when  a  large  tree  was  blown  on  to  their 
house.     The  storm  also  struck  a  country 
store  between  Colquitt  and  Bainbridge. 
Property  damage  was  not  reported  but  was 
believed  minor. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
OCTOBER  1955 


Wind  diiection 

Wind  8p«ed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

SlaboD 

Pievdiling 

Percent  oi 
time  fiom 
pievailing 

Average 

Fuleit 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

1 

s 

1.00-199 

200 
and  over 

** 

§. 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ATHENS  *B  AIRPORT 

NW 

14 

9.4 

29* 

SSW 

28 

83 

88 

45 

64 

5 

5 

1 

2 

0 

0 

13 

3.9 

ATLANTA  WD  AIRPORT 

14 

9.6 

29 

NW 

28 

79 

82 

47 

61 

8 

2 

3 

0 

0 

0 

13 

67 

3.7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

* 

10 

5.6 

21* 

NW 

14+ 

89 

92 

46 

74 

S 

2 

1 

2 

0 

0 

10 

3.9 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

90 

47 

74 

3 

4 

3 

1 

0 

0 

11 

3.8 

MACON  ITB  AIRPORT 

W 

13 

6.5 

26 

W 

14 

82 

87 

46 

62 

3 

6 

2 

1 

0 

0 

12 

72 

3.6 

ROME   WB  AIRPORT 

90 

45 

74 

6 

2 

1 

0 

1 

1 

11 

4.2 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NE 

13 

8.5 

23 

sw 

29 

88 

90 

55 

78 

4 

3 

1 

1 

0 

0 

9 

69 

3.9 

*  This  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  Is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 

1 
1 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

o 

« 
e 

1 

Aver* 

ja 

D> 

■2 

g 
« 
> 
< 

1892 

64.5 

90 

26 

5 

33 

1893 

64.9 

90 

24 

2 

14 

1894 

64.3 

95 

28 

4 

31 

1895 

61.9 

92 

25 

1 

18 

1896 

63.8 

90 

28 

1 

60 

1897 

66.7 

91 

34 

2 

41 

1898 

63.2 

92 

27 

6 

38 

1899 

65.8 

94 

31 

4 

01 

1900 

69.2 

97 

41 

4 

03 

1901 

63.5 

90 

32 

1 

06 

1902 

64.8 

93 

28 

4 

01 

1903 

64.2 

95 

25 

2 

10 

1904 

65.3 

100 

24 

0 

34 

1905 

65.1 

93 

31 

2 

70 

1906 

62.2 

91 

26 

3 

51 

1907 

63.4 

93 

29 

0 

82 

1908 

62.2 

92 

32 

2 

50 

1909 

63.8 

98 

24 

1 

38 

1910 

67.8 

95 

20 

3 

51 

1911 

69.8 

101 

30 

4 

83 

1912 

66.8 

93 

33 

2 

68 

1913 

62.7 

95 

26 

2 

35 

1914 

65.2 

93 

23 

4 

28 

1915 

68.1 

94 

30 

6 

56 

1916 

65.8 

94 

28 

2 

23 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 


Temperature 


69.8 
75.1 
65.0 
64.0 

63.6 
64.7 
63.5 
66.5 
67.1 

68.0 
68.3 
63.9 
62.3 
67.6 

64.8 
87.0 
66.9 
67.0 
68.0 


67.4 
65.6 


99 
94 


98 
95 
90 
91 


95 
94 
99 


21 
38 


22 
25 


27 
27 


Precipitation 


1.06 
4.28 
2.50 
0.99 
2.04 

3.85 
0.87 
1.40 
4.43 
1.51 

1.67 
2.11 
5.08 
1.54 
1.01 

5.03 
2.07 
4.05 
0.81 
3.95 

5.01 
0.83 
0.32 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

Avera 

e 

M 

a 

s 

» 

e 

1942 

65.7 

92 

25 

1.84 

1943 

62.9 

95 

26 

0.50 

1944 

64.5 

93 

25 

2.57 

1945 

64.0 

95 

29 

2.75 

1946 

64.9 

91 

29 

3.56 

1947 

68.8 

92 

31 

4.73 

1948 

61.6 

87 

22 

2.72 

1949 

69.9 

92 

32 

3.07 

1950 

67.8 

91 

34 

3.94 

1951 

67.9 

98 

26 

1.96 

1952 

61.7 

96 

14 

1.29 

1953 

66.1 

95 

26 

0.79 

1954 

66.2 

105 

20 

0.95 

1955 

63.8 

94 

22 

2.47 

All 

Tears 

65.4 

2.64 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
OCTOBER  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1   Departure  1 

B 

0 

6 
0 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

z 

0 

2 

.SO  or  More 

0 
0 

9* 

rH  0 

3  > 
05 

0  i 

on 

Total 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM  2 

AM 

47,5 

60 

8 

88 

1 

32 

31 

188 

0 

0 

1 

0 

3.34 

1.69 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

ATHENS 

73,6 

49.6 

61 

6 

- 

1 

0 

84 

6 

36 

25+ 

153 

0 

0 

0 

0 

1.80 

- 

1.11 

.58 

29 

.0 

0 

4 

3 

0 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

49.4 

M 

37 

31 

0 

0 

2.01 

- 

.76 

.70 

a 

.0 

0 

4 

2 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

73.6 

47.8 

60. 

7 

- 

3 

2 

84 

6+ 

33 

25 

167 

0 

0 

0 

0 

1.64 

- 

1,30 

.50 

U 

.0 

0 

3 

2 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

72.0 

51.0 

6 1 1 

1 

5 

C5 

7 

38 

31 

138 

0 

0 

0 

0 

1,17 

1.43 

.  46 

28 

.  0 

0 

3 

0 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

70.5 

40.2 

55. 

4 

- 

2 

7 

83 

1 

23 

26 

321 

0 

0 

10 

0 

4,57 

1,57 

2.35 

8 

.0 

0 

6 

3 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

7',. 2 

44,9 

59. 

6 

89 

1 

30 

31 

205 

0 

0 

3 

0 

3,22 

1.15 

7 

.0 

0 

5 

3 

2 

CARLTON  BR  I DGE 

7  7.1 

2, 

fl 

1 

0 

1 0 

0 

5 

1 

CARTERSVILLE 

75.1 

46.7 

60. 

9 

- 

1 1 

5 

86 

1 

29 

25+ 

189 

0 

0 

3 

0 

3.21 

,83 

1.85 

29 

.0 

0 

4 

; 

1 

CEDARTOWN 

73  .  9M 

44  .  8M 

59 , 

2. 

9 

3  J 

213 

0 

0 

6 

0 

3.59 

1,33 

1 

fl  AVTr\M 

(_L  A  T  1  UN 

J 

2 

0 

0 

3 

0 

4 

0 

CORNEL lA 

7l!o 

43,0 

57, 

0 

- 

3. 

9 

84 

1 

29 

31 

266 

0 

0 

6 

0 

1)73 

- 

1,60 

!71 

8 

.3 

0 

3 

; 

0 

DAHLONEGA 

71.0 

46.7 

58. 

9 

- 

1. 

0 

84 

1 

30 

31 

216 

0 

0 

2 

0 

2.22 

- 

1.34 

.97 

8 

.0 

0 

: 

2 

□ALTON 

AM 

73.5 

45.2 

59, 

9 

- 

2 

3 

86 

1 

29 

26+ 

216 

0 

0 

3 

0 

3.29 

,42 

2.00 

8 

.0 

0 

; 

2 

2 

GAINESVILLE 

73.1 

47.5 

60. 

3 

- 

83 

1 

32 

31 

183 

° 

^ 

° 

1.93 

- 

1,06 

.70 

29 

.0 

0 

2 

HA  K  1 WC  LL 

3 

0 

0 

0 

0 

JASPER 

AM 

43I5 

58! 

6 

- 

4 

2 

84 

1 

27 

30 

230 

0 

0 

5 

0 

2.77 

',10 

ll43 

29 

.0 

0 

; 

; 

2 

LAFAYETTE 

ROME 

75. A 

46,2 

60. 

8 

-- 

1 

7 

90 

6 

29 

31 

187 

1 

0 

4 

0 

4.02 

1,23 

1.60 

8 

.0 

0 

0 

3 

2 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

73.0 

44,0 

58i 

5 

- 

3 

7 

84 

1 

27 

31 

239 

3.44 

,68 

2.10 

7 

.  0 

0 

3 

2 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

3 

7 

0 

0 

11 

0 

2 

TOCCOA 

73.5 

48.6 

61, 

1 

- 

1 

83 

1 

34 

31 

154 

0 

0 

0 

0 

2.26 

- 

1.30 

1.00 

1 

.  0 

0 

; 

1 

1 

WASHINGTON  2  SSW 

76. IM 

42,9 

59. 

5^" 

5 

92 

1 

22 

31 

208 

1 

0 

10 

0 

2.76 

,01 

1.07 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

59. 

7 

2.74 

.  0 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

77.0 

48.0 

62. 

5 

- 

89 

7 

32 

26 

138 

0 

0 

1 

0 

1.76 

- 

,78 

.39 

1 

.0 

0 

3 

2 

0 

AUGUSTA 

78.2 

51.6 

64. 

9 

- 

4 

89 

6 

37 

16+ 

85 

0 

0 

0 

0 

2.31 

- 

,15 

1.92 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

BROOKLET   1  W 

79.9 

54.0 

57. 

0 

- 

4 

94 

7 

37 

26 

71 

0 

0 

0 

1.19 

- 

,84 

.46 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

CARROLLTON 

72.9 

4i  .  7 

58. 

8 

- 

4. 

0 

85 

6+ 

26 

31 

232 

0 

0 

6 

0 

2.64 

- 

,12 

.87 

8 

.0 

0 

4 

3 

0 

COLUMBUS 

79.', 

50.6 

6  5. 

1  . 

9 

90 

6 

34 

20 

111 

1 

0 

0 

0 

1,86 

.66 

.84 

3 

.  0 

0 

2 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

75.9 

49.5 

62. 

7 

- 

3  , 

89 

6+ 

32 

31 

152 

0 

0 

1 

0 

1,73 

- 

.31 

.61 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

COVINGTON 

75.2 

47.3 

51. 

3 

- 

1. 

5 

86 

7 

30 

31 

160 

0 

0 

2 

0 

3,16 

.25 

2.00 

1 

.  0 

0 

4 

2 

1 

DUBLIN 

77,6 

50.9 

64. 

3 

- 

2. 

1 

88 

7 

34 

31 

113 

2,33 

- 

.07 

1.46 

2 

.  0 

0 

4 

1 

1 

EXPERIMENT 

AM 

74.9 

49.4 

62. 

2 

• 

1. 

6 

90 

1 

34 

31 

148 

1 

0 

0 

0 

2,56 

.42 

.96 

1 

.0 

0 

4 

3 

0 

FORSYTH  1  S 

' 

* 

62. 

3 

0 

0 

0 

0 

1.59 

.j4 

.0 

FORT  VALLEY  2  E 

76,5 

49.6 

63. 

1 

- 

2 , 

7 

89 

6+ 

33 

31 

125 

0 

0 

0 

0 

1.92 

- 

.69 

1.00 

29 

.  0 

0 

4 

1 

1 

GREENSBORO 

76.4 

49.6 

63. 

0 

- 

6 

88 

7 

34 

26+ 

140 

0 

0 

0 

0 

1.82 

- 

,89 

.80 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

GRIFFIN 

75.3 

51.2 

63. 

3 

1. 

3 

87 

1  + 

37 

3 1 

122 

0 

0 

0 

3.80 

1,26 

2.04 

1 

.  0 

0 

4 

2 

1 

LA  GRANGE 

74.5 

47.5 

61. 

0 

- 

2. 

e 

89 

7 

32 

31 

177 

0 

0 

1 

0 

2.86 

.45 

2.00 

C 

.0 

0 

4 

1 

1 

LOUI SV I LLE 

64. 

7 

2 

0 

0 

0 

° 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

76.9 

50,6 

63. 

8 

2 . 

8 

80 

35 

3 1 

1 14 

0 

0 

0 

0 

1.31 

,96 

.65 

28 

,  0 

0 

3 

1 

0 

METTER 

78.4 

53.0 

65. 

7 

88 

6 

39 

26 

74 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.59 

29 

,0 

0 

3 

1 

0 

MILLEDGEVILLE 

AM 

77,5 

46,6 

62. 

1 

- 

2. 

6 

91 

1 

30 

31 

158 

1.53 

- 

,9b 

.79 

29 

,0 

0 

6 

1 

0 

M I LLEN 

79.9 

M 

89 

6+ 

0 

0 

0 

,0 

0 

0 

MONTI  CELLO 

74.6 

44.5 

69. 

6 

- 

. 

7 

85 

6  + 

28 

31 

205 

0 

0 

' 

0 

3.29 

,51 

1.35 

1 

,0 

0 

5 

2 

1 

NEWNAN 

75.4 

48.8 

62.1 

I , 

6 

89 

32 

3 1 

150 

0 

0 

1 

0 

1.93 

,77 

.66 

3 

,  0 

4 

2 

SANDERSVILLE  ^  SE 

77,4 

49. 1 

63. 

3 

88 

7 

33 

26 

127 

0 

0 

0 

0 

1.36 

.69 

29 

,0 

0 

3 

1 

0 

SWAINSBORO 

78. 4M 

53. 2M 

65. 

BM 

88 

7 

41 

16+ 

69 

0 

0 

0 

0 

2.32 

1.2i 

2 

,0 

0 

3 

2 

1 

TALBOTTON 

THOMASTON  2  S 

78,7 

47.4 

63. 

1 

89 

7-^ 

28 

31 

134 

° 

° 

2 

0 

2.02 

.57 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

WARRENTON 

62. 

5 

1 

6 

0 

0 

1 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

77,5 

49.9 

63. 

7 

_ 

li 

3 

87 

6  + 

34 

26 

107 

0 

0 

0 

0 

3.72 

1.47 

l!70 

2 

.0 

0 

3 

3 

2 

WEST  POINT 

76.0 

47.5 

61. 

8 

- 

2  1 

4 

86 

6  + 

31 

31 

161 

0 

•  0 

2 

0 

3.35 

,  79 

2.15 

8 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

63. 

1 

2.20 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

AM 

80, OM 

49.  OM 

64. 

5M 

91 

1 

35 

26 

112 

2 

0 

0 

0 

1.63 

.65 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

80,0 

49,0 

64. 

- 

3 

3 

91 

1 

33 

31 

125 

1 

0 

0 

0 

2.25 

.07 

1.46 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

ALBANY 

79, e 

52,0 

65. 

Q 

- 

2 

3 

91 

6 

35 

27+ 

95 

1 

0 

0 

0 

3,26 

.99 

1.01 

17 

.0 

0 

4 

4 

1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

78,1 

51,2 

64, 

7 

- 

2 

1 

88 

7 

34 

2  5+ 

118 

0 

0 

0 

0 

1,30 

- 

1.16 

1.04 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

AMERICUS  4  ENE 

78,3 

52  ,6 

65. 

5 

1. 

5 

90 

1 

37 

26+ 

9 1 

1 

0 

0 

0 

1,83 

,48 

1,09 

2 

.  0 

2 

1 

Q  &  TMR0  TPll^F 

82  .0 

53,0 

67. 

5 

92 

5+ 

34 

26  + 

74 

5 

0 

0 

0 

1,73 

•  40 

.79 

17 

.  0 

0 

3 

2 

0 

BLACKBEARO  ISLAND 

78.4 

58,8 

68. 

6 

80 

1  + 

43 

31 

46 

0 

0 

0 

0 

2.86 

1,06 

4 

.0 

0 

4 

3 

I  i 

BLAKELY 

78.2 

53,5 

65. 

2 

1 

88 

1  + 

38 

31 

91 

0 

0 

0 

0 

2.60 

,05 

1,83 

17 

.0 

0 

3 

1 

1  i 

BRUNSWICK 

79.6 

60.5 

70. 

1 

4 

90 

1 

48 

31 

27 

1 

0 

0 

0 

6.42 

2,69 

3,68 

4 

.0 

0 

4 

3 

1 1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

77,0 

59.6 

68, 

3 

07 

6-^ 

44 

31 

54 

0 

0 

0 

0 

5.81 

4.49 

4 

.0 

0 

2 

CAIRO  2  NNW 

79,7 

54,5 

57, 

1 

2 

] 

91 

1  , 

38 

31 

75 

1 

0 

0 

0 

2.19 

,37 

1.05 

17 

T 

0 

2 

2 

CAMILLA 

83.4 

53.0 

68, 

2 

1 

3 

94 

b  + 

38 

3) 

52 

5 

0 

0 

0 

3.41 

1.48 

2^01 

29 

.0 

0 

4 

2 

CAMP  STEWART 

78.5 

54.3 

66. 

4 

1 

5 

91 

1 

39 

26+ 

74 

1 

0 

0 

0 

1.62 

1.48 

.70 

29 

.0 

0 

3 

2 

CORDELE 

79.5 

50,7 

65 

1 

4 

89 

1  + 

37 

26+ 

96 

0 

0 

0 

0 

.98 

.93 

.55 

17 

.0 

0 

2 

1 

CUTHBERT 

79.3 

54.3 

66 

8 

6 

91 

6 

39 

31 

76 

1 

0 

0 

0 

1.51 

.66 

.79 

17 

.0 

0 

3 

1 

DOUGLAS 

78.0 

49,9 

64 

0 

4 

1 

86 

2  + 

33 

26 

112 

0 

0 

0 

0 

3.58 

1.42 

1.32 

17 

.0 

0 

3 

3 

EASTMAN 

78.3 

52.3 

65 

3 

1 

87 

7  + 

38 

26  + 

87 

0 

0 

0 

0 

4.84 

2.1b 

2.82 

2 

.0 

0 

5 

3 

FITZGERALD 

78.3 

54.6 

66 

5 

8 

87 

1  + 

39 

31 

73 

0 

0 

0 

0 

2.39 

•  28 

1.35 

29 

.0 

0 

4 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

78.9 

52.1 

65 

80 

1 

33 

26 

99 

0 

0 

0 

0 

1.53 

.66 

29 

.0 

0 

4 

2 

FOLKSTON  9  SW 

80, 3M 

57. 8M 

69 

IM 

90 

1 

42 

31 

42 

1 

0 

0 

0 

2.47 

1.02 

29 

.0 

0 

4 

2 

GLENNVILLE 

77,6 

54.5 

66 

1 

2 

1 

88 

6  + 

39 

26 

81 

0 

0 

0 

0 

1.50 

.67 

.69 

17 

.0 

0 

3 

2 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


GEORGIA 
OCTOBER  1955 


Temperature 


c.  .■ 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Normal  1 

Highest 

£ 
% 
Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

_ 

o 
e- 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

e 
g 

« 
o 
S 

1.00 
or  Mere 

5S 

s< 

S5 

hi 

hi 

HAWKINSVILLE 

78. 3M 

'•9.3m 

63. 8M 

3. 

0 

90 

1 

31 

31 

12'. 

1 

0 

1 

0 

1.01 

-  l.'.S 

.36 

29 

.  0 

0 

3 

0 

0 

HOGGARDS  MILL 

80.5 

51.1 

65.8 

- 

2. 

2 

92 

6 

it. 

27 

Ill 

2 

0 

0 

0 

3.65 

2.00 

1.94 

29 

0 

2 

2 

LUMBER  C I  TV  AM 

78.7 

50.8 

6'<.6 

90 

1 

35 

26+ 

108 

1 

0 

0 

0 

1.65 

-  .'.3 

1.04 

29 

*0 

0 

^ 

1 

MORGAN 

79. OM 

0 

4.07 

2.16 

30 

.0 

0 

4 

2 

2 

Mmil  TRIP    7  P<^P 

79. S 

58.1 

69.0 

8 

89 

1  + 

'•0 

31 

33 

0 

0 

0 

0 

2.18 

2.70 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

QUITMAN 

83.1 

M 

92 

1 

5 

0 

2.18 

.06 

.97 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

78.7 

50,3 

6'>.5 

2. 

0 

88 

13 

31 

26 

110 

0 

0 

1 

0 

1.49 

-  1.00 

.eo 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

77.7 

53.?) 

65.8 

1. 

9 

86 

1  + 

38 

26 

87 

0 

0 

0 

0 

1.18 

-  1.27 

.62 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

77.5 

87 

1 

0 

0 

0 

0 

-  2.40 

.54 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

THOMASVILLE 

61.2 

52.1 

66.7 

1  , 

5 

91 

1 

36 

26+ 

U9 

3 

0 

0 

0 

2.76 

-  .20 

1.26 

29 

.0 

0 

3 

3 

1 

TIFTON  2  N  AM 

79.'. 

53.7 

66.6 

1  . 

'. 

91 

1 

39 

31 

77 

2 

0 

0 

0 

2. '.7 

•  68 

1.47 

17 

.0 

0 

3 

2 

1 

VALOOSTA  «  NW 

81.3 

51.8 

66.6 

92 

1 

33 

31 

88 

5 

0 

0 

0 

2.54 

1.01 

17+ 

.0 

0 

5 

2 

2 

WAYCROSS 

78.9 

55. a 

67.4 

1. 

6 

88 

1  + 

30 

31 

63 

0 

0 

0 

0 

2.'.0 

-  .01 

.84 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

WOODRUFF  DAM 

82. 2W 

57.911 

70.111 

93 

1 

'.5 

26 

21, 

3 

0 

0 

0 

1.82 

.92 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

DIVISION 

66.6 

2.52 

T 

STATE 

63.8 

1  . 

9 

2. '.7 

-  .17 

T 

Precipitation 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
OCTOBER  1955 


Day  of  month 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WS  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 

BAINBRIDGE 
BALL  GROUND 
8EAVER0ALE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

8RASST0WN  BALD 
BROOKLET  1  W 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 

CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 

CEDARTOWN 
CMATSWORTH  1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 
CHOESTOE 
CLAYTON 

CLEVELAND 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

CORDELE 

CORNELIA 
COV INGTON 
CUMMING   1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 

DAHLONEGA 
DALLAS 
DAL TON 
DAWSON 
DAWSONVILLE 


OONALSONVILLE   3  W 

DOUGLAS 

OOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  2  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 

GREENSBORO 

GRIFTIN 

HARTWELL 

HAWKINSVILLE 

HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
MOGGAROS  MILL 
JASPER 
J0NES80R0 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LINCOLNTON 
LITTLE  HI6HT0WER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE 

METTER 

MIDVILLE 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

MONTEZUMA  1  NE 
MONTI  CELLO 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  MNW 

NEEL  GAP 
NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 
NOTTELY  DAM 


13       14  15 


2i64 

U63 
2*23 


3.75 
*,57 
2t60 

*#79 

6*42 


3*22 
3«41 
1(62 
3«5Q 


2*64 
4i29 
3.21 


4.64 
2.78 
6(09 


RECORC  MISSING 
.10 

.18  T 


2.63 
1.92 
2.66 
1.93 


1.00 
.41 

.04  T 


3.65 
2.77 
3.10 


4.36 

1.12 
1.65 


4.07 
4.07 
1.55 

4.34 
1*93 
S.64 


,40  «90 

T 

.92  '72 


.04  .01 
1.10 


32  T 
06  .02 


1*56     i04  .06 
.31 
1.27 


.02  2.30 
.11  2.35 


•06  3.19 
1*35 
.24  2.20 


3.66  1*32 
4(49 
•03  .16 


(50 
•  87 
.31  2.91 


.33  1,47 

.09  2t92 

•17  1^26 

•22  1^71 


•11  1^01 
•  84 
•23  ^42 


•  07 

•  98 
2.00 


1.S2 
(73 

(06  2(24 
T 

•46  5*00 


.35  .20 
.15  T 


.42 
2.80 
•  29 

.06  2.78 


.15  T 
•  27 

•14  .04 


16       17  18 


•  07 
•10  .02 


22     23     24    25     26  27 


T  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


oiouon 

 1 — 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8  1 

9 

10  1  11  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

IB 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1 

30 

31 

QU I  THAN 

.01 

•  03 

niNGGOLD 

**o 

1*20 

16 

.02 

*77 

RISING  FA  MM 

2  29 

*07 

•  11 

1.19 

.19 

y 

*77 

ROME 

1*02 

.04 

(10 

•  10 

1.00 

.09 

.10 

.79 

90HE  MS  AIRPORT  R 

* 

2 

* 

03 

09 

T 

SANOERSV 1 LXE  ^  SE 

.20 

_ 

03 

*06 

07 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

.03 

* 

.04 

SAVANNAH  MB  AP  ft 

!•  le 

T 

T 

.07 

.03 

•  02 

*62 

I44 

SAVANNAH  SCACH  2  N 

■  9« 

.94 

SPARTA  2  NNW 

.10 

■ 

06 

07 

* 

'ol 

STANLEY  GAP 

ft'27 

.07 

.02 

4  01 

• 

.01 

•  '  10 

•  J 

•  00 

1*00 

1*51 

• 

1  '»A 

SUMMEftV I LLE 

♦  •5* 

*42 

•  53 

fl  12 

•  22 

2)01 

.10 

06 

1  *08 

SMAINS80R0 

2.)2 

1 

.22 

T 

.20 

.90 

SWEET  GUM 

26 

RECORC 

MISSING 

TALLAPOOSA  2  NNW 

3»13 

- 

1  15 

1.13 

taylohsv ille 

3,37 

•  «2 

1.83 

10 

'73 

TMOMASTON  2  5 

2i02 

.57 

.02 

.07 

.35 

.99 

.10 

.36 

Thomas V i lle 

2,76 

.77 

.00 

J 

26 

.12 

•  sa 

* 

* 

.01 

TOCCOA 

1  00 

.OS 

•  1* 

*14 

!42 

•  08 

.02 

T»AV  MOONTAIN 

3*3'> 

.65 

.40 

•  30 

•  26 

1.10 

.02 

.09 

.48 

.04 

Tunnel  hill 

3il3 

05 

•  26 

1.63 

.30 

.67 

VALDOSTA  «  NW 

2i9« 

.20 

T 

.04 

•  13 

1.01 

.15 

1.01 

waleska 

t.2« 

1.6T 

.00 

T 

•  06 

.70 

.04 

T 

T 

1.67 

HARRENTON 

2i97 

•  08  1 

.04 

•  01 

.79 

.10 

.07 

.05 

.47 

WASHINGTON  2  SSW 

2i7« 

.58  1 

.07 

T 

.11 

.39 

.11 

.50 

WAVCROSS 

2.«0 

•  01 

.21 

•  03 

.00 

•  32 

T 

.33 

•  84 

WAYNESBORO  2  NE 

3i72 

1.00  1 

.70 

.90 

.07 

.02 

.03 

WEST  POINT 

3.35 

.»3 

2.15 

.32 

.20 

.25 

WOODBURY 

•  23 

T 

T 

■  19 

.30 

.27 

.01 

.05 

.04 

.40 

WOODRUFF  DAM 

1.S2 

.07 

.80 

T 

■  03 

.92 

WOODSTOCK 

3i01 

.U 

•  W 

.77 

.08 

1.07 

YOUNG  HARRIS 

9l79 

1.26 

•  15 

T 

•  07 

2.83 

T 

T  T 

.20 

.12 

.03 

.20  T 

T 

.91 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEOROIA 
OCTOBER  1955 


StdtioQ 

Day  Of  Month 

o 

D 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

AILEY 

MAX 

91 

86 

83 

72 

76 

72 

71 

75 

79 

84 

83 

82 

71 

78 

83 

84 

80i0 

MIN 

66 

68 

65 

65 

64 

67 

66 

65 

61 

42 

46 

47 

47 

46 

38 

38 

38 

41 

42 

39 

40 

42 

42 

53 

38 

35 

38 

44 

36 

49  lO 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

91 

89 

87 

79 

80 

83 

88 

73 

72 

67 

66 

71 

75 

79 

85 

84 

83 

73 

77 

83 

83 

79 

67 

80.0 

MIN 

63 

66 

67 

68 

69 

69 

65 

64 

63 

49 

50 

53 

54 

51 

34 

34 

40 

40 

40 

41 

40 

43 

47 

46 

42 

34 

34 

35 

42 

42 

33 

49  iC 

ALBANY 

MAX 

68 

86 

71 

60 

62 

74 

78 

83 

84 

76 

67 

68 

79.8 

MIN 

70 

69 

61 

65 

69 

69 

68 

67 

69 

50 

51 

65 

54 

47 

39 

39 

52 

43 

43 

42 

43 

46 

55 

56 

39 

37 

36 

41 

60 

44 

35 

52«0 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

88 

87 

64 

61 

78 

82 

74 

73 

67 

74 

60 

85 

71 

63 

74.0 

MIN 

65 

65 

59 

62 

65 

65 

66 

53 

53 

47 

44 

46 

52 

38 

37 

39 

37 

43 

41 

37 

42 

46 

64 

55 

35 

33 

36 

40 

46 

36 

32 

47  •  5 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

83 

83 

73 

80 

64 

85 

72 

73 

75 

70 

75 

61 

63 

72 

76 

82 

81 

80 

67 

66 

78.1 

MIN 

66 

67 

66 

66 

69 

69 

64 

63 

57 

60 

51 

56 

61 

45 

36 

36 

46 

39 

42 

40 

41 

46 

61 

63 

40 

34 

36 

42 

59 

40 

34 

51.2 

AMERICUS  <.  ENE 

MAX 

90 

78 

73 

78 

75 

76.3 

71 

70 

64 

65 

67 

69 

68 

63 

62 

49 

49 

62 

55 

45 

41 

42 

67 

42 

41 

44 

44 

51 

67 

54 

40 

37 

43 

46 

59 

46 

37 

52.6 

ATHENS 

MAX 

SI 

78 

71 

63 

64 

73.6 

MIN 

66 

63 

60 

63 

63 

67 

68 

59 

52 

46 

45 

44 

60 

46 

39 

40 

43 

44 

43 

40 

42 

51 

52 

53 

36 

39 

43 

40 

58 

44 

36 

49.6 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

66 

60 

62 

63 

62 

66 

66 

59 

52 

55 

44 

45 

49 

46 

38 

40 

41 

41 

42 

41 

40 

50 

49 

51 

47 

46 

45 

44 

41 

42 

37 

49  .< 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

80 

69 

65 

69 

63 

78 

71 

61 

73.6 

MIN 

67 

60 

60 

62 

61 

66 

66 

57 

51 

47 

44 

44 

49 

44 

37 

38 

40 

43 

39 

41 

42 

51 

52 

41 

33 

39 

42 

40 

49 

42 

35 

47  . 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

71 

73 

74 

78 

66 

72.! 

MIN 

67 

61 

58 

64 

64 

67 

68 

55 

53 

50 

51 

51 

53 

46 

44 

43 

42 

45 

42 

43 

47 

56 

57 

48 

40 

42 

49 

44 

49 

44 

36 

51 .( 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

76 

80 

85 

88 

89 

77 

75 

79 

82 

82 

66 

72 

69 

70 

80 

79 

82 

69 

79 

77. C 

MIN 

70 

66 

60 

63 

62 

66 

63 

61 

50 

45 

40 

45 

50 

50 

37 

39 

51 

40 

42 

38 

38 

44 

50 

50 

37 

32 

35 

35 

65 

42 

33 

48. ( 

AUGUSTA 

MAX 

83 

89 

87 

76 

76 

60 

84 

82 

86 

60 

70 

78.. 

70 

66 

60 

61 

65 

68 

67 

66 

58 

47 

45 

50 

54 

52 

43 

37 

54 

43 

43 

44 

42 

51 

48 

52 

44 

38 

44 

43 

59 

49 

37 

51 .( 

BAINBRIOGE 

MAX 

61 

92 

92 

88 

81 

85 

83 

90 

86 

91 

78 

78 

62. ( 

69 

69 

67 

70 

72 

70 

70 

66 

65 

55 

62 

56 

54 

45 

45 

36 

58 

46 

42 

38 

51 

43 

52 

56 

46 

34 

34 

40 

61 

44 

34 

53  . 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

86 

88 

77 

78 

65 

87 

67 

88 

77 

81 

82 

80 

63 

77 

76 

78.' 

MIN 

70 

68 

71 

72 

72 

74 

75 

74 

64 

62 

61 

65 

67 

63 

45 

45 

56 

45 

48 

48 

53 

52 

61 

64 

53 

46 

46 

53 

63 

54 

43 

58. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

83 

80 

75 

75 

70 

70.. 

MIN 

66 

58 

52 

53 

60 

66 

66 

54 

40 

36 

33 

33 

35 

38 

32 

34 

36 

36 

45 

31 

32 

36 

40 

46 

26 

23 

24 

29 

31 

32 

24 

40  .i 

BLAKELY 

MAX 

78 

79 

86 

72 

70 

78. 

MIN 

73 

70 

66 

66 

68 

70 

67 

67 

61 

52 

62 

56 

52 

46 

44 

43 

54 

44 

44 

42 

46 

52 

54 

58 

43 

41 

44 

43 

59 

43 

38 

53  . 

BROOKLET  1  W 

MAX 

84 

80 

75 

74 

61 

79. < 

MIN 

70 

70 

63 

65 

68 

65 

66 

65 

59 

52 

52 

55 

62 

66 

44 

42 

54 

44 

44 

44 

43 

54 

57 

62 

46 

37 

42 

44 

62 

47 

40 

54  .( 

BRUNSWICK 

MAX 

90 

78 

79. ( 

MIN 

70 

71 

69 

70 

71 

72 

74 

70 

64 

59 

66 

66 

66 

52 

51 

49 

59 

49 

49 

50 

53 

56 

66 

66 

53 

49 

52 

57 

62 

55 

48 

60  a 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

85 

82 

78 

76 

85 

76 

62 

77. ( 

MIN 

68 

70 

71 

72 

76 

76 

77 

72 

65 

60 

64 

66 

66 

56 

46 

46 

55 

49 

47 

48 

53 

53 

66 

66 

63 

47 

50 

63 

64 

47 

44 

59  •( 

CAIRO  2  NNW 

MAX" 

91 

87 

82 

76 

77 

67 

79. ■ 

MIN 

69 

69 

66 

68 

71 

72 

68 

68 

66 

54 

58 

60 

55 

47 

40 

43 

55 

43 

44 

45 

47 

49 

66 

61 

47 

40 

42 

46 

60 

44 

38 

54. 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

89 

80 

62 

79 

62 

73 

77 

79 

76 

70 

74. 

MIN 

62 

64 

53 

60 

63 

63 

62 

40 

43 

39 

45 

60 

51 

45 

35 

31 

34 

36 

38 

35 

46 

42 

42 

45 

43 

40 

31 

33 

54 

36 

30 

44. 

CAMILLA 

MAX 

92 

90 

82 

84 

93 

80 

78 

89 

85 

78 

73 

83.' 

MIN 

70 

67 

69 

68 

65 

69 

66 

70 

65 

50 

56 

56 

60 

60 

43 

44 

42 

44 

43 

40 

45 

45 

48 

47 

45 

40 

60 

51 

48 

45 

38 

53. ( 

CAMP  STEWART 

MAX 

91 

84 

80 

78 

81 

80 

83 

75 

80 

61 

67 

78. 

MIN 

67 

69 

66 

67 

67 

61 

61 

64 

60 

52 

57 

62 

63 

62 

44 

42 

54 

44 

44 

43 

45 

50 

60 

65 

48 

39 

42 

45 

62 

60 

39 

54.. 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

90 

81 

69 

79 

80 

67 

70 

62 

81 

85 

85 

77. 

MIN 

67 

54 

57 

62 

61 

60 

61 

65 

44 

40 

38 

36 

43 

42 

32 

32 

38 

37 

32 

32 

33 

35 

43 

44 

27 

27 

30 

30 

32 

42 

26 

CARROLLTON 

MAX 

81 

75 

85 

65 

72 

72 

80 

76 

66 

63 

63 

82 

72 

66 

80 

76 

72 

61 

63 

72. < 

65 

65 

58 

61 

66 

68 

70 

54 

49 

42 

40 

41 

49 

39 

34 

34 

37 

40 

39 

32 

34 

41 

47 

49 

35 

29 

30 

31 

49 

31 

26 

44. 

CARTERSVILLE 

MAX 

86 

83 

82 

72 

81 

80 

74 

61 

75. 

MIN 

66 

65 

60 

65 

65 

68 

70 

55 

50 

42 

41 

43 

62 

37 

35 

35 

35 

47 

39 

34 

39 

43 

58 

53 

33 

29 

31 

38 

52 

39 

29 

46. 

CEOARTOWN 

MAX 

86 

7  J 

74 

76 

68 

65 

72 

79 

76 

75 

66 

76 

60 

73. S 

63 

65 

55 

61 

66 

68 

71 

54 

45 

40 

40 

40 

51 

38 

36 

33 

35 

46 

35 

31 

36 

43 

47 

50 

28 

27 

30 

50 

35 

25 

44. f 

CLAYTON 

MAX 

8Z 

79 

79 

70 

70 

80 

63 

64 

72. C 

MIN 

62 

60 

50 

57 

57 

63 

60 

54 

40 

36 

41 

42 

42 

45 

32 

32 

33 

42 

38 

34 

38 

46 

54 

50 

33 

33 

41 

39 

51 

36 

29 

44  .2 

COLUMBUS 

MAX 

88 

82 

83 

78 

61 

67 

77 

79,. 

67 

66 

65 

65 

69 

72 

71 

58 

63 

49 

49 

51 

53 

41 

39 

40 

45 

41 

38 

34 

40 

46 

56 

57 

40 

35 

35 

37 

57 

52 

35 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

77 

61 

69 

76 

72 

80 

65 

65 

75.5 

MIN 

71 

69 

64 

67 

68 

71 

70 

58 

59 

51 

46 

48 

52 

42 

37 

37 

45 

40 

43 

37 

40 

44 

56 

54 

37 

34 

33 

36 

52 

43 

32 

49«S 

CORDELE 

MAX 

89 

83 

78 

77 

84 

89 

86 

80 

79 

80 

86 

86 

87 

79 

77 

79 

77 

61 

76 

60 

66 

79.! 

MIN 

70 

70 

66 

66 

66 

66 

6a* 

67 

65 

48 

49 

53 

53 

48 

49 

47 

43 

43 

43 

40 

44 

43 

46 

43 

38 

37 

39 

39 

39 

46 

37 

CORNELIA 

MAX 

84 

80 

74 

73 

73 

77 

77 

72 

71 

74 

78 

77 

75 

63 

61 

74 

78 

76 

69 

58 

71. ( 

MIN 

60 

57 

56 

61 

61 

64 

61 

55 

44 

39 

39 

40 

45 

41 

33 

32 

31 

31 

38 

36 

38 

46 

44 

43 

30 

31 

34 

36 

45 

33 

29 

COVINGTON 

MAX 

82 

72 

76 

76 

74 

64 

86 

76 

71 

76 

80 

82 

82 

70 

66 

73 

79 

83 

73 

65 

75.2 

MIN 

68 

64 

59 

63 

64 

66 

67 

56 

49 

46 

42 

43 

49 

43 

36 

34 

40 

42 

41 

41 

38 

46 

55 

49 

33 

32 

35 

35 

57 

42 

30 

47.3 

CUTH8ERT 

^AX 

88 

84 

83 

77 

85 

91 

87 

82 

81 

80 

84 

86 

87 

77 

70 

82 

81 

69 

66 

79.: 

71 

71 

66 

65 

70 

71 

70 

65 

62 

52 

53 

58 

57 

48 

44 

45 

51 

45 

44 

46 

48 

65 

56 

59 

40 

41 

45 

47 

56 

43 

39 

DAHLONEGA 

v(AX 

84 

76 

78 

74 

68 

75 

76 

74 

72 

77 

79 

78 

71 

62 

62 

62 

80 

72 

66 

75 

61 

76 

70 

56 

58 

71.0 

66 

61 

55 

61 

62 

65 

67 

55 

44 

42 

43 

43 

47 

45 

34 

34 

37 

43 

44 

37 

39 

47 

56 

51 

33 

31 

43 

41 

54 

38 

30 

46  .' 

DALTON 

HAX 

86 

83 

85 

60 

78 

80 

78 

80 

71 

76 

78 

82 

81 

65 

67 

64 

66 

62 

60 

62 

71 

80 

82 

74 

70 

66 

72 

80 

76 

61 

61 

73.5 

65 

64 

56 

61 

65 

67 

69 

51 

43 

40 

42 

42 

53 

39 

35 

36 

35 

49 

40 

36 

39 

44 

52 

63 

37 

29 

32 

36 

55 

38 

29 

46.2 

DOUGLAS 

4AX 

85 

86 

78 

78 

79 

83 

86 

85 

79 

78 

82 

82 

84 

78 

78 

79 

66 

70 

70 

77 

72 

78 

76 

86 

76 

74 

79 

60 

77 

72 

64 

78.0 

4IN 

63 

65 

63 

63 

63 

65 

64 

63 

63 

52 

51 

50 

50 

48 

46 

44 

42 

42 

42 

40 

39 

36 

48 

56 

48 

33 

41 

39 

47 

39 

38 

49.9 

DUBLIN 

•lAX 

87 

79 

74 

82 

82 

87 

86 

78 

77 

78 

83 

83 

86 

72 

71 

75 

69 

65 

70 

74 

76 

62 

81 

31 

70 

76 

83 

82 

77 

70 

66 

77.6 

UN 

71 

67 

64 

64 

65 

70 

67 

66 

60 

47 

47 

51 

54 

49 

39 

38 

49 

43 

42 

40 

41 

47 

53 

57 

38 

35 

36 

39 

59 

45 

34 

50.9 

EASTMAN 

XAX 

82 

85 

76 

78 

77 

86 

87 

62 

61 

77 

80 

82 

84 

81 

71 

81 

72 

66 

69 

73 

77 

87 

80 

80 

78 

76 

80 

81 

77 

78 

64 

78.3 

KIN 

70 

69 

64 

65 

66 

68 

69 

60 

61 

50 

44 

47 

56 

50 

42 

43 

60 

44 

41 

43 

45 

50 

59 

59 

41 

36 

43 

42 

60 

44 

38 

52.3 

See  Befereoce  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


GEORGIA 
OCTOBER  1956 


Day  Oi  Month 


EXPERIMENT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH  1  S 

FORT  VALLEY  2  E 

GAINESVILLE 

GLENNVILLE 

GREENSBORO 


MAWKINSVILLE 
H0G6AR0S  MILL 
JASPER 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON  WB  AIRPORT 
METTER 

MILLEDGEVILLE 
MILLEN 
MONTICELLO 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 

NEWNAN 

QUITMAN 

ROME 

ROME   WB  AIRPORT 
SANDERSVILLE  <.  SE 
SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 
SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH   2  N 
SWAINSBORO 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 
THOMASTON  2  S 

THOMASVILLE 

riFTON  2  N 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1  30 

1 

31 

< 

>4AX 

90 

81 

72 

76 
62 

76 

74 

65 
67 

87 

55 

70 
54 

72 
47 

79 
50 

80 
50 

62 
54 

81 
42 

67 
40 

66 

72 

66 
39 

58 
40 

65 
36 

71 

43 

77 
50 

83 
57 

77 

66 

81 
35 

68 
37 

79 

42 

81 
45 

78 

65 

70 
40 

63 
34 

74i9 
49  #4 

MAX 
MIN 

B7 
72 

84 
70 

S3 
66 

77 
66 

80 
68 

86 
69 

87 
69 

63 
68 

75 
62 

78 
60 

82 
52 

82 
56 

64 

56 

81 
51 

72 
44 

78 

72 

66 

68 

73 

77 

62 
50 

76 
61 

62 
62 

78 
43 

75 
41 

80 

81 
47 

78 
60 

73 
46 

65 
39 

78.3 
54  #6 

MAX 
MIN 

88 
64 

81 
65 

79 
66 

80 
66 

85 
66 

87 

62 

87 
65 

85 
60 

76 
59 

79 
61 

63 
55 

84 
54 

87 
60 

84 

59 

70 
39 

74 

71 

69 
4 1 

70 
42 

74 

78 

79 

76 
58 

81 
63 

80 
47 

75 
33 

61 

37 

60 
41 

80 
62 

74 
49 

65 
35 

78.9 
62  •  1 

MAX 
MIN 

90 
67 

86 
65 

78 
68 

80 
69 

63 
70 

87 
71 

68 
67 

85 
65 

77 
63 

81 
57 

85 
62 

82 
61 

85 
64 

83 
60 

74 
43 

74 

76 

71 

75 

79 

50 

84 
61 

82 

65 

60 

52 

77 
45 

81 
46 

83 
54 

81 
63 

74 
61 

69 
42 

80  13 

57 

MAX 
MIN 

84 
68 

76 
66 

75 
59 

74 

63 

75 
66 

68 
66 

67 
67 

78 

58 

73 
56 

76 
49 

79 
45 

83 
46 

85 
49 

72 
43 

69 

38 

75 

66 

42 

60 

39 

69 
42 

72 

38 

79 
40 

82 
50 

78 
56 

82 

50 

72 
35 

78 
35 

83 

42 

60 

39 

74 
66 

65 
38 

65 
33 

75  19 
48  •7 

MAX 

84 
70 

73 
65 

76 
62 

74 
62 

78 
66 

89 
66 

89 
67 

73 
62 

75 
54 

76 
50 

80 
47 

84 
50 

87 
62 

73 
45 

71 
39 

77 

70 

69 

70 

74 

79 

81 

79 

82 

69 

79 
34 

33 
4 1 

81 
39 

76 
48 

67 
41 

66 

33 

76.5 
49  #6 

MAX 

67 

75 
62 

76 

76 

72 
61 

82 
65 

82 
66 

78 

56 

72 
47 

78 
44 

82 
44 

82 
44 

74 

60 

65 
42 

64 

37 

66 

36 

64 

36 

60 
42 

67 
40 

72 
40 

79 
40 

81 

49 

75 

53 

66 

60 

69 
34 

78 
33 

80 
42 

78 
45 

69 

65 

60 

33 

62 
32 

73.1 
47.6 

MAX 
HIN 

89 
69 

83 
69 

72 
65 

79 
67 

85 
67 

86 
65 

68 
66 

84 
64 

75 
61 

77 
52 

83 
54 

83 
56 

85 
63 

73 
57 

71 
43 

74 

71 

68 

69 

74 

77 

61 

81 

81 

72 

73 
39 

79 

81 

79 
62 

69 
48 

65 
41 

77.6 
54.5 

MAX 
MIN 

81 
68 

81 
65 

77 

59 

78 
64 

78 
65 

66 
67 

86 
68 

79 
62 

71 
53 

71 
47 

61 
43 

82 
44 

83 
53 

71 
45 

68 
37 

72 

69 

68 
42 

70 
41 

73 
41 

77 
40 

81 
47 

62 
63 

80 
64 

73 
35 

77 
34 

84 

37 

82 
39 

75 
68 

67 
43 

64 
34 

76.4 
49  .6 

MAX 
MIN 

87 
67 

75 
65 

77 
56 

76 
63 

75 
65 

86 
67 

87 

69 

79 
57 

74 

56 

77 
46 

81 
49 

82 
52 

82 
57 

69 
43 

65 
41 

73 

66 

57 

67 

73 

78 

83 

77 
67 

60 
66 

70 
36 

76 
43 

62 
46 

79 
48 

73 

55 

63 
42 

64 

37 

76.3 
51 .2 

MAX 
MIN 

8A 

65 

77 
62 

77 
58 

80 
60 

60 
61 

86 
65 

86 
66 

80 
59 

72 
47 

60 
44 

82 
46 

82 
46 

62 
49 

73 
46 

66 
39 

69 

39 

69 
41 

65 
41 

71 
41 

72 
40 

81 
45 

80 
49 

77 

53 

80 

62 

70 
35 

61 
35 

83 
43 

61 
41 

74 
55 

69 
42 

65 
37 

76.5 
46.5 

MAX 
MIN 

90 
70 

80 
67 

76 
64 

78 
64 

77 
67 

87 
67 

69 
66 

74 

66 

72 
61 

78 
46 

83 
45 

85 
51 

88 
62 

76 
46 

73 
37 

77 
36 

72 
49 

65 
40 

72 
41 

75 
39. 

81 
39 

84 
43 

63 
64 

75 
37 

79 
33 

63 

33 

82 
37 

77 

59 

67 

38 

68 
31 

78.3 
49.3 

MAX 
MIN 

90 
70 

ee 

69 

82 
66 

78 
68 

89 
69 

92 
72 

89 
66 

88 
66 

64 
66 

82 
60 

88 
51 

88 
55 

89 
53 

74 
46 

71 
40 

82 

70 

67 
43 

70 

77 
40 

78 
42 

66 
46 

83 

53 

63 
56 

74 
40 

79 
35 

83 
34 

83 
41 

75 
37 

63 
42 

67 
35 

30.5 
61.1 

MAX 
MIN 

MAX 

84 

63 

81 

63 

78 
59 

76 
59 

75 
66 

76 
67 

80 
54 

76 
42 

73 
38 

79 
42 

63 
44 

80 
46 

80 
37 

68 
33 

64 

33 

65 

64 

60 

65 

70 

72 

78 

83 

73 

66 

75 
28 

68 
32 

75 
38 

81 
36 

75 
34 

65 
27 

63 
32 

73.7 
43  .5 

MIN 

MAX 
MIN 

84 

68 

76 

66 

77 
60 

74 
64 

77 
64 

65 

69 

89 

f>6 

76 

55 

75 
54 

76 
45 

80 
44 

61 
45 

80 
51 

67 
43 

67 

38 

73 

62 

58 

64 

70 

76 

84 

76 

49 

80 

53 

69 

35 

77 

33 

79 

35 

79 
36 

70 
51 

63 

37 

65 
32 

74.5 
47.5 

MAX 
MIN 

85 
70 

77 
67 

62 
60 

81 
64 

84 
65 

90 
74 

90 
66 

80 
66 

74 
57 

77 
48 

80 
46 

63 
49 

85 
56 

75 
48 

71 
41 

74 

70 

68 

71 

74 

78 

83 

79 

81 

76 

78 

84 
42 

34 

73 
60 

67 

67 
35 

78.3 
51*0 

MAX 
MIN 

90 
70 

85 
69 

84 
66 

72 
66 

79 
67 

81 

66 

86 

65 

89 
63 

83 
62 

77 
46 

79 
46 

63 
49 

84 

58 

86 
53 

73 
40 

72 

76 

72 

67 

71 

74 

78 

83 

81 

58 

80 

71 

35 

76 
36 

82 
41 

82 
49 

73 
45 

66 
35 

78.7 
50.8 

MAX 
MIN 

85 
70 

74 
66 

77 
62 

78 
63 

76 
68 

88 
70 

88 
68 

76 
63 

76 
66 

77 
50 

82 
45 

63 
60 

86 
62 

72 
47 

70 
40 

76 

68 

61 

70 

74 

79 

83 

79 
60 

83 
64 

71 
38 

79 

37 

64 

38 

80 
39 

77 
53 

67 
44 

66 
35 

76.9 
60.6 

MAX 
MIN 

81 
63 

82 
63 

74 
63 

83 
65 

80 
64 

68 
71 

67 
66 

82 
66 

78 
66 

78 
52 

81 
62 

83 
52 

85 
54 

82 
49 

71 
43 

74 

72 

68 

70 

73 

77 

87 
50 

80 

80 
61 

78 
44 

75 

39 

81 
42 

82 
46 

78 
61 

75 
47 

65 
40 

78.4 
63  .0 

MAX 
HIN 

91 
67 

84 
68 

72 
59 

79 
61 

79 
64 

80 
67 

86 
66 

88 
66 

68 
56 

74 
47 

76 
43 

82 
43 

83 
46 

65 
47 

72 
36 

69 

76 

69 
40 

65 
41 

71 
37 

74 

37 

79 
40 

64 
46 

79 
65 

82 

36 

70 
32 

78 
33 

83 
35 

62 
36 

76 
42 

66 
30 

77.5 
46.6 

MAX 
MIN 

84 

71 

80 
63 

80 
69 

83 
64 

86 
67 

89 
66 

89 
66 

88 
67 

76 

68 

79 
48 

84 
49 

85 
52 

88 
60 

79 
52 

78 
45 

78 

75 

64 

72 

69 

82 

87 

80 

83 

79 

67 

66 

85 

79 

74 

69 

79.9 

MAX 
MIN 

79 
66 

70 

65 

75 
67 

77 
62 

76 
63 

85 
65 

66 
64 

72 
60 

72 
52 

75 
42 

79 
40 

80 
41 

84 
46 

68 
40 

66 
34 

73 
33 

66 

38 

60 

:; 

68 
40 

73 
33 

76 

38 

81 
41 

77 
61 

60 
48 

68 
29 

79 
31 

60 
31 

80 
33 

73 
36 

72 
33 

64 

28 

74.6 
44.5 

MAX 
MIN 

89 
75 

85 
78 

62 
72 

76 

73 

82 
74 

90 

71 

80 

78 

76 

87 
74 

81 

78 

74 

79 

67 

71 

75 

79 
69 

86 

81 

34 

79 

77 

81 

78 

88 
69 

70 
63 

79.0 

MAX 
MIN 

89 
69 

89 
71 

79 
66 

79 
67 

87 
69 

88 
71 

89 
66 

83 
67 

79 
63 

81 
52 

86 
54 

36 
66 

87 
65 

79 
50 

72 
61 

80 

71 

69 

69 
50 

75 
56 

79 

36 

31 
62 

84 

59 

73 
44 

78 
48 

82 
47 

33 
49 

78 
59 

70 
54 

66 
40 

79.9 
58.1 

MAX 
MIN 

85 
67 

77 

65 

78 

68 

76 

64 

75 
64 

88 
68 

89 
70 

76 

66 

73 

54 

76 
49 

81 
46 

83 
48 

82 
53 

69 
42 

66 
37 

72 

66 

58 

65 

72 

79 

85 

75 

79 

69 
37 

78 
38 

83 
42 

81 

72 

53 

66 
36 

64 
32 

76.4 
48.8 

MAX 
MIN 

92 

89 

84 

85 

90 

89 

90 

90 

84 

84 

85 

86 

90 

83 

75 

82 

72 

80 

80 

79 

80 

82 

84 

86 

80 

80 

79 

34 

35 

71 

73 

83.1 

MAX 
MIN 

85 
63 

85 
65 

64 

56 

78 
62 

74 

66 

90 
68 

85 
70 

74 
64 

79 
48 

81 
42 

83 
42 

83 
43 

74 
52 

68 
39 

68 

68 

65 

61 
45 

65 

75 

79 

86 

74 
49 

76 
50 

71 
31 

71 

30 

82 
32 

SO 
34 

66 
63 

62 
41 

66 
29 

75.4 
46.2 

MAX 
HIN 

84 
65 

77 
64 

81 
55 

77 
64 

73 
66 

83 

69 

83 

58 

72 
54 

75 
47 

77 
42 

60 
41 

81 
42 

68 
47 

65 
38 

63 
34 

66 

33 

63 
36 

62 
40 

64 

34 

71 
32 

77 

35 

83 
43 

73 
49 

74 
41 

69 
33 

76 

28 

79 

30 

78 
31 

64 
61 

61 

35 

64 

27 

73.0 
44.0 

HAX 
MIN 

85 
69 

76 
67 

80 
60 

81 
64 

79 
64 

87 
69 

88 
66 

81 
66 

75 
66 

78 
46 

82 
42 

63 
47 

85 
60 

76 
47 

69 
39 

73 
38 

69 
50 

65 
43 

69 
42 

74 

39 

78 
38 

82 
46 

79 
63 

81 
62 

74 
36 

77 
33 

61 
40 

81 
36 

76 

52 

68 
38 

68 
34 

77.4 
49.1 

HAX 
MIN 

87 
62 

83 
65 

80 
66 

80 
68 

85 
62 

87 
59 

86 
62 

85 
69 

75 
59 

79 
49 

82 
61 

84 

60 

68 
59 

74 
58 

73 
35 

75 
34 

73 
51 

70 
39 

73 
40 

75 
37 

80 

39 

80 
44 

79 

57 

33 
59 

69 

45 

76 

31 

62 

36 

82 
38 

30 
64 

68 
47 

68 
35 

78.7 
50.3 

MAX 
MIN 

86 
68 

80 
68 

74 
66 

62 
67 

84 

69 

86 
66 

86 
68 

85 
65 

76 

65 

76 

52 

82 
56 

84 
64 

86 
64 

74 
50 

72 
44 

74 

42 

73 

52 

69 
43 

70 
43 

73 
43 

79 
46 

79 
51 

78 

56 

82 
61 

67 
44 

75 

38 

62 
44 

80 
44 

80 
64 

67 
46 

67 
40 

77.7 
53.9 

MAX 
MIN 

87 

84 

76 

80 

83 

82 

83 

62 

85 

76 

77 

80 

78 

79 

74 

74 

71 

73 

76 

80 

73 

74 

73 

80 

79 

71 

74 

75 

77 

73 

72 

77.6 

HAX 
MIN 

MAX 

85 
70 

81 
67 

72 
63 

82 
63 

83 
67 

87 
65 

88 
67 

80 
65 

72 
69 

77 
50 

81 
60 

55 

86 
62 

81 
61 

71 
46 

76 

71 

67 

71 

78 

78 

80 
50 

81 
54 

81 
60 

75 
43 

77 
41 

65 
46 

82 
46 

77 

46 

66 
41 

78.4 
63.2 

MIN 

MAX 
MIN 

76 
65 

76 
65 

76 

55 

75 
66 

75 
59 

85 
68 

66 
66 

70 
57 

73 
47 

76 
37 

73 
36 

ei 

36 

77 
46 

67 
37 

66 
29 

70 
29 

64 
30 

57 
37 

63 
30 

71 

27 

77 
37 

83 
38 

75 
43 

80 
30 

67 
27 

77 
25 

61 

26 

77 
27 

76 

52 

68 
33 

65 

23 

73.3 
41.4 

MAX 
MIN 

87 
68 

81 
63 

63 
61 

76 
64 

79 
66 

68 
66 

89 
67 

83 
58 

79 
67 

SO 
47 

89 
46 

85 
44 

46 

75 
44 

70 
34 

40 

43 

36 

44 

36 

79 
40 

43 

81 
48 

49 

37 

37 

84 
32 

33 

66 

67 
33 

71 

28 

78.7 
47.4 

MAX 
MIN 

91 
66 

89 
69 

64 
67 

82 
69 

89 
71 

90 
72 

90 
70 

84 

68 

B4 
62 

83 
52 

89 
53 

89 
56 

88 
5* 

77 
51 

73 
39 

62 
39 

71 
42 

71 
43 

70 
43 

76 
40 

80 
42 

86 
44 

80 
51 

84 
50 

76 
44 

79 
36 

83 
38 

83 
41 

80 
60 

67 
47 

68 
36 

31.2 
52.1 

MAX 
MIN 

91 
70 

90 
70 

86 
66 

75 
66 

78 
68 

85 
70 

68 
68 

88 
69 

83 
63 

76 
51 

80 
62 

85 
56 

85 
56 

86 
49 

73 
42 

72 
44 

78 

53 

70 
43 

68 
44 

70 
46 

75 
46 

78 
50 

84 
67 

77 
61 

32 
44 

71 
41 

77 
43 

81 
45 

81 
49 

78 
44 

66 
39 

79.4 
53.7 
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Table  5  ■  Continued 


SEORGIA 
OCTOBER  1955 


Station 

Day  Oi  Month 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

83 
67 

77 
61 

76 
56 

76 

63 

74 
62 

79 
65 

78 
68 

73 
58 

70 
45 

76 
44 

78 
45 

80 
46 

76 
49 

66 
48 

63 
40 

39 

37 

43 

41 

39 

45 

49 

55 

51 

36 

so 

37 

75 
46 

82 
43 

73 
55 

66 
40 

65 
34 

73«5 
48  16 

VALDOSTA  NW 

MAX 
MIN 

92 
63 

68 

80 
66 

82 
69 

90 
70 

90 
59 

90 
64 

90 

66 

81 
63 

82 
52 

53 

66 
56 

87 
58 

75 
55 

73 
36 

80 
37 

70 
56 

71 
40 

71 
43 

75 
38 

79 
40 

84 
40 

52 

60 

48 

35 

36 

40 

84 

50 

72 
41 

72 
33 

81  .3 
51tS 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

84 
65 

74 

65 

74 

58 

77 
62 

80 
64 

85 
67 

87 
65 

76 
63 

70 
54 

75 
47 

80 
46 

SO 
47 

S3 
56 

73 
46 

67 
37 

71 

37 

68 
46 

65 
41 

69 

40 

71 
44 

77 
45 

80 
48 

75 
52 

80 
53 

75 

38 

77 
34 

81 

37 

40 

55 

44 

32 

75.7 
49.3 

WASHINGTON   2  SSW 

MAX 
MIN 

92 

67 

76 
64 

68 
64 

78 
62 

77 
60 

82 
61 

83 
65 

77 
60 

70 
52 

72 
40 

78 
36 

81 
39 

82 
43 

43 

33 

30 

40 

66 
31 

72 
32 

71 

33 

77 
32 

78 

32 

38 

80 
40 

28 

27 

29 

32 

52 

42 

22 

76.1 
42.9 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

88 
67 

86 
67 

78 
67 

78 
68 

84 
70 

87 
69 

88 
67 

84 
64 

77 
63 

80 
63 

85 
58 

83 
56 

84 
64 

74 

59 

72 
56 

76 
42 

72 
57 

69 
43 

70 
44 

75 
42 

78 
45 

84 
47 

81 
61 

82 

65 

73 
48 

76 
39 

81 
41 

83 
48 

80 
62 

72 
49 

57 
38 

78.9 
55.8 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

86 
70 

73 
67 

74 

60 

81 
62 

84 
64 

87 
65 

87 
65 

78 
55 

77 
54 

77 
49 

80 
46 

81 
51 

84 
55 

78 
50 

69 
39 

73 
38 

70 
50 

68 
43 

70 
41 

75 
41 

79 
40 

80 
46 

76 
50 

81 
54 

78 
40 

78 
34 

64 

39 

82 
38 

76 
50 

73 
46 

55 
35 

77.5 
49.9 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

80 
69 

78 
68 

77 
62 

72 
66 

78 
66 

86 
70 

86 
70 

80 
56 

75 
56 

75 
46 

81 
44 

82 
45 

83 
51 

70 
43 

69 
36 

70 

37 

67 
40 

64 

39 

67 
38 

72 
34 

79 
37 

85 
44 

79 
47 

82 
53 

71 
35 

79 
32 

81 

33 

81 
34 

75 
53 

65 

39 

66 
31 

75.0 
47.5 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

93 
70 

as 

69 

85 
67 

83 
69 

91 
70 

88 
71 

87 
70 

86 
69 

85 
69 

82 
56 

87 
56 

89 
65 

86 
53 

77 
48 

82 
49 

77 
56 

72 
46 

71 
46 

77 
47 

80 
49 

83 
51 

81 
48 

78 
45 

81 
46 

83 
51 

77 
62 

69 
65 

82.2 
57.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

AILEY 

EVAP 

.12 

.09 

.15 

.05 

.08 

.03 

.12 

.16 

.08 

.14 

.14 

.13 

.15 

.17 

.20 

.11 

.13 

.14 

.09 

.10 

.10 

.12 

.12 

.07 

.15 

.13 

.11 

.10 

* 

.37 

3.65 

WIND 

8 

13 

45 

41 

42 

15 

18 

21 

31 

16 

21 

10 

9 

25 

30 

31 

21 

20 

37 

11 

15 

12 

35 

13 

27 

23 

15 

5 

* 

109 

719 

ALLATOONA  DAU  2 

EVAP 

.11 

.20 

.09 

.22 

.19 

.00 

.04 

.17 

.21 

.16 

.16 

.19 

.14 

.05 

.06 

.15 

.07 

.14 

.06 

.09 

.11 

.14 

.08 

.08 

.17 

.11 

.11 

.12 

.12 

.10 

B3.76 

WIND 

26 

100 

106 

95 

92 

58 

38 

57 

86 

34 

55 

43 

46 

42 

39 

27 

35 

58 

55 

33 

47 

32 

61 

38 

69 

32 

38 

44 

57 

62 

55 

1660 

ATHENS  COL.  OF  AGHI. 

EVAP 

.14 

.21 

.07 

.14 

.09 

.11 

.11 

.14 

.16 

.13 

.14 

.19 

.12 

.13 

.12 

.22 

.15 

.13 

.11 

.23 

.14 

.12 

.20 

.19 

.12 

.12 

.17 

.18 

.18 

B4.55 

WIND 

45 

81 

57 

41 

85 

36 

44 

57 

25 

42 

36 

23 

56 

94 

43 

55 

53 

79 

64 

48 

38 

31 

50 

71 

65 

26 

51 

47 

83 

28 

160 

1714 

EXPERIMENT 

EVAP 

.20 

.11 

.06 

.12 

.16 

.05 

.12 

.23 

.08 

.17 

.13 

.16 

.18 

.17 

.20 

.11 

.13 

.16 

.04 

.12 

.12 

.16 

.14 

.11 

.22 

.12 

.19 

.15 

.25 

.19 

.16 

4.51 

WIND 

30 

43 

37 

33 

90 

37 

53 

154 

70 

40 

33 

17 

38 

74 

71 

53 

59 

75 

83 

47 

33 

60 

53 

51 

91 

26 

48 

23 

107 

98 

83 

1810 

HOCGARDS  HILL 

EVAP 

.19 

.12 

.17 

.15 

.05 

.12 

.13 

.16 

.10 

.15 

.18 

.15 

.16 

.18 

.21 

.16 

.15 

.14 

.09 

.12 

.10 

.11 

.12 

.09 

.14 

.14 

.12 

.14 

.19 

.17 

.11 

4.31 

WIND 

7 

7 

19 

23 

9 

6 

5 

13 

25 

8 

14 

8 

8 

22 

31 

24 

18 

7 

31 

13 

5 

6 

9 

4 

13 

12 

8 

7 

12 

21 

11 

406 

ROHE   WB  AIRPORT 

EVAP 

.21 

.15 

.18 

.21 

.15 

.00 

.01 

.23 

.16 

.15 

.13 

.14 

.03 

.14 

.08 

.08 

.15 

.07 

.11 

.11 

.12 

.11 

.07 

.17 

.13 

.12 

.11 

.24 

.12 

.14 

B3.95 

WIND 

38 

43 

58 

49 

48 

45 

26 

75 

66 

29 

24 

16 

18 

28 

42 

23 

28 

56 

37 

21 

31 

24 

15 

39 

64 

25 

23 

16 

59 

57 

59 

1182 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.25 

.12 

.15 

.13 

.01 

.07 

.14 

.17 

.18 

.08 

.14 

.14 

.15 

.19 

.22 

.15 

.25 

.13 

.10 

.12 

.11 

.12 

.14 

.04 

.17 

.12 

.12 

.11 

.13 

.11 

.13 

4.19 

WIND 

7 

8 

52 

45 

20 

17 

28 

22 

27 

26 

14 

12 

2 

27 

25 

15 

21 

9 

19 

20 

12 

4 

28 

2 

32 

14 

4 

6 

17 

19 

12 

566 

RErERKNCE  NOTES 

The  four  digit  Identification  nunbers  In  the  index  ntuaber  coluam  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  nunbers  ' 
Figures  and  letters  followlag  the  station  najne,  such  as  12  SSff,   indicate  distance  in  niles  and  direction  from  the  poat  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  correctlooa  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  Jui     issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  la  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  nlsslog  or  received  too  late  to  be  locluded  In  this  Issue. 

nits  used  in  this  bulletin  are:     tenperature  in  'F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  moveiaent  in  ni! 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaneter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6, 
Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,    S  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ^ound  ' 
equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

-    Ho  record  In  Tables  3.  6,   7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

d    Data  in  the  column  formerly  headed  Ko.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  Ho.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,   19S4 . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter 
roof  of  a  building. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AH     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  1 
Bourly  Precipitation  Data. 

E    later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  usin^  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  S  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  ful 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Bourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  aaount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI Imatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building,  Unlvt 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Bemittaoces  and  correspondences  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Doctiments,  Goveroaent  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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GEORGIA  -  NOVEMBER  1955 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

November  weather  was  marked  by  earlier  than  usual 
freezes  with  an  unusually  large  number  of  cool 
days  and  abundant  sunshine,  and  featured  above 
average  rainfall  in  the  northern  half  and  extreme 
dryness  in  the  southern  half  of  the  State. 

Although  temperatures  averaged  only  about  1°  be- 
low the  long-term  mean  for  the  State  as  a  whole, 
several  noteworthy  temperature  features  occurred. 
The  freeze  that  occurred  on  the  1st  in  many  areas 
was  well  ahead  of  the  average  date  of  the  first 
freeze  of  autumn,  while  the  unseasonably  high 
readings  about  mid-month  were  the  warmest  ever 
recorded  so  late  in  the  season  at  some  stations. 
Extremes  ranged  from  88°  at  Camilla  on  the  14th 
to  10°  at  Blairsville  Exp  Station  on  the  29th. 

Rainfall  averaged  2.18  inches  or  about  1/2  inch 
less  than  the  State-wide  long-term  mean.  However, 
the  divisional  averages  tell  a  different  story, 
being  3.66  inches  in  the  Northern,   2.95  inches  in 
the  Middle,   and  only  0.83  inch  in  the  Southern 
Division.     This  distribution  provided  ample 
moisture  supplies  in  the  northern  half  of  the 
State  but  left  the  southern  part  noticeably  dry. 
Monthly  totals  varied  widely,   ranging  from  6.56 
inches  at  Flat  Top  to  a  scanty  0.16  inch  at 
Douglas.     The  greatest  daily  amount  was  3.02 
inches  measured  at  Thomaston  2  S  on  the  25th, 

Sunshine  generally  was  well  above  average  but 
daytime  cloudiness  varied  from  moderately  less 
to  moderately  more  than  usually  expected. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  ten  days'  weather  was  dominated  by  a 
succession  of  unusually  cold  air  masses  for  this 
time  of  year.     Temperatures  dropped  below  freez- 
ing several  nights  over  the  State,  except  along 
the  coast  and  in  the  extreme  south.  Precipita- 
tion during  this  period  was  practically  non- 
existent, except  for  light  rains  on  several  days 
in  the  extreme  northwest  corner,  until  general 
moderate  rains  covered  the  State  on  the  10th  as 
a  small  storm  center  moved  from  the  Gulf  of  Mexico 
across  north  Florida,  and  thence  up  the  Atlantic 
Coast . 

The  Gulf  storm  drew  warm  moist  air  northward  and, 
in  combination  with  a  large  low  pressure  system 
in  the  middle  part  of  the  country,  brought  on  the 
most  pronounced  warm  spell  of  the  month  that  was 
marked  by  a  few  showers  and  thunderstorms  on  the 
13th-14th.     Warmth  began  during  the  daytime  on 
the  11th  and  continued  through  the  16th  with  max- 
imum readings  in  the  80 's  generally  during  the 
14th  to  16th.     In  some  instances  these  high 
values  occurred  on  more  than  one  day  and  were 
near  the  highest  ever  recorded  so  late  in  the 
season  at  some  localities.     Temperatures  moderated 
to  near  seasonable  levels  during  the  17th  to  19th 
but  on  the  20th  another  invasion  of  cold  air 
plunged  temperatures  to  near  freezing  or  below. 
Although  daytime  temperatures  warmed  up  consider- 
ably by  the  next  day,  some  areas  in  the  northern 
half  of  the  State  suffered  freezing  temperatures 
on  three  successive  nights.     The  last  warm  spell 
of  the  month  occurred  in  north  Georgia  during  the 
23rd-24th  but  lasted  an  additional  day  in  the 
south,   reaching  maxima  in  the  low  70 's  in  the 
north  and  increasing  southward  to  near  80°  along 
the  Florida  line. 


Moderate  to  heavy  rains  fell  about  the  25th  when 
a  nearly  stagnant  frontal  zone  was  slowly  dis- 
placed by  a  cooler  air  mass  from  the  west.  This 
cool  mass,   in  turn,  was  abruptly  replaced  on  the 
28th  by  the  forward  edge  of  a  bitter  cold  Arctic 
air  mass  from  western  Canada.     Temperatures  on 
the  29th  dropped  below  freezing  even  along  the 
south  coast,  and  as  much  as  20°  below  freezing 
at  several  northern  stations.     The  30th  was  al- 
most as  cold. 

WEATHER  EFFECTS 

The  current  season  has  been  marked  by  a  combina- 
tion of  factors  going  back  to  the  drought  of  1954 
that  have  enabled  farmers  to  make  a  new  record- 
high  yield  of  cotton  and  at  the  same  time  to  reach 
a  new  high  yield  of  corn  -  a  most  remarkable  co- 
incidence.    Dry  periods  were  favorable  for  cotton 
by  restraining  the  boll  weevil  and  facilitating 
pest  poisoning  while  rains  this  year  came  at 
critical  times  that  were  particularly  beneficial 
to  corn.     The  year's  cotton  crop  was  practically 
all  harvested  by  the  end  of  the  first  week  of  this 
month.     The  corn  harvest  got  under  way  and  was 
practically  completed  while  harvesting  of  most 
other  major  field  crops  was  completed  by  the  end 
of  the  month.     Freezing  periods  hampered  outdoor 
farm  work  several  times  during  the  month,  as  did 
the  soil  moisture  deficit  in  the  first  week  which 
delayed  planting  of  winter  grains.     However,  later 
rains  and  occasional  warm  periods  were  beneficial 
in  accelerating  small  grain  planting  and  prepa- 
ration of  tobacco  beds.     Pastures  which  had  steadi- 
ly declined  earlier  began  to  recover  markedly  with 
better  moisture  supplies.     In  the  southern  part  of 
the  State,  truck  crops  and  winter  grains  made  slow 
progress  due  to  lack  of  moisture. 

The  latest  report  of  the  Georgia  Crop  Reporting 
Service  advises  that  the  estimated  value  of 
Georgia  crops  produced  in  1955  is  $404,668,000  or 
19%  above  1954.     This  increase  was  due  mainly  to 
record-high  yields  per  acre  of  cotton,  corn, 
tobacco,  and  next  to  the  highest  yield  of  peanuts. 
Production  gains  were  made  for  most  of  the  impor- 
tant field  crops  but  the  fruit  crops  were  a  total 
failure  due  to  the  March  freeze.     Pecans  and  some 
of  the  seed  crops  such  as  lupine,   crimson  clover 
and  fescue  also  suffered  heavily  from  the  same 
cause.     The  same  official  source  also  reported 
that  Georgia's  commercial  vegetable  production  in 
1955  was  valued  at  $12,910,000,   11%  above  1954  on 
2%  fewer  acres,  with  watermelons,   tomatoes,  and 
pimientoes  leading  in  value  in  the  order  given. 

Runoff  in  south  Georgia  streams  was  generally 
above  normal,  but  was  considerably  below  normal 
in  northeastern  and  Piedmont  streams,  according 
to  the  U.  S,  Geological  Survey.     It  was  also  re- 
ported that  storage  in  two  of  the  State's  four 
major  reservoirs  was  well  above  average  while  in 
the  other  two  it  was  average  or  below. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

No  severe  storms  were  reported  during  the  month. 

FLOODS 

None  occurred  during  November.   -  J.  E.  Stork 
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NW 
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81 
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2 

3 

1 

1 
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74 
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•  This  datum  in  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 
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1.77 

1896 

58.  5 

89 

22 

5.47 

1897 

S6.6 
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1900 
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85 
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52. 8 
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11 
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81 

21 

3.09 
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1.64 
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0.93 
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1917 

52.4 

85 

17 

1 

07 

1918 

54.5 

86 

25 

4 

83 

1919 

59.2 

91 

20 
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90 

1920 
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18 
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76 
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15 

0 

88 
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52.1 

83 
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78 

1924 

56.2 

87 

14 

0 

69 

1925 

52.9 

84 

10 

4 

33 

1926 

52.3 

87 

15 

3 

67 

1927 

59.8 

88 

19 

1 

52 

1928 

54.3 

87 

11 

0 

92 

1929 
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91 

8 

4 

50 

1930 

53.5 

86 

10 

5 

65 

1931 

60.8 

90 

21 

0 

57 

1932 

52.1 

83 
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4 

60 

1933 
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9 
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92 

1934 
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1935 
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54.2 
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57.6 

88 

15 

1.61 

1943 

53.2 

90 

21 

2.11 

1944 
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19 

2.37 

1945 

57.0 
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14 
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1946 

61.4 

88 

26 
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1947 

53.1 

82 

17 

8.01 

1948 

59.0 

90 

24 

9.57 

1949 

53.1 

84 

15 

1.08 

1950 

51.1 

94 

0 

1.00 

1951 

51.7 

91 

9 

4. 10 

1952 

55.2 

87 

15 

2.01 

1953 

54. 1 

87 

14 

1.58 

1954 

52.4 

82 

8 

3.00 

1955 

54.0 

88 

10 

2.18 

All 

Years 

55.2 

2.65 

Averages  la  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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Station 
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13 
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24 
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0 
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64.6 
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51.9 
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•  2 
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14 
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0 
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80 

14 
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29 
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0 
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0 
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25 

.0 

0 

6 

4 
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R 

61.7 
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1,2 

80 

14 

17 

29 
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0 

0 

4 

0 

2.71 
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25 

.  0 

0 

5 

3 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

59.3 

27,4 

43.4 

- 

3.7 

76 

]^7 

10 
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0 

1 

24 

0 

4.02 

,60 

•  85 

24 

.0 

0 

10 

2 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

63.7 

33.6 

48.7 

76 

12  + 

15 
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0 

0 

19 

0 

5.27 

2,15 

23 

.0 

0 

8 

5 

1 

CARLTON  BRID6E 

AM 

65.2 

30.8 

48.0 

2.9 

81 

15  + 

1 2 

30 

502 

0 

0 

23 

0 

2.78 

.26 

,61 

24 

•  0 

Q 

7 

2 

Q 

CARTERSVILLE 

64.7 

37,0 

50,9 

- 

.4 

80 

15 

15 

29+ 

428 

0 

0 

15 

0 

3.62 

•  63 

,95 

19 

.0 

0 

8 

3 

0 

CEDARTOWN 

63.2M 

35,7M 

49, 5M 

1.6 

81 

14+ 

14 

30 

473 

0 

0 

17 

0 

3.58 

,30 

1,20 

24 

.  0 

0 

7 

2 

1 

CLAYTON 

63.1 

35,1 

49,1 

.  9 

77 

16 

1 2 

29 

469 

Q 

1 3 

Q 

2.80 

1,42 

,78 

23 

•  0 

Q 

6 

4 

0 

CORNELIA 

61.0 

35.3 

48.2 

- 

2.1 

75 

14 

14 

29 

498 

0 

0 

14 

0 

4.15 

•  35 

.97 

24 

•  0 

0 

7 

4 

0 

OAHLONEGA 

61.2 

36.8 

49,0 

.8 

74 

16 

16 

29 

475 

0 

10 

0 

4.66 

•  98 

1,55 

24 

a  0 

0 

10 

1 

□ALTON 

AM 

59.7 

36.5 

48,1 

- 

1.8 

79 

3 

12 

29 

508 

0 

0 

15 

0 

4.22 

•  16 

•  0 

0 

GAINESVILLE 

62.4 

37.7 

50,1 

•  0 

75 

15 

16 

29+ 

445 

Q 

Q 

10 

Q 

2.75 

•  48 

,75 

19 

a  0 

0 

1 

0 

HARTWELL 

65.7 

39,0 

52,4 

,  5 

82 

15 

17 

29 

382 

0 

0 

7 

0 

2,85 

•  27 

•  64 

11 

•  0 

0 

0 

JASPER 

AM 

63.9 

34.9 

49.4 

- 

1.2 

78 

13 

19 

30 

464 

0 

0 

15 

0 

5,76 

2.10 

1^75 

23 

.0 

0 

6 

4 

2 

LAFAYETTE 

60.6 

39.8 

50.2 

.3 

75 

15+ 

17 

29 

438 

0 

0 

9 

0 

4,00 

•  34 

1^90 

11 

.0 

0 

4 

2 

2 

ROME   

54.5 

36,6 

50.6 

- 

.  3 

82 

14 

16 

29 

-442 

0 

0 

13 

0 

4,76 

1^53 

1^60 

24 

.0 

0 

10 

3 

1 

ROME  MB  AIRPORT 

R 

61.4 

34,2 

47.8 

- 

2.7 

80 

14 

14 

29 

512 

0 

0 

17 

0 

5,20 

1^44 

2^13 

23 

.0 

0 

9 

4 

1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

63  0 

34,1 

2.0 

15 

29+ 

492 

0 

0 

19 

0 

3,31 

•  3  6 

1^64 

24 

.  0 

Q 

7 

1 

1 

TOCCOA 

63. 9M 

38,6 

SlIsM 

.1 

79 

14 

19 

29 

415 

0 

0 

8 

0 

3.19 

- 

•  13 

•  63 

24 

.0 

0 

9 

3 

0 

WASHINGTON  2  SSW 

63.5 

30,2 

46.9 

■ 

7.9 

81 

16 

13 

30 

537 

0 

0 

20 

0 

2.22 

•  34 

•  52 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

49.3 

3.66 

•  0 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

66.8 

37,0 

51.9 

4,0 

84 

15 

18 

30 

396 

0 

0 

11 

0 

3,36 

•  92 

2^63 

25 

•  0 

0 

4 

1 

1 

AUGUSTA 

67.5 

41,0 

54.3 

- 

,2 

84 

15 

22 

29 

330 

0 

0 

3 

0 

3,35 

•  95 

1,96 

25 

•  0 

0 

6 

2 

1 

BROOKLET  1  W 

70.3 

43.2 

56.8 

.6 

86 

15 

24 

29 

265 

0 

0 

3 

0 

,22 

1,82 

,17 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

CARROLLTON 

63.1 

36,3 

49.7 

2.2 

80 

14 

16 

29+ 

458 

0 

0 

16 

0 

2,87 

,01 

,76 

24 

.0 

0 

7 

2 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

66.1 

39,6 

53.0 

1.3 

83 

16 

21 

29 

370 

0 

0 

9 

0 

2,58 

,28 

1,50 

25 

•  0 

0 

3 

2 

1 

COVINGTON 

63.9 

38.0 

51.0 

- 

1.6 

82 

14 

19 

29 

422 

0 

0 

11 

0 

3,34 

,57 

•  77 

26 

.0 

0 

8 

2 

0 

DUBLIN 

67,9 

41,1 

54.5 

- 

1.1 

84 

14 

21 

29 

326 

0 

0 

8 

0 

1,98 

- 

,40 

•  69 

25 

.0 

0 

» 

1 

0 

EXPERIMENT 

AM 

63.8 

39,7 

51.8 

1.1 

80 

15 

18 

29 

406 

0 

0 

Q 

0 

4.39 

2,23 

1^22 

2S 

.0 

0 

6 

3 

2 

FORSYTH  1  S 

66.5 

40,0 

53.3 

83 

14 

17 

29 

364 

0 

0 

6 

0 

4.39 

2)40 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

FT  VALLEY  2  E 

66.6 

40,1 

53.4 

1,7 

84 

14 

20 

29 

358 

0 

0 

7 

0 

1.55 

_ 

,99 

•  44 

26 

.0 

0 

6 

0 

0 

GREENSBORO 

66.1 

39,1 

52.6 

.3 

83 

15 

18 

29 

381 

0 

0 

10 

0 

3.92 

1,42 

•  97 

26 

.0 

0 

7 

3 

0 

GRIFFIN 

64.7 

42,2 

53.5 

.  8 

81 

14 

18 

29 

356 

0 

0 

4 

0 

4.55 

2,03 

1,14 

10 

.0 

0 

6 

4 

2 

LA  GRANGE 

65.5 

39,4 

52.5 

- 

,6 

80 

16 

18 

29 

384 

0 

0 

10 

Q 

4.48 

1,71 

1,11 

14 

.0 

0 

7 

5 

2 

LOUISVILLE 

68.1 

40.9 

54.5 

,6 

85 

14 

21 

29+ 

324 

0 

0 

6 

0 

2,34 

,09 

1,59 

25 

.0 

0 

3 

2 

1 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

66.8 

41.1 

54.0 

- 

2.0 

83 

14+ 

Zl 

29 

345 

0 

0 

6 

0 

2,31 

- 

,42 

1,24 

25 

.  0 

0 

3 

2 

1 

METTER 

68.6 

43.2 

55.9 

82 

15 

24 

29 

277 

0 

0 

2 

0 

,28 

•  20 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

MILLED6EVILLE 

AM 

66. 6M 

34. OM 

50. 3M 

3.8 

82 

15 

20 

29+ 

440 

0 

0 

15 

0 

4,90 

2,46 

,0 

0 

MILLEN 

70.2 

41.6M 

55. 9M 

.  1 

86 

15 

20 

30 

300 

0 

0 

8 

0 

1,68 

,34 

•  64 

25 

,0 

0 

4 

2 

0 

MONT  I  CELLO 

65.4 

35.5 

50.5 

3,2 

83 

14 

18 

29 

435 

0 

0 

14 

0 

3,38 

,81 

•  79 

26 

,0 

0 

7 

^ 

0 

NEWNAN 

64.3 

39.8 

52.1 

1.1 

81 

14 

17 

29 

397 

0 

0 

9 

0 

3,75 

,91 

•  64 

25 

•  0 

0 

6 

3 

0 

SANDERSVILLE  *  SE 

66.7 

40,2 

53.5 

82 

14 

20 

29 

355 

0 

0 

9 

0 

2,67 

1,25 

25 

•  0 

0 

4 

2 

1 

SWAINSBORO 

68.  5M 

41, 9M 

55.2M 

83 

14+ 

23 

29 

308 

0 

0 

5 

0 

,78 

,40 

25 

•  0 

0 

2 

0 

0 

TALBOTTON 

67.0 

40,5 

53.8 

.9 

84 

15+ 

19 

29 

3  59 

0 

0 

8 

0 

3,37 

,53 

1,25 

26 

•  0 

0 

9 

3 

1 

THOMASTON  2  S 

68.4 

37,4 

52.9 

86 

15 

11 

29 

367 

0 

0 

9 

0 

^'02 

25 

,0 

0 

1 

WARRENTON 

64. 9M 

40, 8M 

52, 9M 

1,2 

80 

14+ 

366 

0 

0 

6 

0 

3,39 

,84 

1,20 

29 

•  0 

0 

7 

3 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

68.3 

38,5 

53,4 

- 

2.0 

84 

15 

22 

29+ 

349 

0 

0 

10 

0 

2,57 

,25 

1,69 

29 

,0 

0 

3 

1 

1 

WEST  POINT 

66.9 

39,2 

53,1 

,4 

82 

14+ 

18 

29 

372 

0 

0 

12 

0 

4,38 

1,54 

1,79 

26 

,0 

0 

« 

3 

2 

DIVISION 

53,2 

2.95 

,0 

SOUTHERN  DIVISION 

AILEY 

AM 

70. 8M 

28, 6M 

54, 7M 

85 

15 

324 

0 

0 

9 

0 

.28 

•  16 

11 

,0 

0 

2 

0 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

71.1 

37,7 

54.4 

3.6 

85 

14+ 

18 

30 

335 

0 

0 

9 

0 

.34 

1,51 

•  10 

11 

,0 

0 

1 

0 

0 

ALBANY 

70.0 

43.9 

57.0 

1.0 

87 

14 

22 

29 

268 

Q 

3 

0 

■  84 

1.45 

•  40 

26 

,0 

0 

3 

0 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

70.3 

40.3 

55.3 

I 

1.2 

84 

14+ 

22 

30 

306 

0 

0 

8 

0 

.65 

1,«9 

•  31 

10 

,0 

0 

2 

0 

0 

AMERICUS  *  ENE 

69.7 

42.2 

56.0 

,3 

84 

14 

19 

29 

287 

0 

0 

5 

0 

.69 

1.93 

•  31 

26 

•  0 

p 

2 

0 

0 

BAINBRIDGE 

72.9 

44.3 

*>8.6 

,2 

87 

14 

19 

30 

235 

0 

0 

6 

0 

1.49 

- 

,71 

i^ie 

20 

•  0 

0 

2 

1 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

71. 4M 

47. 9M 

59. 7M 

85 

15 

28 

29 

169 

0 

0 

2 

0 

1.07 

1^07 

10 

•  0 

0 

1 

1 

1 

BLAKELY 

15 

0 

0 

3 

0 

^Ito 

•  0 

4 

1 

Q 

BRUNSWICK 

73.8 

48.8 

61.3 

,3 

86 

15 

29 

29 

148 

0 

0 

2 

0 

1.02 

I70 

10 

•  0 

0 

2 

1 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

70.1 

47.7 

58,9 

85 

14 

29 

29+ 

208 

0 

0 

2 

0 

.90 

•  48 

10 

•  0 

0 

2 

0 

0 

CAIRO  2  NNW 

70.3 

45.4 

57.9 

•  8 

84 

15 

24 

29+ 

245 

0 

0 

2 

0 

1,07 

.92 

•  54 

19 

•  0 

0 

2 

1 

0 

CAMIU.A 

74.1 

45.1 

59.6 

.6 

88 

14 

22 

30 

215 

0 

0 

4 

0 

,87 

2.07 

•  25 

25 

•  0 

0 

9 

0 

0 

CAMP  STEWART 

70.2 

44.7 

57.5 

.7 

83 

14+ 

25 

30 

245 

0 

0 

2 

0 

,44 

l.SS 

•  21 

25 

0 

0 

CORDELE 

69.6 

43.2 

56.4 

•  2 

83 

14+ 

21 

29 

282 

0 

0 

5 

0 

.50 

1.70 

•  23 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

CUTHBERT 

69.9 

46.0 

58.0 

1.1 

85 

15 

21 

29 

244 

0 

0 

2 

0 

,81 

2,06 

•  33 

29 

•  0 

0 

4 

0 

0 

DOUGLAS 

70.9 

40.6 

55,8 

2,0 

83 

15 

22 

30 

297 

0 

0 

5 

0 

,16 

1,«6 

,16 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

EASTMAN 

69.6 

43.2 

56,4 

,7 

83 

13 

22 

29 

273 

0 

0 

4 

0 

,85 

1,50 

,62 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

FITZGERALD 

69.1 

46.0 

57,6 

,3 

82 

16 

23 

29 

245 

0 

0 

2 

0 

,50 

1,53 

,19 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

71.0 

42,0 

56,5 

84 

15 

21 

30 

266 

0 

0 

6 

0 

,74 

,36 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW. 

74, 2M 

45. 6M 

60, OM 

85 

14 

26 

30 

172 

0 

0 

2 

0 

,91 

,46 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

GLENNVILLE 

68.9 

44.6 

\ 

56,8 

1.6 

82 

15 

25 

29 

259 

0 

0 

2 

0 

.75 

1,20 

,50 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
NOVEMBER  1955 


Station 

Temperatuie 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Mioimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

O 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

e 
p 
3 

• 

0 

z 

g 
in 

1  1.00 
1  or  More 

;  . 

ol 

0)< 

q  • 

5  » 
on 

HAWKINSVILLE 

6914 

40.2 

S4.B 

- 

1.6 

86 

14 

20 

29 

315 

0 

0 

9 

0 

1.31 

- 

•  «3 

•  42 

24 

•  0 

0 

5 

0 

0 

HOSGARDS  MILL 

69  •  5 

42.0 

55.9 

a  6 

85 

1 4 

20 

3  0 

307 

0 

0 

8 

0 

2.56 

g 

■  0 

0 

3 

0 

Q 

LUMBER  CITY 

AM 

69.3M 

39. 2M 

54. 3M 

83 

14+ 

21 

30 

331 

0 

0 

8 

0 

•  36 

- 

1.72 

•  21 

2« 

.0 

0 

1 

0 

0 

LUMPKIN  ^  ENE 

70, 7M 

<>3aOM 

56. 9M 

83 

5 

17 

29 

264 

0 

0 

5 

0 

2.25 

1^12 

14 

•  0 

0 

S 

2 

1 

MORGAN 

22 

0 

0 

9 

0 

26 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

71.2 

46.4 

58.8 

.9 

85 

13+ 

26 

29 

217 

0 

0 

2 

0 

.36 

1.66 

•  10 

10+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

QUITMAN 

M 

25 

29 

0 

0 

0 

.0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

70. S 

40.5 

55.7 

•  9 

86 

15 

21 

30 

295 

0 

10 

0 

.83 

•  93 

•  31 

10 

•  0 

0 

i 

0 

0 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

69.2 

43.0 

56.1 

2.0 

85 

15 

25 

29+ 

283 

0 

0 

3 

0 

.95 

•  56 

.63 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

71. <, 

M 

83 

14 

20 

29 

0 

0 

0 

1.40 

•  52 

1.0« 

10 

.0 

0 

2 

X 

1 

THOMASVILLE 

71.2 

42.7 

57.0 

1.5 

86 

15 

22 

30 

259 

0 

0 

4 

0 

.84 

1^84 

.41 

10 

.0 

0 

i 

0 

0 

TIFTON  2  N 

AM 

69.5 

43.6 

56.6 

1.2 

85 

16 

23 

29 

281 

0 

0 

2 

0 

.58 

1^13 

.38 

26 

.0 

0 

1 

0 

e 

VALOOSTA  4  NW 

72.6 

42.4 

57.5 

86 

IS 

19 

30 

247 

0 

0 

7 

0 

1.24 

.38 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

WAYCROSS 

71.'. 

44.3 

57.9 

1.3 

84 

13+ 

24 

30 

232 

0 

0 

3 

0 

.51 

1.43 

.22 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

WOODRUFF  DAM 

73. 4M 

49. IM 

61.3M 

84 

14+ 

26 

29 

169 

0 

0 

3 

0 

.72 

.25 

7 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

57.2 

.83 

.0 

STATE 

54.0 

1.2 

2.18 

.47 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


btanoD 

1   1  2  1  3 

4   1   5  1  6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20  21 

22  1  23  ' 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

ABBEV ILLE 

•  B3 

.02 

.06 

.51 

T 

•  06 

•  16 

4.63 

•  32 

.36 

•  21 

.38 

•  46 

•  21 

.47 

1«64 

•  39 

•  21 

ADEL 

■  33 

T 

•  11 

.14 

•  06 

T 

•  10 

•  12 

AILEY 

■  26 

T 

.12 

.  16 

ALAPAHA  EXP  STATION 

•  34 

•  05 

.07 

.  10 

•  07 

■  05 

ALBANY 

•  84 

•  02 

•  03 

.03 

.14 

.02 

.11 

T 

T 

T 

•  08 

T 

•  01 

•  40 

ALLATOONA  DAM  2 

3«65 

.02 

■  29 

.02 

.12 

•  03 

.31 

.21 

•  16 

•  86 

T 

.90 

.49 

.28 

ALMA  CAA  AIRPORT 

•  65 

•  03 

•  04 

.31 

•  02 

•  03 

.22 

AMERICUS  4  ENE 

•  69 

•  08 

.02 

T 

•  05 

.06 

T 

•  11 

T 

.06 

.31 

T 

ATHENS 

2.90 

•  02 

•  40 

.22 

.21 

■  16 

•  61 

•  04 

.46 

.45 

.33 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

2.76 

.03 

.66 

.23 

.02 

•  90 

•  60 

.72 

ATHENS  Wa  AIRPORT 

2*99 

•  02 

.64 

.12 

.25 

T 

•  51 

•  59 

.86 

ATLANTA  W8  AIRPORT 

R 

2.71 

T 

T 

.03 

.65 

.30 

T 

T 

•  01 

•  55 

.19 

.96 

AUGUSTA  WS  AIRPORT 

R 

3.36 

.01 

•  01 

.39 

.07 

.03 

•  10 

•  12 

2.63 

AUGUSTA 

3.35 

.11 

T 

.55 

T 

T 

.28 

•  11 

.26 

T 

1.96 

.08 

T 

RA I NBR I OGE 

1*49 

T 

.17 

•  04 

.02 

1.18 

.06 

.02 

BALL  GROUND 

3.62 

•  21 

.19 

■  30 

.21 

•  11 

•  96 

•  92 

.44 

.26 

BEAVEROALE 

4.01 

.40 

.07 

•  47 

T 

.13 

•  86 

•  34 

.34 

•  15 

•  61 

.07 

.37 

BLACKflEARO  ISLAND 

1.07 

1.07 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

4.0Z 

•  35 

.04 

.21 

•  65 

.32 

•  42 

•  42 

•  19 

•  85 

.20 

.37 

BLAKELY 

•  16 

.17 

T 

.32 

•  61 

.05 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

4,S8 

.04 

■  32 

T 

.01 

•  19 

.86 

.42 

■  •Ol 

.56 

•  34 

•  04 

1.36 

•  02 

■  39 

BOWMAN 

3.06 

T 

T 

T 

.  16 

T 

.53 

T 

T 

1*13 

.14 

•  35 

.36 

•  39 

BRASSTOWN  BALD 

3*88 

.05 

•  35 

.05 

.32 

.35 

.23 

.35 

.47 

•  48 

•  60 

•  15 

•  46 

BROOKLET   1  W 

•  22 

.17 

•  05 

BRUNSWICK 

1.02 

T 

■  22 

.70 

T 

.02 

•  02 

.06 

BRUNSWICK  CAA  AP 

•  90 

T 

•  20 

•  OS 

•  46 

T 

T 

•  05 

T 

•  03 

T 

•  06 

BUTLER 

1.95 

■  10 

■  54 

•  26 

•  3S 

.65 

BUTLER  CREEK 

3.53 

.04 

.14 

.32 

.07 

.02 

T 

•  09 

•  16 

1.06 

.73 

CAIRO  2  NNW 

1^07 

.07 

.36 

.54 

•  05 

■  04 

.01 

CALHOUN  EXP  STATION 

5.27 

.75 

.55 

•  65 

•  10 

.17 

•  40 

2.15 

•  50 

CAMILLA 

.87 

.11 

.12 

•  10 

.15 

•  08 

•  06 

.25 

CAMP  STEWART 

.44 

.20 

T 

T 

T 

.21 

.03 

CANTON 

3.79 

T 

.19 

.02 

■  17 

.25 

.15 

.16 

1.10 

•  91 

.46 

.38 

CARLTON  BRIDGE 

2.78 

.02 

.20 

.52 

.19 

.46 

.02 

■  61 

.30 

.46 

CARNESV I LLE 

2.56 

.03 

.05 

.62 

,it» 

•  02 

.66 

.37 

.42 

•  34 

CARROLL  TON 

2.87 

.27 

.08 

.  15 

.28 

•  06 

.31 

•  04 

•  76 

.54 

•  38 

CARTERS 

5.42 

.47 

.35 

.43 

.63 

•  23 

■  45 

•  20 

2^00 

.16 

•  50 

CARTERSVILLE 

3.62 

.06 

•  24 

.20 

.23 

.03 

•  16 

.95 

•  93 

.71 

•  11 

CARTERSV ILLE   3  SW 

4.09 

.30 

.03 

.21 

.39 

.12 

•  15 

.93 

.02 

■  87 

.61 

•  26 

CEDARTOWN 

3.58 

T 

.27 

.24 

.23 

.05 

•  32 

.48 

U20 

.79 

CHATSWORTM  1  W 

4.62 

•  44 

.44 

.39 

.75 

T 

•  45 

.35 

1^40 

•  40 

CHICKAMAUGA  PARK 

4.88 

.10 

.25 

.03 

.28 

.02 

1.28 

1.19 

.22 

.45 

■  31 

•  33 

.24 

•  18 

CHOESTOE 

4.00 

.03 

.37 

.10 

.23 

.56 

.23 

.31 

•  47 

■  14 

■  98 

•  24 

.32 

CLAYTON 

2*80 

.14 

.55 

.16 

•  05 

•  50 

•  78 

.62 

CLEVELAND 

4.35 

.02 

.17 

.11 

.33 

.25 

.16 

T 

•  12 

•  85 

•  07 

1.47 

.36 

.42 

COLUMBUS 

2.72 

•  04 

.79 

•  10 

.09 

T 

.17 

•  17 

.09 

1.27 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

2.58 

.02 

•  03 

■  80 

•  02 

T 

.17 

.04 

1.50 

CONCORD 

5.24 

T 

.02 

1.36 

•  40 

•  11 

•  63 

2.72 

CORDELE 

.50 

■  05 

.20 

.02 

.23 

CORNELIA 

4.15 

•  06 

.50 

.58 

.90 

.10 

.09 

.06 

.46 

■  97 

T 

.41 

COV INGTON 

3.34 

.03 

.52 

.28 

.25 

.34 

T 

.27 

.09 

■  32 

.47 

.77 

CUMMING  1  N 

3.81 

■  10 

.10 

•  42 

.13 

.14 

.05 

1.29 

•  65 

.56 

.37 

CURRYVILLE  2  W 

5.10 

.02 

.31 

.18 

.32 

.51 

.54 

.25 

.49 

.15 

1*95 

.20 

.18 

CUTH8ERT 

.81 

T 

•  11 

.15 

T 

T 

.15 

T 

.33 

.07 

DAHLONEGA 

4.66 

.06 

.16 

.12 

.24 

•  31 

■  29 

T 

•  18 

.99 

T 

U55 

•  40 

•  36 

T 

3.13 

•  22 

•  37 

.15 

.45 

1  .09 

■  55 

•  30 

DALTON 

4.22 

.05 

■  41 

• 

.54 

* 

.53 

•  31 

.34 

• 

1^50 

* 

•  54 

DAWSON 

.77 

■  06 

•  02 

.06 

.  14 

•  02 

•  13 

.04 

•  01 

•  29 

DAWSONV I LLE 

.02 

.18 

T 

■  OS 

.24 

•  27 

.33 

DIAL  POST  OFFICE 

4*41 

.11 

■  26 

.04 

.10 

T 

.39 

.54 

T 

.89 

T 

1.59 

•  19 

•  30 

OOCTORTOWN   1  WSW 

.36 

.03 

.08 

.11 

.03 

•  11 

OONALSONVILLE   3  W 

1.06 

.12 

•  03 

.08 

.08 

T 

■  60 

■  15 

.02 

DOUGLAS 

•  16 

•  16 

DOUGLASVILLE 

3^14 

■  17 

.30 

.37 

•  05 

•  66 

•  70 

.53 

.36 

DOVER 

•  56 

T 

T 

•  16 

•  08 

T 

•  01 

.01 

.11 

•  19 

DUBLI N 

1.98 

T 

T 

.26 

•  46 

•  02 

T 

•  03 

•  22 

.69 

•  26 

EASTMAN 

.65 

■  62 

.07 

.01 

.05 

•  10 

ELBERTON 

2.03 

.01 

.67 

•  68 

.29 

.38 

ELL IJAY 

5.15 

.11 

■  31 

T 

.21 

.50 

.82 

•  26 

.52 

•  24 

1.28 

.15 

.75 

EMBRY 

3.12 

•  27 

.12 

.09 

.34 

.02 

•  05 

.35 

1.02 

.56 

.30 

EXPER IMENT 

4.39 

.01 

•  03 

1.15 

.07 

.01 

.47 

.03 

•  24 

.44 

1.22 

.70 

.02 

FAIRMOUNT 

4.65 

•  30 

.45 

.85 

.32 

.30 

•  54 

•  20 

1.20 

.49 

FITZGERALD 

•  50 

■  02 

•  01 

.19 

•  05 

.05 

.18 

FLAT  TOP 

6.56 

.16 

.02 

•  40 

.33 

.13 

.67 

.58 

•  50 

•  49 

.27 

2.35 

.44 

FLEMING  EXP  STATION 

.74 

.02 

.36 

•  01 

.02 

■  02 

■  31 

FLI NTSTONE 

RECORD  MISSING 

FOLKSTON  3  SSW 

1.00 

•  45 

.45 

•  10 

FOLKS TON  9  SW 

•  91 

■  45 

.46 

FORSYTH    1  S 

4.39 

.02 

T 

.63 

.46 

•  05 

•  14 

•  12 

■  40 

2.40 

.17 

FORT  GAINES 

•  95 

.10 

.40 

.45 

FT  VALLEY  2  E 

1.55 

.01 

.11 

T 

.34 

.  15 

T 

.10 

.02 

•  03 

•  03 

•  32 

.44 

FRANKLIN 

4.43 

.42 

1.51 

.25 

1.55 

■  70 

GAINESVILLE 

2.75 

.02 

.07 

T 

.07 

.41 

T 

.10 

.09 

T 

•  03 

.75 

T 

.44 

.47 

.30 

GLENNVILLE 

.75 

.02 

.50 

.02 

T 

.21 

GOAT  ROCK 

3.80 

.05 

.66 

.39 

.26 

•  12 

.07 

.25 

2.00 

GREENSBORO 

3.92 

.02 

•  03 

.29 

.85 

.03 

.48 

•  25 

•  59 

•  41 

.97 

GRIFFIN 

4.55 

.01 

•  01 

1.14 

.04 

.61 

T 

•  18 

•  09 

•  44 

.97 

1.06 

HARTWELL 

2.85 

■  01 

.04 

•  64 

.09 

■  55 

•  28 

•  35 

.09 

.60 

HAWKINSVILLE 

1.31 

.04 

.22 

.21 

T 

•  42 

.10 

•  32 

HEMPTOWN  GAP 

3.78 

.06 

•  29 

.  12 

.60 

.41 

.45 

.21 

•  10 

.05 

•  17 

.40 

HIAWASSEE 

3.86 

.26 

1*20 

.25 

.03 

.54 

.35 

•  73 

•  08 

•  80 

•  18 

.44 

HOGGARDS  MILL 

■  67 

T 

■  15 

.03 

.07 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

.05 

•  07  T 

T 

•  12 

.03 

.14 

T 

T  T 

JASPER 

5.75 

•  27 

.64 

.42 

.14 

1.40 

1.75 

•  37 

.76 

J0NES80R0 

3.14 

•  38 

.40 

•  65 

•  10 

•  10 

.76 

.75 

KENS I NGTON 

4*96 

.03 

•  53 

.04 

.23 

1.20 

.76 

.43 

.36 

.24 

•  73 

.13 

.26 

KINGSTON 

4*66 

.27 

T 

.27 

.95 

.32 

.39 

.78 

1.15 

.31 

•  22 

LAFAYETTE 

4.00 

1.90 

.25 

1.50 

•  35 

LA  GRANGE 

4.48 

.02 

.02 

.65 

.15 

1.11 

.02 

•  10 

■  56 

.77 

1*08 

LEX  I NGTON 

2.99 

T 

T 

.10 

.55 

.10 

.40 

•  40 

■  65 

.79 

L I NCOLNTON 

2.97 

.13 

.67 

.40 

.08 

.10 

.27 

■  26 

.36 

•  70 

LITTLE  H IGHTOWER 

3.56 

•  30 

• 

.37 

» 

.50 

.37 

.57 

• 

•  89 

.23 

•  35 

LOUISVILLE 

2.34 

.52 

•  05 

1.59 

.18 

LUMBER  CITY 

.36 

.02 

.06 

.07 

•  21 

LUMPK in  a  ENE 

2.25 

.14 

.16 

1.12 

•  19 

•  04 

•  60 

MACON  W6  AIRPORT 

2.31 

T 

•  08 

T 

.64 

.07 

.08 

■  20 

1.24 

MAYSVILLE 

2.91 

T 

T 

T 

.09 

.55 

.12 

T 

T 

.74 

•  26 

•  29 

.45 

.41 

METTER 

.28 

.20 

T 

.02 

T 

T 

T 

.06 

T 

MIOVILLE 

1.59 

.35 

.20 

•  71 

.33 

MILLEOGEVILLE 

4.90 

T 

•  02 

1.70 

.40 

•  12 

.67 

.96 

.83 

MILLEN 

1.68 

.50 

T 

.27 

T 

.16 

.05 

T 

■  06 

.64 

MONTEZUMA  1  NE 

2.52 

.06 

•  17 

■  05 

.15 

.  18 

.05 

•  67 

■  59 

•  60 

MONTI  CELLO 

3.38 

■  30 

.52 

■  55 

.52 

.22 

•  48 

.79 

MORGAN 

•  78 

•  23 

.11 

.44 

MOULTRIE  2  ESE 

•  36 

•  02 

.07 

.10 

.10 

.05 

.02 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

.37 

.20 

.07 

■  04 

.06 

NEEL  GAP 

3.38 

.02 

•  35 

.03 

.27 

.37 

.  25 

.04 

•  32 

•  08 

■  02 

U05 

■  20 

.29 

NEWNAN 

3.75 

•  06 

.30 

.49 

.57 

.23 

•  16 

■  42 

.84 

.66 

NOONTOOTLA  CREEK 

4.91 

.25 

.  14 

.70 

.32 

•  11 

.92 

.20 

1^72 

•  55 

NORCROSS  4  N 

3.92 

•  10 

.16 

.42 

.25 

.53 

•  04 

.36 

•  01 

1^15 

•  46 

.42 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

Table  3-Continued  November  1955 


Station 

•a 

Day  of  month 

112  3 

1 

4      5  6 

1  1 

7  1 

T 
1 

9 

 r 

10 

— r 

1 

12 

13  1 

T 

14 

1 

15 

16  1 
 ^ 

17  1  18 

19  1 

20  1  21 

 !  

22  1  23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  I  29  1  30 

31 

NOTTELY  DAH 

.05 

«36 



•03 

•  12 

T 

•  02 

■  28 

•  44 

•  47 

•  15 

l»01 

•  19 

•  30 

OU I TMAN 

•  10 

■  10 

•  09 

RESACA 

.03 

•  38 

.05 

.43 

•  31 

.57 

•  25 

•  33 

•  16 

la34 

.15 

■  34 

RINGGOLD 

T 

.31 

.42 

•  05 

.73 

.•04 

•  40 

•  47 

•  56 

.66 

■  20 

RISING  FAWN 

5.61 

.01 

•  40 

•  06 

•  IB 

•  ai 

1.40 

*02 

.45 

•  50 

•  60 

•  64 

•  14 

■  40 

T 

•  27 

•  10 

•  33 

•  65 

•  33 

•  16 

•  78 

1.6( 

•  20 

.23 

ROME         A  I RPORT  R 

5*20 

•  11 

.21 

.56 

T 

•  65 

.57 

T 

•  20 

.43 

2^13 

T 

.34 

SANOERSVILLE  4  SE 

2.67 

•  02 

.65 

T 

i02 

•  20 

1.25 

•  17 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

•  89 

.02 

.31 

•  19 

•  01 

T 

T  T 

•  01 

•  01 

•  27 

•  01 

T 

SAVANNAh  MB  AP  R 

*9b 

.63 

T 

T 

•  30 

.02 

T 

SAVANNAH  REACH  ?  N 

1.00 

.40 

SPARTA  2  NNM 

3.90 

.03 

•  63 

.44 

•  15 

•  45 

1.71 

•  40 

STANLEY  GAP 

4*21 

.12 

•  25 

.01 

•  16 

.01 

.60 

.64 

•  43 

.37 

•  35 

•  77 

•  50 

SUCMES 

4*40 

•  36 

SUMHERVl LLE 

4>61 

T 

•  SI 

.26 

•  19 

T 

.26 

.81 

•  37 

.26 

■  32 

1.16 

T 

.45 

SWA 1 NSBORO 

•  35 

T 

■  03 

•  40 

SWEET  GUM 

4*10 

.Oi> 

•  31 

•02 

.18 

.15 

.57 

•  36 

.56 

•  39 

■  16 

U02 

.07 

.27 

TALBOTTON 

3.37 

.07 

•  75 

•  20 

•  25 

.65 

1.25 

TALLAPOOSA  2  NNH 

3.31 

•  27 

.17 

•  24 

•  40 

T  .34 

1  .64 

•  29 

TAYLORSV  ILLE 

.27 

•  24 

T 

•  00 

•  82 

TMOMASTON  2  S 

_ 

.05 

•  10 

•  25 

3.02 

.07 

TMOMASV I LLE 

•  06 

.10 

•  41 

•  08 

.06 

.13 

TIF  TON  2  N 

•  58 

.05 

•  04 

•  03 

•  08 

•  38 

TITUS 

3.75 

*09 

.28 

.15 

•  28 

.01 

•  18 

.53 

•  28 

•  01 

•  23 

•  71 

.20 

•  35 

TOCCOA 

3.19 

.05 

•  60 

•  09 

.03 

•  01 

•  01 

.77 

•  09 

•  63 

•  32 

.39 

TRAY  MOUNTAIN 

3,33 

*02 

.35 

•  01 

■  26 

•  25 

.25 

•  03 

.50 

•  06 

•  02 

■  30 

.38 

TUNNEL  HILL 

.03 

.37 

•  48 

•  47 

.87 

.20 

.20 

•  01 

.42 

VALOOSTA  4  NW 

•  35 

T 

•  38 

.08 

•  36 

•  07 

WAL1."SKA 

4.31 

.22 

•  27 

•  54 

.42 

.20 

•  73 

1.14 

.53 

■  26 

warrenton 

3.39 

.03 

•  26 

.67 

.10 

.14 

•  42 

1^20 

•  59 

WASHINGTON  2  5SM 

2,22 

T 

T 

.03 

.43 

•  32 

.08 

■  23 

•  30 

.22 

■  52 

WAYCROSS 

»51 

•  22 

.01 

.11 

•  07 

T 

.03 

•09 

•  02 

T 

WAYNES0ORO  2  NE 

2.57 

•  01 

.44 

.07 

•  08 

•  03 

■  02 

1.60 

.23 

WEST  POINT 

4*38 

.10 

T 

.80 

•  05 

■  32 

•  04 

•  12 

1.20 

1.75 

WOODBURY 

.01 

T 

•  39 

.55 

.54 

T 

•  17 

1.10 

U65 

WOODRUFF  DAM 

.72 

•  25 

•  23 

T 

.07 

T 

T 

•  01 

.06 

•  10 

WOODSTOCK 

3.56 

•  09 

.07 

.21 

.18 

.48 

.11 

•  06 

•  63 

.52 

.29 

V0UN6  HARRIS 

3.68 

.13 

•  29 

.05 

.20 

•  03 

■  19 

.52 

•  38 

•  40 

.06 

.80 

•  17 

.40 

■  06 
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DAILY  TEMPERATURES 


eEORQIA 
NOVEMBER  19S5 


Day  Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

67 

72 

74 

70 

60 

68 

74 

60 

68 

63 

53 

69 

77 

83 

85 

84 

83 

72 

30 

32 

35 

31 

29 

30 

35 

43 

39 

42 

43 

37 

42 

53 

55 

56 

55 

33 

67 

71 

75 

69 

63 

68 

74 

65 

68 

64 

57 

70 

80 

85 

84 

85 

82 

70 

30 

33 

36 

34 

26 

28 

31 

45 

40 

39 

39 

37 

43 

51 

57 

61 

61 

33 

73 

75 

69 

63 

69 

75 

61 

70 

65 

57 

70 

80 

63 

87 

85 

84 

74 

75 

33 

36 

49 

32 

32 

33 

48 

48 

43 

48 

39 

42 

59 

62 

58 

62 

52 

35 

62 

71 

73 

52 

53 

63 

67 

62 

58 

52 

45 

74 

80 

71 

79 

78 

77 

50 

33 

39 

44 

30 

30 

33 

49 

30 

29 

33 

35 

38 

47 

59 

54 

55 

31 

29 

70 

74 

69 

61 

67 

72 

69 

68 

66 

61 

68 

78 

83 

84 

84 

83 

71 

73 

30 

32 

46 

33 

29 

3  1 

40 

44 

41 

50 

42 

36 

50 

56 

55 

60 

45 

71 

75 

67 

63 

67 

76 

64 

68 

65 

59 

67 

78 

77 

84 

63 

83 

77 

70 

3U 

33 

34 

30 

30 

36 

48 

42 

42 

47 

40 

45 

47 

62 

58 

62 

47 

35 

72 

72 

62 

61 

63 

73 

69 

65 

59 

52 

65 

75 

66 

82 

78 

78 

71 

62 

33 

37 

40 

31 

31 

36 

51 

40 

31 

40 

36 

41 

56 

60 

55 

59 

39 

30 

58 

36 

37 

38 

29 

31 

33 

48 

43 

37 

35 

40 

41 

53 

56 

55 

57 

39 

30 

70 

70 

60 

60 

63 

71 

66 

63 

57 

46 

63 

73 

66 

80 

76 

78 

63 

60 

33 

37 

35 

27 

31 

37 

39 

38 

30 

40 

38 

39 

56 

60 

59 

56 

32 

70 

71 

59 

55 

63 

70 

63 

60 

58 

50 

65 

75 

65 

80 

76 

76 

53 

61 

38 

43 

37 

33 

35 

39 

44 

40 

33 

42 

40 

43 

58 

61 

58 

50 

34 

33 

70 

72 

70 

59 

63 

73 

63 

68 

63 

50 

66 

76 

80 

82 

84 

80 

71 

65 

28 

30 

38 

30 

29 

30 

42 

35 

40 

43 

38 

34 

48 

56 

53 

39 

33 

72 

71 

71 

61 

65 

74 

64 

69 

63 

53 

66 

75 

61 

82 

64 

60 

72 

65 

33 

36 

43 

34 

33 

34 

44 

39 

38 

42 

41 

38 

50 

57 

55 

58 

54 

40 

73 

78 

73 

65 

70 

76 

75 

70 

64 

60 

73 

83 

83 

87 

86 

66 

70 

74 

31 

35 

50 

33 

28 

30 

45 

43 

52 

52 

37 

44 

64 

54 

63 

64 

59 

34 

69 

74 

72 

68 

65 

70 

72 

64 

63 

73 

69 

75 

82 

64 

65 

63 

71 

72 

^0 

44 

54 

40 

38 

44 

48 

50 

49 

53 

47 

47 

47 

48 

47 

60 

45 

62 

58 

71 

70 

49 

50 

62 

65 

58 

57 

60 

44 

64 

72 

67 

69 

70 

76 

48 

23 

25 

31 

23 

19 

22 

26 

20 

19 

20 

26 

27 

36 

53 

53 

54 

27 

20 

70 

75 

67 

59 

65 

73 

60 

67 

64 

57 

69 

60 

83 

83 

84 

83 

73 

70 

36 

38 

54 

33 

35 

37 

51 

47 

43 

48 

37 

45 

62 

64 

63 

65 

36 

72 

75 

70 

69 

65 

74 

70 

64 

64 

61 

67 

75 

63 

79 

86 

80 

77 

71 

33 

35 

42 

36 

33 

36 

44 

46 

42 

47 

43 

36 

50 

58 

56 

60 

59 

40 

72 

76 

76 

71 

66 

72 

72 

65 

63 

78 

71 

78 

81 

84 

86 

84 

78 

72 

'.2 

46 

46 

40 

40 

47 

51 

50 

51 

55 

51 

50 

57 

58 

60 

61 

60 

45 

70 

72 

75 

62 

64 

69 

70 

61 

63 

80 

68 

73 

76 

85 

78 

61 

72 

71 

41 

44 

52 

39 

39 

42 

48 

50 

51 

52 

48 

46 

53 

60 

60 

63 

49 

43 

69 

75 

68 

62 

65 

73 

67 

67 

61 

58 

70 

79 

82 

63 

84 

83 

76 

72 

36 

39 

53 

34 

33 

35 

48 

48 

45 

49 

40 

46 

63 

59 

61 

64 

53 

39 

72 

74 

68 

54 

68 

68 

65 

60 

59 

52 

64 

76 

69 

74 

76 

76 

66 

62 

31 

31 

30 

28 

28 

30 

29 

25 

30 

34 

30 

35 

52 

54 

51 

45 

29 

30 

72 

75 

70 

64 

60 

72 

75 

70 

68 

62 

79 

80 

66 

68 

85 

85 

76 

73 

34 

40 

53 

34 

30 

34 

35 

43 

40 

50 

48 

55 

62 

67 

60 

53 

34 

30 

70 

74 

70 

66 

65 

71 

66 

62 

61 

64 

69 

75 

82 

63 

83 

82 

75 

67 

33 

35 

47 

38 

33 

37 

45 

46 

43 

51 

44 

39 

53 

58 

57 

60 

61 

41 

65 

72 

74 

65 

61 

63 

75 

70 

66 

60 

47 

65 

75 

66 

81 

81 

79 

67 

24 

27 

30 

22 

24 

26 

31 

27 

27 

27 

30 

30 

30 

50 

50 

48 

43 

26 

72 

72 

62 

54 

63 

70 

64 

60 

55 

52 

65 

76 

66 

80 

76 

76 

73 

63 

28 

33 

44 

31 

28 

29 

50 

28 

29 

39 

30 

38 

56 

57 

49 

60 

31 

29 

74 

74 

73 

54 

65 

69 

63 

61 

58 

54 

66 

76 

76 

79 

80 

79 

75 

62 

30 

39 

44 

28 

28 

30 

49 

26 

29 

41 

31 

45 

52 

60 

55 

60 

32 

28 

74 

75 

64 

56 

69 

61 

57 

57 

50 

66 

79 

71 

81 

81 

79 

63 

60 

28 

35 

44 

26 

25 

52 

25 

27 

38 

31 

42 

61 

58 

55 

54 

26 

32 

71 

74 

55 

59 

65 

69 

63 

64 

60 

44 

66 

74 

70 

74 

75 

77 

65 

63 

30 

37 

39 

30 

30 

32 

46 

28 

31 

37 

33 

34 

47 

53 

51 

55 

33 

29 

72 

74 

60 

59 

66 

73 

65 

64 

64 

56 

67 

79 

75 

81 

80 

63 

59 

69 

31 

34 

40 

29 

32 

33 

48 

32 

39 

45 

35 

40 

55 

59 

55 

56 

42 

30 

71 

73 

73 

62 

66 

75 

65 

68 

65 

57 

69 

78 

82 

83 

83 

83 

77 

73 

33 

40 

39 

33 

32 

34 

50 

41 

43 

47 

42 

45 

59 

63 

60 

61 

51 

34 

68 

68 

55 

58 

58 

67' 

63 

60 

56 

47 

60 

70 

66 

75 

73 

72 

69 

56 

30 

35 

42 

25 

27 

27 

46 

29 

27 

38 

33 

35 

44 

52 

57 

54 

38 

28 

72 

72 

60 

61 

65 

73 

68 

65 

60 

48 

66 

76 

65 

82 

78 

78 

72 

62 

30 

35 

47 

30 

30 

31 

48 

35 

31 

41 

35 

35 

53 

57 

54 

58 

37 

29 

71 

74 

69 

60 

67 

75 

70 

66 

67 

61 

69 

80 

82 

84 

65 

63 

79 

72 

39 

41 

55 

33 

35 

41 

52 

44 

43 

47 

40 

47 

62 

65 

63 

64 

49 

36 

70 

70 

64 

55 

62 

66 

61 

58 

58 

49 

59 

71 

66 

71 

72 

74 

67 

59 

31 

36 

43 

29 

34 

33 

47 

26 

29 

38 

33 

36 

57 

56 

56 

57 

33 

29 

64 

71 

79 

51 

51 

62  1 

66 

61 

57 

59 

46 

64  1 

76 

65 

67 

74 

76 

49 

30 

43 

43 

28 

29 

32 

44 

26 

29 

36 

36 

41  j 

57 

60 

57 

61 

30 

31 

70 

67  i 

80 

79 

78 

36 

34 

42 

36 

36 

35 

36 

36 

43 

43 

43 

43 

42 

43 

■•5 

62 

53 

62 

71 

71 

68 

62 

66 

74 

65 

68 

63 

52 

68 

76 

80 

84 

83 

61 

68 

69 

31 

34 

45 

32 

30 

32 

45 

42 

43 

46 

41 

38 

51 

56 

57 

58 

52 

33 

69 

72 

68 

62 

62 

72 

64 

66 

64 

56 

62 

75 

83 

82 

81 

81 

78 

70 

37 

44 

58 

36 

34 

38 

50 

34 

32 

47 

43 

45 

54 

61 

59 

59     46  35 

63 

71 

72 

57 

57 

65 

72 

66 

62 

60 

57 

65 

76 

70 

60 

77 

79     55  ( 

35 

42 

49 

31 

31 

36 

30 

38 

32 

41 

39 

45 

60 

60 

60 

62 

35  31 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA   CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  EN6 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  A6R I 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRID6E 

BLACKBEARD  ISLAND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BROOKLET  1  w 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AP 

CAIRO   2  NNW 

CALHOUN   EXP  STATION 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 

CARLTON  BRIDGE 

CARROLLTON 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

CLAYTON 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 


OAHLONEGA 


EXPERIMENT 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


71 
29  28 


70  62 

32  26 


69     62  71 

56     33  32 


60     61  56 

32     29  30 


63 
30 


67  60  70 
55     30  37 


57  73 
29  34 


57     55  72 

42     38  35 


57  73 

29  30 


62  70 

32  35 


65  69 
32  33 


70  72 
36  42 


66  72 

33  34 

60  67 
30  31 

70  78 

35  44 

61  70 

34  33 

60  57 

26  26 

58  68 

28  26 

57  68 

30  26 

56  67 

27  26 

60 

25  30 


64     62  68 

42     34  31 


65  70 

31  32 


72 
34 

72  76  77 
30     38  40 

76  SO  73 
41 


74 

35 


51  64 
73  69 


79  77 

45  42 

65  63 

58  40 

64  64 

39  34 

77  65 

57  41 


72     66  68 

35     56  49 


68  65  62 
35     45  42 


59     57  71 

36     29  36 


55     56  68 


64  67  73 

47  29  34 

71  67 

57  34 

72 


52  55 
24  21 


70  66  67 

39  56  49 

71  67  59 

40  58  43 

74  78  71 

32  43  53 

73  76  72 

38  46  54 

78  82  76 

42  58  65 

72  7< 

38  6< 

67  7: 


70  63  66 

52  37  42 

53  61  62 
43  32  36 

61  62  59 

43  34  33 

52  59  59 

41  31  37 

54  58  59 

44  35  39 

56  60  64 

44  37  34 


69     67  46 

39     23  18 


45  50 
22  24 


34  16  20 

69  45  51 

39  23  22 

66  63  60 

46  19  23 

52  41  48 

35  16  21 


37  45 

16  19 

39  46 

18  19 

38  44 

17  21 


77     81  72 


77  81  74 
36     48  63 


74  80  78 
48     46  48 


72     79  74 

46     57  69 


76     80  74 

42     57  52 


83     76  82 


74  79  74 

39  60  60 

72  73  70 

28  28  48 

70  66  66 


60  62  65 

44  41  39 

79  71  68 

58  42  38 

60  69  70 

49  46  50 

60  52  56 

38  30  26 

64  63  66 
56  41  43 

67  66  70 

51  46  35 

81  78 

61  50 

81  66 

62  49 

77  73 

58  44 

52  60 

42  35 

62  83 

65  55 

72  69 

58  47 

70  45  59 

43  36  30 


30     21  18 


46  48 
22  25 


66  53 
23  19 


63  50 
28  29 


36  32 
10  11 


60  44  60 
40     22  25 


52  46 
24  26 


65  52 

29  30 


47  51 

29  29 


55  71 

25  30 

58  71 

29  30 

61  71 

34  36 

55  69 

28  30 

46  54 

30  26 

70  72 

28  27 

60  72 

30  32 

72  70 

32  35 

69  58 

29  33 


73  71  71 

32  60  40 

73  67  67 
31  57  40 

75  60  65 

31  48  46 

74  74  66 

36  61  54 

71  77  72 

41  65  60 

66  63  62 
36  54  46 

73  67  66 

32  55  47 

76  78  74 

44  66  59 

67  63  62 

33  55  43 

63  67  69 

29  51  40 

73  76  75 

2  8  36  42 

7  71 

6  59 

7  72 
43  50  49 

69  73  68 

45  45  46 


53  60 

44  33 

52  5b 

43  30 

50  58 

44  28 

50  60 

39  35 

57  63 

50  38 

69  67 

53  38 

58  62 

40  30 

54  62 
44  33 

66  65 

55  48 

57  58 

41  34 


64     46  50 

46     24  24 

57     40  41 

15  15 

50  50 

24  22 

56  50 

26  26 

62  42 

14  12 

47  43 

16  16 

39  42 

15  15 

37  42 

15  14 

42  43 

12  16 

53     44  48 

28     21  25 

49  50 

21  24 

37  47 

14  17 


52     35  35 

35     19  22 

45  46 

21  26 

45  44 

16  20 


55  47  55 

41  32  33 

73  75 

41  43 

62  64  66 

47  39  36 

65  76  73 

50  33  39 

64  48  62 

45  34  43 


35  36 

12  18 

67  51 

32  22 

45  47 

21  23 

50  46 

22  26 

44  41 

18  22 


63.1 
35  al 

66  (l 
39>6 

69i6 
43i2 

61.0 

35  13 

63.9 

36  lO 

69>9 
46 

61  •? 

36 

59.7 
36.5 

70.9 
40.6 

67.9 
41.1 

69.6 
'43.2 

63.8 
I  39.7 
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Table  5  -  Continusd 


GRIFFIN 
MARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HOGOARDS  MILL 
JASPER 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN   4  ENE 
MACON  WB  AIRPORT 
METTER 

MILLEDGEVILLE 
MILLEN 
MONT  I  CELLO 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 


ROME 

ROME   MB  AIRPORT 

SANDERSVILLE  4  SE 

SAVANNAH  USDA   PL   GARDEN . 

SAVANNAH  HB  AP 

SAVANNAH  BEACH   2  N 
SHAINSBORO 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 
THOMASTON   2  S 
THOMASVILLE 
riFTON   2  N 


FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON   9  SW 

FORSYTH    1  S 

FT  VALLEY  2  E 
GAINESVILLE 
GLENNVILLE 
GREENSBORO 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


69  71 
47  42 


69  73 
30  31 


72  81 
40  46 


71  72 

30  35 


70  72 
32  37 


72  74 
33  39 


69  72 
34  36 


72  73 
30  34 


73  73 
40  46 


73  74 
34      3  7 


64  71 
37  38 

64  71 

29  34 

65  72 

36  39 

66  75 

33  33 

65  75 

32  34 

66  66 

30  35 

64  71 

33  37 

64  73 

31  33 

66  73 

35  41 


DAILY  TEMPERATURES 

  Day  Ol  MonUi 


GEORGIA 
NOVEMBER  1955 


31 

67     62     63  75 

48  I   29     31  32 


73     75  69 


MIN,    29  33 
MAX  I   71     74     70  62 


MIN 

32 

35 

43 

MAX 

72 

71 

76 

MIN 

36 

43 

34 

MAX 

73 

74 

62 

56 

34 

MAX 

72 

72 

64 

MIN 

31 

35 

48 

MAX 

71 

72 

72 

MIN 

32 

34 

44 

MAX 

66 

71 

MIN 

32 

33 

MAX 

73 

74 

MIN 

42 

38 

MAX 

72 

72 

64 

MIN 

32 

36 

40 

MAX 

68 

71 

70 

MIN 

34 

37 

47 

MAX 

66 

72 

71 

MIN 

29 

29 

32 

MAX 

72 

75 

74 

MIN 

MAX 

72 

72 

60 

MIN 

26 

30 

40 

MAX 

71 

78 

70 

MIN 

30 

34 

30 

MAX 

70 

76 

69 

MIN 

38 

44 

47 

MAX 

74 

75 

61 

MIN 

36 

40 

46 

MAX 

MIN 

MAX 

77 

78 

68 

MIN 

30 

38 

44 

MAX 

74 

74 

58 

MIN 

29 

36 

33 

56 
27 

56 
30 

61 
31 

72 
34 

73 
32 

63 
32 

66 
35 

65 
30 

69 

32 

60 

25 

64 

28 

62 
36 

54 
30 


65  75 
28  29 

66  72 

30     31  I 

64  67  I 

28  38 

63  67 
30  52 

65  74 

29  34 

65  74 
32  33 

61  65 

30  32 

83  78  ■ 
32     33  1 

65  75  j 
32  33 

63  71 
34  36 

60  64 

28  29 

66  75 

30  32 

64  73 
25  28 

69  74 

29  31 

67  74 
37  41 

56  73 

31  37 


66  65 
50  46 

69  64 
42  44 

70  68 
49  45 

67  66 
49  35 

64  69 
49  38 

65  61 

49  29 

66  63 
45  48 

71  67 

50  30 

67  64 

51  40 

71  67 

50  35 

68  69 
42  43 

63  69 

46  45 

63  59 
24  26 

62  49 

32  38 

65  62 

51  33 

63  67 

47  38 

73  62 

38  45 

73  64 
49  40 


66  76 
43  43 


67  73 
45  36 


81  81 

59  64 

80  82 

49  56 


53     58  57 


60 
40 

58 
38 

59 
33 

61 
31 

63  [  55 
41  45 
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81  80 
54  61 


82  SI 
59  61 


69  65 

57  33 

71  69 

63  33 

74  69 

66  36 


66 

66 

77 

65 

1  64 

56 

7: 

42 

36 

39 

50 

61 

57 

60 

49 

33 

60 

29 

51 

67 

77 

73 

84 

80 

61 

■44 

40 

39 

56 

61 

57 

62 

39 

33 

39 

29 

34 

48 

65 

72 

64 

74 

76 

73 

70 

59 

53 

59 

72 

38 

35 

38 

57 

59 

57 

57 

36 

30 

39 

26 

32 

59 

67 

73 

81 

80 

82 

81 

72 

71 

71 

61 

70 

49 

45 

41 

51 

58 

57 

69 

59 

41 

54 

33 

35 

55 

64 

75 

69 

81 

83 

80 

76 

63 

61 

57 

70 

41 

41 

37 

54 

58 

57 

61 

42 

32 

45 

27 

32 

51 

66 

76 

70 

81 

77 

80 

62 

66 

60 

60 

71 

42 

41 

46 

59 

61 

62 

62 

35 

34 

46 

30 

39 

55 

64 

75 

69 

60 

82 

78 

74 

61 

61 

56 

75 

38 

38 

38 

52 

60 

56 

66 

41 

33 

38 

27 

39 

58 

69 

72 

77 

86 

84 

82 

76 

71 

70 

64 

72 

46 

40 

35 

51 

57 

55 

59 

50 

32 

51 

29 

29 

58 

70 

82 

83 

85 

84 

84 

68 

75 

71 

62 

72 

41      36  44 


64 
41  '  46 


56  65 
29  27 


54  64 
29  28 


66  66 

45  46 

74  65 

29  35 

62  71 

44  41 

67  65 

46  28 

62  70 

43  40 

66  66 

52  50 


66  63 
50  35 


65  75 

39  46 

65  73 
38  54 

66  78 
37  44 

67  75 
41  36 

55  68 

41  36 

66  76 

40  46 

67  76 
44  41 

66  74 

44  39 


69  78 

40  36 

69  76  j 

31  34 

69  80 

34  40 

71  80 

43  47 

63  80 

36  44 


66     62     59  I  63    40     32     45  32 


MAX 

71 

73 

67 

65 

65 

73 

62 

67 

62 

MIN 

30 

32 

42 

31 

30 

32 

48 

39 

43 

MAX 

70 

74 

73 

65 

67 

73 

65 

59 

67 

MIN 

28 

30 

42 

32 

27 

30 

39 

42 

38 

MAX 

69 

74 

71 

60 

64 

72 

65 

59 

64 

MIN 

34 

37 

48 

37 

33 

36 

44 

46 

42 

MAX 

64 

75 

72 

65 

66 

69 

68 

69 

70 

MIN 

MAX 

70 

71 

69 

66 

62 

68 

64 

MIN 

36 

37 

35 

44 

43 

MAX 

72 

74 

70 

70 

65 

66 

71 

64 

60 

MIN 

32 

35 

35 

32 

32 

35 

35 

35 

36 

MAX 

73 

72 

62 

55 

65 

72 

62 

58 

55 

MIN 

25 

30 

42 

25 

22 

27 

48 

23 

29 

MAX 

74 

74 

69 

62 

68 

75 

68 

68 

66 

MIN 

28 

33 

43 

31 

33 

29 

46 

36 

34 

MAX 

72 

78 

70 

61 

67 

76 

68 

69 

64 

MIN  ; 

33 

35 

43 

35 

39 

^' 

46 

47 

45 

MAX 

66 

71 

74 

68 

62 

66 

73 

61 

68 

MIN 

37 

39 

48 

33 

34 

36 

45 

46 

44 

69  60 

<     32  38 

•    66  76 

33  37 

66  73 
40  36 

69  77 

42  35 

68  74 

46  39 

67  72 
55  47 

67  76 

44  40 

64  77 

39  39 

65  77 
27  40 

65  .77 

33  37 

71  82 

40  43 

54  69 

40  42 


78  72 

52  53 

66  70 

59  61 

71  78 

59  61 

82  85 

50  54 

77  83 
47  56 

78  79 

60  63 

73  83 

56  63 

80  61 

50  53 


82  83 
59  59 


76  83 
50  54 


82  87 
59  62 


85  84 
61  64 


67  81 
64  59 


75  I  77  55 
30  25 


75  66 
45  30 


80  77 

61  35 


80  74 

57  52 


83  81 
55  58 


79  79 
63  45 


&i  64 
64  41 


54  66 
27  30 


61  59 

48  28 

66  58 

51  29 

72  72 

34  35 

65  66 

35  32 

66  60 

41  33 

68  60 

53  34 


70  82 

55  58 

64  80  77 

54  58  54 

76  82 

60  60 


82  85 
46  65 


82  82 
49  60 


76  83 
62 


81  83 
44  58 


77  82 
60  60 


72  76 
57  57 


78  82 
55  55 


65  85 
53  53 


80  83 
56  63 


2  79 

81 

63 

65 

64 

63 

3  54 

47 

29 

29 

30 

29 

6  1  80 

75 

69 

67 

61 

74 

5  57 

56 

35 

52 

29 

30 

7  81 

75 

65 

61 

57 

70 

!  56 

39 

26 

40 

28 

28 

i  64 

79 

73 

71 

66 

71 

r  64 

51 

31 

58 

30 

39 

>  84 

77 

75 

70 

63 

72 

63 

48 

40 

60 

36 

39 

78 

72 

64 

58 

60 

67 

62 

33 

30 

45 

28 

33 

75 

67 

74 

56 

35 

34 

81 

58 

65 

58 

58 

68 

58 

33 

30 

45 

30 

28 

78 

52 

62 

53 

57 

67 

43 

32 

31 

36 

30 

27 

79 

73 

65 

65 

59 

72 

57 

47 

35 

53 

30 

34 

61 

74 

67 

72 

65 

70 

59 

63 

33 

44 

29 

26 

81 

73 

65 

72 

60 

69 

60 

46 

42 

46 

32 

33 

81 

78 

74 

75 

70 

70 

69 

40 

80 

75 

67 

67 

69 

71 

61 

40 

38 

32 

36 

84 

64 

69 

60 

55 

60  I 

59 

40 

32 

61 

32 

31 

77 

66 

57 

64 

66 

65 

6? 

30 

25 

25 

25 

26 

82 

78 

70 

70 

64 

63 

54 

38 

33 

36 

31 

28 

84 

71 

71 

70 

63 

74 

63 

50 

35 

57 

33 

31 

85 

83 

68 

74 

69 

61 

62 

55 

37 

41 

33 

36 

81 

72 

70 

72 

69 

61 

53 

59 

50 

69 

1  ""^ 

43 

46 

26 

25 

35 

70 

65 

60 

60 

65 

62 

39 

44 

64.6 

42 

40 

44 

34 

33 

j  29 

16 

18 

36  .6 

69 

57 

47 

59 

63 

42 

38 

43 

61,4 

53 

40 

39 

32 

30 

21 

14 

19 

[  34.2 

76 

68 

56 

63 

64 

60 

44 

47 

66.7 

49 

56 

44 

31 

35 

43 

20 

21 

40.2 

60 

75 

72 

64 

70 

71 

65 

53 

70.8 

43 

59 

55 

46 

31 

60 

25 

21 

40.5 

79 

77 

69 

63 

69 

71 

47 

49 

69.2 

52 

59 

57 

44 

36 

40 

25 

25 

43.0 

75 

75 

69 

70 

67 

71 

66 

61 

71,4 

63 

52 

59 

20 

29 

78 

72 

64 

67 

66 

63 

49 

49 

68.5 

48 

61 

45 

38 

37 

23 

25 

41,9 

74 

74 

66 

54 

61 

62 

51 

48 

67,0 

61 

61 

50 

36 

36 

42 

19 

23 

40,5 

67 

60 

65 

57 

57 

55 

38 

42 

63,0 

61 

42 

40 

27 

32 

30 

15 

15 

34,1 

71 

69 

61 

68 

70 

60 

43 

51 

68,4 

50 

48 

48 

35 

36 

31 

11 

24 

S7.4 

78 

74 

80 

67 

69 

65 

50 

53 

71.2 

41 

48 

62 

43 

39  1 

50 

26 

22 

42,7 

75 

78 

71 

72 

62 

69 

63 

44 

69,5 

45 

56 

55 

41 

43 

48 

23 

24 

43,6 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5  ■  Continued  

Day  Of  Month  <  |  g. 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

'  '  

> 
< 

TOCCOA 

MAX 

70 

72 

60 

62 

63 

72 

67 

63 

56 

55 

63 

70 

79 

78 

78 

78 

59 

59 

55 

78 

74 

65 

65 

56 

56 

53  19 

MIN 

33 

39 

49 

32 

31 

34 

39 

39 

32 

39 

36 

36 

55 

68 

57 

58 

38 

30 

38 

28 

38 

42 

63 

48 

41 

29 

34 

33 

19 

20 

38>6 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 

73 

77 

76 

63 

69 

75 

71 

64 

65 

64 

71 

81 

85 

86 

86 

84 

72 

77 

71 

62 

72 

77 

80 

74 

81 

72 

73 

70 

MIN 

30 

34 

45 

34 

27 

29 

42 

49 

46 

47 

40 

38 

49 

55 

58 

64 

61 

32 

57 

33 

28 

37 

42 

55 

58 

44 

38 

56 

24 

19 

42  14 

WARRENTON 

MAX 

70 

70 

65 

60 

61 

72 

65 

67 

65 

53 

66 

74 

72 

80 

80 

70 

62 

61 

58 

61 

70 

71 

59 

52 

60 

52 

58 

54 

46 

64  9 

MIN 

36 

35 

45 

39 

32 

32 

47 

32 

36 

42 

40 

37 

50 

69 

58 

48 

44 

41 

49 

31 

37 

48 

43 

43 

40 

38 

41 

39 

20 

40  18 

WASHINGTON   2  SSW 

MAX 

64 

72 

67 

65 

58 

65 

73 

65 

60 

46 

48 

66 

75 

70 

80 

81 

80 

64 

64 

54 

56 

71 

72 

70 

57 

45 

50 

55 

53 

42 

63  •  5 

MIN 

22 

22 

28 

21 

22 

22 

25 

21 

38 

34 

30 

28 

28 

48 

48 

48 

47 

24 

36 

23 

23 

24 

28 

50 

42 

34 

28 

30 

18 

13 

30,2 

WAYCROSS 

MAX 

70 

75 

72 

62 

67 

70 

70 

59 

64 

73 

70 

79 

84 

83 

84 

82 

73 

76 

73 

64 

71 

74 

80 

73 

7B 

66 

73 

70 

55 

51 

71.4 

MIN 

35 

36 

48 

35 

33 

34 

43 

49 

47 

51 

45 

40 

51 

58 

55 

61 

53 

35 

55 

34 

32 

39 

46 

59 

59 

49 

39 

56 

25 

24 

44 .  3 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

71 

72 

72 

71 

64 

72 

73 

61 

63 

55 

66 

76 

81 

81 

84 

79 

76 

65 

64 

61 

71 

74 

78 

70 

65 

60 

66 

51 

48 

48 

68  >  3 

MIN 

30 

33 

39 

32 

32 

32 

32 

39 

40 

30 

42 

35 

68 

48 

54 

45 

53 

36 

49 

31 

30 

36 

41 

56 

44 

41 

36 

36 

22 

22 

3Bi6 

WEST  POINT 

MAX 

72 

73 

60 

61 

67 

73 

67 

66 

63 

65 

67 

77 

69 

82 

80 

82 

78 

67 

63 

61 

72 

73 

70 

54 

50 

65 

56 

61 

44 

48 

66<9 

MIN 

30 

33 

46 

28 

29 

31 

52 

31 

33 

43 

35 

39 

55 

62 

55 

62 

38 

31 

50 

29 

30 

32 

51 

50 

46 

32 

34 

40 

18 

20 

39.2 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

78 

76 

68 

69 

74 

73 

67 

55 

60 

71 

81 

82 

84 

84 

84 

80 

59 

70 

70 

73 

79 

80 

79 

78 

69 

69 

61 

73.4 

MIN 

37 

42 

53 

47 

46 

50 

59 

43 

65 

61 

65 

66 

51 

41 

56 

39 

37 

52 

59 

66 

41 

38 

26 

29 

49.1 

GEORGIA 
NOVEMBER  1955 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"3  ^.  6 
0  0  > 
H  < 

AILEY 

EVAP 

.10 

.09 

.08 

.06 

.07 

.07 

.09 

.00 

.07 

.08 

.10 

.08 

.03 

.12 

.02 

.09 

.07 

.15 

.09 

.06 

.07 

.06 

WIHD 

16 

3 

4 

30 

20 

10 

11 

5 

9 

39 

11 

13 

5 

10 

22 

26 

32 

26 

35 

58 

18 

11 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.09 

.12 

.13 

.12 

.11 

.09 

.17 

.13 

.11 

.10 

.02 

.06 

♦ 

.16 

.06 

.14 

.07 

.06 

.13 

.15 

.09 

.05 

.09 

.08 

.03 

.07 

.03 

B2.64 

WIND 

52 

56 

58 

80 

56 

44 

32 

45 

60 

80 

50 

37 

51 

28 

44 

53 

91 

63 

80 

83 

31 

54 

60 

9 

107 

70 

55 

41 

93 

66 

1729 

ATHENS  COL  OF  AQHI 

EVAP 

.13 

.14 

.13 

.16 

.16 

.14 

.11 

.09 

.10 

.11 

.09 

.13 

.05 

.03 

.11 

.12 

.23 

.21 

.12 

.09 

.11 

.10 

.03 

.07 

.02 

.09 

.02 

.13 

.12 

.12 

3.26 

WIND 

18 

37 

52 

116 

52 

25 

62 

29 

38 

59 

20 

131 

44 

75 

55 

79 

136 

71 

109 

61 

77 

45 

28 

71 

41 

71 

37 

122 

196 

89 

2046 

EXPERIMEITT 

EVAP 

.14 

.14 

.22 

.14 

.13 

.09 

.18 

.13 

.14 

.14 

.02 

.08 

.09 

.01 

.15 

.11 

.24 

.16 

.15 

.13 

.08 

.10 

.05 

.06 

.14 

.07 

.07 

.09 

B3.48 

WIND 

43 

25 

112 

95 

70 

26 

52 

55 

59 

80 

47 

46 

72 

72 

SO 

113 

158 

82 

95 

122 

33 

38 

95 

97 

47 

80 

35 

66 

169 

89 

2253 

HOGGAROS  KILL 

EVAP 

.11 

.09 

.07 

.11 

.10 

.09 

.02 

.09 

.10 

.06 

.06 

.06 

.04 

.09 

.10 

.10 

.11 

.15 

.07 

.06 

.05 

.04 

.06 

.07 

.05 

.05 

.07 

.02 

.04 

.15 

2.28 

WIND 

9 

4 

3 

25 

16 

11 

4 

4 

10 

8 

14 

6 

5 

4 

6 

14 

26 

16 

6 

31 

5 

4 

3 

16 

4 

13 

9 

4 

37 

21 

338 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.11 

.10 

.16 

.09 

.09 

.14 

.10 

.05 

.03 

.09 

« 

.16 

.05 

.15 

.11 

.09 

.10 

.04 

* 

* 

.12 

.06 

82.40 

WIND 

29 

20 

55 

66 

49 

18 

31 

34 

42 

-  24 

24 

34 

13 

11 

33 

38 

113 

47 

44 

85 

29 

54 

50 

30 

19 

36 

86 

52 

B1249 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.11 

.10 

.08 

.08 

.07 

.00 

.08 

.03 

.10 

.00 

.03 

.08 

.11 

.11 

.12 

.18 

.06 

.12 

.07 

.06 

.06 

.07 

.05 

.08 

.06 

.04 

B2.25 

WIND 

11 

13 

2 

20 

23 

13 

7 

10 

17 

13 

21 

12 

13 

3 

6 

12 

49 

44 

27 

58 

7 

13 

7 

31 

22 

35 

13 

15 

44 

31 

592 

REPEREHCE  NOTES 

The  four  digit  Identification  numbera  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbera  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,   sucb  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  tines  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  la  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  'F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  In  miles 
average  of  65'  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  I,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  Id  Tables  3,   5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  M  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T,  WTR  EQUIV  In  Table  7  means  the  water, 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

-    No  record  in  Tables  3,   6,   7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 

♦  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

d)    Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the 
roof  of  a  building: 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall, 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Bourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Additional  information  regarding  the  rlimate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologist  at  Agricultural  Engineering  Building,  University  of 
Georgia ,  Athens ,  Ga . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondences  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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4 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No.  | 

County 

« 

■l 

Q 

-S 

J 
& 
Q 

Elevation 

Obeei- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

jTemp.  1 

0. 

1 

AB8EVILLE 

MILCOX 

9 

32  00 

63  18 

GEOHOe  W.  OOWY 

ADAIRSVILLE 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

8A 

HARVEY  C.  MOTT 

ADEL 

0093 

240 

6A 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

0090 

HONTGOMEhV 

250 

6A 

JAMES  A.  STACY 

2  3  5  6 

7 

ALAPAKA  EXO  STATION 

BERRIEN 

ROY  E .  HOLLAND 

ALBANY 

DOUGHERTY 

6 

31  35 

64  10 

FRANK  S.  ORTON 

ALLATOONA  DAM  2 

BARTOW 

5 

34  10 

84  44 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

196 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

AMERICUS  4  ENE 

0253 

4  76 

6P 

BLANCHE  S,  RHVNE 

2  3  5 

7 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

U  OF  GA  EXP  STA  NHS 

ATHENS 

CLARKE 

10 

33  58 

83  23 

PROF.  £.  S.  SELL 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRI 

CLARKE 

10 

33  55 

83  21 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

ATHENS  AIRPORT 

0433 

796 

HID 

8A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

04  31 

977 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R ICHMOND 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA 

RICf#40N0 

14 

33  28 

81  58 

FRANK  K,  MYERS 

ftAINBRlOGE 

DECATUR 

6 

30  55 

84  34 

8A 

SIDNEY  R.  MULLEN 

BALL  GROUND 

060) 

CHEROKEE 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

3 

BCAVERDAlE 

0746 

724 

HENRY  E .  WARWVCK 

3 

BELLVILLE 

HENRY  C,  HEARN 

BLACK6EAR0  ISLANO 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

61  13 

U.S. FISH  6  WLDF  SVC 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

7 

34  51 

63  56 

6A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

0979 

300 

7P 

7P 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5 

7 

Blue  ridge  resvr  dam 

1029 

1960 

3 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

BRASSTOWN  bald 

TOWNS 

7 

34  52 

83  49 

TVA-147 

BROOKLET  1  W 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

1340 

14 

5P 

5P 

D.  R.  ROBERTS 

2  3  9 

7 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1345 

14 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7  C 

BUENA  VISTA 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

BURT  CM  DAM 

RABUN 

14 

34  47 

63  33 

GUY  W.  RUCKER 

BUTLER 

TAYLOR 

6 

32  33 

84  14 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

BUTLER  CREEK 

1433 

hICHMONO 

118 

6A 

EDW IN  S , EPSTE IN ,  JR 

3 

CA 1 RO  2  NNW 

1463 

265 

6P 

J.  0.  BELCHER 

2  3  9 

7 

CALMOUN  EXP  STATION 

GORDON 

NW  GA .  EXP.  STATION 

CAMILLA 

MITCHELL 

31  14 

84  13 

JAMES  B.  SPENCE 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

11 

31  52 

81  37 

7P 

POST  ENGINEERS 

159S 

894 

7A 

C.  B.  TEASUEY 

3 

C 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

450 

8A 

J.  D.  MOORE 

2  3  5 

7 

CARNESVILLE 

FRANKL IN 

JOHN  W.  CARROLL 

CARROLL TON 

CARROLL 

17 

33  36 

65  05 

CITY  OF  cahrollton 

CARTERS 

MURRAY 

12 

34  36 

84  42 

6A 

RALPH  M.  MESSER 

CAHTERSVlLLE 

1665 

735 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILL 

2  3  5 

7 

CARTERSVILLE  3  5W 

1670 

665 

GRANVEL  P .  TATUM 

3 

CAvE  SPRINGS  *  SSW 

WILLIAM  W.  flARNET 

CEOARTOWN 

POLK 

34  01 

85  15 

RALPH  H.  AYERS 

CHATSWORTH  1  W 

MURRAY 

12 

34  46 

64  47 

7A 

WILLIAM    L.  ELROO 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

789 

5P 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

3 

CHOESTOE 

1927 

1900 

3 

JARRELL  H.  BREWER 

CLERMONT  3  SW 

HALL 

3 

34  27 

83  48 

JOHN  E.  QUILLIAN 

CLEVELAND 

WHITE 

3 

34  36 

83  46 

SA 

MARY  L.  SUTTON 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

250 

8A 

THOWS  H,  JUST  ICE 

3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

385 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

CONCORD 

COOLIDGE 

THOMAS 

e 

31  01 

83  52 

C.  W.  ELLINGTON,  JR 

COOPER  GAP 

LUMPKIN 

12 

34  38 

64  OS 

MID 

HARRY  M.  BUTLER 

2266 

345 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMJM 

2  3  5 

7 

CORNEL |A 

2283 

HABERSHAM 

1470 

6P 

RADIO  STATION  WCON 

2  3  5 

7 

COVINGTON 

NEWTON 

JACK  L .  CHAPMAN 

CUMMINC  1  H 

FORSYTH 

3 

34  13 

64  06 

MILES  M.  WOLFE 

CURRrviLLE  2  H 

FLOYD 

12 

34  27 

65  06 

6A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUT H8ERT 

2450 

RANDOLPH 

461 

5P 

5P 

F  IRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

7 

DAHLONEGA 

2475 

1519 

7P 

MISS  EMILY  GAILLARO 

2  3  5 

7 

PAULDING 

KENNETH  HAMMOND 

DALTON 

WHITriELD 

12 

34  46 

84  57 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANBuRG  0  NNE 

LINCOLN 

14 

33  56 

82  3B 

MID 

M.   IRENE  DUBOSE 

2570 

355 

7A 

S.  W.  KENNEY 

3 

DAWSONVILLE 

2578 

1375 

PEARL  P .  CHAMBERS 

3 

C 

DIAL  POST  OFFICE 

DOCTORTCMN  1  WSW 

WAYNE 

1 

31  39 

81  51 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

WORTH 

6 

31  42 

83  53 

MID 

JOHN  R.  RUSS 

DONALSONVILLE  3  W 

2736 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

2783 

245 

6P 

RADIO  STATION  WOMG 

2  3  5 

7 

DOUCLASVI LLE 

DOUGLAS 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

SCREVEN 

11 

32  35 

61  43 

B.  H,  EVANS 

DUBLIN 

LAURENS 

10 

32  33 

62  55 

eA 

W.   LEO  SCARBOROUGH 

Dublin  2 

2844 

LAURENS 

190 

MID 

CITY  OF  DUBLIN 

C 

EASTMAN 

2966 

375 

5P 

CITY  OF  EASTMAN 

2  3  6 

3028 

CALHOUN 

295 

DAN  W,  HAWACK 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

14 

34  07 

82  52 

690 

JOHN  K.  BAKER 

3 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

64  29 

1300 

A.  D.  DOVER 

3147 

PAULDING 

1200 

BA 

MISS  JANETTE  ALLGOO 

'  3 

EXPEH IMEHT 

3271 

SPALDING 

925 

lOA 

lOA 

DR.  R.  H.  WEBSTER 

2  3  5  6 

7 

FA IPMOUNT 

3295 

CORDON 

735 

BA 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

64  19 

1050 

HID 

SAMUEL  R.  HARMON 

c 

FITZGERALD 

3386 

SEN  HILL 

16 

31  43 

63  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

2  3  5 

FLAT  TOP 

FANNIN 

34  51 

64  30 

6A 

TVA-109 

3 

c 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

61  24 

19 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5 

7  C 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

1, 

34  56 

65  21 

710 

5P 

W.  R.  REED,  JR. 

3 

FOLKSTCN  3  SSH 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

C 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  06 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  HLD  LF  R 

2  3  5 

FOftSTTM  1  S 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  5 

7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

1 

3 

31  36 

85  03 

340 

7A 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

3 

Station 

Index  No. 

County 

• 

-§ 

B 
■g 

Longitude 

g 
1 

A 

M 

Obaer- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

TempJ 

FORT  VALLEY  2  E 

PEACH 

32  94 

490 

9A 

OLIVER  1 .  SNAPP 

FRANKLIN 

HEARD 

3 

33  17 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

GAINESVILLE 

3621 

83  90 

6P 

SAM  5 .  HARBEN 

2  3  5 

7 

OLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

81  95 

7P 

W.  C.  BARNARD 

2  3  5 

7 

GOAT  ROCK 

GA.  POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  34 

63  11 

620 

6A 

MRS. DLL  ir  CHRISTIE 

2  3  5 

7 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

64  16 

980 

HORACE  D.WESTBROOKS 

2  3  5 

HAMILTON  4  W 

4033 

32  45 

84  56 

MID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

HARALSON 

4070 

64  34 

MID 

MRS.  fiUTM  T,  GABLE 

MARTWELL 

4133 

82  56 

9P 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  3  5 

7 

HAWKINSVILLE 

PULASKI 

9 

32  17 

24  5 

R.  A.  MC  LENOOH 

HAZLEHURST 

JEFF  DAVIS 

1 

31  93 

239 

MIDiWOODROW  W.  BROWN 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

34  92 

64  06 

2100 

6A 

TVA-I31 

3 

HI  AWASSEE 

4279 

63  46 

7A 

TVA-151 

3 

HOGGARDS  MILL 

6A 

EMORY  UNI  FLD  STA 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

9 

33  19 

420 

MID 

GA.  POWER  COMPANY 

c 

JASPER 

PICKENS 

5 

34  29 

1460 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5 

7  C 

4671 

81  53 

MID  CITY  OF  JESUP 

c 

64  17 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 

4700 

64  21 

8A 

E.  J.  SWINT,  SR. 

3 

KENSINGTON 

WALKER 

16 

34  46 

620 

KINGSTON 

BARTOW 

5 

34  14 

720 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

85  17 

810 

6P 

2  3  9 

7  C 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

85  02 

740 

6P 

2  3  5 

7  C 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

720 

6A 

SIDNEY  E.  STEVENS 

c 

LIME  BRANCH 

POLK 

33  56 

650 

c 

LINCOLNTON 

LINCOLN 

14 

33  47 

900 

LITTLE  HIGHTOWER 

9242 

TOWNS 

34  56 

83  39 

2200 

3 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

1 1 

33  00 

82  24 

337 

6P 

2  3  5 

7  C 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

9 

31  55 

150 

6A 

W.  ALEX  JERNIGAN 

LUMPKIN  4  ENE 

STEWART 

3 

32  03 

990 

5P 

GA, FOREST  C0^^MI5S10^ 

2  3  5 

7  C 

MACON  MB  AIRPORT 

BIBB 

9 

32  42 

356 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

5633 

83  34 

EARL  L.  SAILERS 

3 

5858 

82  14 

MRS    E    8  KING 

3 

MILLEDGEVILLE 

5674 

BALDW I N 

7A 

7A 

H.  LOUIS  HORNE 

2  3  5 

MILLEN 

JENKINS 

11 

32  48 

195 

MARK  C    HC  COMB 

2  3  5 

MONTEZUMA  1  NE 

MACON 

6 

32  19 

375 

5966 

63  41 

6P 

2  3  5 

7 

6067 

COLQUITT 

83  45 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

2  3  9 

7 

6126 

62  36 

7A 

L.  G.  REYNOLDS 

3 

NEEL  GAP 

UNION 

34  44 

3300 

NEWNAN 

COWETA 

3 

33  22 

990 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 

6360 

84  37 

C 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

84  13 

3 

NORCROSS  4  N 

GWI NNET 

BA 

MRS.  M.  H.  OEMPSEY 

NOTTELY  DAM 

UNION 

7 

34  58 

1740 

PEARSON 

ATKINSON 

13 

31  18 

205 

QUlTMAN 

7276 

BROOKS 

83  34 

5P 

2  3  5 

7 

7430 

GORDON 

84  57 

3 

RINGGOLD 

CATOOSA 

BA 

TVA-72i 

RISING  FAWN 

DADE 

18 

34  45 

820 

ROME 

FLOYD 

34  15 

610 

BA 

WILLIAM  M,  TOWERS 

ROME  8  SW 

7605 

85  16 

HID 

J.M.   MONTGOMERY,  JR 

C 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

65  10 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9  6 

7  C 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

CHAT HAM 

8A 

0.  A.  BISSETT 

2  3  5 

SAVANNAH  WB  AP 

CHATHAM 

2 

32  06 

36 

U.S.  WEAThCR  BUREAU 

2  3  5 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

CHATHAM 

2 

32  01 

10 

U.  S,  COAST  GUARD 

S  PA  RT  A  2  NNW 

6223 

HANCOCK 

82  59 

MIO 

WILLIAM  M.  WARREN 

3 

C 

STANLEY  GAP 

8269 

64  IB 

TVA-111 

3 

C 

TVA-115 

suwervilIe 

CHATTOOGA 

34  29 

780 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

11 

32  36 

316 

5P 

C.  H.  HC  MILLAN 

SWEET  GUM 

6504 

FANN IN 

64  13 

BA 

TVA-129 

3 

C 

SYLVANIA 

8517 

SCREVEN 

81  38 

MID 

CITY  WTR  6  LT  DEPT 

c 

TALBOTTON 

BA 

L.  R.  MINER,  SR. 

TALLAPOOSA  2  NNW 

HARALSON 

17 

33  46 

1000 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOD 

TAVLORSVILLE 

BARTOW 

6 

34  05 

710 

DR.  W.  K.  COUSINS 

THE  fiOCK 

8657 

64  14 

MID 

CECIL  HARRIS 

c 

THOMASVILLE 

8666 

83  59 

24  0 

6P 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

2  3  5 

7 

8A 

FRED  BELL 

TITUS 

8732 

TOWNS 

T 

34  57 

83  38 

2160 

6A 

TVA-574 

3 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

14 

34  35 

83  19 

1045 

6P 

7A 

RADIO  STATION  WLET 

2  3  5 

7 

TRAY  MOUNTAIN 

8606 

63  42 

6A 

TVA-154 

3 

c 

TUNNEL  HILL 

7A 

TVA-392 

VALDOSTA  4  NW 

LOWNDES 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

64  33 

1100 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

3 

WAR RENT ON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

62  40 

500 

5P 

SA 

L.  MONROE  CASON 

2  3  5 

WASHINGTON  2  SSW 

9157 

62  44 

7A 

7A 

ETHAN  A,  BROWN 

2  3  5 

7 

WATKIN5VILLE  ARS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

790 

MID 

AGR  RESEARCH  SVC 

C 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

140 

6P 

JOHN  J.  TOBOLA 

2  3  5 

7 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

61  59 

270 

5P 

5P 

JAMES  N.  MARTIN 

2  3  5 

WEST  POINT 

9291 

85  11 

6P 

8A 

J.  SMITH  UNIEfl 

2  3  5 

7 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  56 

83  43 

975 

MID 

CO  FORESTRY  UNIT 

C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

600 

BA 

ALVIN  A.  SIMS 

3 

WOODRUFF  DAM 

9519 

DECATUR 

6 

30  43 

64  52 

230 

5P 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7  C 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

64  31 

992 

8A 

W.  G.  BOOTH 

3 

YOUNG  HARRIS 

9805 

63  51 

8A 

TVA-146 

3 

NEW  STATIONS 

SANDERSVILLE  4  SE 

7777 

WASHINGTON 

11 

32  57 

B2  46 

410 

6P 

6P 

DAVID  M.  HOLMES 

2  3  5 

7 

THOMASTON  2  S 

6661 

UPSON 

6 

32  52 

84  19 

665 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WSFT 

2  3  5 

7 

METTER 

9811 

CANDLER 

11 

32  24 

82  04 

120 

5P 

5P 

CITY  OF  METTER 

2  3  5 

7 

MORGAN 

6038 

CALMOUN 

6 

31  32 

64  36 

260 

5P 

5P 

CITY  OF  MORGAN 

2  3  5 

7 
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GEORGIA  -  DECEMBER  1955 


WEATHER  SUMBiARY 


GENERAL 

Record  dryness  and  persistent  cold  dominated 
the  month's  weather  but  the  cold  was  Interrupted 
by  two  short  periods  of  extreme  warmth. 

Precipitation  was  deficient  for  the  fifth  con- 
secutive month,  making  this  the  driest  month 
of  1955  and  the  driest  December  since  precipi- 
tation records  began  In  1892,     Augusta  WB  Airport 
reported  this  was  the  driest  December  In  85 
years  In  that  locality,  while  at  Rome  WB  Airport 
this  was  the  driest  December  since  1861,  based 
on  local  records  dating  back  to  1855.  At 
Columbus  WB  Airport,  December  records  for  dryness 
going  back  nearly  80  years  were  broken.  The 
State-wide  average  of  0.93  Inch  was  about  3-1/4 
Inches  below  the  long-term  mean  and  In  estab- 
lishing a  new  December  record  for  dryness, 
superseded  the  previous  record  of  0.99  In  1946. 
Distribution  of  moisture  over  the  State  differed 
considerably,  ranging  progressively  from  an 
average  of  0.67  Inch  In  the  Southern  Division 
to  1.44  Inches  In  the  Northern  Division.  Station 
totals  for  the  month  varied  even  more  drasti- 
cally, however,  ranging  from  4.06  inches  at 
Flat  Top  to  only  0.22  Inch  at  Folkston.  The 
greatest  dally  amount  was  2.48  inches,  measured 
on  the  5th  at  Mlllen.     Not  a  single  one  of  the 
stations  having  long-term  means  recorded  an 
above  normal  amount. 

This  wis  the  fourth  consecutive  month  with 
subnormal  temperatures  which  for  the  State  as 
a  whole  averaged  only  about  1°  below  the  long- 
term  mean.     The  very  persistent  subnormal  cold 
was  relieved  appreciably  by  only  two  widely 
spaced  and  rather  short  periods  of  unseasonable 
warmth,  and  generally,   the  eastern  half  of  the 
State  was  much  colder  than  the  State  departure 
would  indicate.     Eastern  stations  reported  much 
larger  monthly  temperature  deficiencies  and 
greater  heating  degree  day  excesses  than  those 
located  in  the  western  half.  Outstanding 
examples  that  typify  the  east-west  pattern  are: 


Columbus  WB  AP 


Augusta  WB  AP 


Temperature 

Departure 
from  Normal 

-0.5° 

-4.3° 


Heating  Degree 
Days  Departure 
from  Normal 

+4 

+117 


The  temperature  disparity  appears  even  more 
striking  if  the  departure  of  -6.4°  at  Athens 
College  of  Agriculture  is  contrasted  with  Rome, 
West  Point,  Moultrie  2  ESE  and  several  other 
stations  in  the  western  portion  that  registered 
slightly  above  normal  temperature  departures. 

Station  temperatures  during  the  month  ranged 
from  83°  on  the  4th    at  Brooklet  1  W  and  Camilla 
to  11°  on  the  1st  and  13th  at  Blairsville  Exp 
Station.     Numerous  stations  recorded  maxima  In 
the  high  70 's  and  low  80 's  during  the  Christmas 
season  warm  spell.     Generally,  the  number  of 
days  with  lowest  temperatures  32°  or  below 
exceeded  normal  expectations.     The  greatest 
disparity  In  this  respect  was  noted  in  the 
Augusta  area  where  13  such  days  were  recorded 
as  against  a  normal  of  8. 


In  general,  sunshine  was  a  little  below  average 
but  ranged  from  moderately  above  in  the  north- 
west corner  to  considerably  below  normal  in  the 
southeast  corner  of  the  State. 

WEATHER  DETAILS 

The  cold  snap  that  dominated  the  end  of  November 
carried  through  December  1st  then  moderated 
rapidly  as  warm  moist  air  from  the  Gulf  of  Mexico 
flowed  northward.     Unseasonable  warmth  featured 
the  3rd  to  5th,   accompanied  by  light  rains  that 
fell  mostly  in  northern  and  central  areas.  Coolei 
air  began  moving  into  the  State  behind  a  moderate 
cold  front  on  the  5th,  resulting  in  seasonable 
temperatures,  while  the  leading  edge  of  this 
air  mass  was  attended  by  scattered  rains,  mostly 
in  the  southern  counties.     The  frontal  zone 
stagnated  after  it  moved  southward  into  the 
Gulf  and  a  new  low  pressure  center  formed,  then 
pushed  rapidly  east-northeastward  across  Florida 
and  south  Georgia  into  the  Atlantic  late  on  the 
8th.     Only  negligible  rains  fell  in  Georgia 
from  this  disturbance  but  it  was  followed  by 
repeated  surges  of  cold  Canadian  air  and  nearly  i 
dry  frontal  passages.     Several  of  the  cold  air  I 
masses  were  of  Arctic  origin  and  plunged  tempera- 
tures generally  to  the  lowest  levels  of  the 
month  about  the  17th.     Thereafter,  moderation  i 
to  seasonably  cold  levels  in  terms  of  dally 
averages  occurred  during  the  18th  to  22nd,  but 
daytime  readings  were  rather  mild  by  comparison 
with  the  preceding  period.     On  the  23rd  the 
circulation  around  a  stagnated  high  pressure 
center  over  Florida  drew  warm  dry  air  northward 
and  led  to  a  very  mild  Christmas  season.  Tem- 
peratures rose  into  the  70' s  generally,  and 
to  80°  or  slightly  higher  at  some  stations,  to 
establish  new  records  for  warmth  so  late  in  the 
year.     The  warm  spell  ended  when  another  series 
of  Canadian  air  masses  began  pushing  across  the 
State  on  the  27th,  bringing  temperatures  down 
to  seasonable  levels  but  with  minima  generally 
holding  above  freezing  until  an  Arctic  blast 
arrived  late  on  the  30th  to  end  the  month  on  a 
particularly  chilly  note.     Minima  on  the  31st 
were  down  to  near  20°  in  the  north  and  to 
freezing  or  below  all  the  way  to  the  Florida 
line . 

WEATHER  EFfECTS 

Winter  grains,  cover  crops,  and  winter  truck 
made  little  progress  because  of  lack  of  moisture 
and  cold  weather.     These  factors  also  retarded 
farm  work  but  some  tobacco  plant  beds  were  sown 
in  the  south.     A  notable  exception  to  the  per- 
sistent cold  occurred  at  Christmas-time  when 
the  unseasonably  warm,  dry  weather  was  enjoyed 
by  the  general  public,  particularly  those  who 
traveled . 

The  U.   S.  Geological  Survey  reported  that  run- 
off was  generally  deficient,  and  was  record-low 
on  the  Chattahoochee  River  near  Roswell,  Ga. 
Record-low  ground  water  level  was  reported  in 
the  key  well  in  Chatham  County. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 

J.  E.  Stork 
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Wind  diiection 
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m.  p.  h. 
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Number  of  days  with  precipitation 
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NW 

9+ 
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45 
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0 
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•  This  datuB  Is  obtained  by 
Tlaual  obaerratlon  since  record- 
ing equipment  Is  not  available. 
It  Is  not  necessarily  the  faat- 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 
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•2 

Lowest 
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1892 

49.0 

82 

12 

2.98 

1893 

50.4 

80 

16 

3.28 

1894 

49.9 

81 

0 

3.65 

1895 

46.7 

78 

9 

3.14 

1896 

46.8 

79 

9 

3.87 

1897 

49.6 

81 

20 

3.22 

1898 

46.8 

77 

8 

3.95 

1899 

46.1 

77 

8 

3.05 

1900 

47  .6 

79 

19 

5.72 

1901 

44.7 

80 
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5.30 
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48.2 
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12 

4.42 

1903 
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77 

10 

2.29 

1904 

47  .8 

80 

13 

3.45 

1905 

45.2 

79 

13 

8.34 

1906 
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11 

3.36 
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16 

6.45 

1908 

52.5 

88 

21 

3.32 

1909 

43.6 
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6 

3.46 

1910 
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78 

12 

2.76 

1911 

51.3 
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12 

6.81 

1912 

50.1 

83 

18 

3.50 

1913 

49.4 

85 

12 

3.10 

1914 

45.8 

79 

5 

4.20 

1915 

46.3 

79 

19 

4.34 

1916 

48.7 

82 

12 

3.58 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

o 

a* 

9 

s 

s 

J3 

t 

< 

ig 

3 

> 
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1917 

40.5 

80 

0 

1.64 

1918 

52.0 

82 

15 

6.34 

1919 

48.8 

85 

12 

4.48 

1920 

47.5 

80 

14 

5.69 

1921 

52.8 

82 

20 

2.03 

1922 

54.6 

89 

22 

5.53 

1923 

55.2 

82 

14 

3.75 

1924 

50.5 

85 

8 

6.33 

1925 

46.8 

83 

0 

4.13 

1926 

52.4 

85 

12 

3.46 

1927 

48.6 

85 

8 

7  .62 

1928 

48.6 

83 

13 

1.95 

1929 

46.9 

84 

7 

3.71 

1930 

44.0 

76 

10 

3.33 

1931 

57.3 

86 

19 

6.49 

1932 

53.6 

84 

16 

5.85 

1933 

55.8 

85 

11 

1.74 

1934 

47.2 

82 

10 

2.58 

1935 

41.2 

77 

0 

2.76 

1936 

50.4 

83 

18 

5.89 

1937 

47.3 

78 

-  3 

1.97 

1938 

47.9 

83 

8 

2.67 

1939 

49.4 

80 

13 

3.24 

1940 

52.1 

84 

14 

4.06 

1941 

50.9 

82 

14 

7.32 

Temperature 

Precipitabon 

Year 

o 

o 

9 

0 

M 

0* 

O" 
•a 
e 

> 
< 

■2 

< 

1942 

49.2 

86 

7 

5.88 

1943 

48.1 

87 

2 

3.84 

1944 

45.2 

80 

2 

1.85 

1945 

43.0 

77 

9 

7  .67 

1946 

52.0 

83 

16 

0.99 

1947 

48.8 

83 

13 

5.56 

1948 

51.8 

83 

10 

5.23 

1949 

50.6 

83 

12 

2.52 

1950 

43.7 

81 

5 

3.99 

1951 

51.9 

86 

6 

6.08 

1952 

46.9 

83 

11 

4.15 

1953 

48.1 

81 

1 

8.63 

1954 

46.7 

81 

10 

3.15 

1955 

47.2 

83 

11 

0.93 

All 

Years 

48.3 

4.17 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 
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Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

n 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

1 
s 

% 

s 

0 
0 

0 
in 

or  More  | 

0  • 

0  i 
bl 

NORTHERN  DIVISION 

- 

ALLATOONA  DAM  2 

AM 

50, 2M 

30. 9M 

40.  6H 

15 

16 

748 

0 

0 

18 

0 

1,01 

.49 

18 

,0 

0 

3 

0 

0 

ATHENS 

53.1 

33.2 

43,2 

- 

1. 

4 

73 

25 

17 

669 

0 

0 

13 

0 

1.33 

- 

3.26 

,57 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

51.3 

32,4 

41.9 

- 

6. 

4 

75 

25 

16 

17 

711 

0 

0 

13 

0 

1.26 

- 

3.24 

,46 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

51.5 

32.8 

42.2 

3, 

0 

77 

25 

\~j 

16+ 

702 

0 

0 

15 

0 

1.18 

3,54 

,56 

1 8 

3 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

51.4 

35.3 

43.4 

- 

1, 

8 

71 

24 

18 

16 

664 

0 

0 

13 

0 

1.08 

_ 

3,47 

.47 

18 

,0 

0 

2 

0 

0 
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AM 

50.7 

25,4 

38,1 

2, 

9 

71 

26 

11 

1+ 

829 

0 

0 

22 

0 

2.33 

2,98 

.44 

5 

T 

0 

7 

0 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

^  7 

4 

1 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

52.6 

26!o 

39.3 

- 

5, 

4 

80 

26 

12 

17+ 

791 

0 

0 

20 

0 

1,00 

- 

3.77 

.40 

19 

,0 

0 

3 

0 

0 

CARTERSVILLE 

53. 8M 

33,  7M 

4  3.8M 

3 , 

0 

75 

24 

16 

16 

650 

0 

0 

15 

0 

1.03 

2.96 

.51 

18 

,  0 

3 

1 

Q 

CEDARTOWN 

53.1 

31,2 

42.2 

- 

1, 

9 

72 

24+ 

15 

16+ 

701 

0 

0 

16 

0 

1.39 

- 

2.56 

.53 

19 

,0 

0 

3 

1 

0 

CLAYTON 

51.5 

28.3 

39,9 

- 

1. 

3 

76 

26 

16 

12+ 

774 

0 

0 

22 

0 

1.95 

- 

5,15 

.62 

4 

,0 

0 

5 

2 

0 

CORNELIA 

49.2 

30.1 

39,7 

- 

3. 

0 

76 

25 

12 

16 

781 

Q 

0 

19 

Q 

1.67 

- 

5.14 

.60 

5 

•  0 

0 

4 

2 

0 

DAHLONEGA 

49.8 

32.0 

40.9 

- 

1. 

3 

72 

25 

15 

16 

738 

0 

0 

18 

0 

1.92 

- 

4.49 

.44 

18 

T 

0 

6 

0 

0 

DALTON 

AM 

50.6 

32.5 

41.6 

- 

1 

73 

25+ 

16 

16 

721 

1.85 

- 

2.86 

,60 

18 

,0 

0 

0 

GAINESVILLE 

50,5 

31.9 

41.2 

- 

li 

6 

75 

25 

14 

16 

731 

0 

0 

18 

0 

1.62 

- 

3.65 

,47 

19 

T 

0 

4 

0 

0 

HARTWELL 

54.0 

31.9 

43,0 

- 

li 

3 

82 

25 

16 

16 

682 

0 

0 

13 

0 

1.16 

- 

3.75 

.31 

5+ 

,0 

0 

4 

0 

0 

JASP  ER 

53.3 

33.1 

43,2  ■ 

- 

76. 

25 

19 

16 

670 

0 

0 

15 

0 

2,48 

- 

2,55 

1,65 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

LAFAYETTE 

52.5 

34.0 

43.3 

- 

2, 

7 

73 

25 

16 

16 

668 

0 

0 

14 

0 

,  0 

0 

ROME 

54.3 

33.2 

43.8 

3 

75 

24+ 

16 

1 6 

652 

1.01 

- 

3.92 

,48 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROME  WS  AIRPORT 

R 

51,9 

30.7 

41.3 

- 

2i 

0 

74 

25 

15 

17 

724 

0 

0 

18 

0 

1.07 

4.15 

,56 

18 

T 

0 

3 

1 

0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

53.3 

32.2 

42.8 

- 

6 

70 

4+ 

13 

16+ 

681 

0 

0 

16 

0 

1.72 

- 

3.58 

,62 

3 

,0 

0 

3 

3 

0 

TOCCOA 

52. 4M 

32.5 

42.  5M 

- 

li 

80 

25 

17 

16+ 

689 

0 

0 

17 

0 

1,27 

- 

4,54 

,46 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

WASHINGTON 

55,3 

32.0 

43.7 

- 

2  * 

2 

76 

25+ 

13 

1 

554 

0 

0 

15 

0 

•  80 

- 

3.24 

.33 

19 

,0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

41,9 

1.44 

T 

MIDDLE  DIVISION 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

56.5 

33.5 

45,0 

- 

4 

3 

78 

25 

15 

17 

611 

0 

0 

13 

0 

.32 

3,41 

,14 

8 

,0 

0 

2 

0 

0 

AUUUd 1  A 

57,5 

36.9 

47,2 

- 

9 

80 

25 

21 

1 7 

548 

Q 

Q 

Q 

.44 

- 

2,81 

.17 

9 

,0 

0 

2 

0 

0 

BROOKLET  1  W 

60,8 

38,6 

49,7 

9 

83 

4 

22 

17 

475 

0 

0 

11 

0 

.44 

2.64 

.32 

6 

T 

0 

2 

0 

0 

CARROLLTON 

43.1 

\ 

0 

2  4 

16+ 

6  72 

0 

0 

16 

0 

1.31 

3,42 

1 9 

Q 

Q 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

57,5 

36,7 

47,1 

- 

5 

74 

3+ 

19 

17 

551 

0 

0 

13 

0 

.43 

- 

4.14 

.27 

2 

T 

0 

2 

0 

0 

COVINGTON 

48.8 

34,3 

41.6 

- 

3 

3 

76 

25 

17 

17 

723 

0 

0 

13 

0 

1,02 

- 

3.70 

.53 

19 

,0 

0 

3 

1 

0 

58.6, 

37.7 

48.2 

- 

1 

6 

78 

3 

19 

1 7 

512 

0 

0 

9 

0 

,96 

- 

2.94 

,41 

5 

,0 

0 

3 

0 

0 

EXPERIMENT 

AM 

53.3 

34.7 

44.0 

- 

6 

73 

25 

17 

16 

643 

0 

0 

14 

0 

1,27 

3,12 

,51 

19 

.0 

0 

4 

1 

Q 

FORSYTH  1  S 

17 

0 

0 

12 

0 

3 

0 

FT  VALLEY  2  E 

57I0 

36.4 

46,7 

- 

2 

2 

76 

4 

19 

17 

560 

0 

0 

11 

0 

,96 

- 

3,29 

,48 

9 

.0 

0 

0 

0 

GREENSBORO 

54.9 

35.3 

45,1 

4 

78 

25 

11 

17 

609 

0 

0 

11 

0 

,74 

3.63 

,  44 

19 

,  0 

Q 

2 

0 

Q 

GRIFFIN 

54,2 

36,2 

45.2 

- 

1 

7 

73 

24 

18 

1 6 

608 

12 

1.12 

- 

3,33 

.51 

19 

,0 

0 

4 

1 

0 

LA  GRANGE 

57.1 

34.4 

45  .8 

1 

0 

76 

4 

16 

16 

593 

0 

0 

15 

0 

1,32 

2,90 

,51 

2 

,  0 

0 

4 

1 

0 

LOUISVILLE 

58.2 

36.3 

47,3 

- 

9 

76 

25 

18 

17 

542 

0 

0 

12 

0 

.37 

- 

2,92 

,20 

8 

,0 

0 

1 

0 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

57.5 

37.5 

47,5 

2 

2 

75 

19 

17 

540 

,58 

3,56 

.25 

g 

Q 

3 

0 

Q 

METTER 

59.8 

39.2 

49.5 

00 

4 

23 

17 

478 

0 

0 

10 

0 

.41 

.  15 

9 

,0 

0' 

0 

MILLEDGEVILLE 

AM 

55,6 

31.8 

43,7 

- 

3 

5 

73 

25+ 

17 

1 7+ 

551 

0 

0 

16 

0 

.94 

- 

3.17 

.31 

3 

,0 

0 

4 

0 

0 

MILLEN 

59,5 

37.6 

48.6 

- 

6 

81 

3 

19 

17 

505 

3.36 

- 

.15 

2,48 

5 

,0 

0 

1 

1 

MONTICELLO 

55.4 

30.6 

43.0 

3 

5 

75 

25 

12 

17 

673 

0 

0 

16 

0 

.96 

3,37 

,52 

19 

,0 

0 

3 

1 

0 

NEWNAN 

5  5,7 

34.9 

45.3 

75 

24 

16 

1 6 

602 

0 

0 

13 

0 

1.16 

3,81 

,58 

19 

.  0 

0 

2 

^ 

0 

56.6 

35,5 

46,  1 

74 

3  + 

17 

17 

581 

0 

0 

12 

0 

■  .62 

tc'- 

9 

T 

0 

3 

0 

0 

SWAINSBORO 

58.2 

38.  9M 

48, 6M 

76 

4 

22 

17 

504 

0 

0 

10 

0 

1.49 

,35 

2 

T 

0 

6 

0 

0 

TALBOTTON 

56.4 

35.9 

46.2 

- 

1 

8 

72 

24 

19 

16 

579 

.98 

- 

3.68 

.65 

5 

,0 

0 

2 

1 

0 

THOMASTON  2  S 

57.2 

33.7 

45.5 

74 

25 

15 

17 

595 

0 

0 

15 

0 

.65 

.50 

2 

,0 

0 

2 

1 

0 

WARRENTON 

55,5 

35.2 

45  ,4 

1 

6 

77 

25 

18 

17 

603 

0 

0 

14 

0 

.66 

3  *  00 

.38 

19 

.  0 

Q 

2 

Q 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

68.2 

36.6 

47.4 

- 

2 

76 

3  + 

17 

17 

540 

0 

0 

11 

0 

,53 

- 

2,70 

,27 

9 

•  0 

0 

2 

0 

0 

WEST  POINT 

57,8 

35.6 

46.7 

4 

74 

24 

17 

17 

563 

0 

0 

14 

0 

,90 

- 

4,29 

.28 

19 

•p 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

46,1 

,92 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

A I  LEY 

AM 

59,5 

35,6 

47,6 

78 

4+ 

19 

1  + 

535 

0 

0 

12 

0 

,59 

.19 

5 

T 

0 

4 

0 

0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

61,7 

37.1 

49.4 

- 

2 

5 

79 

4 

17 

^  7 

433 

0 

0 

10 

0 

,39 

- 

3.23 

.28 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

ALBANY 

62,9 

39,8 

51.4 

2 

60 

3 

20 

17 

423 

0 

0 

7 

0 

,64 

3,26 

,22 

6 

T 

0 

3 

0 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

1 

17 

0 

0 

12 

0 

3.10 

1 

0 

Q 

AMERICUS  tt  ENE 

60,1 

38.8 

49.5 

- 

1 

79 

4 

20 

16 

482 

0 

0 

9 

0 

.42 

- 

3.53 

,15 

9 

T 

0 

2 

0 

0 

BAINBRIDGE 

66.4 

39.5 

53,0 

6 

32 

3 

19 

17 

377 

0 

0 

10 

0 

.67 

3,39 

,43 

5 

,0 

0 

2 

0 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

61. 3M 

40. 2M 

50. 8M 

77 

4 

27 

439 

0 

0 

6 

0 

.50 

,45 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLAKELY 

61.5 

40.8 

51.2 

6 

81 

3 

22 

10 

427 

0 

0 

7 

0 

.77 

3.68 

.53 

6 

•  0 

0 

1 

1 

0 

BRUNSWICK 

62.4 

43.9 

53.2 

2 

1 

79 

4 

28 

10 

370 

0 

0 

3 

0 

.46 

2.52 

.33 

6 

,0 

0 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

59.8 

42.7 

51,3 

77 

3 

29 

10+ 

425 

0 

0 

4 

0 

.37 

,24 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAIRO  2  NNW 

63.7 

42,1 

52,9 

2 

80 

3 

22 

17 

372 

0 

0 

6 

0 

.82 

2.59 

,43 

4 

T 

0 

2 

0 

0 

CAMILLA 

65.1 

39.2 

52.2 

18 

83 

4 

21 

]_  7 

398 

0 

0 

5 

0 

.94 

4.19 

.40 

5 

T 

0 

5 

0 

0 

CAMP  STEWART 

62.2 

40.3 

51.3 

i7 

81 

4 

23 

17 

425 

0 

0 

8 

0 

,54 

2.98 

,48 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

COROELE 

62,1 

38,3 

50.2 

3 

77 

4 

21 

18 

454 

0 

0 

9 

0 

,57 

3,27 

,57 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

CUTHBERT 

61.3 

41,4 

51.4 

|7 

77 

3+ 

22 

10+ 

423 

0 

0 

7 

0 

,28 

5.77 

,15 

6 

T 

0 

1 

0 

0 

DOUGLAS 

61-.4 

36.6 

49.0 

3 

■  6 

76 

4+ 

24 

1+ 

488 

0 

0 

11 

0 

.0 

0 

0 

EASTMAN 

61.1 

37.9 

49.5 

1 

.0 

82 

25 

21 

17 

484 

0 

0 

11 

0 

,47 

3,12 

.25 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

FITZGERALD 

60.7 

40.8 

50.8 

1 

lO 

75 

3+ 

24 

16+ 

438 

0 

0 

7 

0 

.82 

2,50 

.39 

6 

T 

0 

3 

0 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

62.3 

38.5 

50.4 

81 

4 

18 

17 

453 

0 

0 

10 

0 

.63 

.45 

6 

T 

0 

2 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

65. IM 

42.0M 

53. 6M 

80 

3 

25 

10+ 

366 

0 

0 

6 

0 

.22 

.22 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

GLENNVILLE 

60.4 

40,1 

50.3 

1 

,7 

81 

4 

23 

17 

456 

0 

0 

7 

0 

.49 

2.62 

,38 

6 

T 

0 

1 

0 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


GEORGIA 
DECEMBER  1955 


Temperature 


StAtioo 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Normal  1 

V 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

o 

Max.  Depth 
on  Ground 

« 

a 

z 

• 

£ 

0 

Z 

0 

o 

1.00 
or  More 

0  > 

gl 

0  > 
N". 

o  > 

ol 

60i  1 

37,0 

40,6 

1 , 

1 

77 

3 

1 7 

X  7 

504 

0 

0 

13 

0 

71 

.20 

5  + 

Q 

0 

HOGGARDS  MILL 

61,9 

39.7 

50. a 

- 

6 

81 

3 

20 

17 

433 

0 

0 

9 

0 

2, 

19 

3 

10 

.88 

5 

,0 

0 

4 

2 

0 

1  1  i>jinPD  n  TV 

59*6M 

35.  8M 

47. 7M 

7S 

4  + 

1  (! 

I  7 

524 

0 

0 

13 

0 

57 

2 

4." 

.23 

.0 

0 

2 

0 

0 

LUMPKIN  4  ENE 

58. 9M 

39,  IM 

49  .  OM 

70 

4 

?1 

11  + 

493 

0 

0 

10 

0 

28 

.12 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MORGAN 

63.9M 

37.  9M 

50.  9M 

80 

3 

19 

18 

436 

Q 

76 

.42 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

64.5 

45.0 

54.8 

8 

79 

3 

28 

10+ 

319 

0 

0 

4 

0 

49 

3 

>01 

.20 

6 

.  0 

0 

2 

0 

0 

QUITMAN 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

60,  7K 

35.6 

48. 2M 

?. . 

6 

02 

4 

15 

17 

518 

0 

0 

14 

0 

64 

_ 

2 

.15 

.55 

7 

J 

0 

0 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

59,4 

37.7 

4S.6 

3, 

8 

82 

4 

22 

17 

507 

0 

1 0 

0 

40 

- 

2 

•  24 

.33 

6 

T 

0 

1 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

69,3 

M 

74 

4 

0 

0 

42 

2 

,75 

.30 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

THOMASVILLE 

6<.,0 

Al.! 

52.6 

, 

1 

EO 

3 

20 

17 

382 

0 

0 

7 

0 

1, 

23 

- 

3 

lOU 

.50 

5 

,0 

0 

3 

1 

0 

TIFTON  2  N 

AM 

60,', 

38.9 

49,7 

2, 

78 

4 

22 

17 

474 

0 

0 

10 

0 

53 

2 

,95 

.20 

6 

,0 

0 

3 

0 

0 

VALDOSTA  i,  NW 

65,3 

39.2 

52.3 

82 

3 

18 

17 

309 

0 

0 

9 

0 

1, 

61 

.90 

6 

.0 

0 

2 

2 

0 

WAYCROSS 

62.9 

40,3 

51.6 

1, 

5 

79 

3 

21 

17 

412 

0 

0 

8 

0 

33 

2 

.24 

.57 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

WOODRUFF  DAM 

65. OM 

'.3,9M 

54, 5M 

81 

3 

26 

16 

332 

0 

0 

5 

0 

85 

,51 

4 

•  0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

50.8 

67 

T 

STATE 

47,2 

1 

93 

3 

T 

Precipitation 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
DECEMBER  1955 


Day  of  month 


aianon 

o 

1     I    2  I 

 \  L 

3 

4 

5  1 
 L 

6 

7  1 

 L 

8  1 

9 

10  1 

 ^ 

11 

12 

1 

13 

1 

14  1 

 L 

15 

16  1  17  1  18 

 '  '  

19  1  20  1  21 

 '  '  

22  I  23 

 1  1 

24 

25  1  26  1 

 1  L 

27 

28 

 L 

29 

30 

31 

ABBEVILLE 

•  55 

•  04 

.10 

■  02 

•  35 

T 

•  04 

ADA  tRSVI LLE 

.72 

T  T 

•  06 

(60 

•  06 

.94 

.33 

.34 

.02 

•  04 

•  01 

•  15 

•  04 

- 

01 

AILEV 

.59 

.19 

.15 

.13 

•  02 

T 

•  10 

T 

T 

T 

ALAPAHA  EXP  STATION 

•  39 

.11 

.28 

*^ 

.04 

T 

.07 

.22 

•  11 

.02 

*14 

T 

•  03 

•  05 

T  T 

ALLATOONA  DAM  2 

1.01 

.19 

.02 

.18 

.03 

T 

T 

.49 

.04 

.03 

03 

* 

ALMA  CAA  AIRPORT 

•  49 

.02 

.01 

.40 

.03 

T 

•  01 

T 

,0; 

AMERICUS  *  ENE 

•  42 

•  10 

.06 

T 

.06 

T 

*19 

T 

•  05 

ATHENS 

1^33 

.32 

•  04 

.08 

.21 

.02 

■  07 

•  57 

•  02 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

1^25 

.  37 

.20 

•  02 

T 

•  11 

•  46 

•  05 

T 

T 

1.18 

•  36 

!l4 

.03 

.09 

•  56 

T 

ATLANTA  W6  AIRPORT 

i.oe 

.46 

T 

.02 

.04 

■  06 

•  01 

.47 

•  01 

•  01 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

.32 

T 

.03 

.01 

T 

.14 

■  01 

T 

.12 

•  01 

T 

T 

AUGUSTA 

■  44 

.02 

T 

T 

T 

T 

.04 

■  17 

.12 

•  07 

•  02 

BA INBkI DGE 

.43 

.07 

*  11 

■  04 

T 

BALL  GROUND 

1.37 

•  31 

.04 

.32 

.11 

■  02 

•  04 

.45 

!l6 

•  07 

.05 

BEAVERDALE 

2.45 

.21 

•  16 

1.02 

.14 

•  13 

■  47 

•  02 

•  23 

.07 

BLACKBEARO  ISLAND 

.50 

.45 

•  05 

T 

BLAIR5VILLE  EXP  STA 

2.36 

.29 

•  05 

.30 

.44 

•  15 

.36 

•  41 

•  02 

■  33 

•  03 

.  77 

.05 

.53 

.03 

■  07 

•  03 

•  01 

•  02 

•  03 

T 

BLUE  RIDGE  RESvR  DAM 

2.19 

•  25 

•  09 

•  44 

.25 

•  19 

•  12 

•  44 

T 

•  05 

•  28 

.08 

BOWMAN 

1*13 

T 

•  14 

•  06 

.11 

.05 

•  24 

T 

•  47  T 

T 

T 

T 

•  06 

T 

BRASSTOWN  BALD 

2*96 

.31 

.12 

.46 

.57 

•  24 

.52 

•  2n 

•  08 

■  32 

.06 

BROOKLET  1  W 

•  44 

.32 

T 

•  10 

•  02 

BRUNSWICK 

•  46 

■  05 

•  03 

T 

T 

.37 

.02 

!24 

.07 

•  04 

T 

T 

T 

T 

T 

butler'**"* 

■  89 

.06 

.20 

•  10 

.41 

•  10 

T 

BUTLER  CREEK 

*45 

T 

T 

.06 

.02 

•  19 

•  15 

.03 

CAIRO  2  NNW 

.82 

•  43 

.02 

.20 

.02 

.08 

T 

•  06 

•  01 

CALHOUN  EXP  STATION 

.  20 

•  07 

•  25 

.60 

•  12 

.94 

.40 

.20 

.12 

T 

T 

•  10 

•  12 

camp*"  STEWART 

•  64 

.02 

.02 

.48 

.02 

T 

T 

•  10 

CANTON 

1.54 

.30 

•  04 

•  02 

.36 

•  02 

.02 

.12 

•  57 

•  09 

CARLTON  BRIDGE 

1.00 

.22 

•  04 

.06 

•  09 

.05 

.14 

•  40 

CARNESV I LLE 

.  23 

■  22 

•  06 

CARROLLTON 

U31 

.39 

•  14 

.06 

•  03 

.01 

.13 

•  49 

•  02 

.0^ 

2.06 

.18 

.10 

.20 

.39 

.10 

.87 

•  22 

CARTERSVILLE 

1^03 

.25 

.20 

.51 

•  07 

CARTERSVILLE  3  SW 

1^06 

.27 

.05 

.15 

•  03 

.32 

•  20 

T 

•  04 

CEDARTOWN 

1*39 

.47 

•  07 

•  02 

•  0'' 

CHATSWORTH  1  W 

1^57 

■  T 

T 

•  37 

.14 

T 

T 

.3e 

•  34 

•  27 

.07 

CHICKAMAUGA  PARK 

2.91 

.24 

•  43 

.94 

.43 

•  01 

.64 

•  03 

T 

T 

•  10 

•  09 

CHOESTOE 

2*39 

.32 

•  05 

.24 

.28 

■  23 

T 

.47 

•  40 

•  03 

•  32 

i05 

CLAYTON 

1.95 

.35 

.62 

■  12 

.56 

•  30 

CLEVELAND 

.26 

.07 

.04 

.16 

.08 

•  06 

•  22 

COLUMBUS 

T 

.27 

!ll 

T 

T 

.11 

COLUMBUS  W8  AIRPORT 

.43 

.27 

T 

.10 

T 

T 

T 

T 

.05 

•  01 

T 

T 

CONCORD 

1.16 

.64 

T 

T 

.03 

.49 

T 

T 

COROELE 

•  57 

.57 

CORNEL I A 

1 .67 

•  29 

.03 

.60 

•  21 

COV I NGTON 

1.02 

.24 

•  13 

.02 

.07 

•  03 

!53 

CUMMING   1  N 

1*94 

.33 

.05 

•  13 

.40 

■  20 

.10 

•  55 

.13 

.05 

CURRYVILLE   2  W 

1*32 

.20 

•  10 

.07 

.18 

.07 

.40 

T 

•  24 

.06 

CUTHBERT 

.28 

.03 

.15 

.03 

.04 

T 

• 

.02 

•  01 

T 

T 

DAHLONEGA 

1.92 

.34 

•  02 

•  11 

.37 

.02 

■  44 

•  37 

T 

•  05 

•  20 

1.77 

•  34 

.61 

.12 

.56 

•  05 

.07 

1.85 

•  19 

•  35 

•  37 

•  16 

.60 

•  08 

•  10 

DAWSON 

.24 

•  02 

.11 

■  04 

•  03 

•  04 

DAWSONVILLE 

RECORD  MISSING 

DIAL  POST  OFFICE 

2.63 

.29 

•  20 

•  38 

.42 

.  12 

.63 

T 

•  31 

DOCTORTOWN  1  WSW 

.40 

.02 

T 

■  30 

.03 

.02 

T 

•  03 

T 

.96 

.64 

.02 

.23 

*02 

.01 

.01 

•  03 

T 

T 

DOUGLAS 

_ 

.01 

_ 

D0U6LASVILLE 

1^62 

.41 

.06 

.08 

.20 

.19 

.57 

■  06 

.05 

DOVER 

•  01 

.02 

•  39 

•  02 

•  09 

•  01 

Io6 

.01 

DUBLIN 

.96 

•  03 

.01 

.41 

.15 

.01 

■  01 

.25 

•  03 

T 

.47 

.09 

.02 

.25 

.02 

•  OS 

■  01 

ELBERTON 

.93 

.20 

.07 

.20 

.45 

•  01 

ELLIJAY 

2.95 

.24 

.25 

T 

.78 

.10 

.95 

.52 

•  11 

T 

1.69 

.42 

.05 

.04 

.31 

.  14 

•  02 

.07  . 

EXPER IHENT 

1^27 

.43 

•  10 

.02 

.10 

.02 

.02 

.51 

•  05 

•  02 

1^09 

.12 

.11 

T 

•  74 

T 

.12 

FITZGERALD 

•  82 

.10 

.03 

.39 

.05 

■  08 

T 

.13 

.0* 

T  ■ 

FLAT  TOP 

4*06 

.43 

•  31 

.61 

.41 

.27 

1.15 

•  OB 

•  24 

•  42 

'14  • 

FLEMING  EXP  STATION 

.63 

.01 

.45 

.02 

T 

•  13 

•  02 

FL 1 NTSTONE 

RECORD  MISSING 

FOLKSTON  3  5SW 

.27 

.06 

.15 

•  06 

FOLKSTON  9  SW 

.22 

.22 

FORSYTH   1  S 

.92 

.49 

.15 

T 

T 

.14 

.06 

•  OA 

T 

FORT  GAINES 

.  00 

FT  VALLEY  2  E 

.96 

• 

.43 

T 

.03 

.46 

•  02 

T  T 

T 

T  , 

FRANKLIN 

1.39 

.73 

•  05 

.13 

•  48 

GAINESVILLE 

1.62 

.28 

•  02 

.01 

.43 

T 

•  29 

.  05 

•  47 

T 

T 

■  07 

T  . 

GIBSON 

•  16 

•  27 

T 

GLENNVILLE 

•  49 

*01 

T 

.38 

■  04 

•  01 

T 

.03 

T 

•  02 

GOAT  ROCK 

RECORD  MISSING 

GREENSBORO 

•  74 

.08 

•  12 

•  01 

.02 

T 

.04 

•  44 

T 

•  02 

.01  • 

GRIFFIN 

1*12 

.30 

•  15 

.01 

.  13 

.01 

•  01 

T 

•  51 

T 

T 

T  , 

HARTWELL 

1.16 

.03 

•  15 

.31 

T 

.30 

•  31 

•  06 

HAWK  I NSV I LLE 

.71 

•  06 

•  20 

.  10 

T 

•  20 

T 

•  04 

•  11 

HEMPTOWN  GAP 

2.77 

.21 

.03 

.57 

.52 

.27 

.58 

.22 

•  02 

•  35 

HIAWASSEE 

2*93 

1.00 

•  50 

.12 

.70 

.27 

•  04 

•  30 

HOGGARDS  MILL 

2.19 

T 

•  76 

•  88 

.28 

.07 

T 

■  10 

T 

T 

•  01 

•  03 

T 

.06  T 

T 

T 

JASPER 

2.48 

.32 

•  36 

1.65 

■  15 

JONESBORO 

1.47 

.15 

•  40 

.12 

.18 

•  62 

KENS I NGTON 

2.56 

.38 

•  31 

.83 

.16 

■  09 

.65 

•  06 

•  02 

•  03 

•  03 

K INGSTON 

•  99 

.26 

•  04 

.08 

.27 

.32 

•  02 

LAFAYETTE 

1.25 

_ 

- 

- 

LA  GRANGE 

1.32 

.51 

•  11 

.05 

.24 

.02 

.39 

T 

T 

T 

LEX  1 NGTON 

.82 

.20 

.15 

.  12 

•  35 

L  INCOLNTON 

.66 

.14 

•  12 

.02 

•  10 

•  26 

.02  . 

LITTLE  HIGHTOWER 

2.69 

.45 

.56 

•  60 

.43 

•  30 

• 

.33  • 

LOUISVILLE 

.37 

.05 

•  05 

.03 

•  20 

.04 

LUMBER  CITY 

.  57 

.03 

.23 

.15 

.03 

•  04 

.09 

T  1 

LUMPKIN  4  ENE 

.28 

•  02 

.05 

.02 

•  12 

•  07 

MACON  WB  A I RPORT 

.58 

.19 

.11 

T 

T 

T 

.25 

T 

T 

.03 

T 

T 

MAYSV I LLE 

I.IO 

.19 

.02 

T 

.20 

T 

■  16 

T 

•  45 

T 

.06 

T  . 

METTER 

•  41 

•  02 

.13 

.02 

T 

.15 

•  03 

.06 

T 

T 

T 

HIDVILLE 

2.11 

1.66 

.10 

■  25 

•  10 

MILLEDGEVILLE 

•  94 

.08 

.31 

.05 

.10 

.02 

■  24 

•  14 

T  . 

MILLEN 

3.36 

.02 

T 

2.46 

.20 

T 

■  44 

•  22 

T 

MONTEZUMA  1  NE 

.37 

•  21 

.16 

MONT I CELLO 

.96 

.32 

.12 

•  52 

T  « 

MORGAN 

.76 

.42 

■  30 

.04 

MOULTRIE  2  ESE 

.49 

.04 

.06 

.20 

■  03 

.02 

.11 

.01 

.02 

.03  . 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

.46 

.06 

.03 

.06 

*17 

.03 

•  02 

.06 

T 

•  05 

•  25 

NEEL  GAP 

2.06 

•  37 

•  IB 

.27 

.11 

•  SO 

•  31 

.02  • 

NEWNAN 

1.16 

.32 

.07 

.02 

.09 

•  05 

•  58 

•  03 

NOONTOOTLA  CREEK 

2.84 

.28 

.09 

.35 

.40 

•  22 

1.05 

•  45 

Sm  Relerance  Noles  FoUowing  Station  Index 
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Table  3— Continued 


Station 

TotoJ 

Day  of  month 

l|2| 

3 

A 

1 

6 

•7 

1 

8 



9 

10 

1  in 
11  12 

11 
13      14  15 

1A       17   1  Ifi 
ID       1/  10 

 1  1  

1Q  1  on  I  91 

Itf        &U  •61 

 1  1  

00  1    91  1  OA 
«^      Z>J  £4 

9<%  1  OR  97 
^/ 

28 

29  1 

30 

31 

NOfiCROSS  4  N 

1.20 

.28 

•  07 

.05 

.01 

•  18 

.07 

•  63 

NOTTELV  DAM 

2.69 

.33 

.03 

.51 

•  45 

•  29 

.97 

•  25 

•  02 

•  24 

QUI TMAN 

RECORD  MISSING 

RESACA 

l«7e 

*io 

.17 

•  17 

■  91 

•  11 

•  14 

RINOGOLD 

2.«e 

■  40 

• 

1.05 

.31 

•  09 

.96 

•  21 

RISING  FAWN 

2.10 

2j 

25 

.60 

.22 

•  03 

•  9B 

•  07 

•  02 

tie 

•  09  , 

l.Ol 

.27 

.06 

.05 

T 

T 

■  40 

•  03 

T 

T 

.07 

•  03  • 

ROME  HB  A  I RPORT  R 

1.07 

.05  .16 

•  13 

.01 

■  03 

•  01 

■  96 

T 

T 

T 

•  06 

•  04 

SANDERSVILLE  *  SE 

■  62 

.12 

•  05 

.02 

.01 

T 

•  13 

•  24 

T 

T 

T 

•  04 

T 

•  01 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

.64 

T 

T 

•  33 

T 

T 

•01 

•  OA 

T 

•  01 

•  01  • 

SAVANNAH  MB  AP  R 

.40 

T 

^ 

*33 

T 

.03 

•  03 

T 

•  01 

SAVANNAH  BEACH   7  N 

.42 

.30 

.12 

SPARTA  2  NNH 

.87 

■  11 

.15 

.11 

.19 

•  35 

STANLEY  GAP 

2.75 

.33 

.54 

•  21 

.  97 

•  26 

•07 

•23 

•  07  ■ 

SUCHES 

2.42 

• 

•  35 

.79 

SUMHERVI LLE 

1.69 

16 

.27 

.03 

■  01 

.79 

■  06 

T 

•  12 

SMA INSBOftO 

1.40 

.35 

■  05 

•  20 

.10 

.05 

■  06 

•  30 

T 

■  18 

•  10 

■  02 

SWEET  GUM 

2.05 

.26 

.06 

■  70 

.33 

.46 

■  74 

•  03 

•03 

•  18 

.06  . 

TAL80TT0N 

.98 

.65 

TALLAPOOSA   2  NNW 

1.72 

• 

.53 

T 

T 

.99 

T 

TAVLORSV ILLE 

.72 

■  07 

■  21 

•  04 

•  11 

•  2Q 

TMOMASTON  2  S 

.65 

.50 

.13 

ThOMASV I LLE 

1.23 

■  30 

.23 

.32 

•  04 

•  08 

•  06 

TIFTON  2  N 

.53 

.10 

.20 

■  07 

■  06 

TITUS 

2.94 

• 

* 

.52 

•  34 

•  32 

T 

.64 

•  10 

•  10 

■  41 

•  02  • 

1.27 

20 

■  01 

■  30 

■  09 

•  01 

•  46 

•  20 

TRAY  MOUNTAIN 

2*29 

!l4 

•  12 

■  24 

■  52 

•  06 

•  33 

•  43 

•44 

•  01  ! 

TUNNEL  MILL 

2.51 

.18 

.20 

■  00 

.20 

•  04 

• 

•  68 

•  11 

VALOOSTA  4  NN 

1.61 

.62 

.03 

.90 

.02 

•  02 

1  ft  * 

HALESKA 

1.62 

.26 

.07 

■  31 

.03 

.06 

■  62 

19 

•  10  t 

MARRENTON 

.08 

•  06 

.14 

•  36 

02 

WASHINGTON 

leo 

.22 

•  08 

.OS 

.09 

•  33 

WAYCROSS 

.63 

■  10 

.05 

■  37 

.01 

.03 

T 

.02  .01 

•  02  I 

WAYNESBORO  2  NE 

.53 

■  01 

•  10 

■  07 

.03 

.27 

■  01 

•  03 

•01 

WEST  POINT 

.90 

.27 

.17 

.05 

■  04 

.09 

.04 

•  28 

T 

WINDER  1  SSE 

•  21 

■  63 

•01 

WOODBURY 

■  85 

T 

.54 

■  04 

T 

T 

.27 

T 

WOODRUFF  DAM 

.85 

.31 

.02 

.28 

.04 

T 

T 

T 

T 

.04 

WOODSTOCK 

1.82 

.32 

.24 

.42 

.12 

.17 

.4Q 

.02  . 

YOUNG  HARRIS 

2.77 

.42 

•  03 

.31 

.38 

.29 

.98 

.23 

T 

•03 

•  26 

REFKRSNCB  NOTES 

Tbe  four  digit  Idantlf IcatloQ  nuabera  In  tbe  lDd«x  QUMber  coIubq  of  the  Statloo  Index  are  assigned  oo  a  state  baslB.     There  will  be  ao  duplication  of  nuabers  wltbln  a  state. 
Figures  and  letters  follovlng  tbe  station  naae,  such  as  12  SSV,   Indicate  distance  In  alles  and  direction  fron  the  poet  office. 
Observation  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  onlj  In  tbe  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

■ontbly  and  seasonal  anovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aontha  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  alaslng  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Onless  otbervlse  indicated,  dlaenalonal  units  uaed  in  this  bulletin  are:     teaperature  la  *F. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  eind  aoveaent  in  alles.     Degree  dajrs  are  based  on  a  dally 
average  of  65*  P. 

Evaporation  is  aeaaured  In  the  standard  Heather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  uniesa  otbervlse  shovn  by  footnote  follovlng  Table  6, 
Sleet  and  ball  vere  included  Id  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  wltb  July  IMS. 
Aaounts  in  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  OB  ground  In  Table  7  Is  at  observation  tiae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  SQUIV  In  Table  7  aeans  the  water, 
equivalent  of  snow  on  tbe  ground.  It  Is  aeaaured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  la  two  inches  or  more.  Water  equivalent  aanplee  are  aeceasarlly  taken  froa  different  points 
for  succeBSive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  anovpack  result  in  apparent  IncoDBistenclea  in  the  record. 

-    No  record  In  Tables  3,  6,   7  and  the  Station  Index.     No  record  tn  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*    Aaount  included  in  following  aeasureaent,  tine  dlatrlbutlon  unknown. 

O    Data  In  tbe  coluao  formerly  headed  No,  of  Daya  .01  or  more  have  been  changed  to  Ho.  of  Days  ,10  or  more  effective  January  1,  19M. 

0    Theraometera  are  generally  expoaed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  tberaometera  are  exposed  in  a  shelter  located  on  tbe 
roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  proceased  for  apeclal  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

B    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  anovfall. 

H    One  or  aore  daya  of  record  alaslng;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  tbla  atatloo,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  full  month, 
B    Aaounta  from  recording  gage  (These  amounts  are  eaaentlally  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data), 
T    Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 
7    Includes  total  for  previous  month. 

Additional  Inforaation  regarding  the  cllaate  of  Georgia  w^y  b«  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cliaatologlst  at  Agricultural  Snglneering  Building,   University  of 
Oaorgta ,  Athena ,  Ga . 

Subaertptlon  Price:     30  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  $2.30  per  year.     (Yearly  subscription  Ineludea  the  Annual  Sumaary.)     Checks  and  money  orders  should  b«  made  payable  to  the  Superintendent 
Qt  Doeitaants.     Beaittaac«m  and  correspondSDcca  rsgardtng  •ubacrlptlona  should  be  aeat  to  the  SapsrlotSDdsot  of  Docuaents,  Government  Printing  Office,  Vasblogton  26,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  195S 


Station 

Day  Oi  Month 

& 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

-  1 
< 

A I  LEY 

MAX 

60 

58 

S3 

78 

78 

«3 

52 

51 

SO 

49 

94 

44 

52 

63 

63 

45 

57 

»4 

61 

61 

59 

S4 

69 

n 

69 

6« 

52 

5« 

9« 

s« 

99.9 

MIN 

19 

45 

41 

63 

68 

45 

40 

46 

44 

26 

23 

23 

27 

27 

35 

22 

19 

20 

37 

32 

38 

38 

31 

37 

54 

49 

48 

33 

33 

40 

23 

15 16 

ALAPAHA  EXP  STAT  ION 

MAX 

52 

62 

72 

79 

77 

S3 

52 

55 

S9 

50 

52 

54 

60 

54 

52 

65 

47 

55 

69 

67 

66 

S3 

60 

71 

76 

74 

75 

92 

96 

61 

68 

61«7 

MIN 

24 

40 

46 

61 

59 

46 

44 

39 

47 

24 

26 

28 

33 

32 

35 

26 

17 

18 

36 

32 

36 

37 

33 

36 

57 

54 

60 

41 

40 

42 

29 

37>1 

ALBANY 

MAX 

61 

67 

80 

75 

69 

S3 

57 

63 

SO 

91 

93 

48 

54 

47 

62 

50 

59 

67 

69 

68 

63 

60 

n 

79 

76 

74 

SS 

54 

60 

69 

SS 

62<a 

MIN 

26 

44 

50 

57 

51 

43 

45 

45 

38 

23 

27 

34 

30 

33 

34 

24 

20 

35 

92 

35 

42 

36 

41 

46 

97 

59 

50 

42 

42 

49 

25 

19«8 

ALLATOONA  DAM  2 

43 

47 

48 

59 

67 

51 

5S 

53 

46 

92 

56 

46 

46 

46 

53 

44 

36 

47 

49 

51 

48 

41 

S3 

64 

71 

56 

93 

49 

41 

44 

90<2 

MIN 

23 

28 

36 

46 

41 

34 

32 

37 

35 

21 

23 

24 

24 

29 

30 

16 

16 

24 

40 

27 

30 

32 

33 

44 

39 

45 

32 

32 

34 

22 

30i9 

ALMA  CAA  A I RPORT 

MAX 

62 

72 

78 

78 

68 

56 

50 

69 

S7 

95 

53 

47 

53 

53 

63 

47 

59 

66 

67 

64 

61 

97 

T3 

76 

71 

71 

54 

99 

SI 

66 

54 

61i5 

MIN 

27 

44 

49 

59 

55 

46 

45 

47 

32 

23 

26 

34 

31 

35 

38 

19 

17 

30 

36 

32 

34 

31 

30 

50 

94 

48 

45 

38 

40 

42 

26 

17  (5 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

57 

60 

76 

79 

68 

58 

55 

59 

55 

46 

52 

48 

49 

47 

61 

52 

5S 

S5 

67 

60 

57 

97 

71 

76 

71 

72 

62 

50 

97 

66 

94 

60>1 

MIN 

27 

43 

46 

69 

62 

44 

42 

44 

40 

22 

26 

33 

26 

29 

35 

20 

21 

37 

46 

34 

40 

32 

37 

57 

59 

56 

46 

38 

40 

48 

24 

38.e 

ATHENS 

SO 

44 

59 

70 

61 

60 

52 

49 

44 

45 

48 

4« 

46 

52 

53 

40 

52 

44 

62 

51 

42 

S3 

65 

69 

78 

68 

93 

4« 

43 

52 

49 

S3tl 

MIN 

21 

35 

38 

51 

46 

38 

34 

40 

36 

20 

25 

26 

21 

22 

26 

18 

17 

33 

37 

33 

26 

34 

34 

55 

55 

48 

43 

28 

28 

37 

24 

31 12 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

46 

41 

57 

67 

58 

57 

57 

48 

41 

42 

45 

46 

45 

50 

49 

36 

49 

49 

59 

55 

43 

49 

98 

65 

75 

69 

94 

44 

41 

50 

46 

Sl>3 

MIN 

21 

34 

37 

46 

42 

39 

35 

40 

36 

20 

26 

27 

22 

24 

19 

18 

16 

32 

37 

33 

28 

33 

35 

47 

53 

41 

42 

28 

35 

37 

23 

32  •4 

ATUCktC     UO  AIDDl^DT 

*  1 ntraa  KB  HI kpuk  t 

48 

41 

60 

70 

60 

59 

60 

45 

44 

45 

47 

45 

49 

SO 

52 

41 

50 

43 

62 

46 

38 

SI 

69 

69 

77 

96 

91 

49 

40 

52 

48 

51<5 

MIN 

24 

34 

38 

51 

44 

39 

35 

40 

26 

20 

26 

23 

23 

2S 

27 

17 

17 

36 

37 

32 

28 

34 

39 

63 

53 

47 

36 

28 

36 

30 

23 

32<8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

48 

52 

55 

68 

52 

57 

49 

50 

45 

44 

47 

47 

47 

51 

48 

39 

91 

4S 

94 

49 

42 

52 

68 

71 

70 

98 

92 

4S 

44 

47 

44 

Sli4 

MIN 

27 

35 

42 

52 

46 

37 

38 

44 

27 

23 

27 

30 

28 

29 

27 

18 

23 

39 

37 

33 

32 

35 

38 

65 

56 

50 

40 

32 

38 

33 

26 

35  (3 

AUGUSTA  WB  A I RPORT 

52 

59 

76 

76 

66 

56 

55 

53 

52 

47 

50 

44 

48 

53 

62 

42 

53 

59 

61 

49 

44 

51 

69 

72 

78 

61 

93 

49 

53 

59 

91 

56i5 

MIN 

20 

42 

38 

54 

53 

36 

36 

40 

28 

24 

26 

23 

21 

23 

34 

17 

16 

28 

34 

34 

34 

33 

29 

61 

62 

51 

38 

30 

37 

36 

22 

33i5 

55 

53 

74 

77 

72 

60 

66 

63 

52 

48 

52 

46 

49 

99 

61 

46 

53 

56 

63 

52 

44 

50 

67 

73 

80 

69 

56 

49 

S3 

57 

93 

57  aS 

MIN 

22 

41 

41 

66 

55 

47 

38 

43 

40 

26 

30 

31 

25 

25 

36 

25 

21 

28 

44 

35 

34 

36 

33 

54 

56 

49 

44 

29 

36 

42 

24 

36i9 

BA I NBR I OGE 

63 

75 

82 

72 

68 

64 

64 

70 

62 

51 

55 

56 

56 

93 

68 

64 

61 

73 

68 

70 

70 

63 

71 

79 

72 

76 

65 

63 

66 

74 

63 

66(4 

MIN 

25 

43 

49 

66 

66 

44 

46 

40 

40 

23 

25 

25 

34 

33 

32 

26 

19 

37 

44 

29 

32 

36 

39 

54 

58 

60 

53 

45 

49 

91 

29 

39a5 

6LACKBEAR0  I SLANO 

60 

68 

74 

77 

72 

70 

54 

60 

60 

69 

60 

47 

49 

58 

63 

61 

58 

64 

64 

55 

51 

69 

62 

61  «3 

MIN 

32 

45 

61 

60 

63 

61 

48 

47 

35 

34 

30 

41 

36 

43 

44 

29 

27 

34 

35 

38 

40 

31 

31 

40<2 

BCAIRSVI LLE  EXP  ST A 

42 

45 

96 

64 

65 

51 

54 

49 

91 

44 

45 

43 

44 

48 

52 

39 

41 

47 

49 

49 

49 

45 

92 

60 

89 

71 

53 

57 

52 

45 

49 

S0a7 

MIN 

11 

21 

43 

54 

30 

28 

25 

26 

28 

12 

14 

13 

11 

12 

18 

12 

13 

15 

36 

25 

21 

21 

24 

37 

51 

33 

36 

29 

34 

37 

14 

25«4 

BLAKELY 

58 

66 

81 

74 

68 

56 

56 

66 

66 

48 

53 

50 

52 

51 

61 

48 

58 

68 

68 

65 

58 

57 

71 

76 

71 

70 

66 

53 

61 

68 

94 

61.6 

MIN 

28 

46 

51 

61 

56 

43 

44 

46 

36 

22 

28 

37 

29 

34 

35 

24 

24 

37 

64 

35 

36 

35 

41 

55 

66 

59 

60 

43 

43 

51 

28 

40.8 

QD/^^t^l  CT   1  Li 
DKUUKLC 1    X  W 

58 

67 

81 

83 

79 

64 

53 

58 

56 

50 

60 

45 

49 

49 

61 

57 

57 

64 

62 

56 

53 

50 

71 

74 

71 

70 

60 

52 

60 

69 

61 

60i8 

MIN 

24 

42 

48 

56 

63 

47 

42 

43 

45 

25 

28 

32 

29 

31 

42 

26 

22 

35 

62 

35 

37 

37 

29 

48 

63 

51 

45 

30 

38 

39 

24 

38.6 

BRUNSW I CK 

MAX 

62 

69 

78 

79 

72 

69 

54 

68 

58 

52 

59 

48 

51 

60 

65 

61 

60 

66 

62 

61 

57 

96 

71 

76 

75 

69 

56 

30 

58 

67 

59 

62.4 

MIN 

36 

44 

56 

59 

63 

56 

47 

48 

48 

28 

36 

41 

35 

42 

47 

30 

30 

39 

50 

41 

39 

41 

39 

60 

62 

52 

47 

42 

43 

49 

33 

43.9 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

62 

65 

77 

76 

74 

59 

53 

60 

54 

61 

53 

46 

50 

57 

65 

46 

56 

63 

62 

55 

54 

56 

64 

TS 

76 

63 

54 

51 

54 

67 

99 

39.8 

MIN 

35 

44 

64 

63 

59 

51 

48 

49 

36 

29 

37 

37 

36 

44 

46 

29 

29 

37 

41 

40 

40 

37 

35 

50 

50 

53 

47 

43 

44 

48 

32 

42.7 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

63 

73 

80 

70 

69 

68 

58 

69 

63 

49 

53 

62 

54 

49 

66 

58 

57 

69 

67 

67 

62 

61 

70 

78 

71 

74 

68 

55 

61 

70 

62 

S3. 7 

MIN 

31 

47 

52 

60 

56 

44 

49 

44 

40 

25 

30 

40 

34 

38 

35 

25 

22 

35 

52 

38 

40 

39 

40 

54 

59 

61 

62 

44 

44 

50 

27 

42.1 

CALHOUN  EXP  STAT  I  ON 

MAX 

48 

50 

63 

66 

55 

63 

55 

50 

48 

42 

44 

47 

50 

63 

52 

48 

45 

50 

50 

51 

45 

51 

66 

70 

73 

68 

55 

60 

47 

45 

45 

33.0 

MIN 

18 

35 

42 

52 

40 

36 

30 

37 

33 

25 

25 

25 

18 

18 

25 

16 

15 

35 

35 

26 

23 

25 

20 

40 

46 

41 

41 

33 

35 

27 

23 

30.3 

CAM I LLA 

63 

76 

82 

83 

79 

63 

62 

59 

54 

50 

56 

51 

54 

51 

65 

55 

56 

64 

66 

70 

65 

69 

71 

75 

74 

70 

67 

60 

70 

71 

69 

69.1 

MIN 

27 

45 

50 

63 

56 

46 

41 

32 

34 

25 

34 

36 

34 

37 

36 

24 

21 

35 

36 

38 

40 

40 

40 

50 

51 

52 

41 

40 

44 

45 

13 

39.2 

CAMP  STEWART 

MAX 

58 

71 

77 

81 

72 

64 

52 

67 

59 

50 

57 

46 

62 

68 

53 

69 

69 

69 

61 

56 

56 

52 

70 

74 

68 

6« 

60 

64 

59 

66 

71 

62. 2 

MIN 

33 

42 

50 

66 

63 

49 

44 

45 

45 

27 

31 

37 

31 

33 

43 

27 

23 

34 

49 

36 

36 

36 

31 

54 

55 

62 

44 

32 

38 

45 

28 

40.3 

CARLTON  BRIDGE 

47 

50 

42 

64 

70 

62 

59 

54 

48 

47 

44 

48 

47 

48 

62 

62 

42 

52 

43 

52 

48 

40 

47 

»4 

70 

80 

58 

54 

47 

49 

S4 

52.6 

MIN 

14 

18 

36 

41 

40 

34 

28 

32 

38 

15 

18 

18 

14 

15 

22 

16 

12 

14 

34 

26 

20 

28 

27 

37 

40 

35 

35 

22 

28 

38 

12 

26.0 

CARROLL  TON 

MAX 

50 

52 

64 

69 

61 

66 

62 

63 

48 

45 

48 

49 

48 

53 

46 

41 

52 

60 

54 

52 

47 

53 

67 

72 

68 

66 

54 

51 

46 

48 

43 

93.6 

MIN 

18 

36 

43 

52 

42 

35 

32 

44 

30 

21 

22 

22 

18 

21 

25 

15 

15 

39 

40 

25 

27 

27 

30 

56 

50 

48 

46 

34 

35 

40 

22 

32.5 

CARTERSV I LLE 

MAX 

48 

46 

63 

70 

62 

66 

64 

51 

46 

43 

47 

49 

47 

54 

52 

42 

49 

47 

62 

61 

48 

53 

68 

71 

74 

69 

59 

54 

46 

49 

53.8 

MIN 

18 

35 

43 

56 

42 

36 

29 

41 

32 

21 

22 

24 

21 

28 

29 

16 

20 

40 

40 

27 

31 

34 

31 

66 

S3 

40 

46 

32 

36 

38 

33.7 

CEDARTOWN 

MAX 

50 

54 

70 

70 

68 

64 

66 

51 

47 

42 

41 

47 

49 

54 

43 

37 

49 

52 

53 

52 

46 

94 

68 

72 

72 

62 

56 

48 

47 

48 

45 

53.1 

MIN 

16 

36 

42 

66 

36 

35 

27 

43 

28 

17 

21 

18 

16 

16 

26 

15 

15 

44 

37 

23 

25 

^6 

32 

54 

50 

37 

47 

36 

38 

36 

20 

31.2 

CLAYTON 

MAX 

46 

45 

57 

62 

60 

59 

50 

48 

41 

43 

46 

46 

46 

30 

48 

40 

50 

46 

57 

45  . 

40 

49 

63 

69 

79 

76 

55 

48 

44 

47 

46 

61.5 

18 

31 

43 

61 

42 

34 

28 

28 

27 

19 

20 

16 

16 

18 

25 

16 

16 

36 

31 

26 

21 

22 

29 

47 

41 

37 

36 

22 

30 

32 

18 

28.3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

55 

55 

74 

68 

60 

64 

50 

55 

48 

48 

63 

52 

52 

48 

56 

44 

55 

59 

64 

62 

57 

54 

71 

74 

69 

66 

55 

50 

63 

60 

51 

57.5 

24 

41 

49 

57 

46 

38 

36 

47 

28 

22 

24 

30 

25 

30 

30 

22 

19 

37 

41 

29 

38 

29 

35 

60 

59 

50 

47 

40 

42 

36 

28 

36.7 

CORDELE 

MAX 

59 

61 

76 

77 

70 

59 

62 

63 

57 

48 

54 

47 

62 

48 

63 

63 

61 

63 

69 

62 

65 

61 

70 

72 

71 

73 

63 

S3 

60 

66 

66 

62.1 

MIN 

24 

46 

48 

60 

54 

43 

43 

42 

34 

22 

26 

33 

29 

33 

32 

32 

34 

21 

50 

38 

34 

38 

39 

44 

46 

61 

47 

41 

32 

49 

23 

38.3 

CORNEL  I A 

MAX 

43 

43 

68 

62 

59 

56 

50 

46 

38 

40 

44 

42 

43 

46 

46 

37 

46 

48 

59 

46 

36 

50 

52 

68 

76 

67 

30 

43 

38 

49 

45 

49.2 

MIN 

20 

32 

41 

40 

43 

36 

i" 

36 

33 

16 

16 

22 

19 

21 

32 

12 

15 

31 

31 

30 

24 

32 

36 

46 

46 

45 

37 

27 

30 

33 

22 

30.1 

COVINGTON 

MAX 

45 

46 

64 

70 

63 

50 

47 

46 

46 

37 

37 

40 

40 

46 

40 

36 

47 

45 

50 

48 

40 

49 

63 

67 

76 

60 

51 

48 

42 

43 

41 

48.8 

MIN 

21 

35 

40 

53 

45 

38 

35 

44 

32 

19 

24 

26 

21 

26 

26 

IB 

17 

37 

39 

33 

30 

35 

36 

55 

54 

47 

45 

30 

37 

40 

25 

34.3 

CUTHBERT 

MAX 

59 

57 

77 

75 

72 

58 

56 

58 

57 

48 

64 

50 

52 

62 

60 

52 

57 

68 

68 

66 

62 

56 

71 

77 

73 

70 

67 

52 

59 

65 

52 

61.3 

MIN 

29 

47 

52 

63 

55 

44 

41 

48 

39 

22 

28 

37 

29 

34 

36 

22 

24 

41 

61 

37 

39 

37 

42 

57 

61 

68 

50 

41 

42 

51 

27 

41.4 

DAHLONEGA 

MAX 

46 

46 

69 

62 

59 

59 

50 

46 

43 

42 

45 

43 

44 

49 

46 

38 

46 

44 

56 

49 

40 

50 

56 

67 

72 

68 

49 

46 

39 

46 

42 

49.8 

MIN 

24 

32 

43 

53 

42 

39 

34 

38 

29 

19 

22 

24 

20 

22 

26 

15 

16 

36 

35 

30 

25 

32 

30 

50 

67 

46 

36 

29 

32 

34 

22 

32.0 

DAL  TON 

MAX 

41 

49 

63 

63 

62 

50 

50 

55 

47 

37 

41 

43 

49 

6« 

52 

41 

38 

45 

47 

49 

49 

44 

52 

63 

73 

73 

60 

58 

51 

44 

44 

90.6 

MIN 

20 

36 

41 

63 

38 

34 

29 

41 

35 

23 

25 

24 

17 

24 

30 

16 

22 

33 

39 

29 

24 

29 

38 

45 

64 

42 

43 

35 

35 

30 

24 

32.9 

DOUGLAS 

MAX 

59 

70 

74 

76 

71 

61 

53 

61 

60 

48 

50 

51 

50 

55 

61 

59 

57 

55 

59 

61 

62 

58 

65 

74 

76 

72 

66 

56 

59 

65 

59 

61.4 

MIN 

24 

46 

45 

46 

45 

45 

39 

44 

43 

28 

26 

28 

28 

32 

35 

24 

32 

30 

35 

36 

35 

42 

32 

34 

45 

56 

35 

38 

38 

42 

29 

36. S 

DUBLIN 

MAX 

56 

65 

78 

75 

69 

57 

58 

53 

49 

61 

45 

50 

48 

62 

46 

56 

58.6 

MIN 

23 

46 

41 

56 

53 

44 

40 

46 

42 

24 

26 

31 

25 

28 

37 

23 

19 

33 

48 

33 

39 

37 

33 

53 

56 

50 

45 

33 

38 

46 

25 

37.7 

EASTMAN 

MAX 

57 

60 

71 

79 

74 

60 

52 

62 

56 

47 

68 

48 

50 

49 

61 

56 

55 

64 

65 

63 

58 

56 

70 

78 

82 

69 

69 

52 

58 

66 

52 

61.1 

MIN 

27 

37 

39 

69 

65 

43 

43 

47 

41 

24 

26 

33 

29 

32 

35 

24 

21 

34 

47 

30 

31 

28 

36 

55 

66 

64 

41 

36 

37 

48 

26 

37.9 

EXPERIMENT 

MAX 

45 

51 

54 

64 

69 

64 

62 

49 

51 

40 

44 

51 

48 

49 

53 

51 

43 

52 

50 

66 

51 

44 

57 

68 

73 

70 

57 

51 

45 

49 

90 

93.3 

MIN 

25 

35 

39 

43 

46 

37 

36 

39 

36 

21 

26 

28 

22 

25 

31 

17 

26 

41 

I 

41 

31 

32 

33 

36 

55 

58 

48 

45  j 

31 

32 

38 

26 

34.7 
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Table  S  ■  Conllnu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1935 


Day  Ol  Month 


aianon 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IsTlB 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

FITZGERALD 

MAX 

S9 

62 

75 

75 

70 

59 

52 

61 

60 

47 

SO 

49 

50 

50 

62 

59 

54 

62 

64 

63 

62 

57 

68 

74 

72 

71 

65 

» 

69 

66 

53 

60 1 

7 

MIN 

26 

45 

49 

59 

57 

43 

44 

46 

41 

25 

29 

36 

30 

34 

37 

24 

24 

36 

52 

37 

36 

41 

42 

56 

59 

57 

46 

37 

39 

50 

26 

40 

8 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

54 

56 

60 

52 

.  49 

52 

58 

63 

60 

53 

69 

74 

73 

68 

64 

52 

56 

67 

64 

62 1 

3 

MIN 

20 

40 

47 

53 

65 

50 

44 

46 

46 

22 

29 

36 

28 

30 

40 

26 

18 

32 

49 

34 

35 

34 

28 

49 

53 

56 

43 

33 

40 

40 

25 

38  • 

S 

FOLKSTON  9  SM 

MAX 

78 

60 

61 

51 

55 

50 

50 

64 

67 

64 

63 

70 

64 

77 

72 

60 

64 

70 

68 

05  1 

1 

MIN 

32 

42 

52 

61 

63 

51 

48 

47 

48 

25 

34 

40 

33 

40 

45 

25 

30 

37 

50 

36 

35 

67 

41 

43 

48 

29 

0 

FORSYTH  1  S 

MAX 

52 

51 

46 

51 

48 

50 

SO 

56 

42 

62 

54 

46 

55 

70 

74 

72 

69 

64 

48 

50 

65 

48 

SSi 

4 

MIN 

2* 

45 

42 

55 

46 

39 

36 

42 

35 

22 

28 

3X 

23 

26 

31 

IB 

17 

33 

41 

32 

35 

34 

33 

58 

56 

49 

45 

31 

37 

41 

35  < 

7 

FT  VALLEY  2  E 

MAX 

60 

43 

S3 

63 

S3 

57 « 

0 

MIN 

29 

42 

45 

56 

48 

41 

41 

44 

27 

23 

27 

28 

25 

28 

30 

21 

19 

36 

40 

34 

38 

33 

34 

57 

68 

52 

42 

36 

39 

35 

36  • 

4 

GAINESVILLE 

MAX 

*6 

51 

45 

41 

42 

46 

45 

44 

49 

48 

41 

36 

52 

56 

69 

76 

65 

52 

44 

40 

48 

46 

50  • 

5 

MIN 

22 

32 

40 

52 

41 

35 

33 

38 

29 

18 

23 

24 

21 

23 

26 

14 

18 

36 

32 

31 

25 

33 

32 

50 

53 

47 

40 

28 

32 

37 

23 

31i 

9 

GLENNVILLE 

MAX 

59 

44 

51 

55 

61 

52 

66 

60 

'* 

00 

66 

52 

60i 

4 

MIN 

26 

44 

50 

59 

61 

47 

44 

46 

41 

25 

29 

35 

31 

33 

42 

26 

23 

34 

52 

36 

36 

39 

33 

53 

56 

52 

44 

33 

39 

47 

28 

40 1 

1 

GREENSBORO 

MAX 

70 

51 

46 

47 

52 

56 

44 

49 

61 

51 

71 

78 

47 

S3 

51 

54i 

9 

MIN 

22 

36 

39 

56 

46 

41 

35 

42 

34 

18 

27 

30 

23 

23 

29 

19 

17 

33 

41 

33 

31 

34 

36 

57 

55 

60 

44 

49 

36 

39 

21 

35  ■ 

3 

GRIFFIN 

MAX 

41 

52 

49 

50 

53 

52 

42 

S3 

46 

50 

46 

54 1 

2 

MIN 

27 

36 

41 

53 

45 

38 

36 

44 

26 

22 

28 

31 

25 

27 

36 

18 

25 

39 

41 

32 

33 

33 

39 

59 

57 

49 

46 

32 

38 

42 

25 

36i 

2 

HARTWELL 

MAX 

48 

46 

44 

S3 

S3 

45 

50 

46 

63 

58 

51 

64  < 

0 

MIN 

22 

33 

38 

48 

43 

38 

35 

36 

35 

20 

24 

24 

20 

23 

29 

16 

19 

34 

33 

30 

25 

33 

35 

50 

52 

44 

38 

24 

33 

34 

22 

31  • 

9 

HAWKINSVILLE 

MAX 

75 

49 

63 

53 

57 

64 

69 

61 

57 

70 

61 

54 

60i 

1 

MIN 

22 

45 

42 

54 

52 

43 

42 

47 

39 

22 

24 

30 

25 

28 

27 

22 

17 

30 

47 

32 

41 

39 

32 

49 

58 

50 

41 

36 

40 

47 

25 

37  I 

0 

HOGGARDS  MILL 

MAX 

63 

70 

70 

54 

51 

54 

49 

64 

49 

70 

69 

67 

62 

55 

61) 

9 

MIN 

26 

43 

48 

55 

55 

44 

43 

51 

40 

22 

26 

35 

30 

35 

31 

25 

20 

34 

40 

32 

45 

37 

40 

53 

52 

59 

63 

44 

44 

45 

25 

39  • 

7 

JASPER 

MAX 

46 

51 

51 

56 

46 

50 

45 

49 

40 

56 

41 

50 

53  < 

3 

MIN 

36 

39 

46 

36 

31 

36 

38 

33 

26 

21 

24 

22 

28 

26 

24 

19 

28 

35 

26 

29 

33 

31 

33 

44 

55 

54 

54 

33 

34 

29 

22 

33  ■ 

1 

LAFAYETTE 

56 

41 

43 

45 

SO 

51 

S3 

45 

47 

46 

SO 

49 

45 

S2i 

5 

MIN 

36 

32 

45 

51 

36 

27 

35 

44 

25 

31 

31 

20 

23 

24 

25 

16 

25 

33 

33 

30 

34 

31 

36 

60 

57 

46 

33 

42 

38 

30 

34 

34< 

0 

LA  GRANGE 

MAX 

54 

76 

70 

54 

53 

51 

51 

SO 

56 

52 

43 

57 

56 

49 

50 

52 

57, 

1 

MIN 

20 

38 

45 

56 

41 

37 

30 

46 

32 

19 

24 

27 

21 

22 

29 

16 

17 

39 

40 

27 

31 

27 

37 

60 

55 

45 

44 

36 

39 

42 

23 

34  • 

4 

LOUISVILLE 

MAX 

54 

75 

69 

53 

62 

49 

55 

64 

60 

56 

48 

61 

69 

58  I 

2 

MIN 

2* 

43 

41 

50 

54 

47 

37 

40 

41 

22 

28 

27 

24 

27 

27 

22 

18 

31 

46 

34 

34 

35 

33 

53 

54 

51 

46 

30 

38 

46 

23 

36  • 

3 

LUMBER  CITY 

MAX 

59 

53 

54 

52 

53 

52 

63 

51 

54 

61 

59  • 

6 

MIN 

20 

43 

50 

60 

45 

45 

44 

46 

22 

25 

28 

29 

27 

38 

25 

18 

23 

35 

29 

30 

40 

31 

34 

54 

48 

49 

36 

36 

41 

24 

33  a 

8 

LUMPKIN  4  ENE 

MAX 

55 

61 

78 

40 

SO 

48 

57 

57 

58  • 

9 

MIN 

30 

44 

50 

61 

51 

44 

37 

26 

21 

28 

27 

31 

36 

21 

27 

41 

46 

36 

38 

32 

41 

50 

60 

55 

47 

40 

40 

48 

26 

39a 

1 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

56 

53 

SI 

59 

43 

52 

57i 

5 

MIN 

23 

42 

46 

57 

49 

44 

41 

43 

28 

24 

28 

32 

26 

29 

32 

23 

19 

36 

42 

33 

39 

38 

38 

59 

59 

62 

42 

36 

40 

36 

25 

37  a 

6 

METTER 

MAX 

56 

61 

53 

61 

58 

59  ■ 

8 

MIN 

27 

43 

47 

57 

59 

47 

42 

44 

43 

27 

28 

33 

30 

32 

41 

26 

23 

36 

47 

36 

38 

38 

32 

54 

57 

53 

46 

31 

35 

38 

26 

39  • 

2 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

60 

54 

58 

57 

52 

48 

96) 

6 

MIN 

21 

21 

39 

41 

49 

43 

34 

38 

40 

22 

22 

26 

21 

21 

23 

21 

17 

17 

33 

30 

30 

35 

35 

38 

52 

50 

46 

30 

30 

38 

22 

31< 

8 

MILLEN 

MAX 

55 

49 

54 

64 

59 

59 1 

5 

MIN 

21 

43 

45 

56 

59 

48 

39 

41 

42 

23 

27 

32 

26 

29 

39 

22 

19 

32 

49 

35 

37 

34 

36 

48 

56 

51 

46 

30 

37 

42 

23 

37. 

6 

MONT ICELLO 

55 

53 

62 

69 

63 

50 

52 

50 

47 

52 

49 

54 

57 

42 

55 

SS 

48 

48 

50 

50 

55 1 

4 

MIN 

16 

35 

40 

42 

44 

39 

31 

34 

35 

15 

21 

22 

15 

17 

26 

18 

12 

29 

37 

27 

34 

30 

29 

50 

50 

42 

36 

29 

38 

38 

19 

30  • 

6 

MORGAN 

60 

65 

77 

70 

61 

50 

54 

SO 

65 

'55 

69 

62 

71 

79 

75 

74 

70 

6 1 

73 

58 

63  ■ 

9 

MIN 

25 

45 

48 

46 

41 

38 

39 

41 

39 

20 

25 

34 

28 

31 

31 

21 

19 

52 

30 

35 

34 

38 

63 

68 

69 

50 

32 

42 

50 

34 

37  1 

9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

60 

53 

58 

65 

64 

^ 

59 

70 

64 

5 

MIN 

36 

42 

53 

59 

57 

45 

49 

46 

42 

28 

32 

42 

43 

40 

41 

30 

34 

42 

52 

43 

44 

50 

46 

66 

62 

58 

53 

45 

46 

53 

28 

45 1 

0 

NEHNAN 

MAX 

52 

54 

72 

62 

51 

51 

SO 

42 

48 

95i 

7 

MIN 

22 

35 

43 

55 

41 

35 

37 

44 

30 

21 

25 

28 

25 

27 

31 

16 

20 

40 

41 

30 

33 

29 

35 

59 

54 

47 

44 

34 

35 

40 

25 

34< 

9 

OU I  THAN 

MIN 

ROME 

51 

49 

51 

45 

40 

54. 

3 

MIN 

20 

36 

44 

54 

40 

37 

29 

40 

31 

22 

24 

22 

19 

24 

28 

16 

17 

42 

41 

27 

28 

27 

34 

53 

53 

41 

46 

35 

37 

40 

22 

33  ■ 

2 

ROME  HB  AIRPORT 

46 

49 

67 

50 

49 

53 

44 

38 

57 

41 

46 

51a 

9 

MIN 

19 

36 

44 

42 

39 

28 

27 

42 

29 

24 

25 

22 

18 

21 

25 

17 

15 

38 

29 

27 

25 

24 

33 

51 

53 

41 

36 

34 

36 

31 

21 

30  a 

7 

SANDERSVILLE  <•  SE 

MAX 

52 

54 

74 

74 

68 

58 

52 

52 

49 

45 

51 

45 

48 

52 

60 

45 

53 

61 

61 

55 

48 

52 

67 

72 

72 

66 

S6 

48 

65 

66 

51 

56  a 

5 

MIN 

20 

43 

40 

54 

52 

44 

36 

41 

37 

23 

26 

28 

22 

26 

36 

20 

17 

30 

40 

33 

34 

34 

32 

53 

56 

50 

45 

30 

37 

43 

22 

36  a 

6 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

57 

71 

80 

82 

51 

59 

65 

47 

64 

54 

55 

70 

66 

66 

50 

SI 

99 

67 

93 

60  a 

7 

MIN 

16 

40 

46 

52 

67 

52 

44 

40 

Vo 

21 

22 

28 

26 

23 

43 

25 

15 

29 

41 

30 

34 

26 

26 

53 

50 

51 

43 

33 

38 

39 

21 

35  I 

6 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

55 

60 

63 

44 

SO 

59  a 

4 

MIN 

23 

41 

51 

55 

59 

45 

44 

38 

34 

25 

30 

31 

30 

34 

42 

27 

22 

35 

38 

35 

37 

33 

30 

53 

54 

4« 

42 

30 

38 

41 

29 

37  a 

7 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

MIN 

61 

62 

72 

^* 

73 

59 

49 

65 

58 

62 

61 

63 

70 

64 

66 

5S 

62 

66 

60 

69  a 

3 

SWAINSBORO 

MAX 

55 

62 

45 

60 

50 

38  a 

2 

MIN 

26 

44 

45 

57 

58 

46 

41 

42 

41 

25 

30 

32 

28 

30 

25 

22 

35 

48 

35 

39 

36 

35 

56 

57 

52 

45 

29 

38 

41 

38a 

9 

TALBOTTON 

MAX 

54 

57 

55 

49 

52 

56  a 

4 

MIN 

21 

39 

35 

51 

49 

43 

36 

45 

37 

20 

24 

28 

22 

25 

31 

19 

20 

38 

37 

30 

35 

30 

36 

61 

69 

49 

48 

36 

39 

44 

27 

35  a 

9 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

48 

54 

68 

70 

60 

53 

94 

SO 

48 

43 

46 

48 

49 

55 

45 

38 

52 

51 

51 

54 

51 

53 

68 

70 

70 

69 

99 

51 

49 

47 

44 

93  a 

3 

MIN 

15 

36 

45 

56 

41 

35 

25 

45 

25 

18 

22 

20 

IS 

20 

30 

13 

13 

43 

40 

25 

28 

28 

30 

60 

60 

39 

49 

35 

34 

40 

21 

IZa 

2 

TMOMASTON  2  S 

MAX 

57 

55 

56 

67 

65 

66 

99 

S3 

SI 

43 

52 

54 

50 

57 

51 

45 

S3 

59 

62 

59 

54 

57 

70 

73 

74 

68 

9« 

Si 

90 

59 

90 

97  a 

2 

MIN 

22 

30 

43 

44 

48 

42 

33 

42 

38 

22 

22 

31 

19 

29 

28 

19 

IS 

32 

42 

30 

33 

30 

30 

42 

45 

45 

46 

35 

39 

44 

29 

33  a 

7 

THOHASVILLE 

MAX 

63 

73 

80 

71 

69 

58 

99 

68 

64 

52 

54 

54 

56 

49 

65 

59 

99 

67 

69 

68 

66 

60 

n 

79 

72 

71 

67 

66 

62 

69 

98 

S4a 

0 

MIN 

27 

35 

49 

57 

57 

48 

50 

42 

42 

23 

26 

28 

35 

37 

35 

26 

20 

36 

53 

33 

38 

47 

38 

51 

59 

61 

53 

45 

44 

51 

28 

41a 

1 

TIFTON  2  N 

MAX 

49 

SO 

69 

78 

74 

60 

50 

54 

63 

48 

50 

52 

47 

S3 

60 

63 

98 

65 

66 

67 

S3 

SO 

69 

76 

79 

T» 

S2 

94 

62 

97 

60  a 

4 

MIN 

27 

42 

47 

S3 

57 

42 

43 

44 

44 

24 

26 

30 

32 

32 

35 

25 

22 

25 

43 

38 

36 

40 

39 

46 

58 

S8 

50 

40 

40 

41 

27 

»8a 

9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


Station 

Day 

Oi  Month 

rage 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 

46 

42 

58 

47 

44 

43 

46 

44 

50 

30 

39 

49 

55 

62 

56 

39 

S3 

58 

69 

80 

70 

52 

47 

40 

54 

47 

52i 

4 

MIN 

21 

33 

39 

52 

42 

42 

31 

34 

33 

21 

22 

24 

20 

25 

30 

17 

17 

38 

32 

29 

24 

32 

42 

49 

54 

44 

38 

26 

32 

39 

24 

32  I 

5 

VALOOSTA  4  NW 

MAX 

76 

82 

75 

68 

61 

61 

69 

62 

51 

53 

52 

54 

56 

67 

59 

61 

68 

66 

69 

65 

63 

73 

80 

73 

76 

69 

54 

63 

70 

61 

65i 

3 

MIN 

24 

45 

47 

54 

61 

46 

48 

41 

40 

22 

26 

•36 

33 

35 

37 

26 

18 

29 

50 

27 

33 

41 

32 

46 

52 

59 

49 

42 

43 

43 

31 

39  • 

2 

WARRENTON 

MAX 

53 

70 

67 

59 

51 

49 

48 

49 

50 

45 

47 

52 

58 

46 

52 

55 

60 

54 

45 

51 

67 

71 

77 

68 

54 

48 

50 

53 

91 

55i 

5 

MIN 

23 

38 

39 

55 

49 

44 

35 

43 

29 

22 

28 

29 

24 

25 

32 

20 

18 

33 

43 

33 

31 

35 

32 

54 

55 

50 

44 

28 

35 

42 

22 

35 1 

2 

WASH INGTON 

MAX 

69 

74 

63 

61 

50 

47 

47 

47 

49 

47 

50 

52 

54 

56 

54 

50 

60 

53 

40 

52 

62 

72 

76 

76 

56 

49 

45 

53 

55i 

3 

MIN 

13 

17 

35 

41 

42 

39 

30 

35 

44 

28 

20 

26 

25 

20 

20 

19 

18 

18 

33 

32 

31 

29 

33 

44 

55 

54 

46 

34 

36 

37 

38 

32  • 

0 

WAYCROSS 

MAX 

75 

79 

77 

69 

60 

52 

58 

59 

52 

53 

46 

53 

59 

65 

60 

67 

65 

64 

63 

59 

71 

77 

72 

72 

60 

57 

63 

69 

56 

62 1 

9 

MIN 

25 

42 

49 

62 

60 

47 

46 

48 

41 

25 

28 

39 

31 

36 

41 

26 

21 

32 

47 

33 

36 

43 

33 

52 

52 

51 

47 

38 

42 

49 

27 

40 

3 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

52 

58 

76 

76 

71 

62 

55 

54 

53 

47 

49 

46 

49 

52 

61 

55 

53 

61 

61 

57 

47 

47 

68 

73 

75 

71 

56 

50 

56 

60 

51 

58  < 

2 

MIN 

22 

42 

41 

56 

55 

48 

36 

41 

41 

24 

25 

33 

25 

25 

36 

22 

17 

31 

45 

33 

33 

36 

32 

52 

55 

50 

45 

29 

36 

45 

23 

36 

6 

WEST  POINT 

MAX 

54 

55 

71 

72 

68 

61 

55 

55 

53 

49 

53 

53 

50 

58 

53 

45 

55 

55 

63 

59 

55 

55 

72 

74 

72 

67 

54 

49 

51 

S3 

52 

57 

8 

MIN 

21 

40 

48 

56 

41 

39 

31 

47 

35 

19 

26 

29 

21 

22 

30 

18 

17 

39 

42 

29 

31 

28 

38 

61 

55 

45 

49 

38 

41 

45 

24 

35 

6 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

64 

74 

81 

75 

68 

59 

62 

71 

65 

51 

53 

51 

55 

55 

66 

60 

60 

71 

69 

67 

64 

77 

71 

72 

68 

56 

62 

71 

66 

66 

0 

MIN 

33 

50 

57 

60 

57 

44 

47 

52 

41 

30 

27 

40 

35 

37 

39 

26 

28 

45 

39 

41 

40 

49 

63 

61 

54 

46 

47 

52 

32 

43 

9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiaQon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Ava. 

AILET 

EVAP 

.09 

.10 

.04 

.02 

.04 

.03 

.03 

.09 

.00 

.06 

.05 

.06 

.00 

.10 

.02 

.05 

.09 

.05 

.06 

.02 

.04 

.01 

.16 

.07 

.15 

.01 

.04 

B1.70 

WIND 

41 

5 

10 

19 

19 

1 

10 

6 

88 

15 

30 

10 

31 

8 

30 

33 

14 

6 

14 

35 

28 

10 

14 

32 

27 

67 

44 

20 

31 

64 

B  787 

ATHESS  COL  OF  AGRI 

EYAP 

.06 

.03 

.01 

.01 

.12 

.06 

.10 

.05 

.04 

.09 

.05 

.05 

.05 

.05 

.07 

.08 

.09 

.00 

.06 

.10 

.06 

.06 

.09 

.07 

.09 

.06 

.12 

.13 

.04 

.07 

.11 

2.07 

WIND 

41 

61 

30 

52 

60 

48 

48 

24 

150 

74 

29 

25 

37 

44 

113 

70 

35 

25 

42 

54 

51 

43 

61 

69 

67 

50 

66 

88 

58 

101 

134 

1850 

EXPERIMENT 

EVAP 

.09 

.02 

.02 

.13 

.10 

.09 

.06 

.03 

.09 

.11 

.08 

.06 

.04 

.09 

.08 

.08 

.15 

.12 

.16 

.05 

.04 

WIND 

47 

125 

90 

65 

80 

82 

49 

44 

97 

95 

38 

20 

37 

63 

53 

137 

41 

101 

44 

66 

76 

64 

63 

137 

126 

75 

91 

117 

131 

55 

108 

2417 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.03 

.04 

.02 

.08 

.12 

.02 

.01 

.07 

.08 

.01 

.04 

.07 

.05 

.03 

.05 

.08 

.02 

.01 

.07 

.05 

.05 

.03 

.03 

.06 

.02 

.11 

.11 

.11 

.05 

.08 

B1.65 

WIND 

13 

13 

3 

8 

3 

10 

2 

5 

15 

40 

5 

4 

13 

14 

6 

36 

15 

4 

17 

0 

4 

6 

6 

12 

7 

4 

10 

18 

22 

5 

27 

347 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.03 

.03 

.04 

.01 

.03 

.14 

.01 

.06 

.00 

* 

* 

* 

* 

* 

.27 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

.18 

.13 

.08 

.09 

.16 

.07 

.03 

B1.41 

WIND 

39 

67 

45 

35 

37 

58 

29 

35 

54 

75 

37 

35 

14 

23 

15 

77 

24 

19 

24 

55 

15 

21 

24 

25 

37 

36 

35 

58 

85 

20 

78 

1231 

TIFTON  2  V 

EVAP 

.04 

.12 

.00 

.01 

.03 

.20 

.15 

* 

• 

.18 

.00 

.10 

.07 

.06 

.06 

.05 

.07 

.04 

.15 

.12 

.14 

.06 

81.83 

WIND 

9 

41 

9 

20 

20 

37 

26 

12 

15 

64 

5 

18 

46 

29 

25 

40 

22 

9 

23 

31 

15 

15 

8 

45 

38 

8 

29 

57 

64 

14 

67 

861 

TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DELATED  DATA 


Tctnperahire 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet,  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Mai.  Depth 
on  Ground 

* 

a 

e 
1 

s 

0 

s 

0 

o 
in 

s 

0 

r4  0 

§< 

0  S 

0  i 

Offl 

HAY  1955 

DALTON 

83. 9U 

56.  IM 

70.  OM 

1.3 

89 

3+ 

46 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

10.31 

6 

.62 

3.23 

16 

.0 

0 

9 

7 

2 

SEPTEUBER  1955 

FORT  GAIlfES 

88.211 

67.  SH 

77. 9M 

.9 

97 

25 

62 

14 

0 

10 

0 

0 

0 

4.39 

1 

.08 

2.35 

2 

.0 

0 

7 

2 

2 

LAFAYETTE 

88.8 

54.8 

71.8 

.5 

99 

22 

45 

14 

0 

16 

0 

0 

0 

.0 

0 

SAVANNAH  BEACH 

83.0 

76.1 

79.6 

1.6 

88 

2 

69 

14+ 

0 

0 

0 

0 

0 

8.41 

3 

.55 

4.20 

13 

.0 

0 

9 

4 

2 

OCTOBER  1955 

LAFAYETTE 

73.0 

42.5 

57.8 

-  4.6 

84 

1 

25 

15+ 

246 

0 

0 

6 

0 

2.00 

.67 

.0 

0 

Precipitation 


S««  Relerance  Notei  Following  Station  Index 
-  150  - 


DAILY  PRECIPITATION 


station 

Day  oi  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

lUT  195S 

DALTOH 

AOGOOT  1955 

.43 

.40 

.57 

3.23 

.57 

.90 

.95 

.09 

.80 

.01 

2.2S 

10.31 

FLIKTSTONB 

SKPTEHBKR 

.27 

.01 

.44 

.03 

.09 

.03 

T 

• 

• 

1.40 

2.37 

PORT  GAIHS3 
LAFAYFTTB 

.15 

3.35 

T 

1.35 

.15 

.10 

.14 

.15 

4.39 

3AVANNAB  BEACH 

OCTOBES  1955 

1.05 

.70 

.91 

.90 

.16 

4.30 

.40 

.05 

.44 

.30 

8.41 

LAFAYBTTE 

1.90 

.10 

2.00 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

HAY  1955 

DALTON 

MAX 
MIN 

81 
46 

88 

52 

89 
53 

89 
54 

87 
53 

88 
52 

87 
54 

88 
53 

89 
52 

87 
50 

86 
51 

88 
53 

87 
54 

89 
50 

83 
58 

80 

59 

80 
55 

80 
56 

83 
57 

80 
59 

75 
58 

74 

57 

73 
55 

87 
67 

89 
66 

87 
65 

88 
64 

77 
63 

75 
62 

83.9 
56.1 

SEPTEMBER  1955 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

88 
70 

88 
68 

85 
70 

83 
68 

86 
70 

88 
70 

94 
69 

93 
64 

89 
68 

85 
67 

86 
70 

86 
67 

78 

69 

70 
62 

83 

66 

85 
66 

88 
70 

88 
67 

93 
64 

94 
68 

96 
67 

96 
64 

92 
66 

93 
68 

97 
69 

90 
69 

66 

88.2 
67.5 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

86 
53 

87 

55 

88 

55 

84 

62 

90 
57 

93 
60 

93 
50 

98 
51 

93 
59 

85 
58 

88 
65 

85 
57 

83 

55 

87 
45 

90 
49 

91 
46 

91 
50 

91 
51 

95 
49 

91 
48 

98 
50 

99 
51 

95 
52 

90 
64 

85 
62 

71 

59 

76 
57 

85 
58 

90 
57 

85 
60 

88.8 
54.8 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

87 

79 

88 
81 

87 
79 

86 
78 

82 
79 

85 
72 

84 
79 

82 
79 

84 
80 

84 
78 

79 
72 

83 
79 

80 
74 

76 
69 

82 
77 

78 
77 

82 
75 

81 
78 

87 
69 

82 
78 

84 
79 

83 
78 

85 
74 

85 
81 

85 
72 

81 
72 

77 
70 

84 
70 

83 
75 

84 
79 

83.0 
76.1 

OCTOBER  1955 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

84 

55 

81 
69 

82 
48 

78 

57 

72 

60 

83 

63 

78 

53 

70 
45 

76 
37 

80 
33 

82 
37 

83 

35 

72 
40 

67 
31 

61 

25 

55 
40 

54 

25 

60 
39 

64 

28 

73 
27 

83 
30 

83 
38 

72 
54 

70 
44 

67 
33 

80 
42 

83 
40 

76 
57 

65 
50 

62 
47 

66 
37 

73.0 
42.5 

Table  2: 


Augusta 


CORRECTIONS 
MONTH:     JANUARY  1955 


MONTH:     NOVEMBER  1955 


Precipitation  departure  from  normal  should 
be  .34. 


Table  6: 


Rome  WB  Airport 


Table  2: 


Savannah  Beach  2  N 


Table  5: 


Savannah  Beach  2  N 


Daily  evaporation  amounts  should  Be  as 
follows:     4th,   *;   5th,    .23;  21st,  *; 
22nd,    .13;  29th,    .03;  30th,    .03;  monthly 
total,  B2.34.     Wind  movement  on  21st 
should  be  »;  22nd,  35;  monthly  total, 
1201 . 

Lowest  temperature  should  be  28  on  the 
29th. 


Minimum  temperature  on  the  29th  should 
be  28. 


-  151  - 


STATION  INDEX 


GEORGIA 
DECEMBER  1955 


Station 

No. 

County 

a 

« 

on 

Obeer- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tablee 

Station 

4 

County 

Drainage  I 

■1 

Obser 
vation 
time 

j  Refer 

Index 

J? 

M 

Longit 

s 
m 

iTemp. 

Precip, 

Index] 

1 

■p 

Longitu 

Elevatii 

Temp. 

Precip. 

Observer 

1  to 
tables 

ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
AOEL 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0010 

0052 
0090 
0131 

WILCOX 
BARTOW 
COOK 

MONTGOMERY 
BERRIEN 

9 
12 
16 
10 
16 

32  00 
34  22 

31  08 

32  11 
31  21 

83  18 

84  56 
83  25 

82  34 

83  13 

240 
710 
240 
25C 

BA 
7A 

eA 

9A 
9A 
8A 
7A 

GEORGE  W.  DOWDY 
HARVEY  C.  HOTT 
BROOKS  ALDERMAN 
JAHES  A.  STACY 
ROY  E.  HOLLAND 

3 
3 

2  3  5  6 
2  3  5 

C 
C 

7 
7 

FORT  VALLEY  2  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GL ENNVILLE 
GOAT  ROCK 

3544 
3567 
3621 
3754 
3782 

PEACH 
HEARD 
HALL 

TATTNALL 
KARRIS 

9 
3 
3 

3 

32  34 

33  17 

34  19 

31  56 

32  36 

B3  51 
65  06 
63  50 
81  55 
65  05 

490 
690 
1254 
175 
450 

MID 

6P 
7P 

OLIVER  I.  SNAPP 
COUNTY  AGENT 
SAM  S.  HARBEN 
W.  C.  BARNARD 
GA.  POWER  COMPANY 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

7 

7 
7 

ALBANY 

ALLATOONA  0AM  3 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 
AMERICUS  EXP  STA  NftSY 

0140 
0181 
0211 
0253 
0259 

DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 

SUMTER 

6 

5 
13 

6 

31  35 
34  10 

31  32 

32  06 

84  10 
64  44 
82  31 
84  10 
84  16 

210 
975 
198 
476 

5P 
8A 
MIC 

6A 
6A 
HID 

HID 

FRANK  S.  ORTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADH. 

U  OF  &A  EXP  STA  NRS 

2  3  5 
2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 

7 

7  C 

7 

7 

C 

GREENSBORO 
GRIFFIN 
HAMILTON  *  W 
HARALSON 
HARTWELL 

3899 
3936 
4033 
4070 
4133 

GREENE 

SPALDING 

HARRIS 

HART 

10 
9 

3 

14 

33  34 
33  15 

32  45 

33  14 

34  21 

63  11 
84  16 
84  56 
84  34 
62  56 

620 
980 
660 

785 

5P 
5P 

8A 
6A 
HID 
HIC 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 
HORACE  O.WESTBROOKS 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.   RUTH  T.  GABLE 
SAMUEL  A.  VERNER 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 
7 

C 
C 

7 

ATHENS 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGR 1 
ATHENS  HB  AIRPORT 
ATLANTA  HB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0430 
0432 
0*35 
04  51 
0495 

CLARKE 
CLARKE 
CLARKE 

RICHHCMD 

10 
10 
10 

14 

33  58 
33  55 
33  57 

33  22 

83  23 
83  Zl 

83  19 

84  25 
81  58 

700 
685 
798 
977 

HID 
MID 
MID 

6P 
MID 

PROF.  E.  S.  SELL 
EDDIE  L.  REESE 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 
2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 
7 

7  C 
7  C 

HAWKINSVILLE 
HAZLEHURST 
HEMPTOWN  GAP 
HI  AWASSEE 
HOGGARDS  MILL 

4170 
4204 
4243 
4279 
4386 

PULASKI 
JEFF  DAVIS 
UNION 

BAKER 

9 

7 
6 

32  17 
31  53 
34  52 
34  57 
31  12 

83  26 

62  35 

84  06 

63  46 
94  27 

24  5 
235 
2100 
1960 
132 

6P 
MID 

7A 
MID 
8A 
7A 
BA 

R.  A.  MC  LENDON 
WOODROW  W.  BROWN 
TVA-131 
TVA-151 

EMORY  UNI   FLD  STA 

2  3  5 

3 
3 

2  3  5  6 

7 

C 

7 

AUGUSTA 
BAINBRIDGE 
BALL  GROUND 
BEAVEROALE 
BELLVILLE 

050D 
0581 
0603 
0746 

RICHMOND 

DECATUR 

CHEROKEE 

WHITFIELD 

EVANS 

14 

5 
12 
11 

33  26 
30  55 

34  20 

32  09 

81  58 
84  34 
84  23 
84  51 
81  58 

130 
120 
1100 
724 

6P 
5P 

8A 

9A 
MID 

FRANK  K.  HYEHS 
SIDNEY  R.  HULLEN 
HRS.    ESTtLLE  GROGAN 
HENRY  E .  WARKACK 
HENRY  C.  HEARN 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

7 

7  C 
C 

JACKSON  DAM 

JASPER 

JESUP 

JOHNTOWN 

JONESBORO 

4623 
4646 
4671 

4700 

BUTTS 
PICKENS 

CLAYTON 

5 

5 
6 

33  19 

34  29 
31  37 

33  31 

93  51 

94  27 
81  53 
84  17 
84  21 

420 
1480 
100 

930 

MID 
9A 
MID 
HIC 

GA.   POWER  COMPANY 
CITY  WATER  PLANT 
CITY  OF  JESUP 
MRS.  VIVIAN  CHESTER 
E.  J.  SWINT,  SR. 

2  3  5 
3 

C 

7  C 
C 

C 

BLACK6EARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  CAM 
BOWMAN 

0946 
0969 
0979 
1029 
1132 

MC  INTOSH 

UNION 

EARLY 

ELBERT 

2 
7 
6 

14 

31  29 
34  51 
31  23 

34  12 

81  13 

83  56 

84  56 
84  17 
83  02 

10 
1936 
300 
1560 

5P 
8A 
7P 

5P 
8A 
7P 
5A 
BA 

U.S. FISH  t.  WLDF  SVC 
GEORGIA  MTN  EXP  STA 
DR.  J.  G.  STANDIFER 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

7 
7 
7 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

4802 
4954 
4941 

5165 

WALKER 
BARTOW 
WALKER 

OGLETHORPE 

18 
5 

3 

34  46 
34  14 
34  42 
33  02 
33  52 

85  22 

84  56 

85  17 
85  02 
83  07 

620 
720 
610 
740 
720 

6P 
6P 

BA 
8A 

8A 
8A 

TVA-722 

SUSAN  HCD.  HARGIS 
JOHN  R.  BEAVERS 
PAUL  B.  SMITH 
SIDNEY  E.  STEVENS 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

7  C 
7  C 
C 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 
BUENA  VISTA 

1170 
1266 
1340 
1345 
1372 

TOWNS 

BULLOCH 
GLYNN 

MARION 

7 
2 

34  52 
32  23 

31  09 

32  19 

83  49 
81  41 
61  29 
81  23 

84  31 

190 
14 

14 

6P 
5P 
MID 

9A 
6P 

MID 
MID 

TVA-147 

W,  C.  CROMLEY 

BENJAMIN  E.  JAMES 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

7  C 

C 

LIME  BRANCH 
LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 

5192 
5204 
5242 
5314 
5396 

POLK 

LINCOLN 

TOWNS 

JEFFERSON 

TELFAIR 

11 
9 

33  56 

33  47 

34  56 
33  00 
31  56 

85  16 
82  28 
93  39 
92  24 
82  46 

850 
500 
2200 
337 
150 

6P 

MID 

8A 
6P 
9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  W.  BLACKWELL 

TVA-153 

NESBIT  BAKER 

W,  ALEX  JERNIGAN 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

7 

BURTON  DAM 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 

1413 
1425 
1433 
1463 

RABUN 
TAYLOR 
RICHMOND 

GORDON 

14 
6 
14 

12 

34  47 

32  33 

33  22 

34  29 

83  33 

84  14 
81  56 
84  13 
84  58 

1770 
625 

lie 

265 

6P 
6P 

MID 
7A 
8A 
6P 
6P 

GUY  W.  RUCKER 
THOMAS  F.  MATHEWS 
EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 
J.  D.  BELCHER 
NW  GA.  EXP.  STATION 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

LUMPKIN  4  ENE 
MACON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE 

HILLEOGEVILLE 

5394 
5443 
5633 
5858 
5874 

STEWART 

BIBB 

JACKSON 

BALDWIN 

10 
11 
10 

32  03 

32  42 
34  15 

33  05 

94  44 
83  39 
83  34 

82  14 

83  13 

590 
356 
920 
186 
320 

5P 
MID 

7A 

5P 
MID 
7A 
6A 
7A 

GA. FOREST  COMMISSIOt 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
EARL  L.  SAILERS 
MRS.  E.  B.  KING 
H.  LOUIS  HORNE 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

2  3  5 

7  C 
7  C 

7 

CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 

1500 
1544 
1595 
1601 
1619 

MITCHELL 
LIBERTY 
CHEROKEE 

FRANKLIN 

6 
11 
5 

14 

31  14 
31  52 
34  14 

34  22 

84  13 
81  37 
84  29 
62  59 
83  14 

175 
92 
894 
450 

5P 
7P 

8A 

7A 
7P 
7A 
BA 

JAMES  B.  SPENCE 
POST  ENGINEERS 
C.  B.  TEASLEY 

JOHN  W.  CARROLL 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

C 

HILLEN 

HONTEZUMA  1  NE 
HONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

5882 

5989 
6087 
6126 

JENKINS 

JASPER 

COLQUITT 

WHEELER 

6 

16 

10 

32  4B 

32  19 

33  19 

32  12 

81  56 
84  01 
63  41 
63  45 
92  38 

195 
375 
590 
340 
155 

5P 

6P 
6P 

5P 
SA 
7A 
6P 

HARK  G.  MC  COMB 
H.  W.  COLLINS 
BENJAMIN  G.  JONES 
RADIO  STATION  WMTM 
L.  G.  REYNOLDS 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

CARHOLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CAVE  SPRINGS  it  SSW 

1640 
1657 
1665 
1670 
1  716 

CARROLL 
MURRAY 
BARTOW 
BARTOW 
POLK 

17 
12 
5 

33  36 

34  36 
34  09 

34  03 

85  05 
84  42 
84  48 

84  50 

85  21 

990 
695 
735 
685 

6P 
5P 

6A 
8A 
5P 
7A 
MID 

CITY  OF  CARROLLTON 
RALPH  M.  MESSER 
CITY  OF  CARTERSVILL 

WILLIAM  W.  BARNET 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

7  C 
7 

C 

NEEL  GAP 
NEWNAN 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 
NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 

6266 
6335 
6360 
6399 
6407 

UNION 
COWETA 
BAKER 

GWINNET 

7 
3 
6 

7 
3 

34  44 

33  22 
31  17 

34  42 
34  00 

83  55 

84  49 
84  37 
94  13 
84  12 

3300 
990 
182 
2050 
1025 

6P 

6A 
MID 
8A 

TVA-135 

JAMES  0.  HARDIN,  JR 
EMORY  UNI  FLD  STA 
TVA-112 

MRS.  M.  H,  DEMPSEY 

3 

2  3  5 

3 
3 

C 

7 

C 

CEDARTOWN 
CHATSWOHTH  1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 
CHOESTOE 
CLAYTON 

1732 
1656 
1906 
1927 
1982 

POLK 

MURRAY 

WALKER 

RABUN 

12 
IB 

14 

34  01 
34  46 
34  55 

34  53 

85  15 
84  47 
65  16 
63  54 
63  24 

795 

789 
1900 

6P 
6P 

9A 

5P 
8A 
6P 

RALPH  H.  AYERS 
WILLIAM    L.  ELROO 
U.S.  DEPT  INTERIOR 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3  5 
3 
3 
3 

2  3  5 

7 

C 

7 

NOTTELY  DAM 

PEARSON 

QUITMAN 

RINGGOLD 

6471 
6679 
7276 
7430 
7469 

UNION 

ATKINSON 

BROOKS 

GORDON 

CATOOSA 

13 
16 
12 
16 

34  59 
31  19 
30  47 
34  35 
34  55 

94  05 
82  51 

93  34 

94  57 
85  07 

1740 
205 
180 
650 
620 

5P 

MID 

5P 

9A 

TVA-573 
COUNTY  AGENT 
CITY  OF  OUITMAN 
TOBE  0,  HOLLAND 
TVA-721 

3 

2  3  5 
3 
3 

C 

CLERMONT  3  SW 

CLEVELAND 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

1998 
2006 
2161 
2166 
2198 

HALL 

WHITE 

MUSCOGEE 

MUSCOGEE 

PIKE 

3 
3 
3 

34  27 
34  36 

32  28 

33  05 

63  48 

83  46 

84  59 
84  56 
84  27 

1100 
1570 
250 
385 

MID 

MID 
8A 

MID 

7P 

JOHN  E.  OUILLIAN 
MARY  L.  SUTTON 
THOMAS  H.  JUSTICE 
U.S.   WEATHER  BUREAU 
C.  R.  SMITH 

3 

2  3  5 
3 

C 
7  C 

RISING  FAWN 
ROME 

ROME  8  SW 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

7499 
7600 
7605 
7610 
7842 

DADE 
FLOYD 
FLOYD 

CHATHAM 

16 

12 
2 

34  45 
34  15 
34  10 

32  00 

95  32 
85  10 
85  16 
85  10 
81  16 

620 
610 

637 
22 

6P 

MID 
HID 

6A 
MID 
HID 

BA 

TVA-669 

WILLIAM  M.  TOWERS 
J.H.  HONTGOMERY,  JR 
U.S.   WEATHER  BUREAU 
D.  A.  BISSETT 

3 

2  3  5 

2  3  5  6 
2  3  5 

7 

7  C 
7 

COOLIDGE 
COOPER  GAP 
COROELE 
CORNEL  lA 
COVINGTON 

2238 
2246 
2266 
2283 
2318 

THOMAS 

LUMPKIN 

CRISP 

HABERSHAM 

NEWTON 

8 
12 
6 

9 

31  01 
34  38 
31  58 

33  36 

83  52 

84  05 
63  47 
63  32 
83  52 

250 
1919 

345 
1470 

6P 
6P 
6P 

HID 
HID 

6P 
7A 

eA 

C.  W.  ELLINGTON,  JR 
HARRY  M.  BUTLER 
RADIO  STATION  WMJM 

SIDNEY  Y.  SOSEBEE 
JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 
7 

SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
SUCHES 

7647 
7860 
8223 
8269 
8414 

CHATHAM 
HANCOCK 
GILMER 
UNION 

2 
2 
11 
12 

32  09 

32  01 

33  18 

34  47 
34  41 

61  12 
90  51 
92  59 
94  18 
84  01 

38 
10 
550 
2300 

HID 
6P 

MID 
6P 

MID 
BA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.  S.  COAST  GUARD 
WILLIAM  M.  WARREN 
TVA-111 
TVA-115 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

3 

7  C 
C 

CUMMING  1  N 
CUHftYVILLE  2  W 
CUTHBERT 
OAHLONEGA 
DALLAS 

2408 
2429 
2450 
2475 
2485 

FORSYTH 

FLOYD 

RANDOLPH 

PAULDING 

3 
12 
12 

5 

34  13 
34  27 
31  46 

33  55 

84  08 
65  06 
84  47 

83  59 

84  50 

1300 
650 
461 

1519 

5P 

6A 

5P 
8A 

MILES  H.  WOLFE 
JOSEPH  e.  DAVIS 
FIRE  DEPARTMENT 

KENNETH  HAMMOND 

3 

3 

2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

C 

SUfWERVILLE 
SWAINSBORO 
SWEET  GUM 

TALBOTTON 

9436 
8496 
9504 
9517 
8535 

CHATTOOGA 

EMANUEL 

FANNIN 

SCREVEN 

TALBOT 

11 

14 

6 

34  29 
32  36 
34  59 

32  40 

85  22 
82  20 
84  13 
81  36 
64  32 

780 
318 

210 
700 

5P 

6P 

MID 
BA 

jAHES  R.  BURGESS 
C.   H,  MC  HILLAN 
TVA-129 

CITY  WTR  6  LT  DEPT 
L.  R.  HINER,  SR. 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

C 

c 

7 

DALTON 

DAN BURG  3  NNE 
DAWSON 
DAWSONVI LLE 
DIAL  POST  OFFICE 

2493 
2502 
2570 
2578 
2677 

WHITFIELD 

LINCOLN 

TERRELL 

FANNIN 

12 
14 
6 

34  46 

33  55 
31  46 

34  46 

84  57 
82  38 
84  27 

84  13 

720 
590 
355 
1375 

9A 

HID 

7A 
7A 

JOHN  S.  ANDREWS 
JACK  MC  CALL 
S.  W.  KENNEY 

TVA-633 

2  3  5 

3 
3 

c 

TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLORSVILLE 
THE  ROCK 
THOMASVI LLE 
TIFTON  2  N 

8547 
8600 
9657 
9666 
8703 

HARALSON 

BARTOW 

UPSON 

TIFT 

17 
5 
6 
8 

16 

33  46 

34  05 
32  58 

31  28 

65  16 
94  59 

84  14 

83  59 
83  32 

1000 
710 
600 
240 
370 

6P 

6P 
6A 

7A 
HID 
BA 
8A 

MRS.   MAUD  M.  HAGOOO 
DR.  W.  K.  COUSINS 
CECIL  HARRIS 
MRS. SARAH  P.  PORTER 
FRED  BELL 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5  6 

C 

DOCTORTOWN  1  WSW 
DOLES 

OONALSONVILLE  3  W 

DOUGLAS 

OOUGLASVILLE 

2716 
2728 
2736 
2783 
2791 

WORTH 

SEMINOLE 

DOUGLAS 

1 
6 
6 

3 

31  39 
31  42 
31  02 

33  45 

81  51 

83  53 

84  55 

82  51 
64  45 

260 
139 
245 
1219 

6P 

HID 

6P 
8A 
8A 

R.   C.  THOMPSON 
JOHN  R.  RUSS 
CARL  J.  PATTERSON 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 
3 

2  3  5 
3 

c 

TITUS 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALDOSTA  4  NW 

6732 
8740 
8806 
885A 
8974 

TOWNS 

STEPHENS 

TOWNS 

WH ITF I  ELD 

LOWNDES 

7 
14 

7 
IB 
16 

34  57 
34  35 
34  48 

30  52 

83  36 
83  19 
83  42 
95  02 
83  20 

2190 
1045 

880 
265 

6P 
6P 

8A 
7A 
9A 
7A 
6P 

TVA-574 

RADIO  STATION  WLET 
TVA-154 

GEORGE  8.  COOK 

3 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 

c 

7  C 

DOVER 
DUBLIN 
DUBLIN  2 
EASTMAN 
EDISON 

2839 
2844 

2966 
3028 

SCREVEN 

LAURENS 

LAURENS 

OOOGE 

CALHOUN 

11 
10 
10 
9 
6 

32  35 
32  33 
32  32 
32  12 
31  34 

82  55 

82  54 

83  11 

84  44 

103 
255 

375 
295 

6P 
5P 

8A 
MID 

5P 
HID 

B.  H.  EVANS 
W,  LEO  SCARBOROUGH 
CITY  OF  DUBLIN 
CITY  OF  EASTMAN 
DAN  W.  HAMMACK 

2  3  5 
2  3  5 

c 

7 

C 

WALESKA 
WARRENTON 
WASHINGTON 
WATKINSVILLE  ARS 
WAYCR05S 

9077 
9141 
9157 
9169 
9166 

CHEROKEE 

WARREN 

WILKES 

OCONEE 

WARE 

5 
11 

14 

10 

13 

34  19 
33  24 
33  44 
33  52 
31  13 

84  33 
82  40 

82  44 

83  26 
82  22 

1100 
500 
615 
750 

5P 
5P 

6P 

6A 

MID 

8A 

MRS.  MARY  P.  CLINE 
L.   MONROE  CA50N 
MRS.GERALOINE  GRIFF 
AGR  RESEARCH  SVC 
JOHN  J.  TOBOLA 

3 

2  3  5 
N  2  3  5 

2  3  5 

7 

7 

C 

7 

ELBERTON 
ELLIJAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 

3060 
3115 
3147 
3271 
3295 

ELBERT 

GILMER 

PAULDING 

SPALDING 

GORDON 

14 

12 
17 
6 

34  07 
34  42 
33  52 
33  16 

82  52 
94  29 
94  59 
64  17 
64  42 

690 
1300 
1200 
925 
735 

lOA 

7A 
BA 

eA 

lOA 
BA 

MRS.  EVELYN  S.KINNE' 
A.  D.  DOVER 
MISS  JANETTE  ALLGOOC 
DR.  R.  H.  WEBSTER 
3YMPLE  D .  WARMACK 

3 
3 
3 

2  3  5  6 
3 

WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 
WOODBURY 
WOODRUFF  DAM 

9194 
9291 
9466 
9506 
9519 

BURKE 

TROUP 

BARROW 

MERIWETHER 

DECATUR 

3 
10 
6 
6 

33  07 

32  52 

33  59 
32  59 
30  -,3 

61  59 
95  11 
93  43 
64  35 
84  52 

575 
960 

230 

5P 
6P 

5P 

5P 
9A 
7A 
BA 

5P 

JOHN  RCMLAND 

J.  SMITH  lanie:r 

ORSON  G.  SWINDLE 
ALVIN  A.  SIMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

2  3  5 

7 

C 

7  C 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FITZGERALD 

FLAT  T<W 

FLEMING  EXP  STATION 

FLINTSTONE 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTCN  9  SW 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 

3312 
3363 
3386 
3404 
3409 

3427 
3460 
3465 
3506 
3516 

CLINCH 
FULTON 
BEN  HILL 
FANNIN 
LIBERTY 

WALKER 

CHARLTON 

CHARLTON 

MONROE 

CLAY 

16 
5 

16 
7 
2 

18 
15 
15 
9 
3 

30  41 
34  07 

31  43 
34  51 
31  53 

34  56 
30  46 

30  44 
33  01 

31  36 

82  34 
64  19 

83  15 
64  30 

81  24 

85  21 

82  02 

82  08 

83  57 
85  03 

115 
1050 
371 

19 

710 
20 
120 
630 
340 

5P 
4P 

5P 
6P 

HID 

HID 
5P 
BA 

5P 
lOA 

5P 
6P 
7A 

ST  REGIS  PAPER  CO 
SAMUEL  R.  HARMON 
CITY  FIRE  DEPT 
TVA-109 

SOIL  CONSERV.  SVC 

W.  R.  REED,  JR. 
FRANK  H.  DAVIS 
0KEF6N0KEE  WLO  LF  R 
CITY  OF  FORSYTH 
MRS.  MAYME  R.  HAYES 

2  3  5 
3 

2  3  5 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

c 

7 

c 

7  C 
C 

7 

WOOD'^TOCK 
YOUNij  HARRIS 

NEW  STATIONS 

SANDERSVILLE  4  SE 

THOMASTON  2  S 

METTER 

HORGAN 

GIBSON 

9524 
9805 

7777 
8661 

5811 

3695 

CHEROKEE 
TOWNS 

WASHINGTON 

UPSON 

CANDLER 

CALHOUN 

GUSSCOCK 

5 

11 
6 

11 
6 

11 

34  06 
34  56 

32  57 
32  52 

32  24 
31  32 

33  14 

84  31 

83  51 

82  46 

84  19 
82  04 
64  36 
82  36 

992 
1920 

410 
665 
120 
260 
540 

6P 
5P 
5P 
5P 

8A 

6P 
5P 
5P 
5P 
7A 

W.  G.  BOOTH 
TVA-146 

DAVID  H.  HOLMES 
RADIO  STATION  WSFT 
CITY  OF  METTER 
CITY  OF  HORGAN 
SANFORO  N.  BRAODY 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

7 
7 

t      1-ALTAMAHA,      2-ATLANTICi      3-CHATTAHOOCHEE j      4-COOSA,      S-ETOWAH,      6-FLINT,      T-HIWASSEE;      6-OCHLOCKONEE ,      9-OCMULGEE,      lO-OCONEEj      ll-OGEECHEEi      1 2-OOSTANAULA ,      13-SATILLAi  14-SAVANNAH, 
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GEORGIA  -  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


Several  individual  months  were  notably  unusual  in  1955, 
although  the  year's  average  temperature  and  total  rain- 
fall were  not.     A  very  unseasonable  and  severe  freeze 
late  in  March  destroyed  the  peach  crop  and  dealt  a  stag- 
gering blow  to  agriculture  in  general.     The  month  of 
June  turned  in  the  lowest  average  June  temperature  of 
record,  and  December  rainfall  was  the  least  in  any 
December  of  record.     Three  hurricanes  in  1955  all  kept 
a  comfortable  distance  from  Georgia. 

WEATHER  EFFECTS 

Winter  grains,  cover  crops,  and  pastures  showed  erratic 
progress  during  the  first  three  months  of  the  year  as 
freezing  temperatures  punctuated  otherwise  unseasonable 
warmth  and  an  intensifying  drought  which  was  especially 
pronounced  in  the  southern  areas  of  the  State.  Very 
warm  weather  during  early  March  stimulated  vegetation 
to  rapid  growth,  with  fruit  trees  passing  the  bloom 
stage,  only  to  be  followed  by  a  severe  freeze  on  March 
26-30th  which  destroyed  the  peach  and  pear  crops  and 
killed  or  seriously  damaged  nearly  all  early  corn, 
cotton,  and  tender  vegetables.     Tobacco  came  through 
the  season  relatively  unscathed,  but  pecan  prospects 
were  sharply  reduced.     For  peaches,  which  sustained  an 
estimated  statewide  loss  of  $10,000,000,   this  was  the 
first  complete  crop  failure  of  records  dating  back  to 
1909.     All  other  crop  losses  attributable  to  the  March 
freeze  were  estimated  at  more  than  $5,000,000.  Exten- 
sive planting  and  land  preparation  in  April  were  favored 
by  unusual  warmth  and  copious  rains  which  sent  many 
crops  on  their  way  to  record  ultimate  yields.  Spotty, 
ill-distributed  rainfall  in  May  and  June  resulted  in 
locally  damaging  drought  in  some  southern  areas  of  the 
State.     Frequent  showers  during  July  were  detrimental 
to  harvest  work  and  to  the  complete  maturing  of  crops, 
and  encouraged  boll  weevil  infestation  of  cotton.  Scant 
rainfall  in  August  allowed  the  corn  crop  to  season  after 
having  matured  in  very  good  condition,  while  it  also 
favored  the  development  and  picking  of  cotton.  Pastures 
declined  considerably  during  August  and  September  from 
their  previously  lush  condition.     Abundant  rains  in 
the  Southern  Division  in  September  favored  truck  crops 
and  vegetables  which,  however,  were  beset  by  insect 
pests.     The  year  closed  out  on  a  cold  and  dry  note  which 
held  back  winter  grains,  cover  crops,  and  winter  truck. 

The  estimated  value  of  Georgia  crops  in  1955,  according 
to  the  Georgia  Crop  Reporting  Service,  was  nearly  $405 
million,  and  was  up  one  fifth  from  the  value  in  1954. 
The  increase  over  previous  years  was  due  principally 
to  record-high  yields  of  cotton,  corn,  and  tobacco,  and 
to  a  near-record  yield  of  peanuts.     The  simultaneously 
record-high  productions-per-acre  of  corn  and  cotton 
were  a  remarkable  coincidence.     Dry  periods  were  favor- 
able for  cotton  by  restraining  the  boll  weevil  and  by 
facilitating  pest  control,  while  rains  in  the  year  came 
at  times  which  were  particularly  beneficial  to  corn. 

Deficient  rainfall  during  1954,  compounded  by  a  lesser 
deficiency  in  1955,  kept  ground  water  and  stream  flow 
generally  at  low  levels  in  the  State.     During  the  first 
half-year.  Southern  Sections  were  especially  deficient, 
while  in  the  latter  half-year,  the  Northern  Sections 
were  most  affected  instead.     The  key  well  in  Chatham 
County  was  at  record-low  level  in  March  and  again  in 
August.     Storage  in  the  major  power  reservoirs,  however, 
remained  near  average  during  the  year. 

TEMPERATURE 

The  year's  average  temperature  was  exactly  equivalent 
to  the  State's  long-period  expectancy,  with  just  half 
of  the  months  above  their  monthly  expectancies  and  half 
below.     A  moderately  cold  January  was  followed  by  four 
months  warmer  than  usual.     March  averaged  nearly  3°  on 
the  warm  side  despite  the  severe  freeze  during  the  last 
week  of  that  month.     Near-record  extremes  of  high  and 
low  temperature  were  experienced  in  the  State  during 
March  which  were  doubly  remarkable  because  the  warmth 
preceded  the  cold  in  the  face  of  a  seasonally  upward 
temperature  trend.     June  turned  in  the  lowest  average 
temperature  of  record  since  1892  in  that  month,  whose 
74.3°  undercut  by  0.7°  the  previous  record  established 
in  1903.     The  remainder  of  the  summer  averaged  very  near 
normal,  but  October,  November,  and  December  each  aver- 
aged more  than  one  degree  colder  than  average  expectancy. 


Brunswick  had  the  highes 
with  69.0°.     The  highest 
July  8th,  was  down  a  few 
of  the  previous  summer, 
tures  reaching  at  least 
that  respect.     As  in  pas 
Station  was  the  coolest 
any  way  you  call  the  sig 
temperature  for  the  year 
temperature  as  in  1954) ; 
temperature  of  the  year 
13th;   it  had  the  least  n 
temperature  reached  or  e 
greatest  number  of  days, 
dipped  down  to  32°  or  be 


t  mean  temperature  for  the  year 
maximum,   105°  at  Eastman  on 
degrees  from  the  extreme  heat 
Camilla  had  139  days  of  temper 
to  90°,   leading  the  field  in 
t  years,  Blairsville  Experiment 
station  in  the  State  almost 
nals.     It  had  the  lowest  mean 
with  55.6°   (exactly  the  same 
it  had  the  lowest  minimum 
with  3°  recorded  on  February 
umber  of  days,  12,   in  which  the 
xceeded  90°;   and  it  had  the 
119,   in  which  temperatures 
low. 


PRECIPITATION 


The  year's  total  precipi 
the  State,  was  83%  of  av 
vidual  months  had  more  o 
drought  developed  during 
year,  with  cumulative  ra 
normal  over  the  State  by 
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thern.     April  and  May,  however, 
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est  of  record  since  1892. 


The  greatest  annual  precipitation  was  74.09  inches  at 
Suches,  while  the  least  was  28.95  inches  at  Cordele. 
The  greatest  number  of  days  with  0.10  inch  or  more  of 
precipitation  was  111  at  Brasstown  Bald,  while  the 
greatest  number  of  days  with  at  least  1.00  inch  was 
20  at  Brunswick.     The  greatest  recorded  rainfall  in 
one  day  was  a  rather  unexceptional  5.25  inches  at 
Choestoe  on  May  23rd.     The  least  number  of  days  of  O.lOi 
inch  or  more  was  accumulated  at  Mount  Vernon  3  WNW, 
with  50. 

SNOWFALL  I 

Snowfall  during  1955  was  hardly  worth  a  second  look, 
the  State  average  totaling  only  0.3  inch.  Virtually 
all  of  it  was  dumped  on  January  23-24th  at  which  time 
accumulation  on  the  ground  ranged  up  to  a  reported  2 
inches  at  Forsyth  1  S  and  at  Blakely.     The  greatest 
snowfall  of  the  year  was  recorded  at  Macon  WB  Airport, 
with  3.7  inches. 

DESTRUCTIVE  STORMS  • 

Eleven  tornadoes,  3  suspected  tornadoes,  and  numerous 
severe  thunderstorms  killed  4  persons,  reportedly  inju- 
red 9  others,   and  inflicted  total  estimated  damages  to 
property  and  crops  of  more  than  $1,000,000  in  1955. 
Virtually  all  of  these  storms  occurred  between  March 
and  July.     Tornadoes  were  responsible  for  one  death,  5 
reported  injuries,  and  some  $678,500  in  reported  prop- 
erty damage.     Wind  collapsed  a  concrete-block  wall  in 
Augusta  on  May  24th,   crushing  3  persons  to  death.  Haill 
lightning,  and  wind  damaged  property  to  the  reported 
extent  of  $180,500,   and  crops  to  the  extent  of  $197 , OOi 
It  is  somewhat  remarkable  that,  for  a  year  in  which 
three  hurricanes  molested  the  east  coast  of  the  countrjf 
none  of  them  so  much  as  seriously  threatened  Georgia 
for  the  second  year  in  succession. 

FLOODS 

Owing  to  deficient  rainfall,  and  to  low  stream  flow 
carried  over  from  1954,   floods  were  a  rare  phenomenon 
in  Georgia.     In  early  February,  however,  heavy  rains 
in  the  northwest  part  of  the  state  resulted  in  moderate( 
flooding  of  the  Etowah  and  Oostanaula  Rivers.     And  in 
July,   a  thunderstorm  deluge  submerged  the  streets  and 
numerous  basements  in  La  Grange,  causing  considerable 
unestimated  damage. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in  the 
monthly  issues  of  this  publication. 

J.  M.  Mitchell,  Jr. 
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3.9 

57,4 

3 

1 

66,6 

5 

5 

2,5 

-  4,2 

70*0 

-  .1 

79,6 

•  6 

7«*7 

-  ,7 

«i  *» 

-  1.9 

-  1.6 

41 ,6 

-  3.3 

62.6 

CUTHBERT 

49.9 

95,0 

2,6 

64 

4 

4 

2 

70,3 

4 

5 

76  7 

2,3 

77*0 

-  3,3 

81  6 

,7 

82,7 

1.6 

78  9 

1,1 

66*8 

58*0 

,7 

OAHLONEGA 

41.1 

- 

44,3 

1.2 

92 

6 

1 

7 

64,0 

9 

3 

69,9 

3,3 

69.6 

-  3,7 

77,5 

1,5 

77,4 

2.3 

73,1 

2,9 

58.9 

-  1,0 

49,0 

-  .8 

40,9 

-  1.3 

99.9 

! 

DALTON 

39.3 

- 

3 

6 

42,0 

-  2.6 

91 

9 

6 

63,0 

2 

9 

70, OM 

1,3 

75,  2 

3,3 

***rt 

-  2,3 

46.1 

-  1,8 

41 ,6 

-  .6 

DOUGLAS 

90.6 

59,4 

1.6 

63 

6 

3 

0 

69,3 

3 

1 

1,0 

7A*ft 

-  4,7 

A9*? 

-  1,7 

80,4 

-  .9 

-  ,8 

*i*S 

-  4,1 

55.8 

-  2.0 

49,0 

-  3.6 

66.3 

DUBL I N 

47.7 

53,1 

1.7 

62 

6 

9 

0 

68,6 

3 

3 

7A* 
79,9 

3,2 

-  3,1 

,9 

62,2 

1.6 

T7*rt 

,3 

-  2.1 

94.9 

-  1,1 

46,2 

-  1.6 

66.0 

I 

I 

94,4 

2,6 

64 

4 

9 

1 

69,6 

3 

76,2 

2,2 

76  8 

-  3,7 

83  2 

1,3 

82,0 

a  8 

76  8 

-  ,6 

69  3 

-  1.6 

96.4 

49,9 

EXP ER I McNT 

44.2 

- 

48,9 

3,3 

57 

9 

2 

7 

6«,9 

9 

0 

73,0 

2,4 

72.7 

-  4,5 

79,1 

,0 

80,6 

1.9 

79,2 

1,1 

62.2 

-  1.6 

51,8 

-  1,1 

44,0 

-  .6 

69.0 

FITZGERALD 

90.9 

7 

55,5 

3,1 

64 

3 

3 

6 

70,1 

4 

3 

77,0 

2,9 

-  2,0 

82,1 

,3 

82,3 

1.1 

77,4 

,2 

66,  9 

-  .8 

97,6 

-  ,3 

90,8 

-  1.0 

67.7 

. 

FLEMING  EXP  STATION 

46.0 

53.6 

62 

1 

66,  6 

7**^u 

79,5 

80,4 

76,7 

65,5 

56.9 

50,4 

69,8 

95. 7M 

98. 6M 

69 

IM 

70, 7M 

76, 9M 

77.  4M 

60  ,4f 

81, 3M 

70,  2M 

69,  IM 

60. O*' 

53, 6M 

68,9 

FORSYTH  1  S 

58 

3 

65,9 

73.4 

73. 1 

79,2 

79,9 

62,3 

53,3 

45,6 

63,4 

FORT  GAINES 

90.1 

' 

94.8 

3,0 

63 

3 

4 

4 

69.5 

3 

7 

75,8 

2,2 

76,9 

-3,4 

80, 8M 

-  ,4 

82,1 

1.9 

77, 9M 

,9 

FORT  VALLEY  2  E 

4«.2 

- 

1 

6 

91.2 

,7 

60 

0 

3 

2 

67,6 

3 

0 

75,1 

2.7 

-  4,6 

80,3 

-  ,4 

61,1 

.8 

79,6 

-  1,1 

63,1 

-  2,7 

93,4 

-  1.7 

46,7 

-  2.2 

64.6 

SAINESVtLLE 

41.9 

1 

49.9 

2.1 

94 

3 

3 

0 

64,6 

5 

9 

71,3 

3,9 

71,1 

-  3,9 

78  ,9 

1,3 

76,6 

2.2 

73.6 

2.1 

60,3 

-  .5 

90,1 

.0 

41,2 

-  1.6 

61.0 

1. 

6LENNV I LLE 

49.4 

- 

2 

6 

55.3 

2.0 

62 

8 

2 

9 

68.9 

2 

2 

76,0 

2,1 

76,4 

-  3,7 

61  ,0 

-  ,5 

61,4 

■  4 

77.0 

-  .5 

66,1 

-  2,1 

96,6 

-  1.6 

90,3 

-  1.7 

»«.8 

-  . 

GREENSBORO 

1 

96 

2 

72,8 

73,6 

-  4,3 

60,9 

79.  1 

63,0 

52,6 

49,1 

6>.6 

.1 

GR IFFTN 

44.7 

- 

1 

^ 

49.7 

1.7 

56 

2 

2 

9 

67.4 

4 

3 

74,2 

3.1 

73,7 

-  4,2 

79,9 

,1 

60,9 

1.9 

75.7 

,7 

63,3 

-  1.3 

93,5 

-  ,6 

49,2 

-  1.7 

63,8 

.] 

HARTWELL 

44.9 

9 

46.8 

1,2 

55 

9 

2 

6 

66.6 

5 

7 

73,2 

3,7 

74,1 

-  3.2 

81 , 1 

1,7 

80,7 

2.3 

79.6 

1,6 

62,5 

-  ,3 

92,4 

.9 

43,0 

-  1.3 

63,0 

i.i 

HAWKINSVILLE 

47.4 

- 

1 

9 

52,8 

2,0 

62 

2 

3 

6 

67.9 

2 

7 

74,3 

.9 

75,8 

-  4.0 

80,  9M 

-  ,6 

81,9 

.6 

76.7 

-  ,7 

63,  8M 

-  3,0 

54,8 

-  1.6 

48,6 

-  1.1 

69.6  1    -  .1 

^4cDeD^^  MILL 

50.2 

1 

6 

96,2 

3.2 

64 

4 

9 

3 

71.0 

5 

2 

3,4 

77,1 

-  3,9 

81,2 

,1 

82,9 

1.9 

79,2 

2,2 

69,8 

-  2,2 

55,8 

-  ,6 

90.8 

-  .6 

67.7  1.1 

1  f L  „ 

2 

,  1 

52 

6 

1 

8 

M 

69*3 

1,0 

69,6 

-  6,0 

77,1 

77.7 

,  8 

72,7 

1,0 

58.6 

49,4 

43.2 

-  .1 

LAFAYETTE 

40,9 

- 

2 

1 

45,7 

.7 

93 

9 

1 

1 

63,3 

3 

0 

69,2 

-  ,1 

69,2 

-  7,8 

77,5 

-  1,3 

77,6 

-  .9 

71, 8M 

,5 

57.6 

-  4^6 

50,2 

-  ,3 

43.3 

-  2.7 

60.0 

-  1.1 

LA  GRANGE 

44.7 

- 

6 

50,2 

1.0 

99,1 

3 

6 

67,2 

4 

9 

73,0 

2,0 

71,6 

-  6,7 

79,3 

,2 

79,6 

.6 

79.4 

,9 

61 ,0 

-  2,8 

52,9 

-  ,6 

45.8 

-  1.0 

•i,> 

.1 

LOUISVILLE 

47.0 

- 

9 

52,7 

3,0 

60 

6 

3 

2 

67,6 

3 

5 

75,3 

2,9 

^**rt 

-  3,7 

62,0 

1,1 

82,2 

2.0 

76.4 

,5 

64,7 

-  ,7 

94,9 

-  ,6 

47.3 

-  .9 

69,9 

.1 

47. 9M 

52,5 

61 

2 

67,7 

79, OM 

75,0 

80,9 

81, OM 

77.0 

64,  8 

94, 3H 

47.  7M 

69,4 

LUMPKIN  4  ENE 

96, OM 

49.  OM 

MACON  WB  AIRPORT 

4«,9 

- 

2 

6 

92,3 

,6 

60 

6 

2 

6 

69,0 

3 

3 

75,5 

1,9 

75,7 

-  9,2 

61,9 

-  ,9 

82,6 

.9 

76,9 

-  1,0 

63,6 

-  2,8 

94,0 

-  2,0 

47.9 

-  2.2 

69.9 

-  .< 

METTER 

65,7 

55,9 

49,9 

MILLEDGEVILLE 

43.5 

- 

2 

a 

47,8 

-  ,7 

57 

2 

1 

3 

64,7 

1 

0 

72,7 

■  4 

73  ,3 

-  9,8 

80,0 

-  1.2 

80.  6M 

,2 

74.9 

-  1,4 

62,  1 

-  2,6 

50, 3M 

-  3,8 

43.7 

-  3.9 

62,9 

-  1,1 

4S.2 

* 

6 

93,8 

3,3 

62 

7 

4 

6 

68,9 

3 

7 

75,7 

2,4 

75,6 

-  4,2 

81  ,3 

-  ,4 

82.9 

1,4 

76.1 

-  ,7 

M 

95, 9M 

-  ,1 

48.6 

-  .6 

MONTEZUMA   1  NE 

47.9 

1 

91 ,6 

2,3 

99 

9 

1 

9 

71,8 

8 

74,3 

,7 

76  ,4 

-  4.0 

61,7 

1.0 

1,7 

H 

MONT ICELLO 

42.6 

- 

2 

9 

47.0 

-  ,6 

59 

9 

7 

63,5 

4 

70,5 

-  1,1 

70,  7M 

-  6.0 

78,4 

-  1,9 

78.9 

-  ,6 

73.4 

-  2,0 

59,6 

-  4,7 

90,9 

-  3,2 

43.0 

-  3.5 

61,1 

-  2,4 

MORGAN 

99, 9M 

90.  9M 

MOULTRIE  2  ESE 

51.0 

- 

2 

7 

96.0 

,0 

62 

7M 

9 

66,3 

4 

74,3 

-  ,9 

76,0 

-  4.7 

80,  0 

-  2,1 

61.4 

-  ,3 

78. 1 

-  ,4 

69,0 

-  ,6 

98,6 

-  ,« 

94.8 

.8 

67.6 

-  .e 

NEWNAN 

44. 4M 

4 

90.0 

3,6 

57 

3 

3 

3 

66,2 

4 

5 

72,9 

2,3 

72,3 

-  5.5 

79,4 

-  ,3 

80.0 

1,1 

73.7 

1,2 

62,  1 

-  i.e 

92,1 

-  1,1 

49.3 

-  .1 

».2 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

OU I TMAN 

92.  OM 

- 

6 

53,2 

2,9 

64 

7M 

3 

4 

70, OM 

2 

4 

75,3 

,5 

78,  OM 

-2,4 

81  ,3 

-  ,3 

62.1 

,9 

79.4 

1,2 

M 

M 

ROME 

43.0 

3 

47,6 

2,6 

5« 

9M 

3 

6 

67,0 

9 

6 

72,5 

2,7 

72,6 

-  4,4 

81  ,6 

2,0 

61,9 

3,2 

77.3 

3,^ 

60.8 

-  1,7 

90,6 

-  ,3 

43.8 

.3 

69.0 

1.6 

ROME  WB  AIRPORT 

40.2 

- 

2 

9 

45,3 

,3 

53 

5 

1 

8 

64,0 

3 

5 

70,8 

1,6 

71,4 

-  6,0 

80,0 

,0 

80.4 

1,6 

79.2 

1,0 

96.9 

-  3,7 

47,8 

-  2,7 

41.3 

-  2,0 

60,7 

-  .6 

SANOERSVILLE  ^  SE 

M 

73,9 

80,1 

61.1 

75.9 

63.3 

93,5 

46.1 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDE 

4 

3 

61 

1 

66  0 

73, 7M 

74.2 

4,3 

79,5 

76.3 

64.9 

-20 

59,7 

48.2M 

2  6 

69,0 

-  .7 

SAVANNAH  WB  AP 

47. S 

I 

4 

3 

53I3 

-  ,6 

61 

7 

2 

7 

67,6 

1, 

8 

74,9 

2,0 

75.7 

-  4,0 

60,1 

-  1.3 

61.2 

.3 

76.7 

-  ,6 

69.6 

-  1,9 

96,1 

-  2)0 

48.6 

-  3,8 

69,8 

-  1,0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

49.9 

- 

1 

9 

53,4 

,5 

60 

5M 

1 

2 

66, 7M 

4 

73,4 

-  1,1 

77.0 

-  3,6 

81, 7M 

-  ,2 

82.0 

,2 

79.6 

1,6 

M 

M 

M 

SWAINSBORO 

46.  9M 

53, IM 

62 

6M 

69,  IM 

77, IM 

76.1 

81,6 

69,  6M 

48.  6M 

66,2 

TALBOTTON 

45.3 

2 

1 

51,2 

2,2 

59 

8 

3 

3 

67,4 

4. 

1 

73,2 

1,9 

73.8 

-  4,7 

79.2 

-  ,9 

79.6 

,1 

53.8 

-  ,9 

46.2 

-  1,6 

TALLAPOOSA  2  NNW 

1 

4 

54 

9 

68,6 

68.6 

77.1 

72.8 

97,6 

-  3  7 

48.6 

42,6 

60,1 

-  .» 

THOMASTON  2  S 

M 

76.9 

63,1 

52.9 

45,9 

THOMASVILLE 

9 

64 

2 

76,5 

76.7 

81.1 

76.9 

66,7 

57,0 

92,6 

67,6 

,9 

TIFTON  2  N 

49^2 

2 

3 

54*1 

^9 

61 

7 

3i 

1 

■a,6 

2, 

5 

75,6 

2!l 

75.8 

-  3I6 

80,8 

!o 

81,4 

.9 

77.9 

-  ,1 

66,6 

-  1)4 

96,6 

-  l!2 

49,7 

-  2,4 

66,4 

-  ,2 

TOCCOA 

43.  7M 

7 

46,4 

1,9 

54,6 

2, 

4 

"8!, 2 

4, 

8 

71,0 

2,3 

71.6 

-  4.3 

76,7 

,4 

79,2 

2.1 

74.0 

1,6 

61,1 

-  ,1 

91, 3M 

,1 

42,  9M 

-  1,2 

61,6 

,« 

VALDOSTA  k  NW 

50.2 

59,6 

62 

7 

68,9 

74.6 

76.1 

60,8 

81,9 

78.9 

66,6 

97,9 

92,3 

67,1 

WARRENTON 

49.4 

1 

3 

50,5 

2.5 

58,3 

2, 

4 

66,3 

3, 

2 

73.5 

1.8 

73. 8M 

-  4.7 

79,9 

-  ,6 

80,3 

.7 

74.6 

-  ,9 

62,9 

-  1,6 

92, 9M 

-  1,2 

49,4 

-  1.6 

63,6 

-  ,1 

WASHINGTON 

44,9 

e 

46,7 

1.7 

58 

0 

2 

7 

64,  6M 

2, 

0 

M 

M 

76,6 

-  1,9 

79,6 

•  0 

74,  IM 

-  1,0 

99, 5M 

-  4,9 

46,9 

-  7,9 

43,7 

-  2.2 

WAYCROSS 

90.0 

3 

1 

55,6 

1.1 

63 

5 

2 

1 

68,9 

1, 

6 

75.6 

1.4 

76.7 

-  3.6 

61,2 

-  ,7 

81,4 

-  .1 

76,6 

,6 

67,4 

-  1.6 

57,9 

-  1,3 

91,6 

-  1.5 

67,4 

-  ,4 

WAYNESBORO  2  NE 

45,7 

1 

e 

50,1 

1.9 

58 

7 

1, 

0 

65,7 

I, 

9 

72. 9M 

-  .2 

74,0 

-  4,8 

81,3 

,2 

81,7 

1,4 

76,0 

,7 

63,7 

-  1.3 

93,4 

-  2,0 

47,4 

-  .2 

64,2 

-  ,1 

WEST  POINT 

45.5 

3 

90,2 

2.6 

59 

3 

3, 

6 

67,1 

1 

72.6 

1.2 

73,0 

-  9,7 

79,5 

-  1,0 

60,2 

,9 

79,9 

,7 

61,8 

-  2.4 

93,1 

-  ,4 

46,7 

.4 

63.7 

.) 

WOODRUFF  DAM 

M 

M 

M 

M 

76, 2M 

80,7 

62,2 

78. 9H 

70,  IM 

61, 3M 

94,  9M 

SECTION  AVERAGE 

46.4 

1 

9 

51,3 

1.4 

59 

8 

2, 

8 

67,3 

3, 

2 

73.7 

1.6 

74,3 

-  4,3 

60,2 

-  ,1 

80,6 

,9 

76.2 

,4 

63,8 

-  1.6 

54,0 

-  1,2 

47.2 

-  1.1 

64.6 

,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  156  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


F«bniAry 


April 


May 


July 


BAtjy 

LATOONA  DAM  2 
MA  CAA  AIRPORT 
ERICUS  *  ENE 
MENS 

MENS  cot  OF  AGRI 
HENS  WB  AIRPORT 
LANTA  MB  AIRPORT 
GUSTA  WB  AIRPORT 
OUST  A 

IN6RID0E 
LL  GROUND 
AVERDALE 
ACKBEARD  ISLAND 
AIRSVILLE  EXP  STA 

AKELV 

UE  RIDGE  RESVR  DAM 
NMAN 

ASSTOHN  9ALD 
OOKLET   1  W 

UNSMICK 

UNSWICK  CAA  AP 
TLER 

TLER  CREEK 
IRQ  2  NNH 

LHOUN  EXP  STATION 
MILLA 

MP  STEWART 
NTON 

RLTON  BRIDGE 

RNESVILLE 
RROLLTON 

RTERS 

RTERSVILLE 
RTERSVILLE  3  SW 

OARTOWN 
ATSWORTH  1  W 
ICXAMAUGA  PARK 
OESTOE 
ATTON 

EVELAND 
LUMBUS 

LUMBUS  MB  AIRPORT 

NCORD 

RDELE 

AMELIA 
VINGTON 
MMING  1  N 
RRYVILLE  2  M 
ITMBERT 

HLONEGA 
LLAS 
LTON 
MSON 

msonville 

al  post  office 
ctortown  1  wsw 
kalsonville  3  w 
Lglas 
Ijglasville 

'ER 
ILIN 
•THAN 
lERTON 
IJAV 

mi 

ERIMENT 
RMOUNT 
Z6ERALD 
TOP 

MING  EXP  STATION 
NTSTONE 
JCSTON  3  SSH 
X5T0N  g  SW 
ISVTM  1  S 

GAINES 

VALLEV  2  E 
NKLIN 
NESVILLE 
SON 

MNVILLE 
ROCK 
NSeORO 
FIN 
HELL 

KINSVIU.E 
>TOWN  GAP 
(ASSEE 
iMOS  MILL 
>CR 

iSSORO 

ilNGTON 

ISTON 

lYETTE 

iRANGE 

NGTON 

lourroN 

LC  HIGHTOWER 

SVILLE 

lER  CITY 

KIN  »  ENE 

N  m  AIRPORT 

VILLE 


I  -  lOiE  6iai  1.6A  »• 
i     lt»8     2iOT  - 


2>o«    i,e9  -1 

1  -li»T     3i39  -1 

,1,1,    4,»i  -  ,;e|  2. 


■  26     3.9S  -  iBt 


•  33     2.11  -2>t3 


2.S2  -2<99  Sf3; 
3.TZ  -   191     2. SI  -2.65 


li03     1.631  -2.2« 


1.76  2.48 


-2.56 
-2.<.0 
-2.35 
-1.86 


.30  -4.16 
.22{  -2.86 
-».*2 


2.36  -1.75 
1.72  -1.00 
7.31     1.97  3. 


1.3<  4.99 


.05  6.96  2.06 
2.774  -2.61     9.72  3.43 


E  2. 68  -3.45     a. 97     2.57  4. 


.51     3.60  -1.74  1. 


3.1^  -   .62|  1.6? 

7.82!  2.26 
.96(     3.881  -1.09 
.30     7.42  2.54 
7.31 

2.7^  -1.29     2.49  -1.66  1. 


.60     2.19  -1.79 


2.15  -1.76 


-2.94 
-1.98 
-2.27 


1.23  2.12  -1.61 
-   .92     3.09  -l.»4 


-1.94     9.00  2.62 


.81     3.88  -1.98|  2. 
-1.10  5.35 
1.01     1.98  -2.02 


2.71  -2.57 
3.23  -1.16  1. 
1.31     3.66  -1.61 


1.91  -1.59 


3.37  -1.21 


-  .91  2.29  -1.59 
-1.35     4.93  - 


-2.84 
-3.20 
-1.62 


1.98 
6.08 
7.42 
6.46 
4.09 

3.22 
4.92 
3.59 


2.00 
4.07 
7.09 
3.58 


5.03 
6.31 
2.88 
12.67 


'•a 

i 

g.  1 

2.9ll  -1.05 
2.36|  -1.59 
1.40l  -2.30 


.20 
.43 

1.77 
.51 
-1.39 
.81 
1.60 

-1.28 

3.74 
1.60 


4.50 

4.80 
5.95 
6.83 
10.09 
8.52 

7.78 


3.46 
1.86 
4.12 


6.09 
3.90 
3.98 
4.49 


9.19 

3.98 
5.04 
8.26 
3.04 
2.48 


4.31  -  .42 


1 .64i  -4 

.731  -4 
6.33 

4, si  -1.33 


3.99 
3.40 
1.68 


2.681  -2.92 


-1.73 :  3.09 


3.04 

-1.94 
3.76 


-1.94E  2.90 


1.61 


3.79 
1.09 


5. 
2. 

2.93 


2. 
9. 
1.84 


6.27  -1.24 


8.69 
10.92 

8.21 
10.12 


3.44 
5.10 


4.95 
4.04  ■ 
3.29 
5.06 
1.28 

4.02  • 


.401  -1.44 
.19)  -2.07 
.13 

.811  -1.1 


-1.09 
-3.64 


-4.44 
-4.62 
-1.64 


10.92  6.12 


1.53 

3.38 
2.27 
4.71  ■ 
7.93 
1.31 

4.54  ' 


8.38  2.07 


1.80  -3.10 
3.25  -1.67 


3.86     2.36  -2.58 


2.01 
2.03 
3.00 


10.97 
4.91 
4.83 
8.99 


1.92 
4.66 
2.90 
3.36  ' 


-  .76 
•  m  -1.91 
.35  -2.96 


-2.10E  3.16  -1.35E 
12.89     7.78     1.92  -3.44 


-1.08 
1.42 


-1.39 
1.99 
-2.01 


1.33  -3.26 

I.25I  -3.24 
1.18  -3.54 
1.08  -3.47 


.90 
1.99  ' 
3.53 
1.07  ■ 


.44  ' 
3.79 
2.78 

2.56 
2.87  • 
5.42 
3.62 
4.09 

3.98 


.77 
3.68 

4.41 
.36 

1.08 
.16 

3.14 

.56 
1.98 


-1.45 
-1.65; 

-1.88 
-  .40 
-1.50 

1.09 
2.23 


-1.06  2.79 


-  .72  3.80 

-  .89  3.92 
.80     1.26  4.55 


-1.48  1.31 


.99  -2.50  2. 


1.39(  -9.09|  7.11 


-1.31  1.29  ■ 
3.eo|    3.90  ' 


4.96 
4.66 
4.00| 
4.48 


-1.46  2.34 


-  .41]     1.99  ■ 


-9.14 
-3.70 
-2.87 


40.92  - 
E49. 14  - 

36.16|  ■ 
42.021 
34.43  - 

37.381  ■ 
47.43i 
35.  17!  - 
34.  13|  ■ 
30.88j  • 

34.62!  ■ 
36.931  ■ 
36.43  • 
34.091  ■ 
37.16  ■ 

38.49!  ■ 
44.391 
49.44 
£48.48 
92.791  ■ 

46.64  - 
91.32 
38.47 
66.43 

34.93  ■ 

91.16 
49.42 

37.02  ■ 
36.91  ' 
38.83  ' 

46.41 

36.73  • 
37.37  • 

44.97  ■ 

38.74  ■ 

37.90 

49.03  ' 
48.53 
49.49 
48.38 

42.34  ' 

47.98  ' 
M.79 
57.13 

E58.77  • 

53.13 

38.99  ■ 
42.26  • 
43.93  • 
28.95  ' 

48.86  • 
42.76  ' 
45.48  ' 
48.66 

36.22  ' 

50.02  ■ 
39.48 

E49.90  ' 
38.83 

E43.48 

98.76 
40.30  ' 
40.00 
E44.33 
36.89 

49.44 
46.41 
41.97  ' 
42.01 
59.88 

41.77 
53.14 
49.83  ' 
37.09  ■ 
67.61 

39.56 

44.18 
42.79 
37.42 

36.92 
39.55 
41.59  ' 
41.20  ' 


41.08  ■ 
E49.40 
38.35  • 

36.32  ■ 
50.14 
97.69 
30.64  ■ 

90.23|  ■ 

46.90 
48.28 
49.09 

E43.97  ■ 
92.61 

32.93 
49.64 
91.40 
39.96  ' 
43.11  ■ 


2.111  -I.30I  43.60 
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Table  2— Contuiued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


GEORGK 
I  Ml 


January 


April 


May 


August 


Septemb«r 


NE 


SE 


MILLED6EVILLE 
MtLLEN 
MONTEZUMA 
MONT  I  CELLO 
MORGAN 


MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NEEL  GAP 
NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 

NORCROSS  «  N 

NOTTELY  DAM 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

QUITMAN 

RESACA 

RINGGOLD 
RISING  PAWN 
ROME 

ROME  we  AIRPORT 
SANOERSVILLE 


SAVANNAH  USDA  PL  GARDE 
SAVANNAH  W8  AP 
SAVANNAH  BEACH  2 
SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 

SUCHES 
SUMMERVILLE 
SWAJNSeORO 
SWEET  GUM 
TALeOTTON 

TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLORSVILLE 
THOMASTON  2  S 
THOMASVILLE 
TIFTON  2  N 

TITUS 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALOOSTA  4  Nw 

WALESKA 
WARRENTON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 

WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 
WOODBURY 
WOODRUFF  DAM 
WOODSTOCK 

YOUNG  HARRIS 

SECTION  AVERAGE 


5.33  1(70 


3.71  -2.19 


E  7.50  3.28 


3.92  -  .90 


5. '•2  1.03 


3.39  -1.77 


6.2*  2.21 
5.77  1.54 


3.14 
2.53 
9.13 

5.55 

3.46 


-1.92 
-1.55 
-2.85 

-i.ae 

-1.54 
-1.93 
1.61 


2.63 
1.34 
4.22 

5.92 

1.83 


-2.17 
-2.54 
-3.15 
-2.44 


4.27 
2.30 
5.26 


12.81 
8.70 
2.61 


9.06 
3.92 
11.50 
7.46 
4.75 


4.20 
2.89 
3.53 

6.86 

4.23 


3.34 
1.01 


2.96 
3.60 
1.94 

1.86 

2.98 


-i.eo 

-1.58 
-4.45 
-2.14 

-1.83 

-1.25 

-1.73 


11.33 
9.35 
5.13 

5.44 

7.02 


.26 


-2.74 
-3.11 

-3.75 


5.77     1.93E  2. 


3.94  -1.34 


4.28 
1.91 
4.07  ' 


5.14  -2.33 


6.26|  1.57 


3.98 

1.80 
-  .26 

11.04]  4.34 
5.9aJ  -  .04 

6.24 
10,16 
14.47 

7.29 

9.19 


-3.13  5.38 
-3.39  5.61 
-4.67  8.41 


1.47  -3.11 


.50 
2.69 
-  .95 
-1.28 

3.04 

5.64 


1.67  -2.90 
1.87  -2.76 


4.47  -1.34 


2.61 
3.34 
2.53 

5.63 

3.06 


1.42 

'W61 


-2.85 
-2.80 


1.40 
3.90 
4.21 


4.41 
.72 
3.56 

3.68 

2.18 


-3.85 
-2.08 


39.63 
E43.23 
41.59 
42.84 


34.49 
38.06 
57.74 
38.72 
64.43 


92.60 
46.07 
49.00 
46.07 


38.42 
38.92 

30.46 
42.31 
98.83 

74.09 
90.29 
37.38 
51.48 
E42.97 


60.98 
44*69 
69.27 
90.24 
42.11 

49.87 
40.21 
37.70 
47.60 
43.63 

45.91 

43.57 
36.92 
40.78 

91.49 

41.32  ' 


•11.3 

•  7.2: 

■13.0' 

■  1.8: 


6.21 
5.3! 
7.21 
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Table  3 


GEORGIA 
1955 


Station 

Highest  ( 

Date 

Lowest 

« 
To 

a 

Last  spring  minimum  of 

Firat  fall  minii 

aiun  oi 

Number  of  days 
between  dates 

16*  or 
below 

20*  or 
below 

24' or 

below 

28"  or 
below 

32'  or 
below 

32' or 
below 

28' or 
below 

24' or 

below 

20*  or 
below 

16'  or 
below 

16'  or  below 

\2Cr  or  below 

> 

0 

JS 

0 
V 

> 
0 

0 
CO 

32*  or  b«low 

5 

u 

d 

a 

1 
u 

d 
S 
« 

1 

TernpT] 

Date 

d 

a 

1 

Temp. 

Date 

Temp. 

1 

d 

a 
(• 

Date 

Temp. 

Date 

I  TempJ 

Date 

Temp.l 

AILEY 

2-13 

None 

2-14 

20 

3-28 

^~an 

27 

3-30 

11-21 

28 

~ 

237 

91  f 

ALAPAHA  EXP  STATION 

aa 

17 

12-17 

None 

2-13 

20 

3-27 

OA 
9^ 

28 

3-31 

9Q 

11  1 

Tn 

11-  5 

28 

99 

ft 

None 

290 

247 

220 

ALBANY 

1  rtn 

ft  1  q 

9n 

12-17 

T  9q 

Tl 

lid 

T9 

11  90 

99 

1917 

9n 

91  Q 

ALLATOON  A  DAM  2 

96 

7  5 

2-12+ 

3-27 

14 

3-27 

14 

3-27 

14 

3  28 

26 

3-30 

30 

10  31 

32 

11-29 

16 

11  29 

16 

1129 

16 

11  29 

947 

247 

247 

24fi 

215 

ALMA  CAA  AIRPORT 

96 

6-22+ 

17 

12-17 

None 

2-13 

18 

3-2V 

24 

3-28 

25 

3-30 

30 

11-  1 

30 

11-29 

23 

11-29 

23 

12-16 

19 

None 

306 

247 

246 

216 

AMERICUS  4  ENE 

cX 

7  ^ 

2-12 

None 

3-27 

20 

3-27 

28 

3-29 

9? 

11-29 

19 

1  J  ~9a 

None 

247 

245 

9?Q 

ATHENS 

~  ^ 

IT 

2-13 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-27 

1  fi 

T~Tn 

28 

3-30 

9ft 

1  1  ~  4 

11-29 

18 

1  1  ~90 

1ft 

1  ft 

9*^?9 

zjZ 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

QO 

19 

2-13 

OA 

QTI 

9a 

11  A 

90 

11  90 

10 

1  9Q 

IB 

12-17 

16 

265 

244 

243 

ATHENS  WB  AIRPORT 

99 

7  3 

14 

2-13 

2-13 

14 

3-27 

18 

3-27 

18 

3  29 

28 

3-29 

28 

11  4 

27 

11-  4 

27 

11  28 

22 

11~29 

18 

None 

247 

246 

220 

220 

ATLANTA  VB  AIRPORT 

96 

7-  4 

13 

2-12 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-29 

32 

11-20 

11 

11-28 

23 

11-28 

23 

11-29 

17 

None 

_ 

247 

246 

246 

236 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

ft~i  o* 

^ft 

12-17 

2-13 

16 

2-14 

17 

3-29 

28 

3-31 

1  ?~9n 

11-  1 

28 

^^"90 

11-30 

18 

12-17 

15 

307 

289 

245 

216 

AUGUSTA 

QQ 

2-12+ 

None 

2-13 

18 

3-27 

99 

9~97 

22 

3-29 

90 

9Q 

11-29 

22 

99 

None 

247 

247 

BAINBRIDGE 

ft  91 

1  ft 

2-13 

99 

T~97 

9Q 

111 

91 

1  1  ~90 

99 
23 

19 

290 

288 

223 

91  C 

BLACKBEARD  ISLAND 

98 

8  12 

23 

2-12 

None 

None 

2-12 

23 

213 

25 

3-28 

32 

11  29 

28 

11-29 

28 

None 

None 

None 

289 

246 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

91 

7-  5+ 

3 

2-13 

3-28 

13 

3-30 

18 

3-31 

23 

4-  8 

28 

4-  9 

30 

10-15 

32 

10-25 

26 

10-26 

23 

11-  5 

19 

11-29 

10 

246 

220 

209 

189 

BLAKE LY 

20 

2-13 

None 

2-13 

20 

3-27 

24 

3-29 

1  J  9n 

11-29 

22 

None 

None 

247 

247 

BROOKLET  1  W 

100 

fl  on 

20 

2-12 

None 

2-12 

20 

3-27 

OA 

T  97 

24 

3-29 

T9 

11-29 

24 

1  1  ~90 

11 

OA 

None 

None 

247 

247 

9^C 

BRUNSWICK 

99 

~^  1  * 

23 

2-13 

2  ' 

lo 

11  9q 

9q 

300 

947 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

8  12 

None 

None 

2-13 

22 

2"l3 

22 

3-27 

30 

11  29 

29 

None 

None 

None 

None 

247 

CAIRO  2  NN* 

96 

8-19 

21 

2-12 

None 

None 

2-13 

22 

3-27 

25 

3-29 

29 

11-29 

24 

11-29 

24 

11-29 

24 

None 

None 

289 

247 

245 

CALHOUN  EXP  STATION 

97 

7-  4+ 

12 

2-12+ 

3-27 

15 

3-27 

15 

3-29 

24 

25 

4-  1 

11 

11-  4 

28 

11-29 

15 

11-29 

15 

247 

245 

219 

99? 

CAMILLA 

ini 

8-22+ 

12-17 

None 

None 

2-13 

23 

1  97 

25 

3-29 

TO 

TO 

11-29 

24 

1  1  ~9Q 

94 

Hone 

None 

289 

247 

CAMP  STEWART 

QB 

9n 

2-13 

20 

2-13 

27 

~  OQ 

9fl 

19  17 

99 

307 

247 

CARLTON  BRIDGE 

99 

7~^5 

10 

2-13+ 

2-15 

16 

3-27 

19 

3-30 

22 

3  31 

28 

4-  8 

32 

10~15 

32 

10-25 

27 

ll"  1 

24 

11^29 

14 

11  29 

14 

287 

247 

216 

208 

190 

CARHOLLTON 

94 

7-19+ 

12 

2-13 

3-27 

15 

3-27 

15 

3-27 

15 

3-31 

28 

4-  1 

31 

10-20 

32 

10-31 

26 

11-29 

16 

11-29 

16 

11-29 

16 

247 

247 

247 

214 

202 

CARTE RSVILLE 

99 

7 

_  ^ 

2-12+ 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-27 

26 

3-31 

11-  4 

28 

1  ^ 

1  ^ 

247 

219 

9n^ 

CEDARTOWN 

99 

ft  20 

2-13 

3-27 

15 

3-27 

15 

3-30 

24 

■i~io 

24 

3-31 

9q 

1  0*2O 

Tl 

10-25 

28 

1 1  ~9q 

1  ^ 

1  1  ~9Q 

1 1  ~9q 

947 

9d7 

244 

209 

CLAYTON 

92 

7~9ft 

2-13 

3-27 

11 

3-27 

11 

3-28 

OA 

25 

3-31 

90 

1  n~i 
10-10 

99 

11  -  8 

28 

11  ~9q 
11 

19 

"90 

11 

19 

11  90 
11-29 

19 
12 

947 
247 

OAT 

246 

223 

1  QB 

198 

COLUMBUS 

None 

2-13 

17 

3-27 

21 

3  27 

21 

3-29 

32 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

97 

7-  4 

17 

2-13 

None 

2-14 

20 

3-27 

21 

3-27 

21 

3-30 

30 

10-31 

32 

11-28 

28 

11-29 

21 

12-17 

19 

None 

_ 

306 

247 

246 

215 

CORDELE 

20 

2-13 

None 

2-13 

20 

3-27 

22 

28 

3-30 

11-29 

21 

?i 

1  i'°9Q 

247 

245 

220 

CORNELIA 

QA 

7  9ft 

„ 

2-13 

3-27 

12 

3-27 

12 

3-27 

1  9 

25 

3-31 

T1 

1  0~1  6 

T9 

11-  4 

25 

11  ~9q 

1  4 

247 

247 

247 

219 

QQ 

COVINGTON 

OA 

2-13 

T  in 

99 

~9Q 

1  Q 

11  ~9Q 

1  Q 

19 

M 

947 

247 

244 

9nQ 

CUTHBERT 

98 

7  4 

17 

2-12 

None 

2-13 

19 

3-27 

22 

327 

22 

3-29 

31 

11  29 

21 

11-29 

21 

11  29 

21 

None 

None 

247 

247 

245 

DAHLONEGA 

99 

7-  2 

9 

2-12 

3-27 

12 

3-27 

12 

3-28 

24 

3-30 

26 

3-31 

32 

10-26 

31 

11-  8 

28 

11-28 

24 

11-29 

16 

11-29 

16 

247 

247 

245 

223 

209 

DALTON 

2-13+ 

3-28 

16 

3-28 

16 

3-29 

24 

4-  1 

}?"9n 

11-  4 

28 

11-29 

12 

11-29 

46 

246 

245 

220 

208 

DOUGLAS 

Ofi 

fi~92 
ft  on* 

92 

2-12+ 

None 

None 

2-13 

99 

T  97 

25 

3-29 

T9 

9ft 

11-20 

28 

1 1  ~9n 

99 

19"?? 

None 

290 

238 

DUBLIN 

OQ 

a 

2-12+ 

19 

91 

^90 

OR 

1 1  ~ 

91 

1 1  9q 

91 

19 

247 

245 

9-17 

EASTMAN 

103 

7  8 

19 

2-13 

None 

2-13 

19 

3-27 

22 

3  27 

22 

3-29 

29 

11  9 

32 

11-29 

22 

1129 

22 

None 

None 

247 

247 

225 

EXPERIMENT 

96 

7-20+ 

13 

2-12 

3-27 

15 

3-27 

15 

3-27 

15 

3-27 

15 

3-30 

31 

11-  4 

31 

11-29 

18 

11-29 

18 

11-29 

18 

None 

247 

247 

247 

219 

FITZGERALD 

?ft 

2-12+ 

None 

2-13 

20 

3-27 

22 

22 

3-29 

1 1 

11-29 

23 

None 

~ 

247 

247 

91  t 

FLEMING  EXP  STATION 

Oft 

ft~9n 

2-13+ 

None 

2-13 

18 

2-14 

23 

T~?0 

27 

3-31 

32 

90 

11-29 

26 

11  "90 
11 

91 

20 

None 

291 

289 

244 

FOLKSTON  9  SW 

9T 

2-13 

2-13 

23 

_ 

3-29 

29 

11  "20 

97 

27 

N 

Hone 

94  S 

FORSYTH  1  S 

97 

8~19 

14 

2-12+ 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-27 

3~27 

16 

3-29 

11~  1 

30 

11-29 

17 

ll"29 

17 

11^29 

one 

247 

247 

247 

217 

FORT  GAINES 

100 

8-19 

- 

2-13 

16 

2-13 

16 

3-27 

22 

3-29 

28 

3-30 

30 

- 

- 

- 

I 

_ 

_ 

_ 

FT  VALLEY  2  E 

7~^a 

2-12+ 

2-13 

16 

3-27 

19 

3-27 

19 

3-27 

19 

3-29 

30 

32 

11-28 

27 

11 

20 

11 

20 

1  i'°9q 

247 

247 

246 

GAINESVILLE 

Q7 

10 

2-12+ 

3-27 

13 

3-27 

13 

3-27 

13 

3-29 

26 

3-30 

29 

9^ 

11-  4 

28 

~9q 

~9q 

11 

1  ft 
lb 

16 

947 

247 

247 

220 

215 

GLENNVILLE 

Q7 

21 

2-12+ 

2-13 

21 

3-27 

25 

3-29 

30 

1 1  ~2q 

1 1-29 

25 

1  9  1 7 

29 

N 

307 

247 

245 

GREENSBORO 

99 

7  4 

2-13 

2-13 

14 

3-27 

17 

3-27 

27 

3-30 

11  1 

30 

11-20 

27 

11~29 

18 

ll"29 

18 

None 

247 

247 

235 

GRIFFIN 

97 

8-19 

14 

2-12 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-29 

30 

11-  4 

31 

11-29 

18 

11-29 

18 

11-29 

18 

None 

- 

247 

247 

247 

220 

HARTWELL 

2-13 

3-27 

15 

3-27 

15 

3-27 

15 

26 

3-30 

11-20 

27 

9 

1-16 

16 

2 

247 

237 

219 

HAWXINSVILLE 

qq 

ft~i  q 

17 

12-17 

None 

3-27 

20 

3-27 

20 

1  9q 

27 

3-30 

20 

1 0~T1 

91 

11-  5 

28 

1  i^~9q 

9n 

1 1  ~9q 

20 

None 

947 

247 

221 

215 

HOGGARDS  MILL 

qq 

ft  92 

90 

2-13+ 

2-13 

20 

2-14 

24 

_ 

28 

3-31 

_ 

11 

92 

11-29 

22 

1 1  ~2q 

22 

11  90 

20 

288 

244 

215 

JASPER 

94 

7  19+ 

2-12 

3-27 

11 

3-27 

11 

3-28 

3  30 

25 

3-30 

25 

10~16 

32 

10-25 

28 

H~  7 

24 

11~30 

19 

None 

248 

224 

209 

LAFAYETTE 

99 

8-20+ 

10 

2-12 

3-27 

15 

3-27 

15 

3-30 

24 

3-31 

28 

4-  1 

32 

10-14 

31 

10-15 

25 

11-28 

23 

11-29 

17 

12-16 

16 

264 

247 

243 

198 

196 

LA  GRANGE 

2-13 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-27 

28 

3-31 

11-20 

28 

12-16 

16 

264 

247 

235 

214 

LOUISVILLE 

99 

5-11+ 

17 

2-13 

None 

2-13 

17 

3-27 

21 

3-29 

25 

3-30 

32 

T2 

11-29 

21 

ll"29 

21 

12~17 

18 

None 

247 

245 

216 

LUMBER  CITY 

1ft 

2-13+ 

2-13 

18 

3-27 

24 

3-30 

27 

3-31 

30 

11 

99 

11-29 

23 

~90 

99 

19 

247 

244 

215 

LUMPKIN  4  ENE 

- 

I 

11-29 

17 

11~29 

11~29 

17 

None 

MACON  WB  AIRPORT 

99 

7-  4+ 

18 

2-12+ 

None 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-29 

31 

11-  1 

32 

11-28 

28 

11-29 

21 

12-17 

19 

None 

- 

265 

247 

246 

217 

METTER 

~  _ 

~ 

- 

- 

- 

- 

_~„_ 

- 

11-29 

24 

11-29 

24 

1 

24 

l'?'*90 

None 

MILLEDGEVILLE 

Oft 

2-12+ 

None 

3-28 

20 

3-28 

90 

28 

3-31 

9q 

10-26 

32 

11-  5 

28 

1  1  ~90 

9n 

90 

None 

94fi 

246 

220 

MILLEN 

OO 

99 

~  o 
8-19+ 

1  q 
19 

2-12+ 

2-13 

19 

3-27 

99 

22 

3-30 

99 

11  29 

21 

1 1  ~9q 
11-29 

91 

21 

1 1  9n 
11-30 

20 

None 

247 

247 

MONTEZUMA  1  NE 

None 

3-27 

20 

3-27 

20 

3  27 

20 

3-29 

30 

MONT I CELLO 

99 

7-28 

8 

2-13 

2-14 

11 

3-27 

17 

3-30 

22 

3-31 

28 

4-  8 

32 

10-25 

29 

10-31 

28 

11-29 

18 

11-29 

18 

12-  1 

16 

290 

247 

244 

214 

200 

MORGAN 

~ 

■  ~ 

- 

- 

- 

- 

11-  4 

28 

11-29 

22 

12-10 

20 

None 

MOULTRIE  2  ESE 

99 

2-12 

None 

None 

3-2; 

_ 

it 

24 

3-29 

11-29 

26 

1  ^"90 

1  ^"90 

247 

NEWNAN 

qfi 
98 

7- 

11 

2-12 

15 

3-27 

15 

3-27 

T  90 

28 

3-29 

9ft 

1  n~Ti 

99 

11-29 

11-29 

1  9 

12-16 

16 

264 

947 

247 

225 

91  C 

216 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

- 

- 

QUITMAN 

99 

6-26+ 

- 

- 

None 

None 

2-13 

22 

3-27 

28 

3-31 

31 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

ROME 

2-13 

2-13 

12 

3-27 

17 

3-27 

17 

27 

3-30 

27 

11-  5 

27 

^  1  ~9ft 

9? 

9^7 

247 

220 

ROME  WB  AIRPORT 

7*28* 

in 
10 

2-13 

2-13 

10 

3-27 

17 

3-27 

17 

26 

4-  1 

T9 

9n 

99 

10-26 

28 

11  9q 

14 

1  1  ~90 

14 
14 

9ftO 

246 

210 

9n9 

SANDERSVILLE  4  SE 

11  1 

90 

11-29 

20 

11  9q 

20 

11  2q 

90 

N 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

99 

8  19 

15 

12-17 

None 

2-14 

19 

2-14 

19 

3  30 

26 

4-  9 

32 

10  26 

31 

11-  1 

28 

11  30 

21 

12  1 

16 

12  "1 

16 

290 

289 

216 

200 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

98 

8-20 

20 

2-13 

None 

2-13 

20 

2-14 

24 

3-27 

26 

3-30 

32 

11-20 

32 

11-29 

25 

12-  1 

23 

None 

None 

- 

290 

247 

235 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

96 

8-12 

- 

None 

None 

2-12 

23 

2-13 

28 

3-27 

30 

- 

11-29 

20 

11-29 

20 

290 

- 

SWAINSBORO 

99 

5-11 

18 

2-12 

None 

2-13 

20 

3-27 

22 

3-27 

22 

3-29 

29 

11-29 

23 

None 

None 

247 

TALBOTTON 

96 

7-  3+ 

15 

2-12+ 

2-13 

15 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-30 

30 

11-29 

19 

11-29 

19 

11-29 

19 

None 

247 

247 

247 

TALLAPOOSA  2  NNW 

95 

9-20+ 

9 

2-13 

3-27 

14 

3-27 

14 

3-30 

22 

4-  1 

28 

4-  1 

28 

10-15 

29 

10-20 

27 

10-31 

23 

11-29 

15 

11-29 

15 

247 

247 

215 

202 

197 

THOMASTON  2  S 

10-27 

32 

10-31 

28 

11-29 

11 

11-29 

11 

11-29 

11 

THOMASVILLE 

98 

6-26+ 

19 

2-13 

None 

2-13 

19 

2-14 

24 

3-27 

25 

3-31 

32 

11-  6 

31 

11-29 

25 

11-30 

22 

12-17 

20 

None 

307 

289 

247 

220 

TIFTON  2  N 

98 

8-23 

20 

2-12 

None 

2-12 

20 

3-28 

24 

3-28 

24 

3-29 

29 

11-29 

23 

11-29 

23 

11-29 

23 

None 

None 

246 

246 

245 

TOCCOA 

95 

7-  4+ 

10 

2-13 

3-27 

15 

3-27 

15 

3-27 

15 

3-30 

28 

3-30 

28 

11-  4 

32 

11-20 

28 

11-29 

19 

11-29 

19 

None 

247 

247 

235 

219 

VALDOSTA  4  N» 

99 

6-22 

16 

2-13 

2-13 

16 

2-13 

16 

2-13 

16 

3-30 

27 

3-31 

32 

11-  1 

30 

11-  5 

27 

11-29 

24 

11-30 

19 

None 

290 

289 

220 

215 

WARRENTON 

98 

6-21 

15 

2-13 

2-13 

15 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-29 

25 

3-29 

25 

10-31 

32 

11-29 

20 

11-29 

20 

11-29 

20 

None 

247 

247 

245 

216 

WASHINGTON 

98 

7-  5 

12 

2-13 

2-13 

12 

3-27 

17 

3-27 

17 

3-27 

17 

3-30 

32 

10-16 

30 

10-25 

28 

10-31 

22 

11-29 

18 

11-30 

13 

290 

247 

218 

212 

200 

WAYCROSS 

97 

6-22+ 

21 

1-14+ 

None 

None 

2-14 

23 

3-27 

27 

3-30 

30 

11-21 

32 

11-29 

25 

11-30 

24 

None 

None 

289 

247 

236 

WAYNESBORO  2  NE 

98 

8-20 

17 

2-13+ 

None 

2-14 

20 

3-27 

21 

3-29 

25 

3-30 

31 

11-  1 

30 

11-29 

22 

11-29 

22 

12-17 

17 

None 

306 

247 

245 

216 

WEST  POINT 

98 

9-21 

15 

2-13 

2-13 

15 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-30 

28 

3-31 

31 

10-26 

32 

11-  4 

28 

11-29 

18 

11-29 

18 

None 

247 

247 

219 

209 

WOODRUFF  DAM 

98 

6-22 

23 

2-12+ 

None 

None 

2-13 

23 

3-27 

27 

3-29 

32 

None 

None 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  =^o«5» 

Table  4  ^^^^ 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mu. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Anoual 

AILEY 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.23 
726 

B2.99 
86S 

BS.78 
1207 

B6.10 
660 

87.37 
416 

B7.08 
409 

- 

B5.72 
25 

84.41 

518 

3.65 
719 

- 

81.70 
762 

- 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

DEF 

WIND 

- 

2327 

9.30 
2006 

6.92 
1614 

6.66 
1349 

6.89 
1134 

87.15 
1317 

5.64 
1620 

B3.76 
1660 

82.64 
1729 

- 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRICULTURE 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.22 

3.16 

B5.81 

87.21 

6.50 

BS.46 

B6.90 

5.31 

84.55 

3.26 

2.07 

782 

896 

766 

395 

204 

223 

354 

655 

1296 

1714 

2046 

1850 

11181 

EXPERIMENT 

EVAP 

DEP 

WIND 

B1.66 
-  .42 

1326 

2.95 
.41 

1636 

B4.46 
.07 
1842 

B6.99 
1.18 

1855 

B7.71 
.37 
1378 

B7.42 
-  .34 
B1200 

87.74 
.71 
861 

86.85 
.57 
668 

4.47 
-  .95 
741 

4.51 

.30 
1810 

83.48 
.90 
2253 

2417 

17987 

HOGGARDS  UILL 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.78 

2.50 

5.12 

B5.89 

7.33 

7.67 

6.51 

6.61 

4.30 

4.31 

2.28 

81.65 

55.95 

465 

576 

790 

619 

388 

497 

283 

225 

234 

406 

338 

347 

5150 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.16 

B2.36 

B3.36 

5.95 

6.69 

6.98 

6.37 

6.24 

5.78 

83.95 

82.34 

1.40 

52.58 

1187 

1408 

1690 

1636 

971 

920 

644 

581 

878 

1182 

1201 

1231 

13529 

TIFTON  2  N 

s 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.20 
-  .19 
1317 

3.13 
.32 
1471 

5.09 
.34 
1702 

85.79 
-  .23 
1236 

7.03 
-  .51 
897 

7.51 
.48 
1015 

B6.09 
-  .42 
543 

6.10 
.11 

425 

4.07 
-  .85 
718 

4.19 
.14 

566 

82.27 
-  .41 
592 

1.90 
-  .04 
861 

55.37 
-1.26 
11343 

t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 
NEW  NAME  OLD  NAME  DATE 


AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

AMERICUS  SCS 

February 

1955 

CURRYVILLE  2  WNW 

CURRYVILLE  2  W 

June 

1955 

CURRYVILLE  2  W 

CURRYVILLE  2  WNW 

August 

1955 

DANBURG  5  NNE 

DANBURG  6  NNE 

December 

1955 

FT  VALLEY  2  E 

FORT  VALLEY  3  E 

October 

1955 

JASPER 

LUMPKIN  4  ENE 
WASHINGTON  2  SSW 
WASHINGTON 
WATKINSVILLE  ARS 

WAYNESBORO  2  NE 


JASPER  1  NNW 
LUMPKIN 
WASHINGTON 
WASHINGTON  2  SSW 
WATKINSVILLE  SCS 

WAYNESBORO  3  NE 

RELOCATIONS 


April  1955 
September  1955 
June  1955 
December  1955 
March  1955 

August  1955 


ALBANY 

All 

equipment 

moved 

1 

4 

miles  NNW 

March 

1, 

1955 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

All 

equipment 

moved 

1 

m 

ile  ENE 

August 

26, 

1955 

BAINBRIDGE 

All 

equipment 

moved 

1 

1 

miles  NE 

March 

5, 

1955 

BUTLER  CREEK 

Rain  gage  moved  from  ground  to  roof 

May 

1 , 

1955 

CEDARTOWN 

All 

equipment 

moved 

0 

4 

mile  NW 

September 

21, 

1954 

CORDELE 

All 

equipment 

moved 

1 

3 

miles  SE 

May 

27  , 

1955 

DALLAS 

All 

equipment 

moved 

0 

1 

mile  S 

February 

10, 

1955 

DALTON 

All 

equipment 

moved 

1 

5 

mile  ENE 

September 

1, 

1950 

DANBURG  5  NNE 

All 

equipment 

moved 

1 

m 

ile  SSE 

December 

8, 

1955 

EASTMAN 

All 

equipment 

moved 

0 

6 

mile  NW 

December 

7, 

1954 

FITZGERALD 

All 

equipment 

moved 

20  feet  E 

March 

9, 

1955 

GOAT  ROCK 

All 

equipment 

moved 

0 

5 

mile  NE 

September 

1, 

1955 

JASPER 

All 

equipment 

moved 

1 

0 

mile  SE 

April 

15, 

1955 

JESUP 

All 

equipment 

moved 

100 

feet  ESE 

June 

22, 

1955 

LUMBER  CITY 

All 

equipment 

moved 

600 

feet  N 

May 

17, 

1955 

LUMPKIN  4  ENE 

All 

equipment 

moved 

3 

9 

miles  E 

September 

16, 

1955 

QUITMAN 

All 

equipment 

moved 

0 

8 

mile  W 

September 

17  , 

1955 

SYLVANIA 

Recorder  moved  100  i 

fee 

;t 

S 

June 

15, 

1955 

TALBOTTON 

All 

equipment 

moved 

30  feet  S 

February 

3, 

1955 

WASHINGTON 

All 

equipment 

moved 

2 

m 

Lies  NNE 

December 

8, 

1955 

WASHINGTON  2  SSW 

All 

equipment 

moved 

2 

m 

lies  S 

June 

15, 

1955 

WAYNESBORO  2  NE 

All 

equipment 

moved 

1 

m 

lie  SW 

August 

26, 

1955 

WINDER  1  SSE 

All 

equipment 

moved 

0 

1 

mile  E 

December 

9, 

1955 

See  reference  notes  follovsring  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

i* 

•3 

M 

u 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  ol 
record 

Opened 
or  cloeed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

btation 

d 

M 

tjounty 

0* 

'i 
(5 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
01  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

■n 

1 
& 

Ul 

Elevation 

Temp. 

1  Ev«p. 

Month 
opened 

Month 
closed 

Month 
opened 

AeaeviLLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

83  18 

240 

51 

2  c 

tFORT  VALLEY  2  E 

3544 

PEACM 

9 

1   2  3 

ADAlRSVlLLE 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

31 

2  c 

FRANKL IN 

65 

12 

2 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

3*  19 

83  50 

1254 

71 

DEC 

1  2  3 

0090 

MONTGOMERY 

32  11 

62  34 

250 

3 

6 

2 

12  3* 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

92  36 

540 

0 

2 

0131 

31  21 

83  13 

293 

58 

62 

1  2  3 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

1  2  3 

ALBANY 

DOUGHERTY 

6 

31  35 

84  10 

210 

63 

63 

1  2  3 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

37 

2 

ALLATOONA  DAM  2 

oiei 

BARTOW 

5 

3*  10 

84  44 

975 

3 

3 

0 

1  2  3  4  C 

GREENSBORO 

17 

1  2  3 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

84  16 

960 

53 

61 

1  2  3 

AMERICUS  *  ENE 

02  53 

32  06 

84  10 

476 

^9 

69 

12  3 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

3 

32  45 

64  56 

660 

C 

02  58 

32  06 

84  16 

450 

c 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

C 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  58 

63  23 

700 

67 

77 

1  2  3 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

1  2  3 

ATHENS  COLLFOE  OF  AGRI 

0*32 

CLARKE 

10 

33  55 

63  21 

685 

16 

1  7 

2 

12  3  4 

HAWKINSVILLE 

63 

33  57 

796 

1 1 

11 

5 

1  2  3 

HA 2 LE HURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

82  35 

235 

21 

C 

0451 

33  39 

84  25 

977 

21 

21 

1  2  3  C 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

7 

34  52 

84  06 

2100 

2 

0495 

R I C  HMONO 

33  22 

61  58 

1*3 

5 

5 

I  2  3  C 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

7 

2 

AUGUSTA 

0500 

R ICHHOND 

14 

33  28 

61  58 

130 

103 

1  2  3 

HOGGAROS  MILL 

4368 

BAKER 

6 

12  3  4 

BAINBRIOGE 

0581 

DECATUR 

6 

30  55 

84  34 

120 

48 

I  2  3  C 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

CHEROKEE 

6 

2 

tJASPER 

4648 

PICKENS 

5 

34  29 

84  27 

1*80 

14 

19 

I  2  3  C 

BEAVEkOAlE 

07*6 

34  55 

84  51 

724 

13 

JESUP 

4671 

WAYNE 

1 

31  37 

81  53 

100 

C 

0787 

32  09 

81  58 

185 

c 

JOHNTOWN 

4688 

DAWSON 

5 

c 

BLACKBEARO  ISLAND 

09*6 

MC  INTOSM 

2 

31  29 

81  13 

10 

1 

5 

1  2  3 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

2 

BLAIRSVILLE  ExP  STATION 

0969 

UNION 

7 

34  51 

83  56 

1936 

18 

19 

12  3 

6 

31  23 

84  56 

300 

66 

74 

1  2  3 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

5 

34  14 

84  56 

720 

13 

6 
15 

2 

Blue  r i oge  resvr  dam 

1029 

FANNIN 

7 

34  53 

84  17 

1560 

35 

2 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

85  17 

610 

]  2  3  C 

BOWMAN 

1132 

1* 

34  12 

83  02 

760 

3 

2 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

1  2  3  C 

6RASST0WN  BALD 

1170 

TOWNS 

7 

34  52 

83  49 

4760 

21 

2 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

2  C 

BROOKLET   1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

61  41 

190 

46 

46 

1   2  3 

LIME  BRANCH 

brunsw ick 

2 

61  29 

14 

40 

55 

1   2  3 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47 

82  28 

500 

9 

2 

8RLt45WlCK  CAA  AtRPORT 

13*5 

2 

31  09 

61  23 

14 

24 

24 

1  2  3  C 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

TOWNS 

7 

34  56 

83  39 

2200 

21 

2 

6UENA  VISTA 

1372 

MARION 

6 

32  19 

64  31 

657 

C 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

1  2  3  C 

BURTON  DAM 

1*13 

RABUN 

14 

34  47 

83  33 

1770 

C 

LUMBER  CITY 

5366 

TELFAIR 

9 

31  56 

82  46 

150 

5 

1  2  3 

BUTLER 

1*25 

TAYLOR 

6 

32  33 

84  14 

625 

2 

37 

2 

tLUMPKlN  4  ENE 

5394 

STEWART 

32  03 

64  44 

590 

0 

0 

BUTLER  CREEK 

1*33 

RICHMOND 

1* 

33  22 

81  56 

116 

15 

2 

MACON  WB  AIRPORT 

5*43 

8168 

9 

32  42 

63  39 

356 

7 

1  2  3  C 

CAIRO  2  NNW 

1*63 

GRADY 

8 

30  54 

84  13 

265 

24 

29 

1  2  3 

HAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

83  34 

920 

23 

11 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

1*74 

GORDON 

12 

34  29 

84  58 

650 

2 

2 

1  2  3 

METTER 

5811 

CANDLER 

11 

32  24 

82  04 

120 

0 

SEPT 

1  2  3 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

175 

10 

13 

1  2  3 

MIOVILLE 

5858 

BURKE 

11 

32  50 

62  14 

166 

24 

2 

CAM?  STEWART 

1544 

LIBERTY 

11 

31  52 

81  37 

92 

10 

13 

12  3 

MILLEDGEVILLE 

5874 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

67 

66 

12  3 

CHEROKEE 

5 

3*  14 

64  29 

894 

62 

2  C 

MILLEN 

5862 

JENKINS 

1 1 

32  48 

81  56 

195 

62 

63 

1  2  3 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  0* 

62  59 

450 

50 

55 

1   2  3 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

6 

32  19 

84  01 

375 

10 

51 

2 

CARNESVl LLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

63  14 

700 

9 

2  C 

MONTICELLO 

5989 

JASPER 

9 

33  16 

83  41 

590 

58 

61 

1  2  3 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

990 

18 

20 

1  2  3  C 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

6 

31  32 

64  36 

260 

0 

0 

SEPT 

1  2  3 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

3*  36 

84  42 

695 

8 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

16 

31  10 

63  45 

340 

25 

26 

12  3 

CARTERSVILLE 

BARTOW 

5 

735 

9 

17 

12  3 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

61  26 

WHEELER 

10 

32  12 

82  36 

155 

10 

2 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

3*  09 

84  50 

685 

16 

2 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

7 

34  44 

83  55 

3300 

21 

2  C 

CAVE  SPRINGS  A  SSW 

1715 

POLK 

34  03 

65  21 

600 

c 

NEWMAN 

6336 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

57 

61 

12  3 

CEOARTCWN 

1732 

POLK 

4 

34  01 

95  15 

785 

15 

16 

1  2  3 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  POND 

6360 

BAKER 

6 

31  17 

84  37 

162 

C 

CMATSWORTM  1  W 

1856 

MURRAY 

12 

3*  *6 

84  47 

800 

16 

2  C 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

7 

34  42 

84  13 

2050 

21 

2 

CHICKAWUGA  PARK 

IB 

3*  55 

85  16 

769 

9 

2 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

84  12 

1025 

39 

2 

CHOESTDE 

1927 

7 

34  48 

83  54 

1900 

12 

2 

NOT T ELY  DAM 

6471 

UNION 

7 

34  58 

84  05 

1740 

14 

2 

CLAVTON 

1982 

14 

34  53 

83  24 

2  000 

5* 

58 

12  3 

PEARSON 

6879 

ATK  INSON 

13 

31  18 

82  51 

205 

c 

CLERMONT  3  SW 

1999 

HALL 

3 

3*  27 

83  48 

1100 

C 

PINE  MOUNTAIN  VALLEY 

704  6 

HARRIS 

3 

3  2  47 

84  51 

614 

5 

1  2  3 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

93  46 

1570 

10 

2 

Quitman 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

83  34 

160 

62 

64 

1  2  3 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

8*  59 

250 

63 

63 

2 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

94  57 

650 

64 

2 

COLUMBUS  W6  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

84  56 

385 

10 

1  2  3  C 

RINGGOLD 

7469 

CATOOSA 

18 

34  55 

95  07 

820 

3 

2 

CONCORD 

2198 

PKE 

6 

33  05 

84  2  7 

825 

5 

42 

2 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

18 

34  45 

85  32 

820 

9 

2 

COOLIDGE 

2238 

THOMAS 

8 

31  01 

83  52 

250 

C 

ROME 

7600 

FLOYD 

4 

34  15 

85  10 

610 

72 

96 

1  2  3 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

34  38 

94  05 

1919 

C 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

34  10 

85  16 

700 

C 

CORD EL E 

2266 

6 

31  58 

63  47 

345 

14 

16 

12  3 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

65  10 

637 

10 

ID 

8 

1  2  3  4  C 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

1* 

34  31 

63  32 

1470 

30 

31 

1   2  3 

SANDERSVlLUE  4  SE 

7777 

WASHINGTON 

11 

32  57 

82  46 

410 

0 

0 

HAY 

1  2  3 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

9 

33  36 

63  52 

750 

39 

63 

12  3 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GARDEN 

7842 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

27 

27 

1  2  3 

CUmiNG  1  N 

2408 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  06 

1300 

15 

2 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

7847 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

38 

5 

5 

1  2  3  C 

CURRYVILLE  2  W 

2*29 

FLOYD 

12 

34  27 

85  06 

650 

8 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  01 

90  51 

10 

6 

11 

1  2  3 

CUTHBERT 

RANDOLPH 

12 

461 

15 

9 

1  2  3 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

11 

33  18 

82  59 

550 

21 

2  C 

DAHLONEGA 

2475 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  59 

1519 

63 

63 

1  2  3 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

34  47 

64  16 

2300 

21 

2  C 

DALLAS 

2*85 

PAULDING 

5 

33  55 

84  50 

102  5 

* 

2  C 

SUCHES 

8414 

UNION 

7 

34  41 

84  01 

21 

2 

DALTON 

2*93 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  57 

720 

16 

16 

1  2  3 

SUMMERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

4 

34  29 

85  22 

780 

17 

2 

DANBURG  5  W4E 

2502 

LINCOLN 

1* 

33  55 

82  39 

590 

C 

SWA INSBORO 

6496 

EMANUEL 

1 1 

32  36 

82  20 

318 

2 

6 

1  2  3 

DAWSON 

TERRELL 

6 

15 

2 

SWEET  GUM 

8504 

FANNIN 

7 

2  C 

OAWSONVI LLE 

2578 

DAWSON 

5 

34  25 

84  07 

1375 

7 

2  C 

sylvania 

8517 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  38 

210 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

84  13 

1900 

8 

2 

TALBOTTON 

8535 

TALBOT 

6 

32  40 

84  32 

700 

54 

56 

1   2  3 

OOCTOftTOWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

81  51 

80 

17 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8547 

HARLSON 

17 

33  46 

85  18 

1000 

53 

56 

1  2  3 

DOLES 

2728 

WORTH 

6 

31  42 

63  53 

260 

C 

TAYLORSVILLE 

8600 

6ARTCW 

5 

34  05 

84  59 

710 

14 

2 

DOHALSONVILLE  3  w 

SEMINOLE 

6 

2 

THE  ROCK 

c 

DOUGLAS 

2783 

31  30 

82  51 

245 

12 

17 

12  3 

THOMASTON  2  S 

32  52 

84  19 

665 

0 

0 

AUG 

DOUGLASVItLE 

2791 

DOUGLAS 

33  45 

84  45 

1219 

13 

2 

THOMASVILLE 

30  51 

83  59 

240 

65 

77 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

61  43 

103 

23 

2 

TIFTON  2  N 

6703 

TIFT 

16 

31  28 

83  32 

370 

31 

33 

17 

12  3  4 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

10 

32  33 

62  55 

255 

44 

1  2  3 

TITUS 

6732 

TOWNS 

7 

34  57 

83  38 

2180 

12 

2 

EASTMAN^ 

2844 

LAURENS 

32  32 

82  54 

190 

34  35 

83  19 

1045 

61 

63 

^9 

61 

12  3^ 

TRAY  MOUNTAIN 

8606 

TOWNS^''^ 

^7 

'   2  ^  C 

3028 

CA  LHOUN 

31  34 

64  44 

295 

TUNNEL  HILJL 

WHITF 1  ELD 

34  52 

85  02 

880 

17 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

14 

34  07 

62  52 

690 

27 

2 

VALDOSTA  4  NW 

9974 

LOWNDES 

16 

30  52 

63  20 

265 

1 

1 

1   2  3  C 

CLLIJAV 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

13 

3 

WALKESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1100 

7 

2 

EMBRY 

31*7 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

13 

2 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

500 

40 

42 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

33 

35 

17 

12  3  4 

fWASHINGTON 

91  57 

WILKES 

14 

33  44 

62  44 

615 

50 

59 

12  3 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

15 

2 

fwATKINSVILLE  ARS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

63  26 

750 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

62  34 

115 

C 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

92  22 

140 

55 

61 

1  2  3, 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

64  19 

1050 

C 

tWAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

61  59 

270 

25 

36 

1  2  3 

FITZGERALD 

3396 

BENN  HILL 

16 

31  43 

63  15 

371 

27 

32 

1  2  3 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

65  11 

575 

54 

62 

1  2  3 

FLAT  TOP 

3*04 

FANNIN 

7 

34  51 

64  30 

21 

2  C 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  56 

83  43 

960 

0 

2  C 

FLEMING  EXP  STATION 

3*09 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

19 

13 

16 

1  2  3  C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  3  5 

800 

5 

54 

2 

FLINTSTONE 

3*27 

WALKER 

16 

34  56 

65  21 

710 

13 

NOV 

2 

WOODRUFF  DAM 

9519 

DECATUR 

30  43 

84  52 

230 

0 

3 

1  2  3  C 

FOLKSTCN  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  49 

62  02 

20 

B 

2  C 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

17 

2 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  08 

120 

3 

B 

1  2  3 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

7 

34  56 

83  51 

1920 

8 

2 

FOflSYtH  1  S 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

1 

2 

1  2  3 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

65  03 

340 

56 

56 

2 

t  l-ALTAMAHA;  a-ATLANTIC;  3-CHATTABOOCHEB ;  4-COOSA:  S-BTOWAH;  e-FLIIfT;  T-HIKASSSB;  B-OCHLOCXOHBS ;  B-OCHULGBE;  10-OCOHEB;  11-OGEBCHBB;  12-OOSTAirUU ;  13-SATILLA:  14-SAVAHNAH; 
IS-ST  HARY:     le-SUVAMIfSE:     17^ALLAP00SA;  18-TENH8SSBB 


REFBRENCB  NOTES 

Unltfca  oth«rwlao  Indicated,  dlaonalonal  units  uaed  In  tbla  bulletin  aro:  Temperature  In  *F;  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  vtnd  aoveacnt  in  nllca.  Evaporation  la  acaaurcd  In  the 
■tandard  feather  Bureau  tjpe  pan  of  4  foot  dlaaeter  unleaa  othorelae  sbovn  by  footnote  following  Table  4. 

The  four  digit  Identification  nuabers  In  the  Index  are  aaalgncd  on  a  state  basis.  There  vlll  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state.  Figures  and  lettera  following  the  station  nase,  such 
aa  12  SSW.   Indicate  distance  In  slles  and  direction  fros  the  Post  Office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  lo  the  Juno  and  Decesber  Issues  of  Cllsatologlcal  Data. 
-    Mo  record. 

*  Also  later  date  (dates)  or  nontbs. 

•  Thervoseters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   tbo  reference  Indicates  that  the  thersosotern  aro  exposed  In  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  full  Bonth. 

C    Dsta  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  publlsbed  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  say  bo  found 

In  the  Annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
B    Aaount  la  wholly  or  partially  estlasted. 

■    Less  than  a  coaplete  Bonth  of  record  available;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  of  record  are  slsslng;  see  soDthly  CI laatotoglcal  Data  for  detailed  dally  record. 
R    ABousts  froB  recording  gage  (These  aaounts  are  essentlslly  aecurats  but  mmj  varr  sllghtlr  froB  the  aaounta  to  bs  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  asount  too  SBall  to  aeaaure. 

Additional   InforBatlon  regarding  the  cllaate  of  Georgia  say  be  obtained  by  writing  to  any  feather  Bureau  Office  or  to  the  State  CllBatologlst  at  the  Agricultural  Bnglneerlng  Building, 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia. 

Subscription  Price:  30  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  92.50  per  year.  (Yearly  aubscrlptlon  Includes  the  Annual  SuBBsry.)  Checks  and  Bonsy  orders  should  b«  aade  payable  to  the  Treaaursr 
of  the  United  States.     Realttances  and  correapondence  regarding  aubscrlptlons  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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GEORGIA  -  JANUARY  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

January's  weather  was  largely  a  continuation  of 
the  unseasonably  cold,  dry  trend  that  began  last 
fall.     The  dryness  was  extreme  this  month,  al- 
though not  as  severe  as  in  December.  Tempera- 
tures, on  the  other  hand,  were  considerably  colder 
than  last  month,  making  this  the  coldest  January 
since  1948  and  one  of  the  ten  coldest  since  the 
turn  of  the  century. 

Temperatures  were  unseasonably  cold  for  the  fourth 
consecutive  month,  averaging  about  3.5°  below  nor- 
mal generally  as  the  result  of  the  persistent  cold" 
that  was  relieved  only  by  a  very  few  mild  days  in 
the  first  and  last  weeks  of  the  month.     The  un- 
usual cold  was  further  indicated  by  the  nimber  of 
days  with  temperatures  dipping  to  32°  or  below. 
These  g:reatly  exceeded  the  usual  expectations  over 
the  State  but  were  particularly  numerous  on  a 
relative  basis  in  the  southern  portion  where  such 
days  were  two  or  more  times  as  frequent  as  usual. 
Outstanding  examples  were  Savannah  with  13  versus 
4,  and  Augusta  21  versus  8.     On  a  divisional  basis, 
temperature  averages  increased  rather  uniformly 
from  40.7°  in  the  Northern  to    47.7°  in  the  South- 
ern Division.     Individual  extremes  were  not  un- 
usual and  ranged  from  7°  at  Blairsville  Experiment 
Station  on  the  14th  to  80°  at  Brunswick  CAA  Air- 
port on  the  30th. 

Precipitation  has  been  subnormal  every  month  since 
July  1955  and  was  generally  deficient  by  nearly 
1-3/4  inches  this  month.     The  driest  area  was  the 
Middle  Division  with  an  average  of  1.71  inches 
followed  by  the  Northern  with  2.21  inches  and  the 
Southern  Division  with  3.02  inches.  Individual 
monthly  extremes  were  0.43  inch  at  Thomaston  2  S 
and  5.71  inches  at  Thomasville,  with  the  greatest 
daily  amount,  3.65  inches,  occurring  at  the  latter 
station  on  the  23rd.     Generally  the  greatest  daily 
amounts  were  not  large  but  nevertheless  represent- 
ed in  many  instances  a  major  share  of  the  month's 
fainfall.     Snowfall,   Including  sleet,  was  negli- 
gible with  no  station  reporting  more  than  a  trace. 

Sunshine  was  unusually  plentiful  during  the  first 
half  and  deficient  during  the  last  half.  Monthly 
percentages  of  possible  sunshine  were  much  below 
normal  in  the  northwest  corner  of  the  State  but 
were  generally  far  above  the  usual  expectancy  in 
other  areas,   led  by  Macon  with  69%  compared  to  its 
January  normal  of  54%. 

WEATHER  DETAILS 

December's  weather  patterns  were  substantially  re- 
peated in  January.     The  cold  air  mass  that  domi- 
nated the  end  of  last  month  continued  with  con- 
siderable effect  through  the  2nd,  diminishing  in 
its  intensity  as  its  center  moved  southeastward 
across  the  State  to  the  Atlantic.     Milder  air 
flowed  northward  into  the  western  and  northern 
portions  in  the  clock-wise  circulation  behind  the 
departing  High.     Temperatures  generally  rose  moder- 
ately but  in  some  northern  localities  were  as  much 
as  10°  above  the  daily  normal  on  the  6th  when 
monthly  maxima,  occurred  at  most  stations  in  that 
section  of  the  State.     By  contrast,  the  eastern 
and  southern  parts  of  Georgia  were  under  the  in- 
fluence of  the  cold  air  much  longer  and  warmed 
generally  only  on  the  7th  and  then  to  a  much  lesser 
extent  than  elsewhere.     Early  on  the  7th  the  for- 
ward edge  of  another  cold  Invasion  began  pushing 
into  northwest  Georgia  and  covered  the  entire  State 
by  noon  the  next  day.     Temperatures  dropped  sharply 
on  the  8th  or  9th  and  then  plunged  again  on  the 


14th  and  15th  as  reinforcing  cold  air  arrived, 
reaching  or  approaching  the  coldest  levels  of 
the  month  in  both  periods. 

Relief  in  the  form  of  almost  normal  temperatures 
came  on  the  18th  and  19th  when  a  small  Gulf  dis- 
turbance moved  northeastward  drawing  moist,  rel- 
atively warm  air  over  the  Southeastern  States. 
This  storm  was  particularly  noteworthy  in  that 
it  brought  the  first  appreciable  rains  of  a 
general  nature  since  mid-December,  and  together 
with  the  effects  of  another  Gulf  Low  a  few  days 
later,  provided  practically  all  the  month's  pre- 
cipitation during  the  18th  to  24th  period.  Near- 
normal  temperatures  accompanied  the  passage  of 
the  second  Gulf  Low  on  the  22nd-23rd  then  plung- 
ed as  cold  air  again  took  over  during  the  24th 
to  27th.     As  the  southern  edge  of  the  large 
slow-moving  High  passed  into  the  Atlantic  on  the 
28th,  warm  air  was  circulated  northward  and  re- 
sulted in  the  highest  daytime  readings  of  the 
month,  particularly  in  central  and  southern  areas 
that  had  not  benefited  so  much  by  the  early  warm 
spell.     Northern  stations  generally  recorded 
approximately  the  same  maxima  as  they  had  about 
the  6th.     An  active  front  stemming  from  a  Low 
center  advancing  eastward  from  the  Southern 
Plains  brought  mostly  light  rains,  particularly 
to  northern  areas,  before  it  ushered  in  another 
cold  air  mass  on  the  30th  to  end  the  month 
about  as  it  started. 

WEATHER  EFFECTS 

Rains  were  insufficient  to  restore  depleted  soil 
moisture  but  some  recovery  was  noted  late  in  the 
month  in  winter  grains  and  pastures.  Due  to  the 
prolonged  dryness  and  low  temperatures  little 
grazing  was  provided,  however.  Growers  were  re- 
portedly optimistic  over  fruit  crop  prospects  at 
this  stage  with  pruning  activities  underway. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Early  on  the  10th  a  portion  of  North  Georgia  ex- 
perienced high  winds  and  freezing  rain  that 
caused  icy  roads.     The  center  of  the  condition 
was  Cobb  County  where  15  automobiles  were  in- 
volved in  minor  wrecks  over  a  12-mile  stretch  of 
icy  roads.     Wind  unroofed  one  garage  apartment 
and  uprooted  several  trees,  one  of  which  fell 
across  an  11,000-volt  transmission  line  and 
interrupted  electric  service  in  a  large  area. 

Light  hail  up  to  1/2  inch  in  diameter  was  re- 
ported in  parts  of  Clarke,  Oconee,  Hall  and  Troup 
Counties  on  the  23rd,  causing  minor  property  dam- 
age. 

A  suspected  tornado,  referred  to  as  a  "small  dip 
down  tornado,"  did  minor  damage  to  a  store  build- 
ing at  Blakely,  Early  County,  on  the  30th. 

During  the  night  of  the  31st  wind  collapsed  a 
cotton  gin  at  Newton  and  did  minor  damage  through- 
out Dade  County. 

FLOODS 

There  were  no  floods  during  the  month.  Generally, 
the  Flint  and  Chattahoochee  basins  experienced 
their  lowest  river  stages  and  lowest  monthly  mean 
stages  for  any  January  since  1898.  For  the  State 
as  a  whole,  the  U.  S.  Geological  Survey  indicated 
that  flows  were  deficient  but  increased  generally 
at  the  end  of  the  month.  -  J.  E.  Stork 


-  2  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
JAKUABy  1956 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
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Number  of  days  with  precipitation 

1 
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Percent  of 
time  from 
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-i  • 

ll 

s 

§  1 

fl  _  i: 
?  o  8 

S  1 
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1:30  a 
EST 

o  H 

n  vi 

..  H 

t* 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 
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60-10 

.10-.49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 
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e 

;  ll 

ATHEMS  IfB  AIRPORT 

NW 

22 

11.0 

29» 

NW 

9 

73 

77 

48 

61 

2 

4 

2 

1 

1 

0 

10 

4.5 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

34 

14.8 

40 

NW 

11 

72 

75 

56 

62 

5 

2 

4 

1 

0 

0 

12 

56 

5.4 

AUGUSTA  KB  AIRPORT 

WMW 

is 

7.3 

2S< 

NNW 

8 

75 

82 

50 

64 

4 

1 

1 

2 

0 

0 

8 

5.3 

COLUUBUS  ITB  AIRPORT 

81 

52 

67 

5 

0 

4 

1 

0 

0 

10 

S.l 

MACON  ITB  AIRPORT 

NW 

21 

9.4 

27 

NW 

9 

69 

74 

44 

52 

3 

5 

3 

0 

0 

0 

11 

69 

4.8 

ROUE  ITB  AIRPORT 

78 

55 

68 

6 

3 

4 

1 

0 

0 

14 

6.7 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

imw 

17 

9.7 

36 

NW 

8 

78 

82 

50 

64 

0 

3 

2 

2 

0 

0 

7 

65 

4.5 

•  This  datuiB  is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  Is  not  available. 
It  Is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 
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Maximum 
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o- 
<a 

0 

> 
< 

Departure 

From  Normal 
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Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

•a 

Departure 
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• 

Q 

Snow, 

Sleet 

No.  of  Days 
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Min. 

Total 

•1 

1^ 
£  0 
X  0 

« 

a 

e 
1 

i 

e 

o 

0 

1.00 
or  More 

o| 

S  k 

n£ 

0  t 

OA 

NMTHERN  DIVISION 

AU.ATOONA  DAM  2 

AM 

50, A 

28,7 

39.6 

75 

7 

20 

9 

780 

0 

0 

29 

0 

2, 

05 

•  82 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

ATHENS 

SS.O 

31,7 

43.4 

.2 

70 

6+ 

21 

14 

664 

0 

0 

16 

0 

2, 

12 

2 

,72 

1.09 

19 

•  0 

0 

4 

1 

1 

ATHENS  COi.  or  Afif»I 

S4.0 

31.2 

42.6 

3.2 

71 

29 

21 

14 

688 

0 

0 

19 

0 

2. 

11 

3 

,17 

1.14 

19 

•  0 

0 

} 

1 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

S3<2 

30.3 

41.8 

2.9 

68 

6+ 

20 

14 

712 

0 

0 

20 

0 

2. 

11 

2 

,90 

1.10 

1« 

T 

0 

A 

2 

1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

50,7 

32.3 

41.5 

3.1 

68 

6+ 

23 

9 

724 

0 

0 

16 

0 

1, 

88 

2 

,79 

.77 

19 

T 

0 

9 

1 

0 

BLAIRSVIU.E  EXP  STA 

AM 

*7,2 

22.6 

34.9 

5.7 

66 

7 

7 

14 

927 

0 

1 

29 

0 

2, 

04 

3 

.47 

•  76 

19 

•  0 

0 

» 

1 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

50,8 

26.1 

38.5 

69 

6 

17 

1+ 

818 

0 

0 

27 

0 

2. 

26 

•  97 

19 

•  0 

0 

9 

2 

0 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

SS.l 

21.7 

38.4 

5.5 

72 

30 

11 

14 

815 

0 

0 

28 

0 

2. 

08 

1 

•  94 

1^07 

19 

•  0 

0 

4 

2 

1 

CARTERSVILLE 

52,5 

30.8 

41.7 

2.4 

70 

29 

21 

15 

715 

0 

0 

20 

0 

2, 

23 

1 

.68 

•  90 

19 

•  0 

0 

9 

2 

0 

CEOARTOWN 

51,6 

29.5 

40.6 

6.4 

70 

29 

15 

14 

761 

0 

0 

20 

0 

2. 

40 

2 

.10 

•  91 

19 

T 

0 

6 

2 

0 

CLAYTON 

51,7 

28.0 

39.9 

.6 

70 

6 

19 

17 

770 

0 

0 

24 

0 

2. 

23 

3 

.90 

•  98 

19 

.0 

0 

9 

2 

0 

CORNELIA 

52,0 

28.7 

40.4 

1.9 

69 

6 

17 

8 

754 

0 

0 

20 

0 

3. 

02 

2 

,54 

1.20 

22 

T 

0 

4 

3 

2 

OAHLONESA 

50,3 

31.3 

40.8 

.8 

66 

6 

21 

17 

741 

0 

0 

19 

0 

2. 

46 

3 

.26 

1^10 

19 

T 

T 

17 

7 

2 

1 

DALTOM 

AM 

29.5 

38,0 

4.9 

69 

7 

18 

1 

833 

0 

0 

22 

0 

2. 

97 

3 

.29 

•  96 

19 

T 

T 

24 

6 

3 

0 

GAINESVILLE 

52,1 

30.2 

41.2 

.6 

69 

6 

19 

14 

732 

0 

0 

22 

0 

2i 

32 

2 

.83 

1^17 

19 

T 

0 

9 

1 

1 

HARTWELL 

56.3 

30.9 

43.6 

.4 

71 

6 

20 

8 

654 

0 

0 

19 

0 

1. 

89 

2 

.33 

•  85 

19 

■  0 

0 

4 

2 

0 

JASPER 

AM 

50, IM 

28.6 

39. 4M 

5.1 

69 

6 

20 

13  + 

785 

0 

0 

24 

0 

2. 

25 

2 

.94 

•  96 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

LAFAYETTE 

ROME 

51.5 

30.8 

41.2 

1,5 

70 

29 

20 

1+ 

732 

0 

0 

19 

0 

1. 

99 

2 

.92 

.82 

19 

T 

0 

9 

1 

0 

ROME  MB  AIRPORT 

R 

49,9 

28.7 

39.3 

3,4 

69 

29 

17 

1 

789 

0 

0 

23 

0 

1< 

97 

3 

.58 

.66 

19 

T 

0 

9 

1 

0 

TOCCOA 

54,9 

32.6 

43.8 

,8 

72 

6 

23 

17 

649 

0 

0 

19 

0 

1. 

90 

3 

•  26 

.87 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

MASHIN6T0N 

56,3 

29.9 

43.1 

2,5 

71 

7+ 

20 

9 

671 

0 

0 

22 

0 

2. 

04 

2 

.17 

•  83 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

OIVISIOM 

40.7 

2. 

21 

T 

See  Reference  Note*  Following  Station 
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GEORGIA 
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5  * 

•gi 

"si 

s  > 

mm 

0  $ 

on 

MIOOLE  DIVISION 

A I LEY  AM 

58»7M 

29  .  7M 

44 ,  2M 

77 

30 

22 

1+ 

636 

0 

0 

22 

0 

1  •  64 

.67 

23 

•  0 

0 

5 

1 

0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

56  #  2 

29,3 

42.8 

5.9 

73 

29 

17 

15 

682 

0 

0 

21 

0 

1  •  54 

1.92 

.65 

19 

T 

0 

3 

2 

0 

AUGUSTA 

57.5 

33,2 

45,4 

1.6 

74 

6 

20 

15 

600 

0 

0 

17 

0 

1  •  57 

2.36 

.62 

19 

,  0 

0 

4 

1 

0 

BROOKLET   1  W 

59.6 

34,  2 

46.9 

3.1 

77 

30 

24 

2  + 

553 

0 

0 

13 

0 

1  i  96 

1.05 

.52 

4 

,0 

0 

6 

1 

0 

CARROLLTON 

52t3 

28,9 

40,6 

; 

2.0 

68 

6+ 

18 

15 

751 

0 

0 

22 

0 

1«92 

2.71 

.85 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

56il 

32,2 

44  .  2 

3.  2 

73 

29 

21 

14 

639 

0 

0 

16 

0 

3.15 

•  60 

19 

,  0 

0 

5 

1 

0 

COVINGTON 

49  •  8 

30,9 

40,4 

4,0 

73 

29 

20 

2+ 

759 

0 

0 

17 

0 

1  •  92 

2,50 

1,00 

19 

•  0 

0 

4 

1 

1 

DUBLIN 

58t8 

33,9 

46,4 

~ 

2,7 

76 

29 

23 

2 

570 

0 

0 

15 

0 

1.83 

2.24 

,62 

24 

,0 

0 

4 

2 

0 

EASTMAN 

34,5 

47,6 

2.7 

78 

29 

24 

530 

0 

0 

15 

0 

1  •  57 

,60 

23 

,  0 

0 

4 

1 

0 

EXPERIMENT  AM 

52.6 

32,2 

42,4 

_ 

2,1 

70 

30 

19 

14 

695 

0 

0 

17 

0 

2.01 

_ 

1.79 

,62 

19 

,0 

0 

4 

1 

0 

FORSYTH  1  S 

55.4 

32.6 

75 

29 

2 1 

14 

64 1 

0 

0 

14 

0 

1.34 

,50 

19 

,0 

0 

5 

1 

0 

FT  VALLEY  2  E 

^I*n 

73 

14 

}^ 

3 

1 

^ 

GREENSBORO 

'  Q 

72 

TO 

14 

0 

0 

18 

0 

0   1  n 

*aa 

1  o 

*n 

4 

1 

0 

GRIFFIN 

53  6 

33  4 

43*5 

2*6 

7^ 

6+ 

22 

it 

660 

0 

0 

2*00 

2  28 

*S9 

19 

*o 

1 

HAWKINSVILLE 

60.0 

32.5 

46,3 

_ 

2.6 

74 

29 

20 

574 

0 

0 

15 

0 

1.82 

- 

2.56 

,76 

23 

,0 

0 

4 

2 

0 

LA  GRANGE 

55.0 

32.1 

43,6 

_ 

1.7 

72 

29 

18 

14 

656 

° 

1 3 

° 

2.25 

_ 

2.63 

.99 

19 

T 

0 

4 

1 

0 

LOUISVILLE 

58.8 

33.6 

46.2 

1.7 

73 

6 

23 

13  + 

675 

0 

14 

1.68 

1.77 

,70 

19 

,0 

0 

4 

1 

0 

MACON  WB  AIRPORT  R 

57,3 

33.5 

45  .4 

4,1 

74 

29 

25 

14+ 

598 

0 

0 

13 

0 

1.35 

2.66 

,49 

23 

,0 

0 

3 

0 

0 

METTER 

59.5 

34,7 

47.1 

29 

23 

\ 

548 

0 

0 

1 4 

1.34 

.49 

23 

,0 

0 

9 

0 

0 

MILLEDGEVILLE  AM 

56.0 

28,4 

42.2 

4,1 

71^ 

7+ 

19 

700 

0 

0 

23 

0 

1.73 

_ 

2.52 

,82 

19 

,0 

0 

4 

1 

0 

MILLEN 

60.3 

32.4, 

46  ,4 

2.4 

74 

19 

17 

572 

0 

0 

16 

0 

1.64 

1.47 

•  60 

23 

,  0 

0 

4 

2 

0 

MOMTICELLO 

o*t 

72 

14 

0 

0 

20 

0 

*T« 

J« 

4 

1 

0 

NEWNAN 

2.1 

70 

7n 

14 

683 

0 

Q 

16 

0 

7*rtn 

2.75 

1.10 

19 

*n 

i 

1 

1 

SANOERSVILLE  *  SE 

57*1 

33*3 

45  2 

72 

29 

21 

2 

0 

0 

14 

0 

1  58 

*  0 

4 

1 

0 

SWAINSBOItO 

58.8 

35.3 

47,1 

74 

29 

26 

1 

648 

0 

° 

14 

0 

1.50 

.58 

23 

,0 

0 

5 

1 

0 

TALBOTTON 

56.9 

32.8 

44,9 

2 .  5 

71 

14 

619 

13 

0 

1,55 

2.67 

.70 

19 

,0 

® 

^ 

^ 

^ 

TALLAPOOSA  2  NNW 

52.9 

27.  5 

40,2 

2.6 

68 

6 

14 

1 

761 

0 

0 

22 

0 

3,40 

1.11 

1.15 

19 

,  0 

0 

5 

4 

1 

THOMASTON  2  S 

56.6 

30.1 

44,4 

Zt 

30 

1 8 

1  5 

632 

0 

0 

1 5 

0 

,43 

.22 

23 

.  0 

0 

3 

0 

0 

HAKKt:n  1  tjn 

56  .  6 

32,6 

44,7 

2.0 

7  5 

6 

22 

621 

0 

0 

1 5 

0 

1.78 

2.25 

.  65 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

WATNbaoUKO    2  NC 

58.5 

30,9 

44.7 

_ 

2.8 

73 

29 

21 

1 8 

620 

0 

0 

17 

0 

1.44 

_ 

1.78 

.44 

19 

.0 

0 

9 

0 

0 

WEST  POINT 

56  .6 

31,6 

44.1 

1.7 

72 

29 

1 9 

1  + 

640 

0 

0 

1 5 

0 

1.78 

2.63 

.95 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

44,3 

1.71 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

61.0 

31,4 

46  •  2 

75 

3 1 

1  8 

1 

576 

0 

0 

2  0 

0 

3.46 

.27 

1.63 

23 

•  0 

0 

4 

3 

1 

ALBANY 

60.8 

34,8 

47,8 

3.0 

75 

29 

23 

1 

525 

0 

0 

1 2 

0 

2.64 

1.  56 

.  96 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

60,6 

31,9 

46,3 

5.8 

78 

30 

17 

1 

574 

0 

0 

19 

0 

3,06 

.38 

1.27 

22 

.0 

0 

9 

3 

1 

AMER ICUS  4  ENE 

59.1 

34,0 

46,6 

2.1 

74 

29 

21 

1 7 

565 

0 

0 

15 

0 

2.24 

2,21 

1.75 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

BA1NBRI06E 

63.5 

34,  1 

48,8 

3.3 

11 

30 

18 

1 

495 

0 

0 

14 

0 

4.01 

,02 

2.34 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

60 .  3M 

35  ,  5M 

47  .  9M 

74 

30 

26 

15 

527 

0 

0 

8 

0 

2.30 

1 .60 

22 

.  0 

0 

2 

2 

1 

BLAKELY 

59.5 

36  •  5 

4  8,0 

3.6 

72 

6  + 

2  5 

17 

521 

0 

0 

12 

0 

2.91 

1,72 

1  .44 

23 

T 

0 

9 

2 

1 

BRUNSWICK 

62.3 

38.3 

50.3 

3.8 

11 

30 

29 

9 

448 

0 

0 

5 

0 

2.48 

,40 

1.16 

23 

•  0 

0 

4 

2 

1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

80 

9+ 

0 

0 

9 

0 

4 

2 

0 

CAIRO  2  NNW 

61.5 

35.6 

48.6 

4.6 

76 

30 

24 

17 

502 

0 

0 

13 

0 

4,89 

1,19 

2.38 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

CAMILLA 

79 

z 

1 

0 

0 

16 

0 

\*Zt 

5 

2 

2 

CAMP  STEWART 

61.2 

34.6 

47,9 

5.9 

78 

30 

24 

2 

523 

13 

0 

2,23 

,19 

.87 

22 

'ft 

4 

3 

0 

CORDELE 

60.5 

34.2 

.  6 

76 

3  0 

23 

2  + 

542 

0 

0 

14 

0 

1,85 

1,89 

1.50 

23 

.  0 

2 

1 

1 

CUTHBERT 

59.9 

36.  5 

48 , 2 

4.4 

ZjX 

29 

2  5 

513 

0 

0 

2,61 

1,21 

1.75 

2  3 

,  0 

^ 

DOUGLAS 

60.9 

34.0 

47.5 

- 

5.4 

30 

22 

535 

^ 

12 

0 

3,00 

,09 

2.01. 

22 

,0 

0 

2 

1 

FITZGERALD 

5  9  •  7 

36,2 

48*0 

3.2 

74 

29+ 

25 

9 

52  2 

0 

1 2 

0 

2,89 

,61 

1.12 

23 

,0 

0 

4 

3 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

61.7 

31,7 

46.7 

77 

30 

19 

15 

559 

Q 

1  8 

Q 

1,95 

,72 

23 

,0 

0 

3 

3 

0 

FOLKSTON  9  SW 

64 .  1 M 

36  ,  OM 

50  ,  IM 

78 

29+ 

23 

9 

452 

0 

0 

1 3 

Q 

2,74 

1,22 

22 

,0 

0 

3 

2 

2 

GLENNVILLE 

59.3 

34,9 

47.1 

- 

4,9 

78 

30 

24 

2 

547 

0 

0 

Q 

2,64 

- 

.25 

,96 

22 

,0 

0 

3 

3 

0 

HOGGARDS  MILL 

60.2 

33,3 

46.8 

5,0 

75 

29 

18 

2 

561 

^ 

^ 

14 

0 

3,91 

•  26 

1,90 

23 

.0 

0 

6 

2 

2 

LUMBER  CITY  AM 

58,7 

29,6 

44.2 

75 

30 

20 

1 

639 

Q 

0 

23 

Q 

2.95 

.85 

1,28 

4 

.0 

0 

3 

3 

1 

LUMPKIN  4  ENE 

55, 6M 

34. IM 

44. 8M 

72 

29 

23 

17 

618 

0 

0 

,0 

0 

Q 

MORGAN 

63,2 

32.3 

47.8 

29 

19 

526 

0 

0 

14 

0 

2.64 

1,44 

23 

,0 

0 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

61,8 

38.  1 

50.0 

3,7 

7ft 

30 

27 

^  J 

460 

0 

0 

7 

0 

3.71 

.21 

1.25 

22 

,0 

0 

9 

3 

2 

QU I TMAN 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

60,4 

30.9 

45.7 

5.7 

78 

30 

19 

15 

593 

0 

0 

19 

0 

1.68 

1.26 

.65 

23 

,0 

0 

3 

2 

0 

SAVANNAH  MB  AP  R 

58.8 

34,2 

46.5 

5.6 

77 

30 

23 

9 

568 

0 

0 

13 

0 

1.66 

.79 

.57 

23 

,0 

0 

4 

2 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

59.3 

38,3 

48.8 

3.0 

79 

30 

24 

9 

494 

0 

0 

4 

0 

.85 

23 

,0 

0 

0 

THOMASVILLE 

61,8 

35,4 

48.6 

2.4 

76 

30 

21 

1 

501 

0 

0 

14 

0 

5.71 

1.61 

3.65 

23 

,0 

0 

7 

2 

1 

THOMASVILLE  WB  CI TV 

60,9 

38,1 

49.5 

76 

30 

26 

9 

470 

0 

0 

7 

0 

5.10 

3.43 

23 

,0 

0 

9 

2 

1 

TIFTON  2  N  AM 

59.5 

33,1 

46,3 

5.2 

74 

30+ 

24 

1+ 

572 

0 

0 

15 

0 

3.35 

1.04 

2.13 

23 

,0 

0 

4 

2 

1 

VALDOSTA  4  NW 

63.8 

32,8 

48,3 

78 

30+ 

18 

•1 

511 

0 

0 

17 

0 

3.86 

1.83 

22 

,0 

0 

9 

2 

2 

WAYCROSS 

62.2 

34,6 

48.4 

4.7 

78 

29+ 

22 

1 

506 

0 

0 

16 

0 

3.25 

.04 

1.71 

23 

,0 

0 

4 

2 

1 

WOODfiUFF  DAM 

62. 2M 

38, 2M 

50. 2M 

27 

8 

453 

0 

0 

9 

0 

4.80 

2,00 

23 

,0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

47.7 

3.02 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3 


Station 

■§ 

Day  ol  month 

To 

12  3 

 '  '  

-  - 
4        5  6 

 '  '  

-        -  - 

7      8  9 

10  1  11  1 

12 

1  1 

13     14  15 

1  1 

16 
 — ^ 

Id 

ly 

ABBEVILLE 

1«TS 

•  20 

tit 

•  61 

--] 
•  40 

ADA I RSVI LLE 

2>19 

•  (0 

•  M 

•  14 

■  OA 

•  94 

•  24 

AOEL 

i.n 

.62 

•  M 

•  12 

2^» 

•  44 

■  68 

AILEY 

l.M 

.26 

•  21 

•  10 

•  67 

•  4C 

ALAPAtIA  EXP  STATION 

•  90 

•  07 

•11 

1^61 

•  H 

2.9« 

.24 

X 

7 

•  26 

01 

•  0 

•  19 

ALL A TOON A  DAH  2 

2.09 

T 

7 

•  62 

•  61 

•  92 

■  48 

J 

7 

7 

.06 

■  81 

•  26 

■  04 

ALMA  CAA  AIRPORT 

9. OS 

.02 

.96 

•  u 

•  11 

1^27 

•  99 

•  01 

AHERICUS  4  ENE 

2.24 

•  14 

•  19 

1^79 

•  at 

7 

7 

7 

•  12 

ATHEMS 

2.12 

l>t> 

■  64 

■  22 

•  47 

.08 

7 

■  24 

ATHENS  COL  OF  AOR I 

2.11 

'"' 

■  26 

•  27 

•  02 

•  06 

•  22 

ATHENS  Wd  AIRPORT 

2.11 

7 

T 

•  02 

lalO 

•  U 

•  91 

•  06 

.01 

•  08 

ATK INSON 

RECORD  MISSING 

ATLANTA  MB  AIRPORT  R 

l.at 

7 

7 

•  94 

•  77 

7 

•  16 

•  20 

•  02 

7 

7 

•  09 

•  12 

AUGUSTA  M8  AIRPORT  R 

1.9* 

T 

7 

•  66 

•  22 

•  62 

■  09 

7 

7 

AU6USTA 

1.97 

•  62 

4.01 

.74 

•  60 

•  94 

7 

2(94 

•  26 

•  01 

•  21 

BALL  GROUND 

l.<9 

•  09 

lalO 

■  61 

• 

•  26 

•  11 

•  04 

•  26 

•  06 

BEAVERDALE 

2.«> 

T 

•  72 

•  01 

■  12 

•  61 

■  08 

7 

•  6ft 

BLACKBEARO  ISLAND 

2.90 

1.66 

■  70 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

2.04 

.16 

.74 

•  62 

■  09 

.4. 

.01 

2.«1 

.09 

T 

•  02 

•  16 

.1* 

1^44 

•  06 

IS 

BLUE  RIOOE  RESVR  DAM 

2.29 

•  01 

•  69 

•  U 

■  U 

•  17 

■  69 

•  07 

■  19 

.20 

•  96 

BOW HAN 

1.9a 

T 

1>U 

7 

•  16 

■  19 

.07 

■  07 

.14 

brasstohn  bald 

l.«l 

•  66 

■  99 

•  01 

•  19 

■  11 

.02 

■  19 

•  67 

.61 

BROOKLET   I  H 

i.ta 

.92 

•  18 

•  99 

.16 

49 

10 

BRUNSW  tCK 

2.4a 

•  96 

•  2* 

T 

7 

.76 

1>16 

BRUNSWICK  CAA  AP 

2.90 

•  27 

•  26 

T 

.66 

•  69 

7 

BUTLER 

1.74 

•  69 

•  96 

■  06 

.01 

.16 

BUTLER  CREEK 

T 

•  •> 

•  *• 

•  >4 

•  46 

■  19 

7 

.89 

CAIRO  2  mw 

4.a« 

■  02 

61 

•  04 

•  12 

2.16 

1  92 

01 

2.2a 

•  97 

•  16 

■  14 

.09 

•  20 

•  60 

CAMILLA 

2.79 

lilO 

•  10 

•  10 

1^09 

■  40 

7 

T 

7 

CAMP  STEWART 

2.29 

T 

■  94 

•  li 

•  67 

■  64 

■  06 

7 

7 

CANTON 

>1> 

T 

laU 

•  67 

■  16 

■  17 

•  87 

•  09 

•  12 

.10 

CARLTON  BRIDGE 

2.oa 

1  07 

09 

•  16 

CARNESV I LLE 

i.aa 

1<02 

•oa 

!» 

•  41 

.12 

CARROLL TON 

l.«2 

•  09 

•  69 

•  02 

•  26 

•  2ft 

•  01 

.09 

■  01 

.49 

.01 

CARTERS 

2.91 

•  67 

■  16 

■  42 

•  OS 

•  98 

CARTERSV I LLE 

2.29 

•  90 

•  62 

■  71 

■  It 

■  02 

■  10 

•  11 

CARTE RSVI LLE  3  SM 

2.61 

•(6 

06 

CEDAR TOWN 

2.40 

•  91 

•  66 

7 

■  10 

■  19 

7 

loj 

1 10 

•  20 

•  29 

CHATSWORTM  I  W 

— 

•  72 

•  09 

.06 

■  96 

.09 

•  08 

•  70 

CH1CKAMAU6A  PARK 

2.91 

•to 

•  64 

•  16 

•  14 

•  01 

•  M 

•  60 

.63 

CHOESTOE 

2.44 

7 

■  69 

1>02 

•  01 

•  14 

•  10 

•  U 

.07 

•  40 

.10 

CLAYTON 

2.29 

•  96 

.06 

•  20 

•  12 

.11 

CLEVELAND 

2.92 

■  09 

l«lt 

•  66 

.21 

■  4« 

•  10 

■  04 

.12 

•  10 

COLUMBUS 

1.99 

■  91 

•  79 

.67 

•  12 

COLUMBUS  MB  AIRPORT  R 

1.49 

T 

•  19 

•  60 

•  12 

■  26 

7 

7 

7 

.10 

7 

CONCORD 

1.99 

•  69 

•  16 

■  26 

7 

T 

7 

•  It 

7 

COR DELE 

i.as 

.04 

•  01 

•  26 

1.90 

■  64 

CORNELIA 

9.02 

7 

7 

ll69 

1.20 

•  92 

■  12 

•  09 

COVINGTON 

1.92 

T 

i«ee 

•  09 

•  n 

■  24 

7 

•  02 

•  90 

CUHMING   1  N 

2.97 

•  09 

1>20 

•  01 

■  21 

■  12 

•  07 

•  02 

•  1ft 

.24 

CURRTVILLE  2  W 

2. 10 

T 

7 

•t« 

•  64 

•  11 

■  » 

.02 

7 

■  14 

•  12 

•  41 

.01 

CUTHBER  T 

2.ai 

T 

07 

* 

T 

•  la 

•  70 

!•  79 

■  04 

7 

09 

DAHLONEGA 

2.4« 

•  09 

7 

1^10 

•  07 

•  14 

■  91 

7 

.14 

•  19 

•  18 

•  12 

DALLAS 

2.20 

•  94 

■  90 

■  44 

•  90 

DAL  TON 

2.97 

•  96 

■  U 

■  79 

7 

■  11 

.10 

•  90 

DAWSON 

2.90 

.01 

•  00 

•  04 

1^49 

•  60 

■  07 

DAWSONV 1 LLE 

RECORD  MISSING 

DIAL  POST  OFFICE 

2.29 

7 

■  09 

•  99 

•  07 

■  It 

•  It 

■  16 

•  07 

•  47 

■  12 

DOCTORTOHN  1  MSW 

2.94 

•  69 

■  90 

•  09 

•  09 

1^24 

•  M 

7 

DONALSONVILLE  3  W 

9.29 

.02 

•  99 

T 

•  61 

•  ■2a 

•  02 

•  22 

0OU6LAS 

9.00 

•  67 

2^96 

• 

•  19 

OOUGLASV  t  LLE 

2.99 

i^oa 

•  02 

■  29 

■  94 

•  06 

•  11 

•  2] 

■  06 

1.9« 

•  12 

■  09 

•  07 

.14 

■  »1 

•  41 

7 

7 

7 

DUBLIN 

i.ai 

T 

•  ZT 

•  90 

.60 

■  61 

■  64 

EASTMAN 

1.97 

•  12 

10 

•  09 

ELBERTON 

2.00 

ItOO 

•  02 

■  12 

■  44 

•  62 

•  01 

■  M 

ELL  1 JAY 

1.69 

•  64 

•  12 

■  n 

76 

20 

2.69 

•  04 

•  96 

■  49 

•  44 

•  10 

•  11 

•  49 

•  02 

EXPERIMENT 

2.01 

•  62 

•  02 

■  40 

•  97 

•  01 

•  02 

•  01 

.91 

•  09 

FAIRMOUNT 

1.40 

•  62 

7 

■  10 

■  46 

T 

F  IT20ERALD 

2.69 

•  60 

•  16 

•  79 

1^12 

•  62 

7 

7 

FLAT  TOP 

9.29 

•21  .02 

•  09 

•  09 

•  17 

•  76 

■  29 

FLEM I NO  EXP  STAT ION 

1.99 

.96 

•  02 

'!o2 

•  It 

■  72 

•  01 

FOLKSTON   3  5S« 

2.60 

■  29 

•  69 

1^90 

1.06 

FOLKSTON  9  SW 

2.74 

•  99 

•  •• 

1>22 

•  ■09 

IS 

1.94 

to 

•  21 

■  27 

•  14 

FORT  GAINES 

9.10 

7 

•  49 

I 

2.49 

FT  VALLEY  2  E 

1.94 

.0) 

•  26 

•  82 

•  16 

•  •1 

■  06 

FRANKLIN 

2.04 

lal9 

•  42 

•  14 

•  It 

GAINESVILLE 

2.92 

7  ■oa 

T 

1^I7 

•  04 

•  19 

•  49 

7 

•  14 

•01 

•u 

•  07 

OIBSON 

1.16 

•to 

•  10 

•  97 

•  19 

7 

6LENNVILLE 

2.64 

•  61 

•  96 

•  07 

•  96 

•  66 

•  01 

GO*''  ROCK 

1>M 

•  69 

•  » 

•  20 

•  17 

GftEENSBO*»0 

2.1* 

7 

•  99 

•  66 

•  29 

•  46 

■  09 

•  03 

•  01 

■  90 

GR IFF  IN 

2.00 

•  69 

■  61 

•  46 

•  17 

7 

7 

7 

T 

•  62 

■  29 

i.a* 

•  69 

.99 

•  10 

•  93 

•  OS 

^i'^'^NSVILLE 

1.62 

•  IT 

•  19 

•  76 

•  61 

T 

7 

7 

■  09 

He MP TOWN  6AP 

2.2* 

•  04 

•  76 

.02 

•  14 

.49 

•  16 

•  70 

■  02 

MIftWASSEE 

1.99 

•  71 

•  19 

.42 

•  U 

•  06 

•  80 

HOGGARDS  MILL 

9.91 

T  T 

1.17     T  T 

7 

7 

7 

7 

T 

•  27 

7  T 

•  19 

l^OO 

.19 

7 

7 

7 

7 

■  29 

2.29 

96 

04 

•  29 

•  41 

jo»*Eseoi»o 

1.79 

1^02 

■  91 

.2! 

•  19 

KENSINGTON 

2.29 

•to 

■  61 

.11 

.60 

■  64 

•  U 

•  12 

•  68 

K INGSTON 

2.09 

•oa 

.22 

.44 

•  09 

•  66 

•  28 

L AF  AYETTE 

RECORD  HISSING 

2.29 

•  99 

61 

•  09 

•62 

*    'l  GTON 

2.09 

7 

1^00 

•  It 

.29 

.40 

•  01 

•  20 

L : NCOLNTON 

1.7a 

•  79 

•  69 

.26 

.42 

•  82 

■  64 

•  14 

L 1 TTLE  HIGHTOWER 

1.91 

T 

• 

•  16 

.19 

•  10 

• 

•  U 

• 

•  17 

LOU 1 SVILLE 

1.66 

•  70 

•  21 

.40 

•  11 

LUMHER  CITY 

2.99 

•  14 

•  71 

I" 

LUMPKIN  *,  ENE 

•  U 

•  17 

•  17 

MACON  WB  AIRPORT  R 

1.99 

•  04 

•  02 

•  tl 

•  n 

.49 

•  61 

7 

7 

.01 

•  67 

7 

MAYSVILLE 

2.06 

T 

7 

1^20 

•  11 

.16 

•  M 

7 

7 

•  12 

•  02 

•  11 

MET  T£R 

1.94 

•  19 

•  07 

•  20 

•  27 

•  46 

•  11 

7 

7 

7 

M lUV 1 LLE 

1.44 

7 

■  26 

•  91 

•  44 

•  17 

•  03 

**  1 1  LEDOEVILLE 

1.7J 

•  92 

•  02 

•  49 

•  29 

•  11 

MILLEM 

1.64 

•  91 

•  11 

•  60 

•  M 

MllLMAVCN  8  E 

RECORD  MISSING 

l.U 

•  16 

1.64 

•  14 

•  21 

•  28 

MONTI  CELLO 

1.49 

•  76 

7 

•  M 

•  90 

•  18 

7 

T 

7 

7 

7 

MORGAN 

2.64 

•  12 

•  11 

•  67 

l^** 

•  61 

•  67 

1  MOULTRIE  2  ESE 

1.71 

■69  .01 

•  6t 

•  19 

i^ai 

lil7 

■  69 

•  61 

•  01 

•  U 

1  MOUNT  VERNON  3  WW 

1.94 

■  19 

•  M 

•  2S 

•n 

•  16 

•  W 

7 

'  HEEL  GAP 

2.09 

• 

• 

l^tt 

•  64 

•  14 

•  02 

■  28 

•  11 

S—  H«Ur«Dc«  NolM  Following  SlaUon  Index 
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Station 

"o 

O 
Eh 

Day  oi  month 

1   1  2  1  3 

4  1  5  I  6 

 '  '  

7  I  8  I  9 

10  1  11  1  12 

■  ■ 

13  1  14  1  15 

 1  1  , 

16 



17 

1 

18 

19  1  20  1  21 

22 

23 



24 

25 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

NEMNAN 

2.00 

1*10 

•  09 

•  18 

•  09 

NOONTOOTLA  CREEK 

7 

■  10 

•11 

*39 

•07 

3S 

* 

*90  ' 

NMCftOSS  «  N 

2>11 

•  03 

1*02 

•  08 

•  27 

•  31 

•  09 

•  04 

.39  • 

NOTTELY  DAM 

z.n 

•  TO 

•  08 

•  08 

•  39 

•  02 

•08 

•  07 

•  U 

.91  . 

QU 1  THAN 

RECORD 

MISSING 

RESACA 

2>*T 

T 

1,03 

•  89 

•  17 

•23 

•  03 

•02 

•  09 

•  L7 

•83 

.07 

R I N060LD 

T 

let 

•  10 

■  90 

•00 

•  13 

•  07 

•  39 

RISING  FAWN 

2.M 

T 

T 

•44 

•  09 

.90 

•  09 

T 

•  02 

•  14 

.10 

l.OO 

T 

ROME 

T 

•n 

•  00 

■  14 

•44 

T 

T 

•88 

•10 

•30 

MME  WS  AIRPORT  R 

1.97 

T 

T 

T 

in 

■  04 

T 

.02 

•  38 

•01 

•02 

T 

•  13 

T 

•48 

SANDERSVIU.E  4  SE 

l.M 

•  M 

M 

f29 

■  39 

•  22 

T 

T 

•  04 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

T 

•89 

T 

•88 

•  38 

•02 

•01 

T 

•01 

SAVANNAH  HB  AP  R 

l.M 

•  11 

•  09 

•  0» 

.90 

•  97 

•83 

SAVANNAH  8EACH  2  N 

•  83 

SPARTA  2  NNH 

1.T3 

•  M 

•  34 

•29 

•  M  . 

STANLEY  GAP 

2.t0 

.04 

ltl« 

•  10 

•  42 

•  11 

•09 

•  38 

aOi  • 

ST  I  LLM>ftE 

•  14 

*29 

•  42 

.49 

T 

SUCHES 

2>9I 

ls43 

•  14 

■  12 

•  37 

•  M 

•  31 

SUMMERVILLE 

2.>9 

7 

T 

!•» 

•00 

•  12 

•  43 

•  01 

•  09 

•  19 

•42 

SMAINSeOftO 

1.90 

•  IS 

■  23 

.32 

■  38 

•  M 

•03 

T  • 

SHEET  OUM 

2.31 

•  01 

■  13 

.87 

■  19 

•02 

• 

•  97  • 

TALBOTTON 

'to 

•  90 

•20 

•  13 

TALLAPOOSA  2  NNW 

>.*0 

1»I» 

T 

■  64 

•41 

■  84 

.38 

TAYLORSV ILLE 

2.33 

1^0» 

•  37 

•  M 

•4J 

THOMASTON  2  S 

.*> 

•  18 

•  22 

.11 

TNOMASVILLE 

9.71 

.60 

•  07 

•  27 

•  19 

>.63 

.39 

•  2*  • 

THOMASVILLE  WB  CITY 

.37 

•  »7 

*20 

.04 

.09 

9^43 

.38 

T 

•  00  • 

TlfTON  2  N 

3.39 

.70 

■  13 

•  04 

2«13 

•  3( 

•  09  • 

TITUS 

i.«a 

•  04 

■  00 

•05 

•  11 

t4j 

•  12 

•08 

•  48 

•  10  • 

TOCCOA 

l.«0 

•  87 

•  Z3 

•  11 

.33 

•02 

T 

•  10 

.1*  • 

TRAY  MOUNTAIN 

2.1* 

■  10 

.68 

•  13 

•  10 

•  29  • 

TUNNEL  HILL, 

•  01 

•  6S 

•  09 

■  03 

.80 

•09 

•  17 

.88 

•  04 

VALDOSTA  4  NW 

3.M 

•  20 

■  20 

1*83 

1,12 

•  0' 

HALESKA 

l.S* 

T 

T 

I^IS 

•  06 

T 

• 

.31 

T 

•  03 

•  23 

•  10  ! 

MARRENTON 

1.7B 

•  83 

•  03 

•  92 

.28 

•  10  • 

WASHINGTON 

2.0« 

•  83 

•  08 

•  32 

.93 

•  02 

•  2«  • 

WAYCROSS 

.39 

•  09 

•  03 

•  >» 

.01 

1^7l 

■  TO 

•01 

■•VNESeOSO  2  NE 

1.4* 

•  10 

•  44 

.2* 

•  43 

.24 

T 

•EST  POINT 

1.7B 

•  93 

•  83 

•  47 

•  01 

T 

•  04 

T 

•  23  • 

HINDEIl  1  SSE 

2.2* 

1»01 

•  02 

■  28 

•83 

•  04 

•  20  • 

HoooeuRY 

i.*a 

•  83 

T 

•42 

•  17 

T 

•  09  • 

WOODRUFF  DAH 

*.so 

T 

.20 

•  la 

•  41 

T 

1*78 

2*00 

.29  . 

MOOOSTOCK 

2.12 

•  00 

•  04 

•  02 

•  M 

•87 

•4« 

■  01 

T 

•n 

•  09  • 

YOUNG  nARfllS 

1.7* 

.01 

•  01 

•  42 

•  11 

.42 

•  01 

•  02 

•88 

•03 

•  37 

.08  ■ 

Sm  Reler«Qce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1956 


Day  Oi  Month 


StaUon 

1 

-  - 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

-  -  ■ 
10 

11 

12 

13 



14 

15 

16 

- 

17 

18 

 ' 

19 

20 

21 

22 

— 
23 

24 



25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

AILEY 

MAX 

>* 

59 

05 

70 

60 

66 

72 

68 

55 

a 

50 

61 

5* 

51 

59 

64 

54 

55 

60 

»8 

45 

49 

44 

52 

55 

S3 

61 

77 

74 

sa 

■  7 

MIN 

22 

24 

25 

37 

29 

32 

40 

24 

23 

23 

27 

30 

29 

22 

22 

24 

24 

25 

25 

28 

37 

42 

35 

33 

10 

39 

43 

45 

sa 

29 

«  7 

ALAPAH*  EXP  STATION 

MAX 

95 

62 

66 

69 

66 

68 

70 

48 

51 

54 

49 

58 

54 

54 

60 

41 

41 

96 

67 

67 

58 

55 

S4 

64 

50 

S3 

»7 

»7 

4« 

74 

7S 

41 

■  0 

MIN 

18 

20 

22 

28 

29 

32 

34 

29 

25 

28 

30 

33 

11 

29 

22 

45 

26 

25 

27 

49 

26 

29 

43 

46 

39 

11 

10 

14 

14 

41 

M 

11 

•  4 

ALBANY 

MAX 

64 

66 

71 

62 

70 

73 

68 

54 

97 

51 

59 

56 

SS 

60 

40 

55 

64 

41 

45 

57 

44 

41 

59 

54 

S4 

M 

70 

75 

72 

f7 

60 

•  8 

MIN 

23 

26 

41 

37 

29 

34 

48 

27 

25 

30 

33 

34 

29 

2S 

25 

42 

25 

28 

45 

17 

27 

17 

44 

42 

41 

11 

14 

42 

41 

SS 

M 

94 

•  8 

ALLATOONA  DAN  2 

MAI 

*i 

54 

50 

59 

52 

62 

7» 

54 

51 

42 

41 

44 

44 

41 

»i 

57 

M 

49 

S9 

42 

50 

S9 

41 

44 

41 

4« 

44 

44 

51 

68 

12 

SO 

i4 

MIN 

21 

26 

31 

31 

26 

27 

29 

22 

20 

21 

24 

34 

29 

22 

24 

32 

21 

22 

27 

32 

25 

28 

16 

35 

32 

2« 

28 

XI 

49 

49 

3« 

•  7 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

SO 

63 

71 

98 

69 

72 

47 

54 

51 

44 

61 

54 

54 

60 

64 

41 

54 

65 

71 

44 

58 

47 

45 

57 

SI 

54 

sa 

•7 

7* 

■m 

S4 

•  6 

MIN 

17 

21 

31 

39 

27 

28 

43 

26 

25 

29 

32 

34 

11 

24 

20 

39 

2f 

25 

45 

27 

25 

30 

44 

39 

34 

33 

29 

34 

41 

44 

M 

■9 

AHERICUS  4  ENE 

MAX 

59 

65 

69 

62 

6S 

70 

67 

S4 

56 

49 

61 

56 

S4 

59 

61 

SS 

SS 

64 

58 

45 

51 

SI 

SI 

50 

51 

S4 

»4 

4f 

14 

78 

44 

S9 

•  1 

MIN 

25 

39 

41 

39 

30 

38 

45 

25 

24 

28 

32 

11 

24 

10 

41 

21 

30 

30 

35 

27 

34 

40 

40 

27 

32 

3S 

42 

44 

•a 

*a 

M 

•  t 

ATHENS 

MAX 

5« 

59 

62 

54 

66 

70 

42 

SI 

>8 

57 

59 

58 

58 

60 

60 

48 

58 

62 

SI 

42 

51 

40 

42 

41 

39 

SO 

51 

sa 

78 

64 

SS 

»S 

tt 

MIN 

2S 

23 

39 

34 

32 

33 

42 

24 

26 

30 

34 

33 

30 

21 

23 

34 

23 

28 

40 

34 

27 

28 

34 

33 

27 

31 

29 

44 

4t 

44 

14 

** 

*^ 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

50 

56 

99 

56 

63 

66 

64 

5S 

54 

48 

56 

S7 

58 

58 

47 

57 

47 

»8 

43 

48 

41 

44 

42 

39 

49 

49 

sa 

71 

S4 

S3 

»4 

•  0 

MIN 

27 

29 

40 

32 

32 

34 

41 

27 

24 

24 

34 

29 

21 

25 

26 

23 

27 

40 

13 

26 

29 

38 

34 

26 

31 

30 

44 

41 

n 

M 

** 

ATHENS  KB  AIRPORT 

MAX 

54 

58 

61 

53 

63 

68 

60 

51 

»7 

51 

56 

57 

56 

58 

58 

48 

57 

60 

4a 

40 

to 

40 

42 

39 

40 

44 

49 

SI 

44 

to 

»1 

S4 

•  2 

MIN 

25 

28 

40 

34 

33 

34 

li 

23 

24 

28 

31 

31 

28 

20 

24 

27 

22 

27 

38 

29 

26 

31 

36 

30 

27 

31 

29 

44 

la 

39 

m 

M 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

53 

56 

63 

51 

64 

68 

S3 

42 

ti 

42 

4« 

48 

44 

52 

S8 

51 

frl 

58 

44 

18 

49 

40 

42 

41 

43 

46 

44 

SO 

44 

41 

SI 

St 

.7 

MIN 

29 

29 

41 

37 

35 

4» 

33 

2S 

21 

28 

34 

35 

30 

24 

29 

27 

24 

30 

34 

12 

29 

14 

37 

33 

11 

12 

10 

43 

44 

14 

■a 

K 

•  1 

A06USTA  WB  AIRPORT 

MAX 

5* 

62 

67 

55 

66 

71 

62 

50 

S7 

53 

61 

58 

56 

59 

52 

sa 

61 

58 

43 

51 

43 

44 

41 

44 

51 

S3 

SS 

73 

47 

44 

M 

•2 

MIN 

22 

20 

31 

35 

22 

25 

36 

23 

22 

25 

39 

31 

28 

21 

31 

21 

23 

41 

14 

26 

26 

40 

30 

28 

30 

27 

14 

49 

49 

44 

34 

•3 

AUGUSTA 

MAX 

57 

62 

66 

56 

67 

74 

45 

48 

57 

S3 

61 

60 

58 

41 

61 

59 

59 

64 

55 

49 

91 

47 

44 

44 

48 

54 

SS 

SS 

72 

62 

S9 

S7 

•  5 

MIN 

24 

22 

36 

37 

30 

29 

38 

28 

25 

30 

41 

34 

31 

2B 

20 

40 

27 

29 

40 

38 

29 

30 

39 

33 

30 

12 

12 

41 

43 

S2 

40 

m 

•2 

BAINSRIOGE 

MAX 

62 

70 

74 

61 

70 

73 

72 

59 

»7 

54 

S« 

50 

59 

62 

68 

63 

sa 

70 

49 

60 

58 

SI 

4S 

99 

63 

6« 

43 

7» 

7» 

W 

S« 

41 

tS 

MIN 

18 

21 

36 

35 

26 

33 

49 

27 

26 

29 

30 

35 

33 

2* 

12 

50 

23 

28 

40 

18 

26 

41 

41 

42 

44 

29 

12 

18 

M 

u 

44 

M 

•  1 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

»S 

60 

65 

68 

64 

72 

58 

54 

90 

»9 

60 

57 

43 

57 

58 

72 

61 

51 

»4 

56 

94 

50 

54 

S8 

57 

70 

7» 

T» 

t4>l 

MIN 

27 

30 

35 

35 

34 

15 

34 

27 

30 

3S 

3S 

M 

26 

29 

30 

42 

38 

32 

14 

47 

40 

38 

14 

» 

» 

44 

»S 

43 

M 

•  5 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

40 

56 

50 

56 

44 

60 

64 

44 

40 

44 

40 

44 

44 

40 

SO 

53 

32 

47 

60 

44 

34 

42 

41 

48 

40 

19 

40 

50 

SS 

44 

•4 

47 

•2 

MIN 

13 

16 

20 

22 

19 

14 

19 

19 

18 

21 

26 

11 

24 

7 

10 

19 

1« 

19 

20 

29 

20 

20 

25 

30 

30 

24 

21 

28 

14 

59 

24 

a 

•  6 

BLAKELY 

MAX 

58 

67 

69 

60 

68 

72 

66 

54 

»2 

49 

53 

48 

54 

58 

61 

54 

SS 

64 

61 

43 

96 

47 

67 

61 

SB 

SS 

67 

79 

70 

72 

S4 

M 

•  S 

MIN 

26 

29 

40 

36 

32 

43 

53 

29 

26 

30 

35 

39 

37 

27 

29 

46 

25 

31 

43 

36 

20 

39 

45 

44 

42 

11 

IS 

38 

41 

54 

to 

m 

•  5 

BROOKLET  1  H 

MAX 

58 

65 

70 

60 

64 

70 

67 

59 

56 

50 

59 

56 

57 

62 

58 

51 

44 

n 

62 

51 

51 

47 

47 

47 

52 

54 

54 

75 

77 

44 

SB  .6 

MIN 

26 

24 

33 

40 

29 

34 

45 

30 

24 

27 

41 

34 

31 

28 

25 

43 

26 

28 

46 

40 

30 

31 

41 

35 

35 

3» 

12 

14 

49 

54 

40 

BRUNSaiCK 

MAX 

59 

66 

72 

*! 

66 

72 

69 

61 

54 

B« 

54 

S9 

54 

S8 

65 

41 

60 

60 

72 

69 

53 

52 

58 

58 

64 

S8 

59 

42 

74 

77 

» 

63 

•3 

MIN 

32 

32 

40 

43 

34 

40 

48 

33 

29 

31 

39 

37 

19 

14 

11 

43 

31 

34 

48 

39 

31 

39 

47 

42 

39 

38 

17 

41 

41 

54 

44 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

53 

62 

67 

58 

61 

72 

70 

52 

54 

47 

S4 

99 

58 

51 

59 

•2 

SI 

57 

74 

S2 

50 

58 

60 

56 

S5 

52 

S7 

S4 

70 

84 

44 

S4 

•3 

MIN 

29 

30 

35 

44 

35 

39 

43 

34 

28 

12 

34 

37 

IS 

32 

28 

43 

29 

31 

46 

16 

32 

35 

SO 

40 

40 

34 

15 

49 

41 

S2 

42 

S7 

•  1 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

60 

67 

71 

62 

68 

71 

69 

57 

5S 

51 

54 

51 

54 

58 

69 

61 

S7 

67 

61 

46 

57 

53 

64 

62 

SB 

54 

41 

79 

TS 

74 

43 

61 

«S 

MIN 

25 

27 

37 

36 

33 

39 

50 

29 

25 

29 

32 

34 

31 

27 

28 

41 

24 

31 

46 

37 

28 

41 

48 

45 

42 

31 

14 

M 

44 

sa 

4« 

» 

•6 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

53 

50 

60 

60 

61 

69 

64 

53 

44 

44 

44 

44 

40 

52 

94 

*9 

47 

52 

SO 

SO 

44 

43 

43 

40 

41 

40 

44 

50 

44 

64 

SI 

St 

•8 

MIN 

17 

19 

21 

24 

17 

21 

25 

18 

17 

18 

28 

30 

28 

24 

20 

29 

19 

26 

37 

30 

24 

24 

31 

30 

31 

30 

27 

14 

43 

14 

24 

34 

•  1 

CAMILLA 

MAX 

59 

64 

66 

64 

68 

73 

79 

73 

57 

49 

S7 

54 

SS 

60 

S8 

59 

54 

68 

4S 

52 

58 

56 

47 

64 

57 

sa 

57 

68 

49 

44 

SS 

41 

•6 

MIN 

25 

26 

42 

35 

33 

35 

40 

26 

30 

27 

36 

30 

31 

27 

26 

27 

27 

30 

45 

38 

27 

42 

45 

45 

43 

32 

31 

31 

14 

41 

12 

11 

i6 

CAMP  STEWART 

MAX 

58 

65 

70 

60 

69 

73 

69 

64 

55 

49 

59 

59 

54 

59 

61 

61 

53 

64 

74 

59 

57 

49 

54 

52 

51 

59 

58 

60 

74 

78 

72 

41 

•  2 

MIN 

27 

24 

34 

40 

30 

34 

48 

30 

29 

28 

37 

34 

11 

29 

25 

41 

24 

28 

46 

41 

30 

31 

44 

39 

36 

31 

11 

37 

37 

51 

43 

>4 

•  6 

CARLTON  BRIOG£ 

MAX 

50 

57 

61 

64 

53 

63 

71 

64 

51 

60 

54 

62 

60 

58 

60 

62 

49 

60 

62 

43 

45 

50 

40 

42 

40 

41 

S2 

52 

12 

72 

42 

SS 

•  1 

MIN 

16 

16 

16 

24 

18 

18 

23 

17 

12 

12 

26 

24 

19 

11 

13 

20 

19 

19 

21 

21 

18 

22 

27 

32 

20 

Z2 

31 

17 

43 

It 

21 

•  7 

CARROU.T0N 

MAX 

54 

54 

62 

55 

64 

68 

61 

41 

46 

42 

49 

47 

41 

54 

68 

55 

52 

60 

55 

38 

50 

44 

41 

42 

*» 

49 

90 

SI 

44 

69 

S3 

S2 

•  3 

MIN 

19 

19 

29 

26 

20 

24 

29 

23 

22 

26 

33 

36 

11 

20 

18 

32 

22 

22 

38 

32 

22 

28 

36 

36 

35 

32 

30 

49 

43 

42 

11 

28 

•  9 

CARTERSVIU-E 

MAX 

51 

60 

59 

62 

67 

66 

6S 

41 

43 

43 

47 

45 

42 

48 

56 

97 

49 

60 

59 

49 

49 

45 

45 

44 

42 

41 

SO 

S9 

70 

64 

S4 

k2 

tB 

MIN 

32 

30 

34 

30 

24 

29 

36 

24 

22 

27 

33 

36 

30 

22 

21 

31 

24 

27 

38 

33 

25 

27 

37 

34 

32 

30 

29 

40 

49 

44 

10 

10 

•  8 

CEDARTOWN 

MAX 

54 

54 

61 

54 

66 

68 

SB 

42 

47 

43 

48 

45 

41 

54 

60 

52 

50 

60 

55 

37 

47 

43 

44 

43 

42 

41 

49 

49 

79 

44 

54 

51 

•  6 

MIN 

17 

31 

28 

26 

20 

25 

33 

23 

22 

26 

35 

37 

11 

U 

IS 

30 

20 

24 

17 

32 

23 

27 

37 

34 

36 

32 

30 

41 

48 

41 

16 

29 

•  5 

CLAYTON 

MAX 

55 

48 

62 

4. 

64 

79 

t» 

46 

SO 

46 

58 

52 

S4 

57 

60 

53 

50 

61 

45 

40 

44 

42 

44 

40 

17 

48 

51 

44 

S9 

54 

S9 

SI 

•  7 

MIN 

22 

24 

35 

32 

28 

29 

30 

21 

2S 

27 

35 

34 

29 

22 

21 

26 

19 

28 

30 

29 

24 

23 

33 

29 

11 

2S 

21 

» 

M 

37 

SO 

34 

lO 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

58 

62 

66 

58 

6* 

69 

40 

50 

»2 

47 

54 

52 

S2 

S8 

41 

52 

56 

63 

55 

44 

56 

43 

47 

46 

92 

51 

94 

66 

73 

41 

12 

54 

•  1 

MIN 

22 

24 

39 

31 

29 

29 

36 

28 

27 

29 

36 

39 

U 

» 

21 

31 

25 

25 

39 

28 

26 

31 

40 

41 

38 

35 

14 

44 

41 

40 

IS 

12 

•  3 

CWOeLE 

MAX 

6S 

66 

70 

61 

68 

64 

69 

54 

54 

49 

59 

55 

54 

60 

61 

63 

61 

67 

66 

47 

49 

48 

57 

55 

55 

55 

S8 

47 

74 

74 

S9 

60 

•  S 

MIN 

26 

23 

44 

37 

32 

29 

31 

25 

26 

30 

31 

IS 

24 

24 

28 

29 

23 

27 

*5 

37 

36 

38 

42 

41 

3B 

34 

14 

42 

44 

44 

St 

14 

•  2 

CWWSLIA 

MAX 

52 

51 

59 

SO 

64 

69 

S7 

49 

>3 

51 

58 

SS 

56 

61 

S8 

58 

52 

57 

49 

40 

44 

41 

41 

37 

36 

44 

50 

90 

42 

67 

St 

S3 

•  0 

MIN 

22 

24 

34 

34 

28 

34 

41 

17 

19 

22 

33 

34 

27 

20 

24 

28 

21 

26 

35 

29 

21 

26 

34 

29 

29 

24 

29 

M 

17 

14 

10 

24 

•  7 

COVINBTON 

MAX 

48 

53 

57 

57 

56 

61 

61 

42 

40 

40 

50 

50 

49 

54 

58 

48 

48 

52 

S2 

42 

42 

42 

42 

40 

41 

41 

47 

48 

71 

61 

4t 

44 

fS 

MIN 

25 

20 

35 

33 

30 

26 

39 

23 

24 

28 

32 

34 

30 

21 

20 

36 

24 

25 

41 

34 

26 

28 

36 

35 

27 

31 

29 

41 

43 

4S 

14 

St 

•  9 

CVTHBERT 

MAX 

60 

66 

67 

63 

70 

70 

69 

59 

53 

49 

54 

52 

54 

60 

6S 

60 

96 

66 

63 

45 

56 

54 

S7 

56 

96 

SS 

54 

69 

74 

70 

14 

59 

•  9 

MIN 

26 

29 

42 

39 

34 

45 

49 

27 

2S 

2« 

35 

39 

14 

27 

19 

43 

25 

32 

44 

35 

30 

38 

42 

43 

40 

32 

38 

41 

44 

S4 

14 

14 

iS 

OMILONEeA 

MAX 

55 

50 

58 

46 

62 

64 

59 

40 

44 

SO 

»l 

47 

S7 

56 

47 

54 

59 

49 

49 

43 

41 

45 

41 

17 

44 

50 

47 

S9 

S9 

12 

St 

•  1 

MIN 

28 

25 

37 

34 

36 

40 

30 

26 

31 

35 

32 

24 

21 

30 

21 

29 

37 

12 

24 

26 

35 

32 

31 

28 

29 

14 

42 

40 

M 

11 

•  1 

MLTON 

MAX 

44 

52 

47 

58 

51 

60 

69 

41 

37 

43 

40 

44 

41 

38 

44 

51 

17 

43 

SI 

45 

37 

43 

43 

41 

17 

41 

19 

44 

51 

67 

64 

44 

•  4 

MIM 

18 

30 

30 

30 

21 

25 

31 

23 

20 

23 

30 

37 

31 

23 

24 

33 

21 

25 

35 

34 

25 

27 

34 

32 

35 

38 

29 

33 

44 

M 

29 

29 

■  5 

eeu«LAs 

MAX 

92 

67 

69 

68 

67 

69 

64 

S8 

St 

54 

56 

58 

54 

58 

60 

62 

63 

62 

48 

56 

54 

63 

62 

60 

52 

S* 

67 

64 

6« 

TS 

SS 

tt 

•  9 

MIN 

24 

36 

38 

37 

36 

35 

32 

27 

22 

29 

29 

30 

32 

H 

S3 

33 

39 

28 

49 

39 

29 

36 

32 

42 

37 

IS 

14 

14 

34 

42 

19 

14 

•  0 

MBLIN 

MAX 

98 

66 

70 

58 

68 

71 

65 

56 

56 

90 

61 

58 

5* 

60 

61 

SS 

5S 

6* 

67 

49 

S3 

52 

44 

46 

50 

SI 

51 

62 

71 

69 

SS 

58 

•  8 

MIN 

24 

23 

40 

40 

29 

35 

42 

25 

25 

29 

35 

34 

30 

24 

24 

43 

27 

27 

48 

38 

29 

29 

40 

38 

35 

32 

32 

41 

42 

51 

la 

•  9 

CASTHAN 

MAX 

64 

61 

69 

66 

64 

70 

47 

6f 

56 

SI 

59 

56 

»» 

S7 

40 

99 

54 

64 

69 

51 

94 

60 

50 

30 

53 

51 

S4 

64 

74 

71 

60 

60 

•  7 

MIN 

25 

26 

40 

30 

31 

39 

40 

28 

24 

28 

32 

32 

11 

28 

29 

42 

24 

28 

49 

38 

28 

31 

40 

39 

36 

38 

35 

40 

42 

52 

14 

>4 

•  5 

KXPERIHeNT 

MAX 

50 

57 

61 

64 

51 

65 

69 

52 

46 

48 

41 

52 

SO 

47 

S6 

60 

51 

53 

61 

S2 

38 

53 

40 

41 

40 

44 

47 

SI 

S4 

79 

47 

S3 

•  6 

MIN 

23 

32 

39 

31 

29 

37 

42 

24 

23 

27 

31 

35 

2« 

19 

26 

36 

23 

27 

42 

33 

25 

31 

14 

3S 

30 

U 

30 

39 

42 

St 

M 

S3 

i2 

DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Continued 


Day 

01  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

* 
< 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

56 

30 

62 

28 

68 
44 

66 

41 

64 

37 

68 

42 

67 

49 

62 
29 

55 
25 

54 

29 

96 

32 

96 

34 

54 

32 

55 
28 

61 

28 

99 

43 

56 

26 

64 

30 

69 

50 

91 

38 

93 

30 

93 

34 

94 

40 

91 
41 

53 
37 

53 

35 

99 
39 

69 
41 

74 

45 

74 

63 

66 

37 

99i7 
3«i2 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

67 
2S 

65 
25 

69 
31 

67 
38 

63 
25 

71 
27 

70 
40 

69 
30 

94 

24 

53 
27 

59 
36 

58 
30 

57 
33 

57 
25 

63 
19 

35 

23 

62 
23 

74 
40 

70 
41 

56 

25 

94 

27 

53 
44 

53 

39 

49 
36 

94 
28 

57 
28 

96 
31 

79 
37 

77 
54 

76 
43 

31  •7 

FOLKSTON  «  SW 

MAX 
MIN 

60 

2i 

66 

25 

69 
34 

63 

41 

66 

31 

72 

73 

48 

54 

23 

52 
28 

58 

32 

99 
34 

57 
32 

64 
29 

42 

28 

30 

71 

68 

37 

60 

28 

99 
49 

59 

45 

60 

45 

60 
35 

63 

33 

72 
38 

78 
44 

78 

92 

67 
49 

36^0 

FORSYTH  1  S 

MAX 

MIN 

S8 
27 

62 
25 

67 
40 

36 

39 

6C 

31 

71 
36 

»8 
43 

48 

25 

90 
24 

49 

27 

5« 

33 

40 

24 

62 
26 

58 
43 

44 

34 

53 

25 

43 

31 

43 

37 

42 

35 

47 
34 

90 
33 

50 
31 

60 
42 

79 
46 

66 

38 

91 
33 

slit 

FT  VALLEY  2  E 

MAX 
MIN 

60 
26 

64 
26 

71 
44 

57 
34 

68 

31 

73 
39 

62 

44 

92 
26 

59 
25 

48 

29 

9« 

34 

58 
35 

54 
31 

60 
22 

65 
24 

31 

24 

64 

27 

63 
40 

44 

31 

54 
26 

42 

30 

45 

39 

43 

37 

52 
36 

54 
33 

94 
32 

62 

42 

73 
40 

64 

37 

90 
33 

32^6 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

5S 
24 

52 
28 

59 
39 

49 

33 

63 

29 

69 

34 

58 
40 

47 

21 

51 
24 

48 
28 

55 
31 

55 
32 

51 
28 

60 
19 

98 
23 

30 

20 

60 
29 

49 

37 

40 

32 

47 

23 

42 

30 

41 

34 

40 

32 

37 
28 

47 

28 

90 
28 

48 

38 

64 
41 

61 

42 

52 
32 

30>2 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

57 
26 

64 
24 

69 
36 

57 
42 

64 

33 

71 
36 

65 
46 

51 
29 

54 

25 

48 

28 

99 
35 

98 
35 

59 
33 

97 
29 

63 
27 

42 

26 

64 

27 

7a 

48 

90 
42 

59 

30 

48 

31 

91 

44 

49 

38 

51 

35 

54 

39 

98 

32 

61 

37 

75 
42 

78 

60 

6* 

40 

34>9 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

56 
23 

61 

29 

65 
43 

60 
34 

62 

30 

70 
36 

65 
41 

53 
24 

56 
24 

53 
29 

59 

32 

91 
30 

97 
29 

60 
19 

60 
26 

41 

24 

65 
27 

56 

42 

46 

36 

52 

25 

45 
28 

41 

37 

42 

33 

40 
26 

90 
30 

90 
29 

9* 

41 

72 
38 

66 

49 

90 
36 

56  kO 
31  .O 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

56 
27 

62 

33 

65 
47 

59 

33 

66 

31 

70 
41 

54 

42 

45 

24 

49 

24 

44 

28 

52 
33 

91 

35 

49 

30 

98 
22 

61 
27 

36 

24 

63 
29 

52 
43 

41 

34 

54 

27 

40 
36 

40 

37 

43 

35 

45 
30 

48 
34 

91 
32 

99 
43 

70 
42 

to 

42 

91 
33 

33.4 

HARTWELL 

MAX 
MIN 

55 
23 

59 
24 

65 
41 

58 
33 

67 

24 

71 

30 

65 
42 

49 

20 

60 

23 

95 
30 

66 

33 

60 
36 

59 
29 

61 
24 

62 
24 

59 
37 

59 

22 

61 
32 

99 
37 

43 
30 

50 
27 

46 

28 

42 

35 

45 

28 

43 
26 

50 
30 

91 

29 

90 
38 

68 

41 

63 

48 

92 
14 

96«3 
30(9 

HAMKINSVILLE 

MAX 
MIN 

60 

21 

65 

21 

71 
34 

62 
38 

69 

33 

72 
29 

61 

43 

59 
21 

98 

25 

50 
29 

61 

32 

99 
34 

59 
31 

60 
24 

64 

20 

57 

38 

96 

24 

68 

25 

67 

48 

48 

37 

99 

25 

97 

29 

90 
40 

48 

39 

53 
36 

59 

33 

99 
32 

6* 

42 

74 

38 

69 

51 

97 
34 

60>0 
12.5 

HOGGARDS  MILL 

MAX 
MIN 

60 
18 

67 
22 

71 
39 

60 
36 

67 

26 

71 
35 

68 

40 

59 
28 

55 
27 

50 

32 

56 

34 

91 

33 

57 
31 

60 
24 

64 

25 

60 

40 

56 

23 

68 

24 

60 

42 

42 

30 

97 
26 

46 

40 

66 

46 

51 
45 

60 

43 

57 
30 

55 
39 

71 

35 

76 
40 

73 
47 

96 
37 

60  .2 
13.3 

JASPER 

MAX 
MIN 

24 

56 
34 

50 
29 

60 
28 

ZS 

63 

25 

69 

23 

48 

22 

45 
26 

46 

30 

43 

33 

50 
29 

48 

20 

49 
25 

56 
28 

54 
28 

38 
24 

53 
28 

60 

30 

43 

23 

36 

25 

45 
26 

42 

32 

44 

31 

46 

28 

46 
26 

46 

34 

SO 
42 

48 
42 

63 

39 

94 

33 

28*6 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

56 

20 

58 
27 

66 
42 

61 

34 

66 

26 

70 
34 

69 

39 

46 

23 

49 

24 

49 

27 

52 
34 

50 
37 

48 
31 

56 
IS 

62 
24 

96 

36 

56 

23 

62 

26 

99 
40 

42 

34 

53 
26 

46 

29 

41 

38 

43 

38 

90 
37 

49 

34 

92 

33 

98 
42 

72 
49 

66 

42 

91 
>4 

99«0 
Ktl 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

5© 
25 

62 
25 

70 
40 

62 

39 

68 

30 

73 
36 

64 

44 

55 
24 

98 

25 

99 

28 

63 

35 

99 

33 

58 
23 

60 
23 

63 

23 

55 
46 

56 

25 

63 
27 

67 
46 

94 
38 

53 

29 

46 

30 

45 

39 

44 

34 

45 

39 

94 

33 

94 

30 

S« 

42 

T2 
42 

68 

62 

99 
18 

96*8 
*S«6 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

54 

20 

59 
21 

64 

23 

70 
32 

57 
28 

66 

30 

71 
31 

66 

28 

93 

25 

54 

23 

48 

31 

59 
29 

97 
27 

94 

23 

99 

21 

63 

25 

60 

24 

54 

25 

66 

28 

68 

41 

43 
26 

96 

27 

48 

35 

51 
44 

47 

37 

93 

29 

99 

30 

94 

63 

40 

79 
43 

74 
IT 

98*7 
2«i6 

LUMPKIN  H  ENE 

MAX 
MIN 

56 

27 

62 
37 

60 
41 

56 

36 

66 

33 

66 

43 

61 
46 

69 

35 

50 
24 

44 

27 

52 
34 

50 
37 

50 
34 

54 

25 

60 
35 

91 
45 

90 

23 

62 
33 

90 
26 

92 
30 

52 

28 

91 
32 

S3 

37 

49 
42 

72 
43 

49 
M 

99ft9 
Mil 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
28 

63 
26 

69 
42 

57 
38 

68 
34 

72 
34 

62 

37 

52 
27 

95 
27 

49 

30 

59 

34 

97 
36 

53 
32 

60 
25 

64 
29 

93 
32 

57 
27 

69 

28 

63 
41 

43 

34 

55 
30 

42 

30 

45 

40 

43 

37 

52 
36 

94 

39 

94 
33 

61 
44 

74 

42 

69 

39 

90 
39 

97*3 
33«9 

METTER 

MAX 
MIN 

58 

28 

62 
25 

68 
36 

65 
40 

65 
31 

71 
36 

67 
46 

60 

28 

54 

23 

93 
27 

60 
39 

59 
33 

56 
32 

97 
29 

62 
26 

60 

43 

53 

27 

63 

28 

70 
48 

99 
39 

63 

30 

52 
32 

47 
40 

47 

35 

47 

35 

62 
39 

S3 
32 

58 

39 

74 
43 

73 
53 

69 
39 

99*9 
34.7 

MILLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

52 
22 

56 
-21 

61 
22 

67 

35 

55 
35 

67 

27 

71 

27 

63 

25 

51 

25 

94 

25 

91 

30 

59 

30 

58 
31 

54 
21 

60 
19 

62 

19 

50 
26 

57 
23 

64 

23 

57 
36 

44 

26 

53 
27 

41 

30 

44 

36 

40 
30 

46 

33 

52 
28 

53 
30 

98 
40 

71 
42 

69 

to 

96.0 
2614 

MILLEN 

MAX 
MIN 

52 
27 

67 

23 

72 
36 

64 

37 

69 

25 

74 

30 

65 
44 

54 
24 

59 
20 

94 

25 

69 
41 

62 
30 

60 
20 

63 
21 

65 
21 

57 
44 

58 
19 

66 

27 

72 
46 

99 

39 

54 

27 

49 

29 

45 

40 

44 

34 

47 

35 

55 
34 

99 

29 

99 
39 

71 
39 

72 
52 

65 
3« 

60.3 
12.4 

MMTICELLO 

MAX 
MIN 

58 
21 

61 
18 

67 
39 

55 
27 

66 

23 

71 
26 

60 

32 

50 
25 

52 
24 

49 

28 

57 
33 

96 

34 

53 
30 

99 
14 

62 
16 

51 

33 

57 
24 

64 

20 

51 
42 

44 

35 

53 
21 

41 

23 

42 

37 

42 

33 

44 

25 

50 
28 

91 
25 

97 
41 

72 
32 

63 
49 

91 
33 

99.1 
28.7 

MORGAN 

MAX 
MIN 

63 

19 

69 
22 

70 
39 

65 
34 

73 
24 

74 

31 

68 

38 

65 
24 

98 
24 

54 
28 

60 

33 

57 
34 

64 

32 

63 
24 

65 
22 

67 

41 

56 

21 

67 

25 

64 

34 

47 
36 

57 

25 

96 

34 

63 

42 

59 
43 

66 

41 

64 
3S 

96 
34 

70 
39 

75 
41 

73 

53 

60 
39 

63.2 
32.3 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

MIN 

5« 

33 

66 

42 

71 
47 

68 
46 

71 
42 

69 

46 

67 

54 

62 

35 

93 
32 

56 
32 

59 
36 

55 
40 

52 
34 

59 
29 

64 
30 

60 

38 

56 

27 

67 

28 

7-4 
46 

91 

36 

55 

29 

90 
38 

64 

40 

60 
43 

54 
41 

96 

33 

S7 
35 

70 
38 

79 

43 

76 

60 

60 
38 

61  .8 

38.1 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

57 
24 

58 

30 

64 
41 

54 
32 

67 

28 

70 
35 

61 

40 

45 

23 

47 
23 

45 
26 

52 
33 

49 

36 

47 

30 

56 
20 

60 
26 

50 
34 

56 

22 

61 

27 

99 
38 

39 
33 

52 

26 

44 

36 

42 

36 

4< 

37 

43 

34 

47 
34 

91 

31 

S8 
41 

70 
41 

62 
43 

52 
31 

93.4 
11.9 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

MHE 

MAX 
MIN 

55 
20 

52 
24 

61 
31 

55 
29 

65 
22 

69 

26 

61 

39 

42 

25 

47 

23 

45 

27 

42 
35 

44 

38 

43 

33 

91 
20 

58 
22 

94 

32 

50 
22 

57 
26 

52 

39 

39 
35 

47 
26 

45 

28 

45 

38 

41 

35 

40 

35 

43 
32 

90 
30 

49 

41 

TO 
48 

69 

44 

98 
31 

91.9 
30.8 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
17 

51 
23 

61 
30 

53 
24 

62 

20 

68 

23 

50 
31 

41 

24 

46 

22 

45 

28 

46 

36 

43 

35 

42 
29 

54 
26 

56 
22 

49 

27 

40 

22 

54 
26 

49 

36 

39 
27 

46 

25 

45 

26 

43 

36 

40 

34 

41 

34 

41 

30 

48 

30 

49 

40 

69 

47 

64 

31 

S3 
2« 

49.9 

28.7 

SANOERSVIIJ.E  *  SE 

MAX 
MIN 

58 
26 

62 
21 

67 
38 

56 

39 

66 

28 

71 
36 

63 
46 

55 
23 

95 
25 

49 
29 

61 
39 

56 
33 

55 
30 

58 
24 

61 
24 

93 
43 

59 
26 

63 
24 

64 
45 

90 
36 

54 

29 

47 

27 

44 

38 

43 

36 

45 

33 

92 
34 

92 

28 

97 
42 

72 
43 

67 
54 

56 
36 

97.1 
13.3 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

MAX 
MIN 

59 
21 

66 

20 

71 
27 

57 
35 

68 
25 

73 
26 

68 
46 

50 
26 

56 
20 

48 

26 

60 
29 

60 

33 

59 
31 

61 
22 

64 
19 

30 

57 
22 

64 

22 

74 
45 

60 

41 

57 
24 

47 

34 

92 

46 

47 

37 

50 
34 

97 
30 

58 
26 

57 
30 

76 

36 

78 
54 

98 

41 

60.4 
38.9 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 
MIN 

57 
24 

65 
26 

69 

33 

56 

39 

64 

30 

71 
35 

67 
41 

50 
29 

96 

23 

47 

27 

58 
40 

58 
34 

56 
33 

99 
29 

63 
29 

60 

39 

59 

28 

62 

27 

73 
47 

90 
36 

56 

29 

47 

30 

92 

45 

47 

35 

48 

35 

94 
34 

97 
31 

91 

39 

75 
40 

77 
59 

98 
41 

98.8 
14.2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

MAX 
MIN 

56 

34 

56 
36 

68 
45 

66 

50 

59 
32 

65 

40 

69 
46 

53 
40 

54 
24 

55 
35 

57 
41 

98 
41 

56 
43 

98 
36 

99 

35 

60 
44 

99 

31 

54 

32 

73 
41 

62 

33 

57 
34 

95 

33 

59 
45 

51 

38 

46 

35 

51 
37 

91 
36 

S3 

38 

74 
39 

79 
60 

65 
44 

99.3 
38.3 

SWAINSBOfiO 

MAX 
MIN 

57 
26 

63 

28 

70 
40 

62 
41 

67 

31 

72 
37 

69 
46 

52 
29 

95 
27 

U 
29 

61 
39 

98 
39 

96 

33 

98 
28 

63 
39 

61 
44 

54 

27 

64 

29 

70 
48 

93 
38 

54 
30 

90 
31 

45 

39 

45 

36 

48 

35 

52 
36 

94 

32 

97 
41 

74 
43 

71 
59 

62 
38 

98.8 
19.3 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

59 
24 

62 
24 

69 
42 

64 
39 

65 
31 

70 
38 

71 
39 

64 

2« 

47 

29 

48 

29 

94 
34 

52 
36 

49 

33 

57 
21 

93 
28 

41 

24 

(2 

26 

60 

42 

43 

33 

53 

25 

51 
29 

45 

38 

46 

38 

49 

3« 

50 
34 

55 
33 

62 

33 

71 
36 

70 
92 

S3 
32 

56.9 

32. S 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 
MIN 

55 

14 

55 
19 

61 
28 

64 

23 

66 

18 

68 

22 

63 

28 

43 

23 

46 

21 

42 

23 

47 

34 

45 

36 

42 

32 

53 

15 

58 
IS 

55 

35 

49 

23 

60 

23 

59 
36 

49 

23 

46 

20 

42 

26 

43 

36 

43 

35 

44 

30 

50 
30 

50 
30 

63 
40 

67 
43 

63 
40 

94 

30 

92.9 
27. S 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

60 

23 

60 

20 

68 
34 

62 
36 

69 

33 

71 
28 

67 

35 

50 
25 

53 
24 

47 

26 

57 
27 

56 
33 

94 
32 

60 

21 

62 
18 

51 

37 

59 

24 

65 

24 

67 

37 

43 
34 

59 

25 

53 
25 

S3 

33 

45 

36 

51 

34 

93 

34 

96 
34 

63 

34 

72 
34 

73 

40 

99 

12 

98.6 

30.1 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

62 

21 

67 
23 

71 
32 

61 
38 

67 

33 

72 
37 

70 
55 

54 
26 

55 
26 

49 

26 

57 
32 

54 
34 

54 

33 

61 

26 

66 

26 

•1 

47 

98 

25 

67 

29 

63 

53 

90 
39 

59 

27 

53 
41 

64 

48 

57 
46 

58 
43 

98 
32 

60 

32 

72 
36 

75 
39 

7* 

50 

t* 

41 

61.9 
».4 

TMOMASVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

62 

31 

68 

36 

72 
43 

59 
41 

67 
39 

70 
45 

69 

42 

53 
31 

55 
26 

48 

31 

56 
33 

93 
36 

59 
34 

62 
29 

65 
36 

61 

40 

57 
28 

68 

38 

64 

42 

43 
33 

57 
30 

51 
42 

66 
49 

55 
4« 

58 
43 

67 
34 

60 
37 

72 
43 

74 
4« 

76 
54 

56 
42 

60.9 
38.1 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Monlli 

• 

g 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

1 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

"2b| 

29 

30 

31 

< 

TIFTON  2  N 

MAX 

MIN 

2* 

60 

27 

66 

31 

71 
39 

67 

33 

M 

37 

70 
«0 

69 

28 

52 

2'> 

24 

30 

57 

32 

54 

30 

53 

27 

28 

32 

25 

55 

26 

67 

35 

66 

38 

40 

29 

94 

33 

49 

38 

62 
45 

49 

39 

52 
35 

94 

35 

97 

37 

69 

39 

74 

50 

74 

37 

S9«5 

33.1 

TOCCOA 

MIN 

27 

2* 

38 

36 

32 

<>0 

W> 

32 

25 

29 

39 

39 

33 

27 

62 

27 

30 

23 

59 
32 

53 

37 

43 

30 

48 

26 

27 

36 

31 

31 

29 

28 

92 

39 

42 

48 

32 

32.6 

VALDOSTA  U  HV 

MIN 

18 

19 

72 
28 

40 

67 

25 

75 

28 

70 
«2 

61 
28 

27 

S2 

30 

67 

31 

97 

33 

55 
31 

60 
21 

65 

20 

38 

5^ 

23 

68 

26 

54 

38 

24 

50 
35 

48 

60 
47 

43 

27 

30 

36 

38 

44 

44 

32  le 

WARRENTOW 

MIN 

25 

26 

<>0 

36 

38 

7  J 
33 

>>a 

22 

25 

3^ 

27 

61 
3« 

30 

28 

22 

60 
23 

55 
40 

57 

25 

62 

27 

58 

40 

47 

36 

26 

30 

36 

33 

29 

33 

29 

40 

78 

42 

94 

M 

U>6 

WA  SH I NG  TON 

MIN 

21 

28 

36 

••O 

36 

30 

7j 
36 

65 

25 

60 
20 

58 
24 

59 

28 

60 

30 

00 
30 

57 
29 

59 
29 

53 

52 

28 

23 

36 

29 

25 

26 

23 

28 

32 

25 

32 

38 

39 

55 
46 

16 

29<9 

WAYCROSS 

MIN 

22 

23 

7 1 
32 

••O 

29 

73 
33 

70 
SO 

28 

52 
26 

28 

59 
32 

33 

55 
32 

28 

65 
24 

63 
45 

56 

25 

27 

ha 

40 

29 

32 

47 

45 

39 

33 

33 

36 

42 

60 

49 

34.6 

HAYNESeORO  2  NE 

MAX 

57 

63 

6S 

60 

64 

71 

62 

57 

M 

92 

62 

58 

57 

99 

61 

22 

61 
44 

56 

24 

64 

21 

61 

42 

55 

53 

54 

44 

44 

44 

52 

99 

96 

73 

73 

64 

9a>5 

WEST  (HJINT 

MAX 
MIN 

59 
19 

57 
23 

68 

37 

9S 
28 

68 

23 

71 
29 

*♦ 

«9 

25 

52 
24 

46 

28 

53 

35 

51 

38 

52 
33 

59 
19 

62 
22 

98 

38 

58 

24 

61 

25 

98 

41 

44 

34 

55 

24 

52 

29 

44 

39 

44 

39 

54 

37 

94 

33 

52 

34 

61 
42 

72 
44 

69 

48 

92 
19 

96<6 
>1.6 

WOODRUFF  0AM 

MAX 
MIN 

AO 

30 

70 
33 

70 
♦  7 

61 

70 
36 

72 
hi 

69 

27 

54 
28 

»4 

30 

54 

35 

52 
40 

57 
38 

65 

29 

60 

29 

70 
38 

63 
48 

S3 
39 

57 

33 

54 

48 

67 
49 

69 

46 

61 
44 

61 
36 

62a2 
M«2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  1 

AILEY 

EVAP 

.05 

.06 

.06 

.11 

.09 

.09 

.07 

.12 

.06 

.07 

.10 

.10 

.07 

.05 

.05 

.07 

.08 

.06 

* 

« 

.13 

« 

* 

.13 

.03 

.02 

.05 

.03 

.05 

.07 

.09 

1.96 

WIND 

27 

• 

16 

21 

28 

35 

40 

45 

46 

74 

49 

31 

20 

38 

9 

9 

62 

11 

* 

• 

182 

13 

40 

15 

16 

15 

18 

19 

16 

40 

54 

989 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.11 

.04 

.07 

.16 

.16 

.11 

.16 

.14 

.16 

.17 

.10 

.10 

.10 

.09 

.11 

.11 

.12 

.05 

.08 

.07 

* 

• 

.09 

.01 

.01 

.06 

.04 

.06 

.12 

.11 

.08 

2.79 

WIND 

36 

61 

* 

192 

102 

63 

108 

129 

128 

195 

141 

70 

74 

58 

59 

128 

94 

20 

76 

154 

35 

55 

45 

85 

24 

97 

42 

43 

58 

61 

152 

2585 

EXPKRIHENT 

EVAP 

• 

.14 

.02 

.14 

.14 

.10 

.12 

« 

• 

.63 

.07 

.11 

• 

.24 

.06 

« 

.20 

.07 

.09 

.03 

.02 

.02 

.00 

.02 

.02 

.05 

.10 

.08 

.13 

.11 

2.71 

WIND 

75 

35 

65 

80 

124 

59 

113 

214 

215 

60 

172 

158 

135 

103 

77 

105 

132 

38 

79 

166 

63 

32 

108 

58 

89 

58 

62 

37 

82 

141 

97 

3032 

HOGGARDS  UILL 

EVAP 

.07 

.04 

.04 

.07 

.11 

.05 

.04 

.13 

.02 

.21 

.06 

.03 

.09 

.09 

.03 

.05 

.09 

.05 

.03 

.08 

.02 

.10 

.07 

.04 

.03 

.05 

.06 

.06 

.05 

.06 

.08 

2.00 

WIND 

13 

3 

3 

5 

28 

6 

7 

40 

46 

58 

44 

24 

41 

29 

2 

9 

15 

16 

12 

34 

9 

7 

11 

14 

3 

11 

10 

7 

4 

21 

15 

547 

HOyE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.04 

.04 

.03 

.04 

* 

• 

.19 

« 

• 

.39 

.05 

.08 

• 

• 

.22 

• 

• 

« 

• 

* 

« 

.10 

.02 

.05 

.02 

.04 

.21 

.09 

1.81 

WIND 

31 

12 

4 

29 

42 

8 

40 

148 

112 

94 

138 

121 

135 

134 

42 

40 

68 

48 

50 

78 

35 

18 

32 

45 

27 

58 

47 

17 

52 

96 

98 

1899 

TirroN  2  N 

EVAP 

.07 

.07 

.08 

.07 

.12 

.08 

.06 

• 

* 

« 

.58 

• 

* 

.30 

* 

.15 

.07 

.11 

• 

.05 

.05 

.04 

.03 

.06 

.05 

.09 

.11 

.07 

B2.39 

WIND 

11 

8 

13 

16 

29 

26 

23 

60 

55 

75 

66 

31 

32 

44 

13 

16 

46 

10 

45 

54 

31 

14 

25 

38 

25 

12 

19 

11 

19 

63 

46 

976 

REFEREHCE  NOTES 

The  four  digit  Idaat If Icat Ion  ouMbers  Id  the  index  number  coLumn  of  the  StstlOD  Index  are  Rsslgned  on  a  stftto  basis.     There  will  be  no  duplication  of  aumbors  within  n  state. 
Figures  and  letters  folloviog  the  station  naae,  such  se  12  S3W,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  fros  the  post  office. 
ObBervatlon  tiaea  flveo  in  the  Station  Index  are  Id  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  elll  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

ItoDtbly  and  seasonal  snovfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  vill  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin, 
tstions  appearing  In  the  Index,  but  for  vhich  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  Bisalng  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

In  miles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 

Vsporation  1>  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
■ounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

lata  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

om  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  In  Table  7  moans  the  water 
uivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  tbe  ground  is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  takon  from  different  points 
r  successive  obwervat Ions ;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

-     No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

S    Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days   .01  or  sore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  19S4. 

«    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  at>ove  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  theraomoterB  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the 
roof  of  a  building. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
AH    Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     Those  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

O    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  t>een  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  publtsjted  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

regarding  tbe  climate  of  Georgia  say  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI Imatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building,  tlnlverslty  of 

the  Superintendent 
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STATION  INDEX 


1  Index  No. 

County 

0 

S" 
(5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

a 

9 
t- 

a 
0 
« 
>• 
O4 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

83  18 

240 

SA 

GEORGE  W.  DOWDY 

3 

C 

AOAIRSVILLE 

0041 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

8A 

HARVEY  C.  MOTT 

3 

C 

0053 

31  06 

83  25 

240 

SA 

AILEY 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

82  34 

250 

8A 

JAMES  A.  STACY 

2  3  5  6 

7 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  21 

63  13 

293 

7A 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY 

0140 

DbUGHERTY 

6 

31  35 

84  10 

5P 

8A 

FRANK  S.  ORTON 

2  3  5 

7 

ALLATOONA  DAM  2 

01  Bl 

BARTOW 

5 

34  10 

84  44 

975 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

7  C 

ALMA  CAA  AIRPORT 

31  32 

82  31 

MID 

MID 

2  3  5 

7 

AMERICUS  A  ENE 

SUMTER 

6 

BLANCHE  S.  RHYNE 

2  3  5 

7 

AMERKUS  EXP  SIA  NRSY 

0258 

SUMTER 

32  06 

84  16 

450 

MID 

U  OF  GA  EXP  STA  NRS 

ATHENS 

CLARKE 

10 

33  53 

6P 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  5 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGHl 

CLARKE 

10 

33  55 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  5  6 

7 

ATHENS  MB  AIRPORT 

33  57 

MIO 

eA 

2  3  5 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

FULTON 

6 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

049S 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  56 

143 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUGUSTA 

R I CHMOND 

14 

130 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  3  5 

BAINBRIDCE 

DECATUR 

6 

5P 

6A 

SIDNEY  R.  MULLEN 

2  3  5 

7  C 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEAVERDALE 

WHITFIELD 

12 

34  55 

724 

HENRY  E.  WARMACK 

3 

8ELLV1LLE 

0767 

EVANS 

U 

32  09 

81  58 

135 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

C 

BLACK6EARD  ISUNO 

MC  INTOSH 

2 

5P 

5P 

U.S. FISH  0  WLDF  SVC 

2  3  5 

BLAIfiSVlLLE  EXP  STA 

UNION 

7 

8A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5 

7P 

7P 

DR.  J.  G.  STANOIFER 

2  3  5 

7 

BLUE  RIDGE  RESVR  0AM 

FANNIN 

7 

34  53 

5A 

TVA-lio 

3 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

83  02 

760 

8A 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

BRASSTOWN  BALD 

TOWNS 

8A 

TVA-147 

3 

BROOKLET  1  H 

BULLOCH 

11 

6P 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

2  3  5 

7 

BRUNSWICK 

5P 

SP 

2  3  5 

7 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

GLYNN 

2 

CIVIL  AERO.'  ADM. 

2  3  5 

7  C 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

6 

32  19 

64  31 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

c 

BURTON  DAM 

RABUN 

14 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

c 

BUTLER 

TAYLOR 

6 

626 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

33  22 

8A 

EOWIN  S. EPSTEIN,  JR 

3 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

8 

265 

6P 

J.  D.  BELCHER 

2  3  5 

7 

CALHOUN  EXP  STATION 

147fc 

GORDON 

12 

34  29 

64  53 

650 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

7 

CAMILLA 

MITCHELL 

6 

84  13 

5P 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

7 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

11 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3  5 

CANTON 

CHEROKEE 

7A 

C.  B.  TEASLEY 

3 

CARLTON  BRIDGE 

ELBERT 

14 

8A 

8A 

J.  0.  MOORE 

2  3  5 

CARNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

34  22 

83  14 

700 

7A 

JOHN  W.  CARROLL 

3 

c 

CARROLLTON 

CARROLL 

17 

6P 

BA 

CITY  OF  CARROLLTON 

2  3  5 

7  C 

CARTERS 

MURRAY 

12 

8A 

RALPH  M.  MESSER 

3 

CARTERSVILLE 

BARTOW 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILL       2  3  5 

CARTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

5 

GRANVEL  P.  TATUM 

3 

CAVE  SPRINGS  A  SSW 

1715 

POLK 

34  03 

85  21 

800 

MID 

WILLIAM  W.  BAHNET 

c 

CEOARTOWTJ 

POLK 

765 

6P 

8A 

RALPH  H.  AYEPS 

2  3  5 

CHAT5W0RTN  J  W 

MURRAY 

12 

7A 

WILLIAM    L.  ELROD 

3 

c 

CHICKAMAU&A  PARK 

5P 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

3 

CHOESTOE 

UNION 

7 

8A 

TVA-570 

3 

CLAYTON 

1962 

RABUN 

14 

34  53 

83  24 

2000 

6P 

6P 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3  5 

7 

CLERMONT  3  SW 

HALL 

3 

MID 

JOHN  E.  OUILLIAN 

CLEVELAND 

WHITE 

MARY  L.  SUTTON 

3 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

6A 

THOMAS  H.  JUSTICE 

3 

COLUMBUS  we  AIRPORT 

MUSCOGEE 

3 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

7  C 

CONCORD 

2198 

PIKE 

6 

33  05 

84  27 

625 

7P 

C.  R.  SMITH 

3 

COOLIDGE 

THOMAS 

8 

MID 

C.  W.  ELLINGTON,  JR 

COOPER  GAP 

LUMPKIN 

12 

MID 

HARRY  M.  BUTLER 

CORDELE 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMJM 

2  3  5 

CORNELIA 

HABERSHAM 

14 

SIDNEY  Y.  SOSEBEE 

2  3  5 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

9 

33  36 

83  52 

750 

6P 

6A 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5 

7 

CUMMING  1  N 

FORSYTH 

3 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

FLOYD 

12 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

CUTHBERT 

RANDOLPH 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

DAHLONEGA 

LUMPKIN 

3 

MISS  EMILY  GAILURD 

2  3  5 

DALLAS 

2465 

PAULDING 

5 

33  55 

84  50 

1025 

7A 

KENNETH  HAMMOND 

3 

C 

DAL TON 

WHITFIELD 

12 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

2  3  5 

DANBURG  S  NNE 

LINCOLN 

MIO 

JACK  MC  CALL 

DAWSOTJ 

^6 

S.  W.  KENNEY 

OAWSONVILLE 

DAWSON 

5 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

DIAL  POST  OFFICE 

2&77 

FANNIN 

34  46 

84  13 

1900 

8A 

TVA-633 

3 

OOCTORTOWN  1  WSW 

WAYNE 

1 

SA 

R.  C.  THOMPSON 

3 

DOLES 

WORTH 

6 

MID 

JOHN  R.  PUSS 

DONAlSONVILLE  3  w 

SEMINOLE 

84  55 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

DOUGLAS 

COFFEE 

13 

245 

6P 

RADIO  STATION  WDMG 

2  3  6 

DOUGLASVlLLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84  45 

1219 

8A 

LECNA  e.  THOMPSON 

3 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

8A 

B.  H.  EVANS 

3 

DUBLIN 

2639 

LAURENS 

10 

32  33 

82  55 

255 

6P 

8A 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  6 

Dublin  2 

2644 

LAURENS 

32  32 

82  54 

190 

MID 

CITY  OF  DUBLIN 

c 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  11 

376 

6P 

6P 

CITY  OF  EASTMAN 

2  3  6 

7 

EDISON 

3026 

CALHOUN 

6 

31  34 

64  44 

295 

DAN  W.  HAMMACK 

C 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

14 

34  07 

82  52 

690 

7A 

MRS.  EVELYN  S.KINNE 

3 

ELLIJAV 

3115 

GILMER 

34  42 

64  29 

1300 

8A 

A.  0.  DOVER 

3 

EMBRv 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

120Q 

QA 

MISS  JANETTE  ALLGOO 

3 

EXPER IMENT 

3271 

33  16 

64  17 

926 

lOA 

lOA 

U  OF  GA.  EXP  STA 

2  3  6  6 

7 

FAIRMOUNT 

3295 

CORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

8A 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

FARGO 

331? 

CLINCH 

16 

30  41 

62  34 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

FIELDS  CROSS  ROaDS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

C 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

63  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

2  3  6 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

34  51 

64  30 

8A 

TVA-109 

3 

C 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

61  24 

19 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5 

7  C 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

16 

34  56 

65  21 

710 

5P 

W.  R.  REED,  JR. 

CLOSED  1 

/55 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  46 

82  02 

20 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

C 

FOLKSTOH  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

62  06 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  fl 

2  3  6 

FORSYTH  1  S 

3506 

MONROE 

33  01 

63  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  5 

7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

65  03 

340 

7A 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

3 

4 

6 

e 
J 

^^unry 

I  E>rainagel 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Temp.  1 

Precip.] 

PORT  VALLEY  2  E 

3544 

PEACH 

9 

32  34 

83  61 

490 

MID 

9A 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

690 

9A 

GAINESVILLE 

3 

34  19 

63  50 

1254 

6P 

6A 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

31  56 

81  55 

176 

7P 

7P 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

^ 

32  36 

85  06 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  34 

83  11 

620 

5P 

8A 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

84  16 

960 

6P 

BA 

3 

32  45 

84  56 

660 

MID 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

33  14 

84  34 

840 

MID 

HARTWELL 

4133 

HART 

5P 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

83  26 

245 

7A 

HA2LEHUHST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

82  36 

235 

MID 

34  52 

84  06 

2100 

3A 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

7 

34  57 

63  46 

1950 

7A 

HOGGARDS  MILL 

4366 

BAKER 

31  12 

84  27 

132 

MID 

8A 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

63  51 

420 

MID 

JASPER 

4646 

PICKENS 

6 

34  29 

64  27 

1480 

6A 

8A 

1 

31  37 

61  53 

100 

MID 

JOHNTOWN 

4666 

DAWSON 

5 

34  31 

64  17 

MID 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

930 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

16 

34  46 

65  22 

820 

8A 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

5 

34  14 

64  56 

720 

8A 

LAFAYETTE 

WALKER 

34  42 

65  17 

810 

6P 

7A 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

85  02 

740 

6P 

8A 

LEXINGTON 

6165 

OGLETHORPE 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33  56 

65  16 

650 

MIO 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47 

62  28 

500 

LITTLE  HIGHTOWER 

7 

34  56 

63  39 

2200 

8A 

LOUISVILLE 

6314 

JEFFERSON 

11 

33  OO 

82  24 

337 

6P 

6P 

LUMBER  CITY 

6366 

TELFAIR 

3  56 

82  46 

LUMPKIN  4  ENE 

5394 

STEWART 

3 

32  03 

84  44 

590 

SP 

5P 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32  42 

63  39 

356 

MID 

MID 

10 

34  15 

63  34 

920 

7A 

MIOVILLE 

5666 

BURKE 

11 

32  5C 

166 

MILLEDGEVILLE 

5674 

BALDWIN 

83  13 

7A 

7A 

MILLEN 

5662 

JENKINS 

U 

32  48 

61  56 

196 

5P 

5P 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

32  19 

84  01 

376 

eA 

9 

33  16 

63  41 

590 

6P 

7A 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

16 

31  10 

63  45 

340 

6P 

6P 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

155 

7A 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

63  55 

3300 

8A 

NEWNAN 

633  5 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

6P 

6 

31  17 

84  37 

182 

MIO 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANN?N 

7 

34  42 

64  13 

2050 

8A 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

34  56 

64  06 

1740 

8A 

PEARSON 

6679 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  61 

205 

MIO 

16 

30  47 

63  34 

180 

5P 

5P 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  36 

64  57 

650 

7A 

RINGGOLD 

7469 

CATOOSA 

RISING  FAWN 

DADE 

18 

34  45 

86  32 

820 

7A 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  15 

66  10 

610 

6P 

8A 

34  10 

65  16 

700 

MID 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

637 

MID 

MID 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

7642 

SAVANNAH  WB  AP 

7647 

CHATHAM 

2 

32  06 

61  12 

36 

MID 

MID 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  01 

60  51 

10 

6P 

6P 

HANCOCK 

11 

33  18 

62  59 

550 

MID 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

34  47 

64  18 

230C 

8A 

sue HE 5 

8414 

UNION 

SUWEfiVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

34  29 

65  22 

780 

8A 

SWAINSBORO 

8496 

EMANUEL 

11 

32  36 

82  20 

318 

5P 

6P 

7 

34  58 

84  13 

1800 

eA 

SYLVAN I A 

8517 

SCREVEN 

14 

32  45 

ei  38 

210 

MID 

TALBOTTON 

8535 

TALBOT 

6P 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8547 

HARALSON 

17 

33  46 

65  18 

1000 

6P 

8A 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

32  56 

84  14 

800 

MID 

THOMASVILLE 

6666 

THOMAS 

T If TON  2  N 

6703 

TIFT 

16 

31  26 

83  32 

370 

8A 

6A 

TITUS 

6732 

TOWNS 

34  57 

83  38 

2160 

6A 

TOCCOA 

B740 

STEPHENS 

14 

34  3  5 

63  19 

1045 

6P 

7A 

7 

34  48 

63  42 

8A 

TUNNEL  HILL 

6854 

WHITFIELD 

860 

7A 

VALDOSTA  4  NW 

6974 

LOWNDES 

16 

30  52 

63  20 

265 

6P 

6P 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

WARRENTON 

WASHINGTON 

9167 

WILKES 

14 

33  44 

82  44 

616 

5P 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83  2^ 

750 

m'o 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

140 

6P 

WAYNESBCWO  2  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

81  59 

270 

5P 

3 

32  62 

86  11 

575 

6P 

6A 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  68 

83  43 

960 

7A 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  36 

800 

8A 

WOODRUFF  DAM 

DECATUR 

6 

30  43 

84  62 

230 

6P 

6P 

■<OO0ST0CK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

64  31 

992 

8A 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

7 

34  56 

63  61 

1920 

8A 

NEW  STATIONS 

SANDEftSVILLE  4  SE 

7777 

WASHINGTON 

11 

32  57 

62  46 

410 

6P 

THOMASTON  2  S 

6661 

UPSON 

32  52 

84  19 

665 

5P 

5P 

METTER 

5811 

CANDLER 

11 

32  24 

82  04 

120 

5P 

5P 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

31  32 

84  36 

260 

6P 

5P 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

62  36 

54  0 

7A 

ATKINSON  1  W 

0441 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81  52 

7A 

MILLMAVEN  8  E 

6696 

SCREVEN 

32  56 

81  30 

100 

7A 

STILLMORE 

8351 

EMANUEL 

1 

32  26 

82  13 

256 

7A 

THOMASVILLE  WB  CITY 

8671 

THOMiS 

6 

30  60 

83  59 

263 

MID 

Observer 


OLIVER  1.  SNAPP 
COUNTY  AGENT 
SAM  S.  HARBEN 
W,  C.  BARNARD 
GA.   POWER  COMPANY 

MRS.LILLIE  CHRISTIE 
HORACE  O.WESTBROOKS 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.  RUTH  T.  GABLE 
SAMUEL  A.  VERNER 

R.  A.  MC  LENDON 
WOODROW  W.  BROWN 
TVA-131 
TVA-151 

EMORY  UNI  FLO  STA 

6A.  POWER  COMPANY 
CITY  WATER  PLANT 
CITY  OF  JESUP 
MRS.  VIVIAN  CHESTER 
E.  J.  SWINT,  SR. 

TVA-722 

SUSAN  MCD.  HARGIS 
JOHN  R.  BEAVERS 
PAUL  B.  SMITH 
SIDNEY  E.  STEVENS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  W.  BLACKWELL 
TVA-153 
NESBIT  BAKER 
W.  ALEX  JERNIGAN 

GA. FOREST  COMMISSIOt 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
EARL  L.  SAILERS 
MRS.  E.  6.  KING 
H.  LOUIS  HORNE 

MARK  6.  MC  COMB 
H.  W.  COLLINS 
BENJAMIN  G.  JONES 
RADIO  STATION  WMTM 
L.  G.  REYNOLDS 

TVA-135 

JAMES  0.  HARDIN,  JR 
EMORY  UNI  FLO  STA 
TVA-112 

MRS.  M.  M.  DEMP5EY 

TVA-573 
COUNTY  AGENT 
CITY  OF  QUITMAN 
TOBE  0.  HOLLAND 
TVA-721 

TVA-669 

WILLIAM  M. TOWERS  III 
J.M,  MONTGOMERY, 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
D.  A,  BISSETT 

U.S.  WEATfCR  BUREAU 
U,  S.  COAST  GUARD 
WILLIAM  M.  WARREN 
TVA-111 
TVA-115 

JAMES  R.  BURGESS 
C.  M.  MC  MILLAN 
TVA~129 

CITY  WTR  t  LT  DEPT 
L.  R.  MINER,  SR. 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOD 
DR.  W.  K.  COUSINS 
CECIL  HARRIS 
MRS. SARAH  P.  PORTER 
FRED  BELL 

TVA-674 

RADIO  STATION  WLET 
TVA-154 
TVA-392 

GEORGE  B.  COOK 

MRS.  MARY  P.  CLINE 
L.  MONROE  CA;0N  |  2  3  5 
MRS.GERALDINE  GRIFFIN  2  3  5 
AGR  RESEARCH  SVC 
JOHN  J,  TOBOLA 

RADIO  STATION  WBRO 
J.   SMITH  LANIER 
ORSON  G.  SWINDLE 
ALVIN  A.  SIMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


DAVID  M.  HOLMES 
RADIO  STATION  W5FT 
CITY  OF  METIER 
C ITY  OF  MORGAN 
SANFORD  N.  BRADOY 

ALVIN  J.  HARPER 
MRS.  DORIS  A.  HART 
MRS.MARJORIE  HUDSON 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


7-H I WASSEE I     3-OCHLOCKONEE i     9-OCMULGEE ; 


11-OGEECHEE:      12-OOSTANAULA,      13-SATILLA,  14-SAVANNAHi 


See  Page  9  for  Reference  Motei 
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GEORGIA 


WKW,    S.  C. 


STATUTE  MILES 
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WEATHER  SUMUARY 


GENERAL 

Warmth  and  copious  rainfall  this  month  decisively 
reversed  the  dry,  cool  pattern  of  the  past  several 
months.     Many  more  thunderstorms  occurred  than  are 
usually  expected  in  February  and  some  of  these 
violent  manifestations  of  nature  took  the  form  of 
confirmed  or  suspected  tornadoes  that  wreaked 
widespread  damage.     Unusually  heavy  and  persistent 
cloudiness  accompanied  the  frequent  rains  during 
the  month  and  sunshine  was  well  below  average 
generally  but  approached  the  usual  expectancy  in 
the  southeastern  portion  of  the  State  where  rain- 
fall was  not  nearly  as  plentiful  as  elsewhere. 

Rainfall  was  the  greatest  in  February  since  1939 
but  with  areal  distribution  varying  considerably, 
averaging  8.67  inches  in  the  Northern,  6.69  inches 
in  the  Middle,  and  4.73  inches  in  the  Southern 
Division.     Of  the  95  stations  having  long-term 
precipitation  means,  only  7  located  in  central  and 
southern  areas  registered  deficiencies  which  we^-e 
not  large,  while  the  group  as  a  whole  averaged  a 
departure  of  +2.23  inches.     Station  totals  for  the 
month  ranged  all  the  way  from  1.23  inches  at 
Milhaven  8  E  to  a  whopping  16.06  inches  at  Flat 
Top.     In  spite  of  the  preponderance  of  very  large 
monthly  totals  in  the  northern  half  of  the  State, 
greatest  daily  amounts  were  generally  not  more 
than  2  inches  in  that  part,  but  Alley  well  to  the 
south  topped  the  field  with  3.55  inches  on  the 
6th. 

This  was  the  warmest  February  since  1949  and  the 
eighth  warmest  since  records  began  in  1892  with 
all  the  warmer  Februarys  occurring  during  the 
period  1922  to  1949.     On  an  areal  basis,  tempera- 
ttire  averages  varied  uniformly  from  49°  in  the 
Northern  to  59°  in  the  Southern  Division  with  all 
the  69  stations  having  long-term  temperature  means 
showing  departures  toward  the  warm  side.  These 
ranged  from  +2.1°  at  Carlton  Bridge  to  +7.9°  at 
Millen  and  averaged  +5.1°  for  the  group.  Tempera- 
ture extremes  were  somewhat  warmer  than  usual  but 
the  high  of  86°  at  Boggards  Mill  and  Millen  and 
the  low  of  20°  at  Blairsville  Experiment  Station 
and  La  Grange  failed  to  equal  the  warmest  maximum 
and  minimum  of  record. 

WEATHER  DETAILS 

The  chill  that  featured  the  end  of  January  con- 
tinued until  the  cool  air  mass  began  to  be  re- 
placed on  the  2nd  by  a  complex  low  pressure  system 
from  the  southwest.     Warm,  moist  air  from  ocean 
sources  that  was  drawn  northward  in  advance  of 
this  disturbance  rode  aloft  over  the  cool  air  that 
covered  the  State  on  the  1st  to  begin  a  wet  period 
that  lasted  with  only  brief  interruptions  through 
the  20th,  being  reinforced  by  the  rather  frequent 
passage  of  other  Lows  and  their  associated  frontal 
systems.     The  wet  pattern  was  resumed  on  the  24th 
and  continued  generally  through  the  28th  by  another 
procession  of  Lows  and  frontal  passages.  Rains 
were  heavy  on  several  days,  particularly  during 
the  3rd  to  6th,  the  15th  to  20th,  and  the  27th- 
28th  when  thunderstorms  and  several  damaging 
straight-line  or  tornadic  windstorms  occurred. 

After  the  1st,  temperatures  were  predominantly 
above  normal  except  for  the  incursion  of  cool  air 
during  the  21st  to  23rd,  the  26th,  and  again  the 
29th,  the  latter  date  being  the  coldest  of  the 
month  at  most  stations.     A  noteworthy  feature  of 
this  month's  temperatures  was  the  relatively  brief 
duration  of  the  cold  snaps  as  compared  to  the  oppo- 
site pattern  in  previous  months  of  the  current 
winter  when  the  warmth  was  so  often  all  too  brief. 
The  warmest  readings  of  February  occurred  about 
the  18th  Just  before  the  culmination  of  the  lengthy 
warm,  wet  spell. 


WEATHER  EFFECTS 

Generous  rains  and  above  normal  temperatures  re- 
sulted in  general  improvement  of  small  grains  and 
pastures.     There  was  little  farm  activity  because 
of  the  rains  and  wet  soils  except  in  the  south 
where  less  rain  fell.     The  rains  left  topsoil  in 
good  condition  and  helped  subsoil  but  more  rains 
are  still  needed  to  completely  restore  the  depleted 
subsoil  moisture.     Freshets  occurred  in  some  streams 
and  runoff  increased  generally,  according  to  the 
U.  S.  Geological  Survey. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

A  suspected  tornado  did  unestimated  local  damage 
about  4:40  p.m.  on  the  3rd  in  the  Pachitla  area  of 
Randolph  County.     Power  and  telephone  lines  and 
poles,   including  a  44,000-volt  transmission  line, 
were  blown  down,   leaving  Cuthbert  without  power  for 
about  6  hours.     Two  barns  lost  roofs  and  two  resi- 
dences suffered  minor  damage. 

Northwest  Georgia  experienced  a  tornado  that  fol- 
lowed a  very  narrow,  skipping  east-northeastward 
path  approximately  25  miles  long  about  1:30-2:00 
a.m.  on  the  18th.     Hit  hardest  by  this  storm  was 
the  town  of  LaFayette,   in  Walker  County,  where 
total  property  damage  was  estimated  at  $750,000. 
Six  homes,  a  body  shop  and  8  cars  therein,  a  feed 
mill,  and  a  drive-in  theater  were  destroyed.  Many 
homes  and  business  buildings  were  damaged  and  the 
roof  was  blown  off  the  high  school  gymnasium.  What 
is  thought  to  be  the  same  storm  continued  through 
mainly  rural  sections  of  Whitfield  and  Catoosa 
Counties,  hitting  the  communities  of  Rocky  Face, 
Crow  Valley,  Waring,  Pleasant  Grove,  Varnell,  and 
Cohutta.     The  poultry  industry  alone  suffered  an 
estimated  $100,000  damage  in  Whitfield  County  where 
15  to  20  poultry  houses  and  50,000  young  chicks 
were  destroyed.     Widespread  but  mostly  minor  damage 
was  caused  over  much  of  the  northern  part  of  the 
State  by  high  winds  associated  with  the  general 
storm  condition  and  extended  as  far  south  as  At- 
lanta and  east  to  Gainesville.     Wind  gusts  to  67 
mph  were  recorded  at  Rome,  58  mph  at  Marietta,  and 
45  mph  at  Atlanta.     It  was  amazing  that  although 
damage  exceeded  $900,000  there  were  neither  deaths 
nor  serious  injuries. 

On  the  20th,  a  windstorm  that  may  have  been  tor- 
nadic at  one  point  struck  Burke,  Jefferson  and 
Richmond  Counties  during  the  late  afternoon.  Many 
trees  were  uprooted  or  twisted  off,  a  small  school 
building  was  wrecked  in  Jefferson  County,  several 
barns  were  unroofed,  telephone  and  power  lines  were 
damaged.     The  total  dollar  loss  was  unestimated  but 
damage  was  reported  as  considerable. 

Strong  winds  in  advance  of  a  cold  front  swept  over 
most  of  the  State  on  the  25th,  causing  widespread 
but  relatively  minor  individual  damage  before  it 
reached  the  coast  about  mid-afternoon.     Damage  in- 
cluded roofs,  television  antennas,  and  trees  which 
in  turn  broke  down  utility  lines  and  damaged  roofs 
and  automobiles.     Wind  gusts  reached  78  mph  at  Rome 
and  was  reported  strong  generally  with  the  most 
damage  apparently  at  Atlanta. 

About  5  p.m.  on  the  27th  a  small  tornado  struck 
between  two  farm  houses  in  Monroe  County  but  no 
damage  was  reported  other  than  uprooting  several 
trees  and  damaging  a  telephone  line. 

FLOODS 

Heavy  rains  on  several  dates  brought  streams  up 
sharply  more  than  once  during  the  month  but  all 
main  rivers  remained  below  flood  stages. 

J.  E.  Stork 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  average*  - 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

StAbOD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

-£ 

S  * 
J  1 

e 

S  1 
0  a 

|o1 

a  1 

Date  oi 
lastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

i 

0 

in 

1.00-1.99 

_ 

SI 

Total 

i|l 

<:  Is 

Average 
■ky  cover 
•unriM  to  su 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NE 

12 

11.0 

40* 

SW 

2S 

82 

89 

67 

72 

3 

4 

8 

5 

0 

0 

20 

7.1 

ATLANTA  *B  AIRPORT 

NW 

13 

12.7 

47 

SW 

25+ 

81 

87 

66 

«8 

5 

4 

8 

2 

3 

0 

22 

36 

7.2 

AUGUSTA  *B  AIRPORT 

W 

11 

7.6 

35* 

WNW 

25+ 

83 

87 

62 

76 

3 

4 

7 

2 

2 

0 

18 

6.9 

COLUIBUS  WB  AIRPORT 

92 

64 

76 

5 

3 

8 

3 

1 

0 

20 

7.4 

lUCON  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

10.2 

36 

SW 

25 

80 

85 

57 

68 

3 

2 

8 

3 

2 

0 

18 

50 

6.9 

ROME  WB  AIRPORT 

88 

67 

74 

3 

1 

13 

5 

1 

0 

23 

7.5 

SAVANKAH  WB  AIRPORT 

S 

13 

10.0 

3S 

SW 

25 

86 

91 

56 

73 

5 

3 

7 

0 

1 

0 

16 

56 

6.2 

•  This  datum  I3  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  Is  not  available. 
It  Is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occiirrlng  during  the 
period . 
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TABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long- 
term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long- 
term  Hean 

Greatest  Day 

Date 

Snow, 

Sleet 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 

0 

z 

0 
0 
2 

0 

0 
in 

I  or  More 

5  s 

0  i 

NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  DAM  2 

AM 

59. 

38.0 

48.7 

79 

19 

25 

29 

475 

0 

0 

10 

0 

6.96 

.81 

4 

.0 

0 

17 

6 

0 

ATHENS 

60,1 

40.7 

50,4 

4,6 

74 

18+ 

29 

21 

416 

0 

0 

8 

0 

6.82 

.73 

.87 

5 

.0 

0 

14 

5 

0 

ATHENS  COL  OF  AGS  I 

61.2 

39.4 

50.3 

2,8 

7'. 

18+ 

29 

21+ 

421 

0 

0 

4 

0 

5.86 

1.19 

.92 

6 

.0 

0 

16 

3 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

i9,0 

38.7 

48.9 

2.3 

74 

19 

29 

21+ 

461 

0 

0 

5 

0 

6.56 

.62 

.96 

6 

.0 

0 

13 

5 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

60, i 

41.8 

51.2 

4,5 

77 

19 

30 

29 

396 

0 

0 

3 

0 

6.57 

1.67 

1.25 

6 

T 

0 

12 

4 

3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

57.1 

35.2 

45.2 

4.3 

6^ 

16 

20 

23 

540 

0 

0 

12 

0 

9.85 

4.46 

2.17 

20 

.0 

0 

17 

8 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

59.5 

38,9 

49.2 

7? 

17 

25 

29 

452 

0 

0 

9 

0 

10.70 

1 ,80 

6 

.0 

0 

19 

7 

3 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

61. 

33.7 

47.6 

2.  1 

76 

20 

22 

21 

500 

0 

0 

14 

0 

6.23 

1.26 

1,01 

2 

•  0 

0 

13 

6 

1 

CARTERSVILLE 

61.2 

40.3 

50.8 

6.8 

75 

17 

24 

29 

405 

0 

0 

7 

0 

7.15 

2.62 

.98 

3 

•  0 

0 

16 

6 

0 

CEOARTOWN 

62.1 

40.2 

51.2 

4.  B 

75 

17 

26 

21  + 

307 

0 

0 

8 

0 

8.29 

3.39 

2.22 

6 

.0 

0 

14 

7 

1 

CLAYTON 

56.1 

36.7 

46,4 

4.9 

70 

18 

27 

21  + 

532 

0 

0 

11 

0 

12.77 

6.37 

1.72 

6 

.0 

0 

1« 

12 

3 

CORNELIA 

56.1 

37.2 

45.7 

2.5 

70 

18 

23 

21 

527 

0 

0 

10 

0 

14.46 

6.92 

1.69 

3 

T 

0 

19 

11 

6 

DAHLONEGA 

56.7 

36. 5 

47.6 

4.5 

68 

18 

29 

21 

4Pq 

0 

0 

10 

0 

10.81 

4.94 

1.51 

17 

T 

0 

20 

9 

3 

OALTON 

AM 

59.2 

40.1 

49,7 

4.9 

73 

16 

25 

29 

437 

0 

0 

8 

0 

11.65 

6.23 

2.16 

20 

.0 

0 

16 

8 

3 

GAINESVILLE 

67,7 

36.3 

48.0 

4.6 

72 

14 

26 

21 

483 

0 

0 

10 

0 

6.02 

2.51 

1.30 

6 

.0 

0 

16 

6 

1 

HARTWELL 

61,0 

39.3 

50.2 

4.6 

75 

16 

28 

29 

423 

0 

0 

7 

0 

7.98 

3.19 

1.74 

6 

.0 

0 

14 

8 

3 

JASPER 

AM 

58. <■ 

39.1 

46.8 

4.1 

70 

16 

27 

29 

467 

0 

0 

7 

0 

8.46 

2.60 

.0 

0 

LAFAYETTE 

62. 3M 

38. 6M 

50, 6M 

6.5 

74 

17+ 

416 

0 

0 

10 

0 

11.05 

5.62 

.0 

0 

ROME 

61.9 

41.4 

51.7 

6.7 

77 

17 

27 

29 

382 

0 

0 

7 

0 

7.79 

2.87 

1.60 

6 

.0 

0 

15 

» 

1 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

59.6 

37,9 

48.9 

3.9 

74 

17 

25 

29 

463 

0 

0 

10 

0 

8.19 

2.60 

1.14 

3 

.0 

0 

19 

6 

1 

TOCCOA 

58.6 

38.7 

48,7 

4.2 

73 

18 

28 

21 

468 

0 

0 

9 

0 

10.36 

4.84 

1.62 

6 

.0 

0 

16 

9 

2 

WASHINGTON 

63.6 

39.3 

51,5 

4.5 

77 

21 

29 

2 

390 

0 

0 

5 

0 

6.17 

3.28 

1.78 

6 

.0 

0 

14 

6 

2 

KINDER   1  SSE 

M 

73 

18+ 

27 

21 

0 

0 

0 

6.44 

1.23 

5 

,0 

0 

13 

4 

2 

DIVISION 

49.2 

8.67 

See  Reteranc*  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
FEBRUARY  1956 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long- 
term  Mean  , 

Highest 

% 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Long- 
term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
1 
• 

1  .50  or  Morel 

1,00 

or  More  1 

1    90'  or  1 
1    Above  1 

hi 

o  S 

'  0  i 

on 

MIDDLE  DIVISION 

A  ]  LEY 

69. 3M 

42,  6M 

56.  OM 

82 

19 

31 

22+ 

276 

0 

0 

5 

0 

7.74 

3,65 

6 

.0 

0 

9 

4 

2 

Aimil^TA    WR  AfOPnPT 
nwUWO  In    no       i  T\r\jr\  i 

65.6 

41,1 

53.4 

2.9 

82 

19 

30 

29 

335 

0 

0 

6 

0 

5.89 

2,02 

1,66 

27 

.0 

0 

1 1 

4 

2 

AUGUSTA 

66.3 

44.6 

55.5 

5.6 

80 

18+ 

32 

29 

281 

0 

0 

1 

0 

5.34 

1,23 

1,24 

6 

.  0 

0 

1 1 

3 

1 

71.5 

46.9 

59.2 

7.2 

84 

19 

32 

29 

191 

0 

0 

1 

0 

4,41 

,50 

1,32 

6 

.  0 

0 

5 

3 

2 

CARROLLTON 

62.7 

39.7 

51.2 

3.3 

77 

19 

25 

29 

395 

0 

0 

9 

0 

9.67 

4,92 

2,24 

20 

.0 

0 

12 

s 

4 

COLUMBUS  WB  A I RPORT 

66.A 

42.1 

54.3 

4.7 

7a 

19 

27 

29 

312 

0 

0 

5 

0 

6.02 

1,18 

1,47 

4 

.0 

0 

11 

1 

COV I NGTON 

58.2 

41.2 

49.7 

4.8 

72 

19+ 

29 

21+ 

434 

0 

0 

6 

0 

5.91 

,94 

1,13 

20 

•  0 

0 

13 

1 

nilRL  IN 

68.1 

45.5 

56.8 

5,4 

80 

18+ 

34 

12+ 

245 

0 

0 

0 

0 

5.09 

,46 

1,61 

6 

,0 

0 

11 

1 

EASTMAN 

70.0 

47,1 

58,6 

6.8 

82 

19 

33 

12+ 

205 

0 

0 

0 

0 

4.87 

,26 

1,69 

6 

,0 

0 

10 

2 

2 

EXPERIMENT 

AM 

61. 4 

41,6 

51,5 

5,9 

78 

20 

28 

29 

383 

0 

0 

7 

0 

4.63 

1,04 

4 

.0 

0 

10 

4 

1 

r  UKo  Tin   1  o 

64a9M 

41, 7M 

53, 3M 

79 

17+ 

29 

29 

336 

0 

0 

7 

0 

10.19 

2*42 

26 

.  0 

0 

16 

6 

4 

r  1    V AULC  T    ^  c 

67.2 

42,0 

54,6 

4,  1 

81 

19 

30 

21+ 

305 

0 

0 

3 

0 

7,04 

2,65 

1,41 

6 

.  0 

0 

13 

6 

1 

63.0 

41,8 

52,4 

5.7 

77 

19 

28 

21 

358 

0 

0 

5 

0 

7,71 

3,14 

1,42 

4 

.0 

0 

13 

7 

3 

6R I FF I  N 

62.3 

42,8 

52,6 

4.6 

78 

19 

29 

29 

35a 

0 

0 

4 

0 

4.40 

,86 

,91 

4 

.0 

0 

11 

2 

0 

HAWKINSVILLE 

69.3 

43.6 

56,5 

5.7 

81 

19 

30 

12 

260 

0 

0 

3 

0 

5,83 

1,25 

2,20 

16 

.0 

0 

11 

3 

2 

LA  GRANGE 

64.6 

41.6 

53,1 

3.9 

7t) 

19 

20 

21 

339 

0 

0 

7 

0 

6.94 

2.09 

1,59 

4 

.0 

0 

12 

9 

3 

LOUISVILLE 

67.9 

44.5 

56,2 

6.  5 

81 

19 

31 

29 

269 

0 

0 

1 

0 

7.35 

2.98 

2,10 

6 

.0 

0 

11 

5 

2 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

67.0 

43.4 

55,2 

3.7 

82 

19 

32 

29 

288 

0 

0 

1 

0 

7.64 

3.21 

1,93 

6 

.0 

0 

13 

5 

2 

METTER 

69.9 

47,0 

58.5 

81 

19 

34 

12+ 

205 

0 

0 

0 

0 

4,  76 

2,12 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

MILLEDGEVILLE 

AM 

64.6 

38,5 

51.7 

3.2 

80 

20 

30 

8+ 

382 

0 

0 

11 

0 

8.33 

3.78 

2,10 

28 

.0 

0 

12 

5 

3 

M I  LLEN 

71.1 

45.6 

58.4 

7.9 

86 

17 

30 

29 

209 

0 

0 

2 

2,24 

6 

.0 

0 

2 

2 

63  .6 

37,7 

50.7 

3 .  1 

79 

19 

25 

2  1  + 

40" 

0 

0 

11 

0 

5 , 76 

,  52 

1,11 

6 

.  0 

0 

14 

1 

NEWNAN 

63.0 

41  ,6 

52.3 

6.9 

80 

19 

27 

21  + 

364 

0 

0 

6 

0 

6.59 

1,21 

1,31 

4 

.0 

0 

13 

s 

2 

66.6 

42,4 

54,6 

79 

19 

32 

8+ 

302 

0 

0 

4 

0 

6.02 

1,77 

6 

.0 

0 

12 

4 

2 

SWAINSBORO 

69.7 

46,7 

58,2 

8? 

19 

33 

29 

213 

0 

0 

0 

0 

4.89 

1,90 

6 

.0 

0 

12 

2 

1 

TALBOTTON 

66.0 

42,2 

54.1 

5.1 

78 

15  + 

30 

21+ 

310 

0 

0 

4 

0 

8.37 

3.06 

1.70 

6 

.0 

0 

12 

6 

3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

62.8 

38,9 

50,9 

5.7 

75 

1 8 

25 

21+ 

401 

0 

0 

9 

0 

9.22 

4.20 

2.10 

6 

.0 

0 

13 

7 

3 

THOMA  STON  2  S 

66.8 

39, 3M 

53,  IM 

80 

19 

26 

12 

346 

0 

0 

9 

0 

6.34 

1.50 

4 

.0 

0 

9 

5 

3 

WARRENTON 

63.8 

42.0 

52,9 

4,9 

77 

18+ 

21 

23 

351 

0 

0 

6 

0 

7.67 

2.93 

1,66 

6 

.  0 

0 

13 

7 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

67.7 

43.6 

55.7 

7,5 

80 

19 

31 

29 

277 

0 

0 

1 

0 

8.15 

4.05 

2,10 

6 

.0 

0 

9 

9 

4 

fi  c  '9  1    ~u  1  n  1 

64.8 

42,2 

53,5 

5.9 

81 

19 

2° 

7+ 

332 

0 

0 

8 

0 

8.05 

2.61 

1 .65 

16 

.  0 

0 

12 

5 

4 

DIVIS ION 

54,3 

6.69 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ALAPAHA  EXP  STAT ION 

AM 

69.6 

44,0 

56,8 

3 .  5 

81 

19 

30 

12+ 

258 

0 

0 

3 

0 

7.17 

2.86 

2.10 

6 

.0 

0 

8 

3 

3 

ALBANY           _ _ _ _ _ 

71.2 

47,7 

59,5 

6,  7 

85 

18 

33 

12+ 

196 

0 

0 

0 

0 

6,39 

1.47 

2.47 

16 

.  0 

0 

8 

if 

2 

ALMA  CAA  A I RPORT 

70.9 

45,6 

58,3 

5.6 

83 

18 

30 

12+ 

220 

0 

0 

3 

0 

3.37 

.26 

1.11 

16 

.0 

0 

9 

2 

1 

AMERICUS  U  ENE 

68.6 

45,2 

56,9 

5.  9 

80 

19 

30 

29 

257 

0 

0 

5 

0 

5.99 

1.10 

1,64 

16 

.0 

0 

3 

2 

BAINBRIDGE 

73.4 

47,5 

60,5 

6,3 

85 

18 

28 

22+ 

177 

0 

0 

Q 

3.56 

-  .98 

1,09 

6 

.0 

0 

6 

3 

2 

70.4M 

49,  7M 

60, IM 

83 

18 

34 

13 

160 

0 

0 

0 

0 

1,51 

,88 

11 

.  0 

0 

2 

2 

0 

BLAKEL Y 

70,1 

48,  1 

59,1 

6  •  6 

83 

1 8 

32 

29 

205 

0 

0 

1 

0 

6.34 

1,08 

2,09 

16 

.  0 

0 

7 

4 

3 

72.7 

52,1 

62.4 

6 .  7 

83 

18 

38 

29 

114 

0 

0 

0 

0 

2.99 

.16 

1,36 

1 1 

.  0 

0 

5 

2 

I 

BRUNSWICK  CAA  AP 

69.2 

49,8 

59.5 

85 

18 

37 

29 

176 

0 

0 

0 

0 

2.17 

,53 

6+ 

,  0 

0 

6 

2 

0 

CAIRO  2  NNW 

71.0 

49,6 

60.3 

5.8 

84 

18 

33 

29 

166 

0 

0 

Q 

0 

5.79 

1.96 

2,67 

6 

,0 

0 

6 

3 

2 

CAMI LLA 

72.0 

47,6 

59.8 

4.0 

82 

19 

30 

29 

186 

0 

0 

1 

0 

5.81 

1.70 

2,03 

6 

I  0 

0 

6 

3 

2 

AUD     CTPU  A  DT 

71  .6 

48,0 

59.8 

5 ,  5 

84 

19 

30 

29 

178 

0 

0 

2 

0 

2.43 

.29 

,55 

16 

•  0 

0 

7 

2 

0 

71.4 

45,9 

58,7 

7 ,  7 

81 

18  + 

32 

14 

201 

0 

0 

1 

0 

4.92 

.09 

1,51 

16 

.  0 

0 

7 

if 

2 

CUTHBERT 

69.6 

47  ,  9 

58,8 

6 ,  6 

82 

18 

33 

29 

204 

0 

0 

0 

0 

7.46 

3,31 

3,04 

16 

.  0 

0 

9 

3 

2 

DOUGLAS 

70,2 

49,0 

59,6 

7.2 

81 

18 

35 

12+ 

185 

0 

0 

0 

0 

6,29 

2,02 

16 

.  0 

0 

8 

3 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

71,7 

46  ,  0 

58,9 

8 1 

19+ 

28 

22 

207 

Q 

0 

6 

0 

2,43 

,57 

16 

.  0 

0 

7 

1 

0 

M 

0 

0 

0 

0 

2 .  72 

1,60 

16 

.  0 

0 

6 

2 

1 

GLENNVIU.E 

70,7 

48.2 

59,5 

6.2 

83 

19 

34 

29 

187 

0 

0 

0 

0 

3.73 

,27 

1,20 

5 

.0 

0 

8 

2 

1 

H06GARDS  MILL 

71.0 

45,2 

58,1 

5.1 

86 

18 

29 

1- 

236 

0 

0 

^ 

0 

4,48 

.60 

1.36 

16 

.0 

0 

8 

4 

1 

LUMBER  CITY 

AM 

69,7 

44.2 

57,0 

81 

19+ 

33 

22 

244 

0 

0 

0 

0 

7,64 

3.68 

2.00 

4 

.0 

0 

9 

4 

4 

LUMPKIN  1,  ENE 

64,5 

43,1 

53,8 

77 

19+ 

32 

29 

328 

0 

0 

1 

0 

7,98 

3.25 

4 

.0 

0 

3 

9 

4 

MORGAN 

72.2 

46,9 

59,6 

84 

18 

30 

12 

192 

0 

0 

2 

0 

8,19 

3.06 

5 

.0 

0 

7 

4 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

70.5 

47,8 

59,2 

3.2 

82 

18 

31 

12 

188 

0 

0 

1 

0 

5.49 

1.57 

2.25 

6 

.0 

0 

7 

3 

2 

QUITMAN 

71. 2M 

49.  OM 

60, IM 

4.8 

35 

12+ 

171 

0 

0 

0 

0 

4.37 

-  .16 

1.33 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

71.9 

46.2 

59,1 

5.7 

83 

19+ 

27 

22 

197 

0 

0 

5 

0 

3,02 

-  .40 

.63 

5 

.0 

0 

8 

2 

0 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

70.3 

46.8 

58.6 

4.  7 

83 

19 

34 

29 

206 

0 

0 

0 

0 

2.96 

.03 

1.29 

5 

.0 

0 

8 

1 

1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

68, 7M 

48, IM 

58,  4M 

5.5 

79 

25 

39 

12+ 

192 

0 

0 

0 

0 

2.30 

-  .10 

1.70 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

THOMASVILLE 

72,0 

49.2 

60,6 

5.6 

85 

18+ 

32 

22 

169 

0 

0 

1 

0 

6.20 

1.74 

2,99 

6 

.0 

0 

7 

2 

2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

70,4 

50.2 

60,3 

4.4 

83 

18 

36 

29 

167 

0 

0 

0 

0 

5.86 

2.04 

2,62 

6 

.0 

0 

8 

4 

2 

TIFTON  2  N 

AM 

70,2 

47.0 

58,6 

5.4 

83 

19 

32 

29 

215 

0 

0 

1 

0 

5.71 

1.68 

1,88 

16 

.0 

0 

10 

2 

2 

VALDOSTA  1,  NW 

73,3 

47,7 

60,5 

85 

18 

30 

22 

167 

0 

0 

4 

0 

4.10 

,97 

4 

.0 

0 

9 

4 

0 

WAYCROSS 

72,6 

49.2 

60,9 

6.2 

83 

18 

33 

12+ 

157 

0 

0 

0 

0 

4.75 

.73 

1,48 

16 

.0 

0 

11 

2 

2 

WOODRUFF  DAM 

73, 2M 

52. 4M 

62, 8M 

85 

19 

36 

29 

126 

0 

0 

0 

0 

2.11 

,84 

9 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

59,3 

4.73 

.0 

Precipitation 


See  Heleronce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

CEOXGI* 

able  3  ffBPuARv  me 


Station 

•g 

Day  of  month 

— 

1  1 

2 

1 

3 

4  1 

1 

6 

7 

1 

8 

1 

9 

i ; 

12 

13  1  14  1 

15 

16 

1 

ly 

ZO 

Zu 

zy  Ju 

31 

aEV ILLE  

.18 

.04 

1.10 

1.83 

•  90 

•11 

•  14 

'!io 

•  10 

•  20 

.20 

T 

•  04 

^ 1 R  SV I  LLC 

.32 

.34 

1.02 

■  99 

.36 

1.96 

•  40 

•  39 

•  09 

■  09 

.19 

•  91 

■  91 

■  17 

■  20 

•  11 

•  88 

■  00 

EL 

.19 

.21 

.10 

2.42 

1.27 

•  92 

■  26 

•  02 

2^90 

.02 

.21 

•  04 

•  13 

LEV 

T.T4 

.03 

.29 

.71 

3.99 

1.22 

•  24 

■  07 

■  22 

•  90 

.07 

.29 

•  23 

APAMA  EXP  STATION 

?•  IT 

.29 

.08 

.10 

2.10 

2.00 

.27 

.04 

•  17 

2^00 

.16 

3ANY 

AaSQ 

T 

T 

T 

03 

63 

1  94 

.01 

2  47 

•  02 

*A  CAA*A?RPORT 

jI't 

.23 

.40 

.81 

.70 

•  70 

•  10 

.49 

.27 

•  10 

■  00 

.4* 

.23 

.21 

.52 

!oi 

.20 

.07 

.27 

•  98 

.30 

T 

.21 

.01 

.31 

.93 

•  21 

.20 

■  20 

T 

■  13 

1.11 

.34 

.02 

T 

T 

.02 

ERICUS  *  ENE 

T 

.04 

T 

.07 

.66 

1^90 

•  30 

.49 

.22 

1.94 

.07 

T 

.22 

.23 

T 

.09 

•  33 

H6>«S 

.71 

.07 

.61 

.67 

•  71 

■  20 

.23 

•  32 

.12 

.12 

.12 

.70 

.03 

.22 

•  40 

.19 

HENS  COL  OF  AGRI 

.30 

.39 

.37 

92 

■ 

•  18 

.22 

.23 

UNS  H8  AIRPORT 

i.tt 

.69 

.10 

.46 

.82 

.21 

.96 

■  18 

•  17 

•  09 

T 

T 

■  30 

!o8 

.04 

.18 

T 

.52 

.02 

.26 

.62 

KINSON 

- 

- 

- 

- 

- 

•  19 

•  39 

.90 

.20 

.06 

.04 

LANTA  WB  AIRPORT  R 

t.»T 

.20 

T 

1.00 

.86 

.33 

1.23 

T 

■  26 

■  04 

•  06 

•  01 

T 

■  48 

.07 

T 

.14 

•  20 

1.00 

T 

.03 

.22 

.34 

iUSTA  MB  AIRPORT  R 

5*09 

.20 

.31 

T 

.63 

.50 

1.10 

.09 

.14 

T 

■  44 

.01 

T 

•  09 

•  02 

.19 

.22 

1.66 

.11 

fiUSTA 

_ 

.07 

.99 

1  24 

.01 

•  14 

■  42 

.29 

.81 

1 NBR lOOE 

.03 

.04 

1.00 

.20 

.04 

.29 

1^03 

!oi 

.08 

Il9 

!04 

LL  GROUND 

T.9« 

.38 

.42 

.70 

.ao 

.03 

.21 

.37 

.17 

.03 

.11 

■  39 

.62 

.40 

.60 

.31 

.02 

.42 

.62 

.17 

AVERDALE 

10t*l 

.94 

2.24 

.02 

.60 

1.09 

.09 

.30 

.10 

.10  .00 

.03 

■  08 

.84 

.71 

1.40 

.41 

.06 

.02 

.96 

.06 

ackbeard  island 

.08 

.59 

•  00 

AIRSVILLE  EXP  STA 

-  ^_ 

.74 

.91 

61 

.24 

.40 

.14  .02 

.20 

1  17 

2  17 

.40 

.90 

.36 

•  *  34 

.41 

.OB 

1.10 

1.13 

!" 

.44 

T 

.06 

2.00 

T 

.14 

!o9 

t' 

ue  riooe  resvr  dam 

10. U 

•  03 

.66 

1.13 

.47 

.88 

.27 

.20 

.30 

.01 

.10 

.02 

.28 

1.47 

.72 

2.07 

.01 

.09 

.17 

.63 

.02 

.66 

.01 

WHAN 

T>03 

.93 

T 

.98 

1.06 

.06 

.30 

.10 

T 

.33 

.03 

•  03 

.11 

.11 

.00 

.77 

.00 

.09 

.28 

.39 

.67 

asstomn  bald 

9»9S 

.64 

.30 

.98 

.60 

.63 

.30 

.22 

.39 

•  20 

•  10 

.19 

1.20 

.48 

2.43 

.00 

.19 

.60 

•  19 

.94 

OOKLET  1  W 

4  41 

.23 

.13 

1.17 

1  32 

.02 

09 

79 

34 

.09 

•  11 

JNSW ICK 

2t99 

.07 

.06 

.31 

T 

.00 

.01 

1.36 

.99 

.25 

!o9 

•  22 

UNSMICK  CAA  AP 

2.17 

T 

.20 

.01 

T 

.93 

T 

.93 

.41 

.31 

■  02 

T 

•  09 

•  09 

tler 

s.ao 

.oa 

.10 

T 

T 

1.7a 

1.16 

.30 

.25 

.30 

.23 

.10 

.20 

•  03 

.00 

•  11 

1.13 

TLER  CREEK 

6.00 

T 

.97 

.02 

.41 

.37 

.66 

.86 

.07 

.03 

.23 

•  03 

.90 

.02 

.09 

T 

.17 

T 

.24 

•  11 

1.32 

IRO  2  MNH 

9.79 

.06 

.06 

2  67 

.94 

08 

1.87 

.06 

LHOUN  EXP  STAT  ION 

.93 

.29 

.93 

.92 

.30 

1.80 

.43 

■  31 

.29 

.28 

.20 

1.90 

•  40 

•  26 

1.21 

.40 

■  33 

•  90 

.10 

MILLA 

T 

T 

.09 

2.03 

•  72 

.40 

1.00 

.02 

T 

.41 

.20 

MP  STEWART 

2.4} 

.41 

.92 

.11 

T 

.12 

■  49 

•  59 

T 

.21 

.02 

T 

.04 

NTON 

7.9> 

.39 

.32 

.82 

.88 

.92 

.17 

.40 

.16 

•  02 

.10 

.10 

.43 

.23 

.56 

.12 

.18 

.13 

.54 

.08 

RLTON  BRIOOE 

0.23 

1.01 

.02 

.70 

64 

.84 

.13 

.39 

.14 

07 

.12 

00 

RnESV I LLE 

1.12 

.02 

.76 

.77 

1>32 

.57 

.21 

.96 

.10 

.19 

.32 

.11 

.95 

.12 

.04 

.12 

.46 

'•11 

hrollton 

9.07 

.24 

.06 

1.49 

2.01 

•  87 

.06 

.43 

.36 

•  02 

.03 

1.10 

.17 

.10 

2.24 

.02 

.20 

.12 

.08 

rters 

11.30 

.77 

.62 

.03 

.76 

K63 

.15 

.37 

.31 

.20 

1.60 

.63 

1.01 

.42 

.92 

.29 

.50 

RTERSV ILLE 

7.  IS 

.32 

.32 

.96 

.96 

.33 

•  a9 

.36 

.04 

■  16 

•  02 

.90 

.18 

.03 

.21 

.92 

.22 

.32 

.71 

.48 

RTERSV 1 LLE  )  SH 

.33 

.46 

.82 

00 

81 

10 

33 

.05 

40 

09 

dartomn 

8  29 

.33 

.96 

.83 

.82 

2^22 

.27 

',lt 

•  03  T 

.70 

.18 

.31 

.50 

.07 

.09 

!42 

ill 

1 10 

lATSHORTH  1  H 

12.29 

.72 

1.37 

.a4 

.49 

1.90 

.10 

.39 

.30 

.15 

.20 

2.20 

.60 

2.59 

.30 

.10 

.30 

.10 

ickahauga  park 

12.12 

2.84 

1.27 

.23 

1.30 

.69 

.04 

.26 

.42 

.11 

.07 

.28 

1.08 

.68 

.87 

.92 

.03 

.33 

.22 

.21 

.31 

CESTOE 

10.23 

.89 

.40 

.66 

.71 

.89 

.27 

.20 

.46 

.26 

.05 

.18 

1.48 

.43 

1.72 

.21 

.12 

.36 

•  18 

.47 

.72 

.98 

96 

.80 

1  72 

60 

15  03 

.11 

1  70 

.64 

1^17 

50 

.30 

•  63 

.40 

E VELAND 

10  18 

.71 

.46 

1.06 

.59 

1.47 

.36 

.27 

.02 

.37 

.15 

.15 

.24 

1.96 

T 

.07 

.10 

.10 

.16 

•  42 

.71 

►LUMbUS 

9.09 

T 

T 

T 

.33 

1.13 

.79 

.08 

.30 

.60 

.00 

.29 

.17 

.94 

.09 

.07 

.41 

LUHBUS  WB  AIRPORT  R 

0.02 

T 

T 

.69 

1.47 

.04 

.49 

.36 

.11 

•  38 

T 

.66 

.49 

T 

.10 

.02 

.61 

T 

.09 

•  30 

.06 

WCOfiO 

9.41 

.03 

T 

.24 

1.00 

.70 

.34 

.18 

.24 

T 

.62 

.10 

.03 

.10 

.31 

T 

T 

.29 

.38 

ROELE 

4  92 

.00 

.00 

.13 

76 

1  10 

30 

28 

1  91 

•  58 

RNEL lA 

14*48 

.90 

1.06 

1.60 

.31 

.69 

1.62 

1.32 

.55 

.30 

1.90 

.38 

.40 

1.90 

.23 

.72 

.30 

.21 

.81 

.41 

IVINGTON 

9.91 

.38 

.03 

.67 

.65 

•  86 

.25 

.10 

.36 

.47 

.07 

.la 

1.13 

.26 

•  10 

.29 

IMMINO   1  N 

8.92 

.47 

.22 

1.04 

1.25 

1^19 

.20 

.33 

.21 

.02 

.10 

.39 

.63 

.37 

.67 

.21 

.10 

.38 

•  73 

.47 

RRWILLE  2  W 

9.54 

.70 

.69 

•  46 

.90 

1^12 

.03 

.33 

.33 

.20 

.44 

1.40 

.40 

1.20 

.30 

.03 

.38 

•  47 

.10 

rTHBERT 

7  4* 

T 

91 

66 

1  19 

64 

03 

3.04 

.11 

.  34 

.02 

.  19 

.02 

10*81 

.91 

.64 

.39 

1.21 

.81 

U03 

.33 

.22 

.32 

.12 

.11 

.20 

1.91 

.37 

T 

.01 

.18 

.10 

.31 

•  71 

.47 

LLAS 

7.21 

.23 

.13 

1.10 

1.05 

•  71 

.05 

.51 

.21 

.56 

.14 

.10 

.63 

.07 

.23 

•  20 

.30 

LTON 

11.89 

.80 

1.87 

.43 

.50 

.91 

.02 

.30 

T 

.23 

T 

.16  .02 

.14 

1.89 

.98 

2.15 

.94 

.30 

.44 

.48 

WSON 

0.09 

.04 

2.60 

•  90 

.31 

.72 

.01 

.26 

2.72 

•  06 

.31 

.04 

•  02 

WSONV I LLE 

96 

.20 

69 

.21 

12 

93 

AL  POST  OPFICE 

.92 

.88 

.72 

.77 

•  98 

.33 

.33 

.33 

.27 

.06 

.24 

2.46 

.98 

2.14 

.30 

1.04 

.61 

T 

>CT0«T0MN  1  WSW 

9!92 

.31 

.09 

.72 

.38 

.16 

.31 

.93 

.03 

•  02 

.11 

T 

MALSONVILLE  3  W 

9.73 

.16 

.04 

.42 

1.82 

1.00 

.27 

T 

1.82 

T 

T 

T 

.04 

.06 

.01 

T 

uolas 

RECORD  MISSING 

U6LASV ILLE 

.17 

.09 

16 

.13 

T 

.23 

.01 

.54 

2.11 

!62 

!oi 

.12 

.06 

.01 

.91 

•  01 

.04 

.36 

!o7 

T 

.24 

BLIN 

9.00 

.09 

.29 

.01 

.07 

.14 

1.61 

.51 

.22 

.18 

.01 

•  68 

.01 

•  13 

.27 

.00 

.17 

.09 

.65 

STHAN 

4.07 

.13 

.24 

.40 

1.69 

.28 

.03 

.10 

1^29 

.02 

.36 

.10 

.08 

•  12 

.03 

BERTON 

0.44 

1.08 

.02 

.63 

.66 

.67 

.73 

.10 

.01 

.29 

.04 

.01 

•  13 

.10 

.18 

.71 

.01 

.07 

.27 

•  00 

.68 

.01 

L  1  JAY 

14  43 

.86 

.79 

00 

38 

30 

32 

61 

.18 

.10 

1.28 

2.01 

\d8 

.05 

.30 

.01 

.39 

.04 

.64 

.18 

.20 

.60 

.09 

.04 

.21 

•  20 

.35 

PERIMENT 

4.03 

.04 

.03 

.02 

1.04 

.05 

•  93 

.15 

.10 

.03 

.26 

.41 

.03 

.16 

.57 

.01 

.02 

•  00 

.11 

I RMOUNT 

7.89 

.39 

•  48 

.80 

1.00 

•  00 

.00 

.42 

.27 

.10 

.31 

.47 

.28 

.01 

.41 

.28 

.69 

T2GERAL0 

.02 

.14 

.29 

.01 

1.70 

T 

.30 

.03 

2.02 

T 

.28 

.03 

•  04 

.37 

.02 

16.06 

.66 

2.11 

.90 

.43 

.16 

2  10 

87 

.46 

.26 

•  03 

EMING  EXP  STATION 

.01 

.24 

.40 

'iso 

.00 

.10 

T 

.46 

.57 

.01 

.16 

!o9 

.05 

LKSTON  3  SSW 

2.60 

.20 

.49 

.06 

.37 

.16 

.60 

.60 

.08 

.09 

.05 

LKSTON  0  SW 

2.72 

.28 

.18 

.93 

.13 

1.60 

RSYTM   1  S 

10. 19 

.11 

.14 

T 

1.84 

.51 

1^34 

.21 

.17 

.20 

.30 

.01 

.14 

.49 

.18 

T 

.16 

1.00 

2.42 

RT  GAINES 

2.50 

.30 

VALLEY  2  E 

7  04 

.02 

.23 

•  02 

1 76 

U41 

.20 

Im 

T 

.25 

.56 

.16 

.28 

.68 

.01 

.17 

T 

.00 

AHKLIN 

0.49 

.12 

.19 

1.08 

• 

2^87 

.02 

.42 

.40 

.45 

.18 

.99 

•  29 

INESVILLE 

8.02 

.47 

.19 

.63 

.04 

1^30 

.30 

.28 

.33 

.02 

.07 

.22 

.67 

.39 

.64 

■  11 

.07 

.22 

•  78 

.43 

BSON 

0.94 

.90 

.24 

.99 

1.21 

.50 

.10 

.30 

T 

.66 

T 

.46 

.21 

•  49 

1.34 

ENKV I LLE 

.31 

.17 

1  20 

49 

16 

02 

.15 

03 

.20 

.03 

^ 

06 

4*28 

•  63 

1.07 

.02 

.49 

.00 

.47 

.47 

.01 

.10 

.08 

.12 

•  10 

.34 

EENSBORO 

7.71 

.72 

•  06 

1.42 

1.00 

1.20 

.50 

.14 

.47 

T 

.50 

.09 

.22 

.90 

.02 

.02 

.29 

.20 

.22 

IPPIN 

4.40 

T 

.06 

•  01 

.01 

.67 

.30 

.30 

.17 

.31 

T 

.38 

.05 

.12 

.40 

.01 

.23 

T 

.11 

RTWELL 

7.98 

1.10 

•  09 

.60 

.73 

1.74 

.63 

.10 

T 

.20 

.03 

T 

.15 

.94 

.95 

■  04 

■  14 

.18 

•  IC 

1.10 

.12 

T 

T 

05 

69 

I  23 

.30 

2.20 

20 

.24 

20 

.25 

4PT0WN  MP 

10*20 

.00 

•  72 

.99 

.54 

.63 

.25 

.24 

•  10 

.12 

•  02 

.24 

1.08 

.98 

2.16 

■  10 

.02 

.94 

•  27 

.36 

KMASSEE 

9.42 

1.23 

•  62 

.20 

.62 

•  63 

.10 

.22 

.48 

.12 

•  14 

.10 

.61 

.01 

1.84 

■  27 

.69 

•  39 

.44 

MAROS  HILL 

4.48 

T 

T 

T 

.07 

.06 

•  98 

■  29 

.02 

.61 

.01 

.21 

.02 

T  T 

1.30 

.01 

T 

T 

.26 

T  T 

T 

T 

.10 

T 

SPER 

8.46 

.32 

.46 

.76 

.99 

1.09 

.10 

.30 

.39 

.16 

.17 

• 

• 

1.07 

•  54 

■  42 

.04 

i^ia 

.82 

.37 

.12 

1  45 

1  02 

00 

20 

20 

18 

64 

06 

18 

1.27 

.02 

.34 

.16 

iSINGTON 

11  02 

1.11 

2.20 

.46 

.84 

.79 

.03 

.25 

.40 

.10  .02 

.13 

1.29 

.60 

.63 

■  97 

.04 

.93 

•  93 

.38 

HeSTON 

T.«< 

.37 

.38 

.84 

.84 

1.32 

.05 

.37 

.44 

•  09 

.07 

.40 

.27 

.41 

.96 

.20 

•  10 

.17 

•  41 

.21 

'AVETTE 

11.09 

• 

• 

• 

5.09 

.29 

• 

•  • 

• 

• 

• 

4.29 

• 

• 

• 

• 

1.30 

QftAHGE 

0.94 

T 

.01 

1.90 

.00 

1^40 

.17 

.41 

.23 

T 

T 

1.02 

.10 

.22 

.90 

T 

.11 

•  02 

.19 

.73 

30 

87 

fCuwNTON 

7*27 

.97 

.02 

1.26 

.41 

1.90 

!49 

.10 

.51 

.02 

•  20 

.09 

.10 

.77 

•  04 

•  26 

•  40 

riLE  HlfiHTOWER 

9.06 

.68 

.37 

.87 

•  60 

.70 

.23 

.10 

.27 

•  10 

1.00 

.17 

1.87 

.22 

•  92 

•  22 

•  99 

IISVILLE 

7.39 

.04 

.36 

.49 

.02 

2.10 

.10 

•  27 

.70 

.02 

.48 

.07 

.11 

•  19 

1^30 

4BER  CITY 

7.04 

T 

.29 

2.00 

•  •40 

1.99 

.20 

•  20 

1.48 

.20 

•  20 

(PKIN  A  ENE 

1  15 

1  23 

10 

26 

'•OH  WB  AI RPORT  R 

7.64 

.29 

.02 

.47 

1*20 

.51 

1.03 

.30 

.28 

.02 

•  43 

T 

T 

.21 

T 

.94 

.10 

•  94 

.24 

rSVILLE 

7.00 

.03 

.03 

.97 

.50 

1.40 

.42 

.27 

■  30 

T 

T 

■  08 

■  18 

.20 

•  14 

.91 

.08 

.00 

.19 

•  46 

.03 

fTER 

4.76 

.02 

.11 

.17 

.72 

2^12 

T 

.10 

T 

■  10 

T 

■  72 

T 

.40 

.03 

.06 

T 

.12 

>VILLE 

9.49 

.36 

.76 

.27 

.90 

1.48 

.19 

■  17 

■  40 

• 

.08 

.02 

.20 

.01 

■LCPwEV J  LLE 

8.31 

.39 

•  02 

1.00 

.73 

1^92 

1  .39 

.19 

.01 

■  34 

.71 

.02 

•  10 

.47 

.06 

•  18 

■  07 

2.1S 

.22 

.49 

.38 

2^24 

.12 

•  12 

•  09 

i^to 

.UUVEN  a  E 

1.2> 

T 

•  09 

T 

■  38 

.12 

.10 

•  18 

•  40 

ITIUHA  1  NE 

9.88 

.18 

.23 

1.10 

1^43 

.39 

.37 

■  29 

1.02 

.18 

•  02 

.28 

.10 

•  07 

•  12 

ITICCLLO 

9.76 

.19 

.23 

T 

.96 

.09 

l^ll 

.33 

.17 

■  94 

.39 

.02 

.13 

■  14 

.02 

•  12 

■  10 

.14 

lUN 

a.  19 

.27 

3.06 

1^29 

.78 

.20 

■  08 

2.18 

.24 

.02 

ILTIIIE  2  ESE 

9.49 

.09 

.01 

.10 

.13 

2.29 

.96 

.21 

■  09 

•  02 

1.71 

.04 

•  01 

.12 

.01 

.09 

.02 

■  07 

.09 

•  01 

INT  VERNON  3  WM« 

7.71 

.02 

•  24 

.04 

1.96 

2.60 

1.02 

.04 

.00 

•  10 

T 

.09 

T 

.38 

.04 

■  02 

.12 

'.L  SAP 

9.30 

.92 

.92 

.72 

.64 

.90 

.31 

.16 

.92 

.01 

.11 

1.27 

.36 

1.40 

.11 

.08 

.30 

■  07 

.70 

INAN 

6.99 

.09 

•  04 

1.31 

.80 

1.27 

.27 

.30 

•  19 

•  02 

.90 

.10 

.26 

.93 

.02 

.20 

■  31 

.29 

•  02 
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Station 

Total 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7   1   8  1 

9 

10  1 

"  1 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17  1^ 

18 

19 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1 

27 

28     29  1  30 

31 

NOONTOOTLA  CREEK 

12 

40 

•  49 

•  69 

•  90 

.76 

52 

•  36 

.31 

.92 

•  19 

•  49 

2^40 

•  93 

£•15 

•  33 

l^Ol 

1^00 

P40RCR0SS  *t  N 

6 

00 

•  29 

•  03 

•  78 

•  64 

85 

•  29 

■  26 

•  14 

•  02 

•  03 

•  27 

.20 

.30 

•  64 

•  10 

•  00 

•  29 

•  32 

•  90 

NOTTELY  DAM 

10 

17 

•  63 

■  32 

•  95 

•  42 

59 

•  34 

•  23 

•  39 

•  04 

•  15 

'^1 

L .  21 

.99 

1.99 

•  24 

■  12 

•  90 

•  02 

•  99 

PRESTON 

T 

■  12 

.18 

•OS 

•  26 

QUITMAN 

4 

J7 

•  07 

•  07 

•43 

•  14 

1 

33 

•  40 

•  99 

.71 

.10 

•  11 

•  42 

RESACA 

10 

47 

•  63 

•  53 

1.21 

•  63 

1 

03 

•  07 

•  33 

•  26 

.10 

■  01 

.18 

1*65 

.50 

1.60 

.33 

•  19 

.33 

■  30 

.38 

RINGGOLD 

11 

29 

1»07 

.35 

•  07 

.  06 

•  30 

•  37 

•  09 

•  11 

T 

*  an 

*  ^1 

1.02 

.48 

.01 

•  29 

•  91 

•  61 

R  I  S I NG  FAWN 

12 

26 

*o? 

'  *  ^7 

•  05 

•  94 

•  02 

•  10 

•  7? 

1*03 

•  „ 

.02 

.60 

*  90 

•  60 

.92 

•  36 

•10  •OO 

ROME 

7 

79 

.43 

• 

.  22 

.85 

.  18 

.06 

•  26 

•  48 

.13 

ROME  WB  AIRPORT  R 

a 

19 

91 

*26 

1*14 
* 

*6 
*  * 

*39 
* 

64 

* 

.14 

•  14 

.05 

•  31 

.42 

.39 

.27 

•  36 

•  87 

T 

SANOERSVILLE  4  5E 

6 

02 

•  04 

•  24 

T 

.30 

•  30 

1 

77 

.14 

.08 

.14 

.02 

.60 

.21 

.50 

•  11 

•  09 

•  11 

1*37 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

3 

02 

•  02 

•  48 

•  63 

11 

•  01  T 

•  09 

.36 

T 

'io 

•  02 

•  30 

•  04 

.15 

2 

96 

•  10 

•  17 

•  03 

*?rt 

•  04 

•  26 

T 

.  32 

•  03 

T 

T 

•  10 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

2 

30 

•  10 

SPARTA  2  NNW 

6 

80 

33 

* 

•  0 

56 

•  38 

.13 

•  43 

*5S 
* 

16 

* 

.43 

•  31 

•  76 

STANLEY  GAP 

13 

03 

•  87 

1^20 

.75 

•  63 

1 

00 

•  30 

.33 

.84 

•  17 

.05 

•  22 

♦ 

;*36 

2.33 

.47 

•  11 

•  52 

•  36 

•  92 

STILLMORE 

6 

51 

•  05 

•  24 

22 

2^71 

•  13 

T 

*M 

.09 

•  11 

•  09 

14 

14 

1  •  10 

•  95 

*  a* 

•  52 

.26 

*  81 

.10 

*  %9 

1 

*  aI 

•** 

•  12 

1  •OO 

•  13 

.69 

SUMMERVILLE 

11 

40 

Q7 

.65 

1  OA 

•  38 

.22 

SWAINSBORO 

4 

69 

.15 

.40 

.53 

1 

90 

.02 

.15 

•  18 

.  20 

T 

** 

.30 

•  06 

■  11 

•  12 

•  30 

SWEET  GUM 

10 

50 

■  58 

1*42 

•  44 

.32 

.97 

•  21 

•  22 

•  31 

.20 

.21 

1.06 

1*03 

2*12 

.16 

.08 

.49 

•  32 

•  38 

TALBOTTON 

8 

37 

1^10 

.70 

■  28 

•  42 

.15 

.35 

.29 

.60 

TALLAPOOSA  2  NNW 

9 

22 

•*| 

^  *  aa 

ia 

•  J2 

•  92 

•  96 

*  AO 
«  8 

*Aft 

.65 

.18 

■  26 

.35 

TAYLORSVILLE 

7 

78 

.37 

1»Z2 

•  93 

■ 

'\ 

•  44 

• 

* 

*  70 

•  34 

.13 

•  76 

.94 

TH0MA5T0N  2  S 

6 

34 

04 

*  ° 

° 

1  38 
* 

.4 

.10 

.09 

•  60 

.56 

THOMASVILLE 

6 

20 

.03 

•  04 

2 

.99 

.25 

•  48 

.02 

•  34 

1.62 

*25 

.04 

•  14 

THOMASVILLE  WB  CITY 

i 

85 

* 

•  50 

•  52 

•  02 

•  35 

■  01 

.24 

.06 

•  14 

TIF  TON  2  N 

5 

71 

*  t? 

AO 

*  ^? 

*  1 1 

1  *AB 

*25 

•  24 

TITUS 

11 

12 

*  Afl 

*  B7 

Ql 

*i 

•  01 

.09 

.  16 

•  15 

•  14 

•  23 

•  94 

TOCCOA 

10 

36 

*  11 

*  87 

*91 

*  59 
* 

*22 

'73 

.08 

.5 

*  n 

•  3 

79 

* 

.14 

•  08 

•  28 

■  29 

•  73 

TRAY  MOUNTAIN 

10 

25 

•  39 

•  61 

1*01 

.72 

94 

.44 

•  14 

•  91 

•  02 

•  07 

1.41 

•  52 

1.37 

•04 

•  16 

.68 

•  82 

TUNNEL  HILL 

9 

41 

1 . 02 

1  #94 

*tc 

•  10 

•  32 

.13 

•  09 

.02 

.  76 

.63 

* 

•  57 

*?a 

* 

.75 

VALDOSTA  4  NW 

4 

10 

*  Q7 

'  At 

*eB 

.45 

WALESKA 

7 

66 

•  22 

.38  T 

WARRENTON 

7 

67 

.56 

•  64 

•  80 

.43 

1 

.66 

•  46 

•  15 

•  38 

.05 

.70 

.07 

•  50 

.28 

III 

•  82 

WASHINGTON 

8 

17 

.72 

•  10 

1.51 

•  50 

1 

78 

■  36 

•  36 

.01 

.91 

.39 

T 

•  14 

.04 

T 

.30 

•  14 

•  41 

WAVCROSS 

4 

75 

.14 

.28 

.27 

1 

33 

•  10 

.15 

.26 

•  35 

1*48 

T 

.10 

.09 

T 

.11 

WAYNESBORO  2  NE 

8 

15 

.02 

.33 

1.10 

1.40 

2 

.10 

.11 

•  02 

•  03 

.46 

■  04 

*60 

.06 

•  25 

1.50 

WEST  POINT 

8 

05 

T 

T 

.03 

1*04 

•  76 

1 

.10 

•  11 

.48 

•  20 

T 

•  02 

1.65 

.24 

.21 

.29 

.06 

T 

.22 

1.62 

WINDER  1  SSE 

6 

44 

•  59 

.48 

1.23 

1 

.10 

•  24 

.20 

•  39 

.01 

,2B 

.18 

.23 

.93 

.04 

.24 

•  34 

WOODBURY 

6 

21 

Ull 

.91 

.41 

•  20 

.28 

•  38 

T 

1.07 

.09 

.19 

.40 

.01 

T 

.20 

•  06 

WOODRUFF  DAM 

2 

11 

.05 

.07 

.80 

T 

.84 

■  33 

T 

T 

T 

.02 

WOODSTOCK 

7 

38 

•  32 

•  41 

•  81 

1^21 

.69 

•  48 

•05 

•  07 

•  03 

.49 

.48 

.06 

.48 

.28 

T 

.48 

•  16 

.88 

YOUNG  HARRIS 

9 

77 

•  40 

•  34 

•  67 

•  60 

.56 

•  28 

•  18 

T 

•  25 

•  14 

•  01 

.07 

•  21 

1.70 

.50 

T 

2.02 

•  01 

•  43 

.02 

.43 

•  34 

.61 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1956 


Day  Of  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29     30  31 

< 

A I  LEY 

MAX 

57 

51 

BO 

80 

67 

68 

66 

63 

71 

67 

72 

63 

61 

66 

71 

78 

70 

79 

82 

81 

67 

62 

64 

69 

80 

66 

69t3 

MIN 

3i 

37 

45 

45 

52 

38 

34 

45 

46 

45 

32 

32 

36 

42 

44 

54 

69 

62 

59 

32 

31 

34 

40 

42 16 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

56 

S3 

71 

79 

73 

74 

68 

65 

71 

66 

62 

60 

67 

72 

73 

77 

77 

75 

81 

80 

70 

62 

63 

68 

72 

77 

64 

76 

66 

69«6 

MIN 

39 

45 

44 

48 

62 

63 

37 

36 

39 

52 

39 

30 

3S 

38 

40 

48 

68 

61 

62 

62 

36 

30 

33 

38 

44 

37 

43 

30 

44«0 

ALBANY 

MAX 

52 

79 

81 

73 

72 

69 

64 

71 

72 

64 

58 

62 

69 

75 

78 

75 

78 

85 

81 

74 

65 

66 

71 

7* 

81 

67 

78 

70 

62 

Tli2 

MIN 

43 

41 

54 

55 

55 

64 

36 

39 

54 

62 

47 

33 

37 

43 

49 

57 

63 

66 

66 

69 

35 

33 

36 

48 

60 

41 

46 

47«7 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

52 

41 

49 

74 

64 

56 

S« 

56 

62 

60 

56 

49 

58 

60 

74 

57 

58 

76 

79 

71 

54 

S3 

S3 

64 

66 

68 

SS 

56 

45 

»9a4 

MIN 

30 

33 

40 

41 

41 

49 

31 

32 

37 

41 

42 

34 

30 

34 

48 

49 

49 

44 

44 

52 

28 

29 

30 

32 

47 

31 

39 

40 

25 

38.0 

ALMA   CAA  AIRPORT 

MAX 

5» 

79 

81 

75 

76 

70 

65 

73 

65 

68 

67 

60 

66 

72 

78 

74 

77 

83 

81 

71 

61 

64 

68 

7S 

79 

64 

77 

71 

61 

70i9 

MIN 

44 

50 

48 

62 

65 

52 

38 

33 

S3 

50 

42 

30 

34 

38 

44 

56 

56 

66 

65 

52 

36 

30 

31 

43 

53 

38 

40 

4S<6 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

42 

69 

79 

74 

65 

59 

63 

66 

69 

69 

63 

66 

68 

74 

75 

71 

77 

79 

80 

75 

62 

63 

68 

71 

78 

61 

72 

71 

39 

68  16 

MIN 

40 

37 

52 

52 

49 

55 

34 

31 

61 

44 

46 

37 

32 

44 

60 

56 

60 

64 

62 

58 

32 

34 

32 

47 

68 

38 

43 

45 

30 

45.2 

ATHENS 

MAX 

48 

45 

58 

51 

58 

59 

60 

64 

60 

56 

S5 

57 

61 

72 

67 

61 

64 

74 

74 

64 

S9 

57 

»4 

60 

72 

57 

52 

65 

58 

60.1 

MIN 

32 

33 

43 

39 

40 

54 

33 

36 

46 

39 

48 

32 

32 

47 

48 

47 

48 

52 

49 

SO 

29 

32 

32 

43 

62 

32 

40 

44 

30 

40.7 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

52 

44 

59 

56 

57 

60 

65 

62 

61 

52 

57 

59 

63 

71 

70 

62 

67 

74 

74 

74 

56 

56 

64 

63 

72 

59 

56 

52 

57 

»1.2 

MIN 

33 

38 

42 

42 

41 

42 

39 

33 

40 

39 

41 

39 

35 

45 

48 

46 

47 

46 

43 

41 

29 

31 

32 

43 

34 

42 

43 

40 

29 

39.4 

ATHENS   KB  AIRPORT 

MAX 

36 

45 

58 

46 

SB 

60 

61 

64 

60 

54 

5S 

56 

59 

70 

67 

61 

63 

72 

74 

63 

56 

56 

63 

61 

73 

SS 

SI 

56 

57 

S9.0 

MIN 

31 

34 

43 

38 

41 

43 

34 

36 

46 

39 

37 

31 

35 

46 

46 

46 

47 

62 

50 

37 

29 

33 

32 

42 

39 

33 

39 

38.7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

40 

49 

60 

54 

56 

58 

57 

63 

59 

56 

54 

57 

60 

71 

67 

60 

72 

74 

77 

62 

57 

54 

64 

65 

71 

57 

64 

61 

SS 

60.5 

MIN 

34 

35 

45 

43 

44 

44 

32 

38 

47 

43 

40 

38 

37 

46 

50 

54 

68 

54 

52 

40 

31 

35 

36 

49 

41 

37 

42 

36 

41.8 

AUOUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

42 

56 

77 

58 

56 

64 

63 

67 

63 

71 

67 

59 

63 

73 

73 

69 

77 

80 

82 

70 

59 

58 

66 

67 

77 

59 

66 

61 

58 

65.6 

MIN 

37 

39 

43 

45 

44 

47 

37 

32 

44 

40 

41 

32 

40 

39 

45 

52 

55 

54 

52 

45 

31 

36 

31 

46 

45 

32 

40 

40 

41.1 

AUGUSTA 

MAX 

45 

53 

76 

65 

55 

64 

64 

67 

64 

71 

67 

61 

65 

73 

71 

70 

77 

80 

80 

72 

63 

60 

65 

66 

76 

59 

67 

67 

59 

66.3 

MIN 

37 

38 

44 

44 

42 

53 

39 

35 

60 

42 

50 

35 

42 

44 

49 

56 

67 

62 

54 

57 

34 

36 

33 

48 

62 

34 

43 

51 

32 

44.6 

BAINBRIOGE 

MAX 

60 

79 

80 

77 

77 

71 

68 

75 

68 

64 

61 

64 

68 

76 

84 

78 

78 

85 

83 

73 

70 

70 

74 

75 

82 

69 

82 

76 

64 

73,4 

MIN 

49 

49 

64 

64 

65 

56 

35 

34 

51 

51 

60 

30 

33 

38 

47 

58 

63 

66 

65 

66 

32 

28 

33 

41 

56 

43 

46 

48 

28 

♦7.S 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

58 

71 

71 

69 

71 

71 

65 

66 

69 

72 

68 

69 

69 

71 

73 

71 

83 

82 

74 

66 

66 

63 

69 

79 

72 

76 

73 

64 

70.4 

MIN 

46 

55 

54 

57 

58 

69 

40 

40 

54 

58 

35 

34 

43 

54 

58 

66 

59 

61 

61 

43 

36 

36 

44 

58 

45 

47 

63 

37 

♦9.7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

54 

49 

58 

58 

56 

63 

57 

56 

61 

61 

57 

51 

51 

54 

66 

60 

69 

68 

67 

63 

62 

49 

46 

60 

61 

65 

53 

60 

42 

ST.l 

MIN 

25 

33 

48 

45 

46 

52 

32 

29 

33 

36 

43 

33 

29 

29 

46 

41 

42 

49 

35 

46 

22 

23 

20 

25 

43 

23 

27 

39 

27 

33.2 

8LAKELV 

MAX 

53 

77 

80 

77 

73 

68 

62 

70 

66 

59 

59 

60 

64 

74 

79 

73 

78 

83 

81 

75 

62 

64 

70 

72 

79 

66 

78 

72 

60 

70.1 

MIN 

45 

43 

56 

64 

59 

52 

36 

39 

55 

45 

34 

36 

43 

49 

67 

63 

66 

66 

57 

34 

37 

38 

46 

69 

39 

47 

49 

32 

48.1 

BROOKLET   1  W 

MAX 

54 

79 

11 

76 

73 

68 

67 

74 

69 

73 

70 

62 

65 

75 

79 

11 

79 

81 

84 

79 

64 

60 

65 

76 

79 

64 

80 

72 

87 

71. S 

MIN 

39 

46 

53 

61 

62 

63 

42 

36 

48 

41 

57 

33 

38 

40 

45 

68 

67 

61 

62 

60 

37 

36 

35 

44 

54 

40 

40 

60 

32 

4«.9 

BRUNSWICK 

MAX 

62 

75 

76 

76 

77 

75 

68 

70 

70 

70 

71 

60 

70 

70 

76 

75 

80 

83 

81 

76 

66 

66 

65 

72 

79 

69 

80 

77 

66 

72.7 

M I N 

48 

57 

55 

60 

61 

61 

47 

42 

54 

57 

58 

41 

41 

46 

55 

60 

58 

61 

63 

60 

43 

42 

43 

48 

55 

46 

48 

62 

38 

32.1 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 

60 

71 

70 

68 

69 

72 

64 

65 

69 

66 

72 

61 

67 

68 

71 

76 

72 

85 

82 

76 

56 

65 

62 

69 

80 

61 

78 

72 

59 

69.2 

MIN 

49 

56 

53 

57 

59 

59 

43 

38 

65 

58 

50 

39 

40 

42 

SB 

58 

68 

61 

62 

54 

43 

38 

38 

45 

59 

45 

46 

43 

37 

49.8 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

57 

77 

78 

72 

75 

71 

64 

73 

72 

65 

60 

61 

69 

73 

78 

76 

72 

84 

80 

72 

68 

64 

71 

72 

80 

68 

76 

70 

60 

71.0 

48 

48 

53 

64 

66 

60 

38 

40 

51 

53 

52 

36 

36 

42 

50 

58 

61 

64 

65 

61 

36 

36 

37 

44 

68 

43 

50 

37 

4B.6 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

48 

51 

54 

54 

60 

60 

55 

62 

61 

60 

54 

i6 

57 

70 

65 

60 

72 

70 

68 

64 

66 

52 

59 

64 

67 

56 

SS 

57 

59 

S9.S 

26 

33 

45 

42 

44 

47 

32 

32 

43 

40 

37 

34 

28 

42 

50 

45 

63 

58 

43 

44 

29 

29 

29 

42 

48 

30 

40 

38.9 

CAMILLA 

MAX 

49 

80 

80 

78 

79 

78 

73 

72 

68 

66 

69 

70 

69 

72 

76 

77 

75 

78 

82 

76 

66 

65 

72 

75 

80 

69 

67 

68 

61 

72.0 

MIN 

43 

44 

55 

63 

56 

57 

40 

38 

55 

54 

56 

36 

34 

38 

40 

68 

62 

66 

60 

60 

35 

33 

38 

46 

60 

45 

40 

30 

♦7.6 

CAMP  STEWART 

MAX 

57 

77 

79 

77 

71 

72 

66 

70 

69 

69 

70 

61 

68 

73 

78 

74 

80 

83 

84 

75 

64 

63 

66 

73 

80 

63 

80 

74 

60 

71  •« 

43 

51 

51 

62 

62 

63 

43 

35 

49 

51 

68 

32 

38 

41 

45 

60 

52 

61 

61 

60 

39 

34 

34 

45 

54 

42 

42 

54 

30 

4a  .0 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

55 

38 

45 

60 

60 

48 

61 

61 

65 

62 

58 

58 

58 

61 

72 

69 

65 

68 

75 

76 

64 

68 

58 

65 

74 

74 

65 

52 

SS 

61.4 

23 

32 

36 

40 

40 

44 

33 

28 

28 

33 

37 

26 

26 

26 

38 

45 

46 

48 

39 

45 

22 

25 

24 

28 

43 

27 

28 

42 

25 

33.7 

CARROLLTON 

MAX 

50 

52 

60 

58 

57 

67 

59 

65 

62 

60 

59 

57 

61 

72 

66 

62 

72 

75 

77 

69 

57 

It 

67 

64 

69 

se 

70 

69 

57 

62.7 

33 

34 

48 

43 

45 

48 

29 

31 

47 

39 

39 

32 

29 

42 

49 

52 

50 

51 

44 

49 

30 

28 

30 

47 

50 

30 

38 

39 

25 

39.7 

CARTERSVILLE 

MAX 

54 

49 

56 

56 

59 

68 

56 

65 

63 

60 

54 

58 

60 

72 

71 

60 

75 

71 

72 

72 

S5 

54 

65 

64 

69 

56 

56 

57 

57 

61.2 

33 

34 

47 

42 

44 

48 

31 

35 

47 

39 

40 

35 

28 

49 

51 

52 

61 

51 

45 

48 

28 

31 

29 

47 

52 

29 

41 

39 

40.3 

CEDARTOWN 

MAX 

51 

55 

58 

57 

57 

59 

58 

65 

62 

57 

S4 

58 

62 

72 

69 

62 

75 

71 

73 

67 

55 

56 

67 

67 

69 

60 

66 

63 

57 

62.1 

34 

34 

47 

43 

44 

46 

31 

30 

46 

43 

40 

33 

29 

46 

52 

61 

60 

50 

46 

49 

26 

28 

30 

47 

51 

28 

37 

39 

26 

40.2 

CLAYTON 

MAX 

39 

52 

55 

51 

64 

58 

60 

54 

65 

57 

56 

54 

55 

60 

55 

55 

53 

70 

66 

55 

55 

53 

61 

55 

59 

S3 

48 

55 

SS 

5«.l 

MIN 

28 

33 

47 

38 

44 

47 

31 

32 

42 

39 

40 

30 

28 

32 

46 

45 

42 

49 

41 

42 

27 

27 

30 

33 

43 

29 

34 

36 

28 

3«.7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

45 

71 

74 

63 

70 

65 

62 

67 

60 

58 

57 

59 

64 

73 

76 

65 

78 

77 

79 

67 

61 

62 

68 

70 

75 

60 

75 

67 

59 

a«.4 

MIN 

38 

39 

53 

50 

49 

41 

32 

36 

48 

43 

42 

30 

35 

41 

51 

53 

68 

57 

44 

30 

32 

49 

43 

33 

40 

37 

27 

42.1 

CORDELE 

MAX 

51 

73 

80 

78 

73 

70 

71 

69 

70 

60 

66 

63 

72 

72 

77 

74 

78 

I] 

79 

65 

62 

68 

69 

72 

80 

81 

7. 

72 

59 

71.4 

MIN 

40 

38 

53 

54 

53 

50 

48 

37 

53 

52 

46 

42 

33 

32 

51 

60 

61 

66 

34 

33 

37 

37 

48 

58 

56 

38 

45 

33 

4S.g 

CORNELIA 

MAX 

38 

48 

52 

54 

63 

62 

60 

58 

62 

57 

54 

51 

55 

66 

62 

55 

52 

70 

65 

56 

53 

51 

62 

62 

65 

55 

48 

47 

S3 

56.1 

30 

30 

40 

38 

41 

41 

30 

36 

43 

36 

40 

31 

28 

40 

46 

44 

46 

49 

44 

45 

23 

30 

31 

38 

48 

26 

36 

41 

27 

37.2 

COVINGTON 

MAX 

45 

46 

58 

58 

56 

59 

61 

64 

60 

57 

52 

47 

57 

64 

64 

60 

69 

70 

72 

72 

51 

SO 

60 

62 

62 

58 

52 

55 

49 

58.2 

MIN 

32 

33 

43 

41 

42 

61 

31 

34 

48 

38 

45 

34 

36 

45 

48 

49 

62 

55 

48 

51 

29 

33 

30 

47 

56 

31 

41 

41.2 

CUTHBERT 

MAX 

50 

76 

75 

76 

69 

69 

67 

69 

66 

62 

58 

60 

64 

73 

74 

79 

82 

81 

77 

62 

62 

70 

72 

78 

65 

74 

73 

59 

69.6 

MIN 

44 

40 

55 

61 

64 

62 

36 

41 

54 

49 

47 

35 

39 

43 

50 

66 

61 

62 

64 

59 

34 

36 

39 

60 

58 

40 

48 

SO 

33 

47.9 

OAHLONEGA 

MAX 

43 

49 

54 

52 

60 

57 

59 

60 

64 

58 

52 

S3 

56 

67 

60 

56 

55 

68 

67 

59 

53 

51 

60 

56 

63 

S7 

49 

52 

S3 

»«.7 

MIN 

32 

32 

47 

41 

44 

47 

31 

37 

45 

39 

38 

32 

30 

40 

41 

44 

43 

62 

45 

42 

29 

31 

30 

40 

44 

32 

37 

32 

38.5 

DALTON 

MAX 

50 

54 

50 

52 

51 

59 

57 

54 

64 

64 

57 

57 

58 

67 

72 

67 

69 

73 

69 

68 

62 

54 

51 

60 

62 

60 

57 

62 

48 

59.2 

MIN 

26 

35 

44 

46 

47 

49 

36 

31 

37 

43 

46 

35 

30 

38 

S3 

50 

64 

61 

46 

48 

31 

31 

32 

42 

49 

29 

41 

40 

25 

40.1 

DOUGLAS 

MAX 

MIN 

DUBLIN 

MAX 

47 

66 

77 

65 

67 

65 

65 

69 

68 

68 

62 

62 

66 

75 

77 

68 

79 

80 

80 

71 

62 

62 

68 

69 

78 

59 

73 

67 

SO 

68.1 

MIN 

37 

38 

46 

55 

48 

60 

38 

35 

52 

44 

62 

34 

39 

42 

48 

54 

55 

62 

56 

58 

35 

34 

36 

47 

57 

38 

40 

47 

34 

45.5 

EASTMAN 

MAX 

53 

75 

78 

76 

73 

68 

61 

68 

70 

67 

62 

61 

65 

73 

77 

73 

78 

80 

82 

77 

65 

62 

67 

72 

80 

64 

74 

71 

58 

70.0 

MIN 

36 

38 

49 

52 

50 

60 

37 

37 

S3 

44 

52 

33 

35 

38 

54 

53 

59 

61 

63 

68 

43 

49 

62 

56 

46 

39 

37 

50 

33 

47.1 

EXPERIMENT 

MAX 

SO 

41 

62 

63 

50 

61 

60 

S9 

63 

58 

56 

50 

57 

62 

71 

69 

66 

73 

75 

78 

60 

58 

66 

65 

67 

73 

65 

67 

47 

61.4 

MIN 

31 

32 

40 

42 

41 

49 

31 

36 

48 

40 

48 

32 

36 

46 

49 

63 

58 

53 

54 

54 

29 

31 

33 

42 

60 

34 

42 

44 

28 

41.6 
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Tqbla  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1956 


Day  Of  Month 


blotaoD 

< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FITZGERALD 

MAX 

55 

75 

77 

76 

73 

72 

62 

69 

69 

66 

62 

59 

65 

72 

78 

76 

74 

81 

80 

79 

66 

60 

68 

74 

79 

63 

77 

71 

57 

70 

2 

MIN 

41 

41 

53 

60 

64 

60 

40 

40 

54 

SO 

54 

35 

41 

45 

54 

57 

60 

64 

65 

59 

37 

38 

38 

47 

58 

41 

47 

52 

49 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

56 

75 

78 

77 

75 

72 

67 

69 

68 

68 

70 

65 

64 

69 

75 

73 

78 

79 

81 

81 

66 

61 

64 

72 

78 

77 

80 

78 

64 

71 

7 

MIN 

43 

54 

51 

69 

61 

61 

41 

31 

44 

SO 

68 

32 

30 

37 

43 

60 

66 

69 

57 

61 

33 

28 

29 

39 

64 

39 

35 

60 

30 

46 

0 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

62 

79 

81 

80 

80 

72 

68 

74 

71 

71 

70 

86 

77 

68 

66 

75 

80 

79 

MIN 

47 

54 

56 

62 

64 

64 

42 

40 

54 

37 

39 

62 

41 

34 

38 

45 

47 

FORSYTH  1  S 

MAX 

51 

60 

74 

60 

61 

63 

59 

63 

67 

63 

55 

58 

63 

73 

62 

79 

78 

79 

77 

59 

57 

67 

66 

75 

58 

67 

65 

58 

64 

9 

MIN 

32 

34 

45 

42 

42 

53 

32 

33 

48 

41 

44 

32 

35 

57 

63 

57 

55 

50 

52 

30 

33 

32 

46 

60 

32 

36 

42 

41 

7 

FT  VALLEY  2  E 

MAX 

43 

62 

77 

59 

63 

65 

63 

66 

72 

64 

58 

62 

67 

74 

78 

71 

78 

79 

81 

68 

63 

60 

70 

71 

76 

59 

72 

68 

60 

67 

>2 

MIN 

36 

37 

45 

46 

45 

42 

35 

37 

60 

42 

40 

32 

38 

42 

50 

65 

66 

69 

65 

43 

30 

35 

33 

48 

44 

37 

40 

36 

30 

42 

•  0 

GAINESVILLE 

MAX 

44 

45 

52 

51 

60 

56 

61 

61 

62 

56 

51 

57 

60 

72 

63 

67 

65 

71 

67 

61 

57 

54 

64 

58 

67 

57 

50 

48 

55 

57 

7 

MIN 

31 

32 

43 

38 

41 

47 

30 

36 

44 

38 

38 

31 

31 

43 

46 

46 

46 

49 

46 

46 

26 

31 

30 

39 

50 

30 

37 

37 

38 

>3 

GLENNVILLE 

MAX 

55 

76 

79 

76 

71 

70 

63 

71 

65 

69 

70 

60 

66 

73 

76 

71 

79 

82 

83 

76 

64 

63 

66 

72 

79 

63 

79 

73 

60 

70 

7 

MIN 

41 

50 

52 

61 

5a 

64 

42 

37 

61 

49 

55 

35 

38 

42 

47 

59 

68 

64 

64 

60 

37 

35 

36 

45 

54 

41 

41 

49 

4S 

•  2 

GREENSBORO 

MAX 

46 

48 

65 

60 

56 

67 

61 

65 

58 

58 

59 

97 

62 

73 

73 

63 

75 

76 

77 

72 

60 

58 

66 

62 

74 

61 

56 

62 

58 

63 

■  0 

MIN 

33 

34 

42 

41 

40 

53 

33 

37 

52 

37 

48 

32 

36 

44 

50 

51 

64 

66 

49 

53 

28 

33 

31 

48 

61 

30 

41 

45 

41 

18 

GRIFFIN 

MAX 

41 

50 

63 

51 

62 

61 

59 

65 

68 

59 

50 

58 

63 

73 

70 

62 

75 

77 

78 

68 

59 

58 

66 

64 

73 

59 

69 

58 

57 

62 

3 

MIN 

34 

33 

44 

43 

43 

49 

31 

38 

48 

42 

41 

34 

36 

46 

50 

53 

58 

64 

55 

55 

30 

34 

35 

49 

60 

31 

42 

44 

29 

42 

8 

HARTWELL 

MAX 

50 

46 

53 

S3 

60 

59 

61 

64 

64 

61 

60 

58 

62 

71 

68 

62 

58 

75 

71 

69 

60 

59 

63 

61 

72 

57 

54 

57 

61 

61 

>0 

MIN 

29 

31 

43 

36 

40 

60 

32 

37 

44 

41 

47 

32 

34 

41 

46 

44 

46 

47 

49 

54 

30 

31 

34 

38 

44 

36 

37 

40 

28 

39 

i3 

MAHKINSVILLE 

MAX 

50 

70 

78 

75 

67 

66 

63 

70 

70 

65 

65 

60 

65 

73 

76 

77 

78 

80 

81 

76 

62 

63 

66 

70 

79 

61 

72 

72 

60 

69 

•  3 

MIN 

39 

37 

46 

61 

48 

60 

36 

33 

44 

43 

52 

30 

38 

40 

40 

48 

59 

62 

57 

58 

33 

31 

33 

44 

57 

38 

38 

47 

43 

■  6 

HOGGARDS  MILL 

MAX 

55 

77 

80 

78 

73 

64 

65 

73 

68 

63 

59 

60 

66 

74 

80 

76 

85 

86 

82 

70 

63 

65 

70 

74 

82 

67 

77 

65 

61 

71 

■  0 

MIN 

38 

45 

61 

63 

60 

42 

34 

34 

47 

51 

51 

29 

33 

33 

38 

59 

69 

64 

66 

65 

32 

30 

36 

44 

66 

36 

47 

40 

30 

45 

■  2 

JASPER 

MAX 

53 

51 

54 

55 

56 

60 

54 

63 

58 

61 

56 

60 

56 

69 

70 

62 

66 

66 

68 

69 

57 

54 

52 

63 

64 

69 

55 

57 

47 

58 

■  4 

MIN 

33 

44 

45 

47 

52- 

50 

34 

35 

37 

40 

34 

30 

32 

37 

42 

44 

60 

44 

46 

47 

29 

29 

33 

43 

46 

30 

37 

37 

39 

•  1 

LAFAYETTE 

MAX 

46 

54 

52 

50 

58 

56 

55 

64 

66 

66 

60 

62 

58 

73 

70 

58 

74 

74 

74 

70 

54 

55 

64 

70 

74 

68 

60 

60 

62 

■  3 

MIN 

26 

38 

47 

45 

47 

43 

38 

28 

45 

41 

38 

40 

26 

41 

60 

61 

66 

49 

44 

40 

26 

30 

28 

34 

32 

26 

40 

31 

38 

•  6 

LA  GRANGE 

MAX 

45 

62 

62 

60 

60 

62 

58 

65 

63 

68 

55 

59 

64 

74 

73 

62 

76 

77 

79 

74 

59 

60 

68 

67 

73 

59 

74 

66 

58 

64 

■  6 

MIN 

34 

35 

49 

47 

46 

51 

29 

31 

48 

43 

42 

31 

37 

44 

51 

52 

60 

53 

60 

53 

20 

33 

31 

60 

60 

30 

37 

41 

28 

41 

>6 

LOUISVILLE 

MAX 

48 

63 

75 

69 

63 

67 

63 

66 

68 

72 

66 

60 

65 

73 

75 

72 

78 

SO 

81 

75 

61 

60 

66 

69 

77 

60 

70 

68 

59 

67 

•  9 

MIN 

36 

38 

43 

46 

45 

46 

38 

36 

60 

44 

52 

34 

46 

47 

45 

56 

56 

61 

64 

58 

33 

34 

33 

46 

54 

33 

40 

46 

44 

>5 

LUMBER  CITY 

MAX 

56 

53 

78 

79 

74 

70 

67 

63 

72 

68 

70 

66 

60 

66 

73 

77 

70 

79 

81 

81 

68 

61 

63 

67 

74 

79 

64 

78 

66 

69 

i7 

MIN 

39 

41 

46 

50 

64 

66 

39 

36 

37 

46 

47 

34 

35 

41 

45 

51 

64 

60 

60 

63 

36 

33 

34 

38 

47 

38 

41 

48 

34 

44 

■  2 

LUMPKIN   1,  ENE 

MAX 

44 

65 

73 

72 

73 

59 

60 

62 

64 

61 

59 

56 

59 

69 

74 

74 

75 

76 

77 

77 

65 

59 

60 

65 

65 

60 

56 

57 

55 

64 

•  5 

MIN 

41 

38 

57 

60 

34 

35 

39 

41 

42 

39 

35 

35 

39 

44 

50 

52 

66 

62 

64 

42 

33 

36 

38 

40 

42 

40 

41 

44 

32 

43 

•  1 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

43 

61 

75 

60 

65 

65 

62 

67 

71 

65 

58 

61 

66 

74 

76 

67 

79 

60 

82 

67 

62 

61 

69 

71 

79 

59 

71 

67 

59 

67 

•  0 

MIN 

36 

38 

47 

47 

45 

46 

36 

36 

51 

43 

41 

35 

40 

45 

51 

66 

67 

58 

67 

46 

33 

35 

36 

50 

46 

37 

43 

38 

32 

43 

■  4 

METTER 

MAX 

53 

76 

77 

76 

66 

67 

66 

69 

69 

70 

67 

60 

64 

72 

76 

74 

78 

79 

81 

78 

65 

61 

64 

72 

78 

61 

78 

75 

57 

69 

•  9 

MIN 

39 

42 

52 

69 

60 

61 

40 

37 

51 

47 

67 

34 

37 

42 

47 

67 

67 

63 

69 

58 

37 

36 

35 

46 

51 

41 

42 

51 

34 

♦7 

■  0 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

50 

41 

65 

72 

51 

64 

62 

62 

65 

69 

66 

62 

60 

64 

74 

74 

65 

77 

78 

80 

65 

60 

59 

66 

68 

76 

59 

67 

57 

64 

8 

MIN 

36 

36 

37 

47 

43 

44 

35 

30 

30 

38 

39 

30 

30 

38 

40 

60 

53 

65 

49 

60 

30 

31 

30 

31 

48 

31 

32 

42 

31 

38 

5 

MILLEN 

MAX 

60 

78 

76 

73 

64 

«5 

65 

72 

68 

75 

68 

63 

69 

76 

77 

70 

86 

83 

85 

77 

67 

63 

69 

70 

70 

64 

79 

70 

61 

71 

■  1 

MIN 

39 

40 

47 

52 

48 

58 

39 

36 

50 

44 

54 

34 

39 

40 

46 

66 

66 

64 

65 

69 

33 

32 

33 

46 

55 

37 

49 

52 

30 

** 

6 

MONT  I  CELLO 

MAX 

42 

49 

66 

60 

59 

62 

60 

65 

64 

63 

52 

58 

63 

73 

74 

64 

75 

77 

79 

71 

59 

58 

66 

66 

74 

59 

65 

65 

57 

63 

i6 

MIN 

32 

34 

43 

41 

41 

64 

32 

27 

38 

33 

47 

27 

29 

36 

39 

61 

64 

55 

44 

46 

25 

25 

27 

46 

44 

26 

30 

42 

25 

37 

>7 

MORGAN 

MAX 

60 

79 

80 

80 

70 

75 

64 

70 

70 

66 

59 

62 

69 

73 

78 

77 

78 

84 

82 

78 

66 

67 

71 

75 

80 

66 

79 

74 

63 

72 

2 

MIN 

44 

41 

53 

64 

55 

50 

34 

37 

61 

61 

50 

30 

34 

38 

47 

66 

61 

66 

65 

60 

33 

33 

35 

47 

59 

37 

45 

53 

32 

46 

9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

53 

79 

80 

74 

77 

70 

62 

72 

65 

64 

61 

59 

67 

73 

79 

78 

77 

82 

80 

71 

62 

63 

69 

73 

80 

67 

77 

71 

59 

70 

5 

MIN 

47 

41 

50 

62 

60 

57 

41 

41 

51 

60 

51 

31 

38 

41 

50 

58 

67 

61 

64 

60 

39 

36 

38 

44 

56 

40 

48 

48 

35 

47 

>B 

NEWNAN 

MAX 

34 

52 

60 

60 

68 

60 

60 

64 

60 

58 

55 

58 

64 

75 

72 

62 

74 

76 

80 

69 

57 

59 

69 

66 

70 

58 

70 

67 

57 

63 

•  0 

MIN 

33 

33 

47 

46 

43 

51 

28 

38 

47 

41 

39 

33 

33 

47 

50 

62 

66 

52 

61 

51 

27 

32 

31 

48 

60 

31 

40 

39 

27 

41 

6 

QUITMAN 

MAX 

56 

79 

60 

78 

75 

69 

66 

68 

74 

68 

63 

62 

69 

74 

77 

80 

79 

75 

64 

70 

77 

75 

61 

71 

2 

MIN 

49 

64 

54 

68 

66 

63 

42 

38 

49 

64 

58 

35 

42 

44 

57 

61 

66 

39 

35 

41 

44 

44 

35 

49 

0 

ROME 

MAX 

52 

51 

55 

55 

60 

57 

59 

67 

63 

60 

53 

59 

63 

75 

66 

61 

77 

72 

72 

65 

57 

68 

66 

67 

70 

58 

56 

59 

59 

61 

9 

MIN 

35 

31 

48 

44 

45 

47 

34 

32 

47 

44 

42 

35 

30 

h7 

50 

62 

66 

62 

45 

49 

32 

33 

32 

47 

53 

30 

41 

40 

27 

41 

4 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

42 

50 

55 

63 

59 

56 

57 

65 

64 

56 

63 

57 

60 

72 

60 

61 

74 

70 

69 

59 

56 

55 

63 

65 

68 

56 

61 

69 

58 

59 

8 

MIN 

29 

37 

48 

44 

45 

38 

32 

29 

42 

42 

35 

34 

28 

41 

50 

49 

66 

45 

44 

38 

29 

29 

30 

47 

34 

28 

41 

29 

25 

37 

9 

SANDERSVILLE  4  SE 

MAX 

48 

58 

74 

68 

65 

65 

63 

65 

68 

68 

63 

69 

63 

71 

75 

71 

77 

78 

79 

75 

59 

59 

65 

68 

75 

58 

68 

68 

58 

66 

6 

MIN 

35 

36 

42 

45 

44 

63 

36 

32 

50 

40 

34 

32 

39 

40 

62 

54 

66 

68 

63 

55 

32 

34 

33 

47 

51 

33 

37 

46 

32 

42 

4 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

MAX 

61 

77 

79 

70 

74 

67 

70 

69 

68 

66 

73 

62 

68 

71 

77 

76 

82 

82 

83 

78 

62 

64 

69 

75 

83 

65 

82 

70 

63 

71 

9 

MIN 

40 

58 

62 

61 

63 

61 

31 

43 

51 

61 

58 

31 

33 

36 

41 

57 

67 

61 

69 

51 

33 

27 

28 

43 

60 

40 

37 

59 

46 

2 

SAVANNAH   WB  AP 

MAX 

58 

75 

78 

77 

70 

73 

f» 

69 

67 

67 

73 

60 

66 

70 

76 

74 

79 

81 

83 

68 

60 

63 

65 

71 

80 

61 

80 

73 

58 

70 

3 

MIN 

40 

57 

55 

61 

55 

66 

43 

36 

47 

60 

47 

35 

37 

40 

46 

55 

65 

61 

64 

53 

37 

36 

36 

46 

53 

40 

42 

4* 

34 

4« 

8 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

MAX 

65 

71 

69 

71 

67 

66 

65 

71 

66 

67 

67 

70 

69 

63 

73 

77 

68 

65 

64 

59 

66 

79 

73 

78 

69 

68 

68 

7 

MIN 

41 

52 

62 

55 

39 

41 

42 

44 

66 

65 

56 

61 

43 

45 

41 

40 

48 

62 

46 

53 

55 

39 

48 

1 

SWAINSBORO 

MAX 

50 

76 

77 

73 

65 

67 

63 

69 

65 

72 

68 

67 

64 

73 

75 

76 

79 

81 

82 

75 

64 

61 

65 

70 

78 

60 

76 

71 

5B 

69 

7 

MIN 

37 

38 

49 

67 

48 

61 

39 

37 

51 

45 

68 

35 

41 

43 

51 

67 

55 

64 

58 

59 

36 

35 

37 

47 

54 

39 

41 

48 

33 

46 

7 

TALBOTTON 

MAX 

51 

66 

72 

65 

66 

65 

62 

66 

62 

60 

55 

57 

62 

70 

78 

78 

77 

75 

77 

75 

59 

59 

64 

67 

73 

59 

71 

*! 

58 

66 

0 

MIN 

34 

36 

49 

46 

45 

54 

32 

34 

46 

41 

42 

32 

35 

39 

42 

61 

58 

55 

54 

66 

30 

34 

35 

50 

51 

33 

39 

43 

30 

42 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

50 

56 

60 

60 

68 

58 

55 

64 

65 

61 

53 

57 

62 

70 

65 

61 

72 

75 

73 

71 

56 

55 

67 

64 

67 

60 

69 

69 

59 

62 

8 

MIN 

33 

36 

50 

50 

45 

45 

26 

28 

38 

36 

38 

32 

26 

45 

50 

62 

68 

60 

42 

46 

25 

27 

48 

50 

28 

38 

25 

37 

38 

9 

THOMASTON  2  S 

MAX 

44 

62 

73 

63 

64 

71 

64 

67 

65 

63 

56 

59 

66 

73 

75 

65 

79 

78 

80 

78 

64 

63 

68 

69 

74 

59 

70 

66 

60 

66 

S 

MIN 

33 

34 

44 

48 

46 

52 

33 

31 

45 

40 

36 

26 

30 

30 

44 

52 

52 

63 

46 

66 

31 

28 

30 

44 

29 

33 

44 

30 

39  < 

3 

THOMASVILLE 

MAX 

•S 

79 

79 

72 

77 

69 

66 

75 

67 

65 

60 

62 

70 

74 

78 

78 

71 

85 

85 

75 

64 

65 

72 

73 

80 

68 

76 

78 

70 

72i 

0 

MIN 

46 

49 

49 

64 

66 

38 

36 

48 

62 

52 

36 

35 

40 

49 

58 

62 

65 

66 

64 

35 

32 

38 

42 

57 

40 

48 

61 

33 

49  ■ 

2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

MAX 

55 

77 

77 

71 

76 

67 

66 

75 

66 

66 

61 

62 

70 

74 

76 

77 

72 

83 

79 

73 

62 

65 

73 

71 

79 

70 

75 

65 

60 

70  ■ 

4 

MIN 

48 

60 

57 

64 

66 

49 

43 

4* 

56 

53 

43 

37 

42 

46 

66 

60 

63 

66 

65 

52 

38 

40 

41 

47 

55 

44 

54 

41 

36 

50 1 

2 

See  Reterence  Note*  Following  Station  I"'*®* 
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Table  5  -  Contmued 

Station 


TIFTON  2  N 

TOCCOA 

VALOOSTA  4  NW 

WARRENTON 

WASHINGTON 

WAVCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 
WOODRUFF  DAM 


MAX  I 
MIN 


SS    69  76 

36  '43     48  < 


42    46  50 

31     32  43 


S4  80  83 
47    47  46 


45  50  70 
31     35  45 


51     49  56 

36     29  34 


58  78  82 
46    55  63 


81  75 
56  59 


47    65  77 

37     38  43 


39  63  63 
36    37  48 


63  78  78 
49     50  59 


64  57 

41  49 


74  78  74 
57     65  65 


65  57 
42  41 


59  64 
41  40 


78  78 
63  64 


77  75 
64  63 


69     57  64 

48     44  55 


59  61  58 
49    47  51 


42 
64 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


GEORGIA 
FEBRUARY  1956 


68  76 

40  35 


61 

35 


71     66  74 


75  I  64 
56  42 


9 

10 

t-68- 

11 

1 

i 

1 

1 

16 

17 

18 

19 

1  20 

1 

1  21 

1 

1  22 

1  2.1 

J_. 

1  24 

1  oc 

1  A 

1  27 

1  28 

1  29  j  30 1  31 

E 

1  • 

1  < 

71 
44 

52 

65 

53 

61 

33 

60 

1 

66 
40 

73 
46 

'  79 

'  55 

75 

59 

74 

63 

83 

65 

82 
63 

69 

36 

1  60 
34 

62 

38 

69 

^  ^0 

'o 

75 
43 

75 
56 

69 

32 

'  70.2 
47.0 

66 
46 

59 
39 

56 
42 

56 

30 

1 

33 

67 
38 

63 
41 

SS 

43 

55 
47 

73 
48 

70 
47 

66 

50 

56 

28 

56 

32 

62 

32 

56 

67 

57 

52 
36 

53 
43 

58 
31 

SS.6 

69 

52 

68 
S3 

64 

S3 

63 

31 

70 
32 

76 
40 

81 
48 

'  82 
58 

77 

56 

85 
60 

82 

64 

78 
63 

63 
40 

64 

30 

71 

33 

76 

39 

80 

72 

77 

74 
64 

67 

32 

j  38.7 

73.3 
47.7 

66 
48 

65 
40 

61 

50 

58 

38 

62 
33 

71 
43 

71 
49 

65 

51 

75 

55 

77 
58 

77 
60 

74 

55 

55 
31 

58 

30 

64 

21 

65 
46 

74 
40 

57 

60 

65 
48 

57 

30 

63.8 
42.0 

64 

34 

61 
39 

61 
41 

60 

30 

61 

73 
46 

69 
43 

69 

56 

71 
60 

74 

50 

75 
51 

76 
49 

77 
50 

62 

35 

58 

32 

60 
34 

64 

32 

64 

66 
44 

68 

S6 

34 

63.6 
39.3 

68 

52 

68 
53 

68 

55 

61 

33 

68 

38 

73 
41 

80 
49 

76 

58 

78 
58 

83 
61 

82 
62 

76 
62 

65 

38 

64 

34 

69 

36 

75 

80 

73 
42 

78 
45 

74 

5S 

61 

33 

72.6 
49.2 

66 
48 

72 
42 

67 
57 

65 
34 

62 

35 

73 
39 

75 
49 

72 
56 

79 

56 

78 
61 

60 

53 

74 

57 

64 

34 

58 

35 

66 

33 

68 

36 

77 

56 

59 

36 

73 
40 

68 

35 

57 
31 

67.7 
43.6 

60  1 

59 
43 

S3 
43 

59 

32 

64 

35 

73 
44 

74 

54  1 

61 

52 

77 
60 

79 
55 

81 

51 

77 
54 

61 

29 

62 

29 

69 

32 

68 

47 

73 

52 

61 

30 

34 

66 

42 

60 

29 

64.8 
42.2 

49  1 

1 

59 
45 

62 

47 

73 
51 

73 
45 

73 
52 

S7 

27 

56 

28 

63 
29 

61 

40 

72 
52 

62 
29 

56 

31 

51 
41 

57 

27  I 

73 
58 

65 
54 

62 
53 

63 
38 

68 
44 

74 
4S 

80 
55 

78 
59 

78 
63 

83 
74 

85 

75 

77 
63 

71 
40 

66 
44 

73 
40 

74 
48 

79 

59 

77 
45 

76 
46 

62 

36  1 

73,2 
52.4 

T.bie6  EVAPORATION  AND  WIND 


StatioQ 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILEY 

ATHENS  COL  OF  AGRl 
EXPERIMENT 
BOGGARDS  MIU, 
ROME  WB  AIRPORT 
TIFTON  2  N 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIKD 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIKD 

.09 

65 

.08 
104 

.13 
108 

.08 
23 

.08 

SO 

« 

55 

.06 
43 

.03 
82 

.02 
144 

.04 
17 

85 
* 

38 

.15 
20 

.00 
34 

68 

.06 
15 

19 

.19 
29 

.05 
22 

.01 
96 

99 

.10 
18 

.10 
45 

.09 
47 

26 

.01 
44 

57 

.13 

20 

.11 

36 

.02 
43 

27 
64 

60 

.04 
5 

.12 
12 

30 

30 

.05 
102 

.13 
108 

.06 
10 

.07 
77 

.09 
20 

.10 
28 

.01 

55 

.07 
42 

.10 
13 

.08 
24 

.09 
33 

.10 
39 

.12 
64 

.11 
89 

.10 
10 

.06 
51 

.11 
31 

.07 
18 

.16 
53 

.04 
43 

.04 

17 

.06 
26 

.02 
11 

.05 
25 

.06 
122 

.03 
86 

.04 

17 

59 

.02 

19j 

.17 

83 

.19 
135 

.10 
196 

.14 
8 

.07 
64 

.14 
47 

.10 
35 

.14 
54 

.14 

15 

.09 
7 

.09 
46 

.09 
14 

.11 
32 

.17 

60 

.12 
72 

.07 

5 

.07 
18 

.09 
16 

.12 

29 

.11 

53 

.20 
98 

.12 
12 

.17 
76 

.06 
34 

.12 

37 

.04 

29 

.04 

50 

.15 
19 

15 

.24 

86 

.09 
14 

.00 
50 

.01 
92 

.07 
4 

50 

.09 
24 

.04 

60 

.17 
124 

.10 
157 

.13 

36 

92 

.06 
90 

.07 
49 

.15 
42 

.18 
46 

.13 
10 

.11 
29 

.10 
40 

.16 
74 

.15 
58 

.11 
116 

.11 
13 

.13 

25 

.13 
65 

.09 
62 

.16 
141 

.13 
91 

.11 
29 

.14 

78 

.13 
72 

.12 
12 

.21 
105 

.12 
58 

.11 
12 

.11 
42 

.12 
19 

.16 
43 

.12 

52 

.14 

58 

.12 

16 

.12 

39 

.13 

29 

.09 
19 

.08 
63 

.16 
72 

.06 

33 

.01 
17 

.11 
21 

« 
• 

.19 
98 

.10 
213 

.15 
28 

.05 
121 

.14 
107 

• 
* 

.11 
117 

.04 
144 

.17 
45 

* 

85 

.13 
102 

* 

64 

.05 
56 

.10 

12 

* 

28 

.13 

35 

148 

132 

.06 
147 

.07 
48 

.21 
61 

.02 
129 

.62 
61 

.13 
110 

.10 
116 

.21 
54 

.08 
67 

.23 
84 

B3.0S 
1101 

83.96 
2307 

B2.82 
3701 

3.90 

556 

B2.57 
1437 

B2.87 
1350 
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STATION  INDEX 


ouuon 

Index  No. 

\joosiTy 

1  Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

UDserver 

Refer 

to 
tables 

otanon 

Index  No. 

L-ounty 

1 

Longitude 

iTemp. 

Predp. 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

83  18 

240 

SA 

GEORGE  H.  DOWDY 

3 

C 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

PEACH 

83  51 

ADAIRSVILLE 

BARTOW 

12 

34  22 

64  56 

710 

BA 

HARVEY  C.  MOTT 

3 

C 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

65  06 

0053 

16 

31  08 

83  25 

240 

8A 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

83  50 

AILEV 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

62  34 

250 

8A 

JAMES  A,  STACY 

2  3  5  6 

7 

GLENNVILLE 

3764 

TATTNALL 

81  55 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

7A 

ROY  E.  HOLUNO 

2  3  5 

'' 

GOAT  ROCK 

3782 

65  05 

ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31  35 

34  10 

210 

5P 

BA 

FRANK  S.  ORTON 

2  3  5 

7 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  34 

63  11 

ALLATOONA  0AM  2 

oiai 

BARTOW 

5 

34  10 

84  44 

975 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

7  C 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

64  16 

ALMA  CAA  AIRPORT 

021 1 

13 

31  32 

82  31 

198 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARR I S 

64  56 

AMERICUS  ENE 

0253 

SUMTER 

6 

32  06 

84  10 

476 

6P 

BLANCHE  S.  RHYNE 

2  3  5 

7 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

33  14 

64  34 

AMERICUS  EXP  STA  NHSY 

SUMTER 

MID 

U  OF  GA  EXP  STA  NRS 

HARTWELL 

HART 

14 

34  21 

82  56 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  58 

83  23 

700 

6P 

BA 

PROF.  E.  S.  SELL 

2  3  5 

7 

HAWKINSVILLE 

PULASKI 

9 

32  17 

83  28 

ATHENS  COLLEGE  OF  AGRl 

0432 

CLARKE 

10 

33  55 

83  21 

685 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  5  6 

7 

MAZLEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  63 

82  36 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0435 

10 

33  57 

83  19 

798 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

34  52 

84  06 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

6 

33  39 

84  25 

977 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

^ 

83  46 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

RICHMOND 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

HOGGAROS  MILL 

4386 

BAKER 

84  27 

AUGUSTA 

0500 

RICHMOND 

14 

33  28 

81  58 

130 

6P 

FRANK  K.  MYERS 

2  3  5 

7 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

83  51 

BAIN8R10GE 

0581 

DECATUR 

6 

30  55 

84  34 

120 

5P 

SIDNEY  R.  MULLEN 

2  3  5 

7  C 

JASPER 

4648 

PICKENS 

5 

34  29 

84  27 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GR06AN 

3 

4671 

81  53 

BEAVEROALE 

0746 

WHITFIELD 

12 

34  55 

84  51 

724 

BA 

HENRY  E.  WARMACK 

3 

JOHNTOWN 

4688 

DAWSON 

5 

34  31 

94  17 

BELLVILLE 

EVANS 

HENRY  C.  HEARN 

JONESBORO 

CLAYTON 

6 

33  31 

BLACK6EARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

5P 

5P 

U.S. FISH  b  WLDF  SVC 

2  3  5 

7 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

18 

34  46 

85  22 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

UNION 

7 

34  51 

83  56 

1938 

8A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

5 

34  14 

84  56 

0979 

6 

31  23 

84  56 

300 

7P 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5 

7 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

86  17 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

7 

34  53 

84  17 

1560 

6A 

TVA-110 

3 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

85  02 

BOWMAN 

ELBERT 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

3 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83  07 

BRASSTOWN  BALD 

1170 

TOWNS 

34  52 

83  49 

47B0 

8A 

TVA-147 

3 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

85  16 

BROOKLET  1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

2  3  5 

7 

LINCOLNTON 

6204 

LINCOLN 

14 

33  47 

82  28 

BRUNSWICK 

1340 

2 

31  09 

81  29 

14 

5P 

5P 

BENJAMIN  E.  JAMES 

2  3  5 

7 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

TOWNS 

7 

34  56 

83  39 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

1345 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

14 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7  C 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

BUENA  VISTA 

MARION 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

31  56 

82  46 

BURTON  DAM 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

83  33 

1770 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

C 

LUMPKIN  4  ENE 

STEWART 

3 

32  03 

84  44 

BUTLER 

1425 

TAYLOR 

6 

32  33 

84  14 

625 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32  42 

83  39 

BUTLER  CREEK 

1433 

R ICHMONO 

14 

33  22 

81  56 

lie 

8A 

EOWIN  S.EPSTEIN,  JR 

3 

MAYSVI LLE 

5633 

JACKSON 

33  34 

CAIRO  2  NNW 

1463 

GRADY 

30  54 

84  13 

265 

6P 

6P 

J.  D.  BELCHER 

2  3  5 

7 

MIDVILLE 

5858 

BURKE 

11 

32  50 

82  14 

CALHOUN  EXP  STATION 

GORDON 

12 

NW  GA.    EXP,  STATION 

2  3  5 

MILLEDGEVILLE 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

84  13 

175 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

7 

MILLEN 

5862 

JENKINS 

11 

32  48 

81  66 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

11 

31  52 

81  37 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3  5 

7 

MONTEZUMA   1  NE 

6979 

MflCON 

6 

32  19 

84  01 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

7A 

C.  B.  TEASLEY 

3 

C 

MONT  1  CELLO 

5988 

83  41 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

82  59 

450 

8A 

8A 

J.  0.  MOORE 

2  3  5 

7 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

16 

31  10 

83  45 

CARNESVRLE 

FRANKLIN 

JOHN  W,  CARROLL 

3 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

WHEELER 

10 

32  12 

CAfiROLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

65  05 

990 

6P 

8A 

C ITY  OF  CARROLLTON 

2  3  5 

7  C 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

83  55 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

34  36 

84  42 

695 

8A 

RALPH  M,  MESSER 

3 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

CART EPS VI LLE 

1665 

SAHTOW 

5 

34  09 

84  46 

735 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILLE    2  3  5 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO 

6360 

6 

31  17 

84  37 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

84  50 

685 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

3 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

34  42 

84  13 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

POLK 

WILLIAM  W.  8ARNE1 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

3 

34  00 

84  12 

CEOARTOWN 

1732 

POLK 

34  01 

85  15 

786 

6P 

8A 

RALPH  H.  AVERS 

2  3  5 

7 

NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

34  58 

84  05 

CHATSWORTM  1  W 

1856 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

800 

7A 

WILLIAM    L.  ELROO 

3 

C 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  51 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

18 

34  55 

85  16 

789 

5P 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

3 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

83  35 

CHOESTOE 

1927 

UNIW 

7 

34  48 

83  54 

1900 

8A 

TVA-570 

3 

RESACA 

743  C 

GORDON 

12 

34  35 

84  57 

CLAYTON 

RABUN 

6P 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3  5 

RINGGOLD 

CATOOSA 

18 

34  55 

85  07 

CLERMONT  3  SW 

1996 

HALL 

3 

34  27 

83  48 

1100 

MID 

JOHN  E.  QUILLIAN 

c 

RISING  FAWN 

DADE 

18 

34  45 

85  32 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

83  46 

1670 

MARY  L.  SUTTON 

3 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  16 

86  10 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  69 

250 

aA 

THOMAS  H.  JUSTICE 

3 

ROME  8  SW 

7605 

85  16 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

32  31 

84  56 

385 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

7  C 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

86  10 

CONCORD 

PIKE 

C.   R.  SMITH 

3 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

COOLIDGE 

223B 

THOMAS 

8 

31  01 

83  52 

250 

MID 

C.  W.   ELLINGTON,  JR 

C 

SAVANNAH  WB  AP 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

34  38 

84  05 

1919 

MID 

HARRY  M.  BUTLER 

C 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  01 

80  51 

CORDELE 

2266 

6 

31  69 

83  47 

345 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMJM 

2  3  5 

7 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

82  59 

CORNELIA 

2283 

HABERShlAM 

^9 

34  31 

83  32 

1470 

6P 

SIDNEY  Y.  SOSEBEE 

2  3  5 

7 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

34  47 

84  18 

COVINGTON 

NEWTON 

750 

eA 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5 

SUCHES 

8414 

UNION 

7 

34  41 

84  01 

CUMMING  1  N 

2408 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  08 

1300 

BA 

MILES  M.  WOLFE 

3 

SUMMERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

34  29 

85  22 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

FLOYD 

12 

34  27 

85  06 

650 

BA 

JOSEPH  B,  DAVIS 

3 

SWAINSBORO 

8496 

EMANUEL 

11 

32  36 

82  20 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

12 

31  46 

84  47 

461 

6P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

7 

SWEET  GUM 

8504 

FANN IN 

84  13 

DAHLONEGA 

2475 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  59 

1519 

7P 

BA 

MISS  EMILY  GARLARD 

2  3  5 

7 

SYLVANIA 

8517 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  38 

DALLAS 

24B5 

PAULDING 

33  55 

84  50 

1025 

KENNETH  HAMMOND 

3 

TAL60TT0N 

8536 

TALBOT 

6 

32  40 

84  32 

DALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  57 

720 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

2  3  5 

7 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8547 

HARALSON 

17 

33  46 

85  18 

DANBURG  5  NNE 

2502 

LINCOLN 

33  53 

82  38 

590 

MID 

JACK  MC  CALL 

C 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

5 

34  05 

84  59 

DAWSON 

2570 

6 

31  46 

84  27 

355 

7A 

S.  W.  KENNEY 

3 

THE  ROCK 

8657 

84  14 

OAWSONVILLE 

2578 

OAWSON 

5 

34  25 

84  07 

1375 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

C 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

8 

30  51 

83  59 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

64  13 

1900 

TVA-633 

TIFTON  2  N 

8703 

TIFT 

16 

31  28 

83  32 

DOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

81  51 

80 

R.  C.  THOMPSON 

3 

TITUS 

8732 

TOWNS 

34  57 

83  38 

DOLES 

2728 

WORTH 

6 

31  42 

83  53 

260 

MID 

JOHN  R.  RUSS 

c 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

14 

34  35 

83  19 

DONALSONVILLE  3  W 

2736 

SEMINOLE 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

TRAY  MOUNTA IN 

8806 

83  42 

DOUGLAS 

2763 

COFFEE 

13 

31  30 

82  51 

245 

6P 

BA 

RADIO  STATION  WDMG 

2  3  5 

7 

TUNNEL  HILL 

6854 

WHITFIELD 

18 

34  62 

35  02 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  46 

64  45 

1219 

BA 

LEONA  e.  THOMPSON 

3 

VALOOSTA  4  NW 

8974 

LOWNDES 

16 

30  52 

83  20 

DOVER 

SCREVEN 

B.   H.  EVANS 

3 

WALESKA 

CHEROKEE 

5 

34  19 

DUBLIN 

LAURENS 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2  3  6 

7 

WAR RENT ON 

WARREN 

11 

33  24 

DUBLIN  2 

2844 

LAURENS 

10 

32  32 

82  54 

190 

MID 

CITY  OF  DUBLIN 

C 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

32  44 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  11 

375 

5P 

5P 

CITY  OF  EASTMAN 

2  3  6 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

OCONEE 

10 

33  62 

33  26 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

6 

31  34 

84  44 

295 

MID 

DAN  W.  HAMMACK 

c 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

14 

82  52 

690 

7A 

MRS.    EVELYN  S.KINNE 

3 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

81  59 

ELLIJAY 

3H5 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

BA 

A.   D.  DOVER 

3 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  62 

35  11 

EMBRV 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

MISS  JANETTE  ALLGOOD  3 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  6B 

33  43 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

lOA 

U  OF  GA.  EXP  STA 

2  3  6  6 

7 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

FA I RMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

735 

8A 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

WOODRUFF  DAM 

9519 

DECATUR 

6 

»0  43 

34  62 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

kvODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

34  31 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

c 

YOUNG  hiARRIS 

9805 

TOWNS 

34  56 

33  51 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

7 

FLAT  TOP 

FANNIN 

7 

34  51 

84  30 

8A 

TVA-109 

3 

C 

NEW  STATIONS 

FLEMING  EXP  STATION 

LIBERTY 

2 

31  53 

Bl  24 

4P 

SOIL  CONSERV,  SVC 

2  3  5 

7  C 

SANOERSVILLE  4  SE 

7777 

WASHINGTON 

11 

32  57 

82  46 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

18 

34  56 

85  21 

710 

5P 

W.  R.  REED,  JR. 

CLOSED  11/55 

THOMASTON  2  S 

8661 

UPSON 

6 

32  52 

84  19 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

C 

METTER 

5811 

CANDLER 

11 

32  24 

82  04 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  R 

2  3  5 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

31  32 

84  36 

FORSYTH  1  S 

3606 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  5 

7 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

32  36 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

7A 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

3 

PRESTON 

7201 

WEBSTER 

6 

32  OA 

84  32 

ATKINSON  1  W 

0441 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81  52 

MILLHAVEN  8  E 

5896 

SCREVEN 

32  56 

81  30 

STILLMORE 

8361 

EMANUEL 

1 

32  26 

82  13 

THOMASVILLE  WB  CITY 

8671 

THOMAS 

8 

30  50 

83  59 

Obser- 
vation I 
time 


L  OLIVER  1 .  SNAPP 
L  COUNTY  AGENT 
SAM  S.  HARBEN 
:.  BARNARD 
GA.   POWER  COMPANY 

.LILLIE  CHRISTIE 
.  HORACE  D.WESTBROOKS 
'  BLUE  SPRINGS  FARM 

.  RUTH  T.  GABLE 
.  SAMUEL  A.  VERNER 


,  EMORY  UNI 


I  STA 


>  GA.  POWER  COMPANY 
t  WATER  PLANT 
'  OF  JESUP 

>  MRS.  VIVIAN  CHESTER 
J.  SWINT,  SR. 

TVA-722 

.  SUSAN  MCD.  HARGIS 
I  JOHN  R.  BEAVERS 
.  PAUL  B.  SMITH 
k  SIDNEY   E.  STEVENS 


'  GA. FOREST  COMMISSIC* 
'  U.S.  WEATHER  BUREAU 
,RL  L.  SAILERS 
IS.  E.  B.  KING 
LOUIS  HORNE 

•  MARK  G.  MC  COMB 

I*.  COLLINS 
.  BENJAMIN  G.  JONES 
'  RADIO  STATION  WMTM 
3.  REYNOLDS 

,  TVA-136 

.  JAMES  0.  HARDIN,  JR 
I  EMORY  UNI  FLO  STA 
'A-112 

IS.  M.  H.  OEMPSEY 

.  TVA-573 

<  COUNTY  AGENT 

EMERSON  W,  BROWNE 
.  TOBE  0.  HOLLAND 
.  TVA-721 

,  TVA-669 

>  'WILLIAM  M. TOWERS  III 
J.M.  MONTGOMERY, 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
D.  A.  BISSETT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.   S.   COAST  GUARD 
WILLIAM  M.  WARREN 

.  TVA-m 

,  TVA-116 

,  JAMES  R.  BURGESS 

H.  MC  MILLAN 
.  TVA-129 

f  WTR  6  LT  DEPT 
MINER,  SR. 

k  MRS.  MAUD  M.  HAGOOO 
W.   K,  COUSINS 

>  CECIL  HARRIS 
i, SARAH  P.  PORTER 

.  FRED  BELL 

,  TVA-574 

,  RADIO  STATION  WLET 

'A-164 
,  TVA~3q2 
■  GEORGE  B.  COOK 

1  MRS.  MARY  P.  CLINE 
MONROE  CASON 

MR5.GERALDINE  GRlFF 
)  AGR  RESEARCH  SVC 

JOHN  J.  TOBOLA 

(RADIO  STATION  WBRO 
SMITH  LANIER 
,  ORSON  6.  SWINDLE 

IN  A.  SIMS 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 


'  DAVID  M.  HOLMES 
'  RADIO  STATION  WSFT 
f  OF  METTER 
r  OF  MORGAN 
:  SANFORD  N.  BRADOY 
,  BILLY  A.  DICK 
.  GRADY  E.  BOYD 
,  MRS.  DORIS  A.  HART 
.MARJORIE  HUDSON 
.   WEATHER  BUREAU 
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GEORGIA  -  MARCH  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

This  month's  weather  was  not  outstanding  by  compari- 
son with  the  excessive  rains,  warmth  and  disastrous 
storms  of  last  month  and  the  destructive  freezes  and 
near  record  dryness  of  March  1955.     Even  so,  the 
freezes  of  the  20th  and  21st  killed  early  vegetables 
and  took  a  toll  of  the  peach  crop  that  ranged  from 
minor  to  serious  over  the  principal  growing  areas, 
according  to  available  information. 

Temperatures  averaged  only  slightly  cooler  than  usu- 
ally expected  but  nonetheless  proved  to  be  the  cool- 
est March  since  1950.     Area  averages  were  52.0°  in 
the  Northern  Division,  55.6°  in  the  Middle,  and 
59.0°  in  the  Southern,  while  monthly  means  ranged 
from  44.9°  at  Blairsville  Exp.  Station  to  61.7°  at 
Woodruff  Dam.     Departures  from  the  available  25- 
year  means  were  mostly  small  and  practically  all 
negative  except  in  the  Northern  Division  where  pluses 
and  minuses  were  about  equally  divided.     The  monthly 
temperature  extremes  of  87°  at  Bainbridge  and  Bruns- 
wick on  the  14th  and  14°  at  Blairsville  Exp.  Station 
on  the  21st  were  not  unusual  except  the  latter  was 
considerably  lower  than  last  month's  20°  minimum. 
The  number  of  days  when  temperature  dropped  to  32°  or 
below  was  about  as  usually  expected,  but  in  the 
central  and  eastern  areas  occurred  more  often  than 
usual  as  indicated  by  tabulations  of  8  vs  2  at 
Augusta,  5  vs.  1  at  Savannah,  and  4  vs .  2  at  Macon, 
the  latter  figure  in  each  case  being  the  long-term 
expectancy. 

Although  a  little  toward  the  dry  side  compared  with 
last  month  and  the  usual  expectancy,  this  was  the 
wettest  March  since  1952.     The  Southern  Division  with 
an  average  of  3.08  inches  again  received  considerably 
less  rainfall  than  areas  to  the  north.     But  this 
month  the  Middle  and  Northern  Divisions  were  more 
uniformly  treated  with  averages  of  5.73  and  5.30 
inches,  respectively,   in  contrast  to  the  disparity  in 
February.     Station  totals  varied  widely,  ranging  from 
1.01  inches  at  Savannah  Beach  2  N  to  8.92  inches  at 
La  Grange.     Carrollton  measured  a  whopping  5.34  inches 
on  the  16th  for  the  greatest  daily  amount. 

Cloudiness  and  sunshine  were  about  as  usually  expect- 
ed over  the  State  except  in  the  Savannah  area  where 
sunshine  was  well  above  average  and  daytime  cloudi- 
ness correspondingly  less,  and  in  the  extreme  north- 
west corner  which  experienced  moderately  above  aver- 
age sunshine. 

WEATHER  DETAILS 

Cool  air  that  covered  the  State  on  March  1  was  re- 
placed by  warmer  air  with  increasing  moisture  during 
the  remainder  of  the  first  week.     Low  pressure  areas 
and  frontal  zones  controlled  Georgia's  weather  during 
this  period,  producing  general  light  to  moderate 
rains  in  the  first  part  of  the  week  and  the  warmest 
temperatures  of  the  entire  month  at  most  stations  on 
the  7th.     However,  the  passage  of  an  active  cold 
front  during  the  forenoon  of  the  8th  caused  a  few 
light  showers  and  was  followed  by  a  fresh  Canadian 
air  mass  that  broke  the  warm  spell  rather  sharply 
with  subfreezing  minimum  temperatures  over  practical- 
ly the  entire  State  on  the  morning  of  the  9th.  Tem- 
peratures recover^ed  on  the  llth  with  the  beginning 
of  a  warm,  wet  cycle  as  a  Low  center  crossed  the 
Great  Lakes  and  trailed  its  active  cold  front  over 
Georgia.     Secondary  centers  developed  along  the 
frontal  zone  over  south  Texas  and  then  moved  north- 
eastward to  replenish  the  supply  of  warm  moist  air 
that  produced  general  rains  through  the  16th.  Rains 
were  very  heavy  in  many  areas  on  both  the  15th  and 
16th  while  a  new  cold  air  mass  pushed  underneath  the 
warm  moist  air  that  lay  over  the  State. 

Successive  outbreaks  of  cold  air,  each  a  little  cold- 
er than  the  one  before,  began  on  the  15th  to  bring 
back  unseasonable  chill.     Temperatures  were  far  be- 
low normal  and  dropped  to  the  lowest  of  the  month  at 
most  stations  on  the  20th  and  21st  with  damaging 


freezes  in  some  areas  even  though  the  main  body  of 
the  cold  air  mass  remained  well  to  the  north  of 
Georgia.     Moderate  cold  characterized  the  remainder 
of  the  month  except  for  another  freeze  on  the  25th 
and  appreciable  but  not  unusual  warmth  during  the 
27th  to  29th  that  was  most  pronounced  in  the  day- 
time.    A  small  disturbance  pulled  warm,  moist  air 
northward  to  produce  widespread  moderate  showers  on 
the  28th  and  29th,  otherwise  the  period  after  the 
16th  was  mostly  dry. 

WEATHER  EFFECTS 

Heavy  frost  and  freezing  weather  during  the  month 
caused  serious  damage  to  peach  and  early  vegetable 
crops,  and  the  cold  weather  retarded  the  growth  of 
small  grains  and  pastures.     Farm  work  in  North 
Georgia  was  delayed  by  wet  weather  and  land  prepa- 
ration was  just  starting  there  by  the  end  of  the 
month.     At  that  time,  soil  moisture  conditions  rang- 
ed from  very  dry  in  coastal  and  southern  border 
areas  to  excessive  in  some  parts  of  the  north. 
Planting  of  corn  and  cotton  and  transplanting  to- 
bacco was  well  under  way  in  southern  areas  and  was 
getting  started  in  central  counties  as  the  month 
ended . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Severe  storms  during  the  month  mostly  affected  small 
areas  and  caused  no  known  casualties,  according  to 
reports  by  the  State  Climatologist . 

On  the  8th,  high  winds  caused  minor  damage  about  1 
a.m.  at  Eatonton,  Putnam  County,  and  about  3  a.m.  at 
Unadilla,  Dooly  County,  where  a  reported  funnel  cloud 
was  apparently  confirmed  as  a  tornado  that  did  not 
entirely  dip  to  the  ground. 

A  local  windstorm  described  as  a  "small  tornado"  did 
several  thousand  dollars  damage  to  buildings  on  a 
farm  near  Leslie,  Sumter  County,  about  8:30  a.m.  on 
the  16th.     On  the  same  day,  high  winds  and  heavy 
rains  caused  widespread  damage  in  the  Atlanta,  Gaines- 
ville, and  Augusta  areas,  and  strong  winds  with  pos- 
sible tornado  characteristics  affected  much  of  the 
southern  part  of  the  State.     Tifton,  with  winds  up 
to  65  mph  was  one  of  the  places  hit  hardest.  Many 
trees  and  utility  lines  were  downed  and  some  damage 
was  also  suffered  by  roofs  and  plate  glass  windows. 
Specific  damage  figures  were  not  available  but 
losses  probably  totaled  many  thousands  of  dollars 
over  all  the  affected  areas. 

Heavy  hail  and  rain  caused  unestimated  crop  and  minor 
property  damage  in  Elbert  County  during  the  evening 
of  the  28th.     Hail  was  reported  covering  the  ground 
to  a  depth  of  several  inches.     Later  that  night  an 
electrical  storm  hit  La  Grange,  Troup  County,  knock- 
ing out  over  300  telephones,  and  burning  out  some 
electrical  equipment  but  causing  little  actual  de- 
struction. 

FLOODS 

Heavy  rains  near  mid-month  on  ground  that  still  re- 
tained much  of  the  moisture  from  February's  deluges 
in  North  Georgia  brought  on  marked  rises  in  streams. 
Flood  stages  were  not  exceeded  in  the  main  rivers  but 
important  flooding  occurred  in  tributary  streams, 
principally  in  the  Atlanta  area  where  Peachtree  and 
Nancy  Creeks  inundated  some  areas  near  the  Chatta- 
hoochee River.     This  flooding  was  caused  partly  from 
the  very  heavy  rainfall  locally  and  partly  from  high 
water  in  the  Chattahoochee  that  impeded  the  flow  into 
it  from  the  creeks.     Low-lying  areas  along  the  creeks 
were  under  water  with  depths  ranging  from  a  few 
inches  to  3  feet  or  more  and  reached  as  high  as  first 
floor  levels  in  some  dwellings.     Damages  could  not  be 
determined  accurately  but  probably  were  minor.  The 
Ogeechee  River  exceeded  flood  stages  at  several  points 
for  a  day  or  two  but  no  known  damage  resulted. 

J.  E.  Stork 
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-     .  7 

7 

30 

1 

212 

0 

0 

4 

0 

3.66 

-  .14 

1.42 

29 

.0 

0 

8 

2 

1 

66.8 

38,7 

52,8 

-  1.1 

80 

21 

21 

381 

0 

0 

12 

0 

8.04 

1.93 

6.34 

16 

.0 

0 

5 

4 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

68.0 

42.4 

55,2 

•  5 

82 

7 

25 

2 1 

318 

0 

0 

5 

0 

5.  59 

-  .22 

1.22 

26 

.0 

0 

10 

3 

2 

V  I  No  1  yJrt 

2.4 

75 

2  I 

0 

0 

9 

0 

5.40 

1.05 

3.20 

16 

.  0 

0 

8 

3 

2 

nimi  IN 

70*1 

43*6 

56*9 

85 

7 

28 

2 1 

262 

0 

0 

5 

0 

4.53 

~  .19 

1,06 

30 

.  0 

0 

10 

4 

1 

71.1 

46.2 

58,7 

-  .6 

84 

7 

29 

21 

215 

0 

0 

2 

0 

5.05 

.09 

,95 

30 

.0 

0 

9 

5 

0 

pyPPPTMPMT  AM 

64.1 

42,8 

53.5 

-  1.7 

79 

26 

25 

358 

0 

0 

6 

0 

7.14 

1.48 

2,41 

29 

.0 

0 

8 

4 

2 

FORSYTH  1  S 

84 

7 

0 

0 

7 

0 

7 

^*^^ 

7 

FORT  VALLEY  3  E 

O 

77 

21  + 

301 

0 

0 

6 

0 

-  1 

1  A 

*o 

68  3 

41  9 

55  1 

6 

BO 

7 

24 

0 

0 

7 

0 

5  00 

"  05 

2  27 

16 

*0 

f~  D  T  CC  T  kl 

oK I r  p 1 N 

67.2 

44,2 

55,7 

•  0 

80 

28 

20+ 

298 

0 

0 

5 

0 

7.05 

1.43 

2,37 

16 

.0 

0 

9 

9 

2 

70.7 

43,  6M 

57, 2M 

-  1.2 

85 

7 

27 

21 

258 

^ 

^ 

4.52 

-  .33 

1,15 

30 

.0 

0 

10 

3 

1 

LA  CRAN6E 

68.9 

41,8 

55,4 

-     .  1 

82 

6 

23 

21 

310 

8 

8.92 

2.52 

2.95 

16 

.0 

0 

9 

5 

3 

1  m  1  T        T  1  1  P 
LvU 1 ov I  LLC 

70.2 

43,5 

56,9 

-  .5 

84 

28 

29 

21 

263 

0 

0 

4 

0 

.0 

0 

MAt.UN    Wt3    AiKKUK  1  K 

69.3 

44,3 

56,8 

-  1.0 

84 

7 

28 

21 

269 

0 

0 

4 

0 

4.74 

-  .37 

1,85 

15 

.0 

0 

7 

3 

1 

METTER 

71.3 

44,3 

57,8 

83 

7  + 

30 

21 

226 

0 

0 

4 

0 

4.24 

1,40 

30 

•  0 

0 

8 

2 

2 

66.9 

37,9 

52,4 

-  3.5 

82 

e 

24 

21+ 

390 

0 

0 

13 

0 

6.12 

.01 

2,04 

16 

.0 

0 

10 

3 

1 

HILLEN 

^7  1 

•  ^ 

84 

28 

^flp 

0 

0 

6 

0 

^'  7 

- 

^ 

2 

MONTICELLO 

AP  1 

81 

7 

IP 

71 

0 

0 

13 

0 

*77 

7  7n 

1  A 

*0 

NEWNAN 

68  5 

42  '  1 

55  3 

8 

82 

6 

25 

20 

308 

0 

0 

5 

0 

7  03 

1.14 

3,18 

16 

.  0 

9 

2 

SANDERSVILLE  4  SE 

69,1 

42.8 

56,0 

83 

28 

26 

21  + 

286 

0 

0 

7 

0 

5.18 

1,71 

16 

T 

0 

9 

3 

3 

SWAINSBORO 

71.0 

45,0 

58,0 

84 

7 

31 

21 

234 

0 

0 

0 

5.79 

1,53 

15 

.0 

0 

8 

5 

3 

TALBOTTON 

68.3 

43  ,  5 

55,9 

-  .6 

80 

6 

24 

21 

293 

0 

0 

7 

0 

7.36 

1.22 

1,75 

29 

.  0 

0 

9 

5 

3 

1 ALLAKUUoA    £  NNW 

66.6 

37,2 

52,0 

-     *  5 

18 

2 1 

406 

0 

0 

16 

0 

6.97 

1.47 

3,15 

16 

.  0 

0 

7 

4 

2 

TUftU  A  C  T  AM     n  c 

1 nUMAb 1  UN    Z  o 

69.5 

41,3 

55,4 

n7 

22 

2 1 

307 

0 

0 

9 

0 

6 . 74 

1  ,97 

20 

.  0 

0 

9 

4 

4 

W  A  D  D  C  M  TriM 

WAKKcN 1  UN 

67.7 

42,2 

55,0 

-  .9 

27 

25 

313 

0 

0 

6 

0 

6.23 

1.65 

1,98 

16 

T 

0 

9 

5 

2 

W A  T N t  oBUKU    £  NL 

70,0 

43,7 

56,9 

-  .8 

82 

29 

25 

259 

0 

0 

5 

0 

3.56 

-  .58 

1,56 

15 

T 

0 

7 

3 

1 

WEST  POINT 

, 

55,6 

• 

82 

7 

306 

0 

0 

8 

0 

7.35 

1.34 

3,04 

16 

•  0 

0 

7 

4 

2 

n  T  V  I  ^  T  rtW 

55  6 

73 

SOUTHERN  0 1 V I S I ON 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

70.1 

42  9 

56  5 

3  5 

83 

16 

287 

6 

3  76 

48 

1  50 

12 

^ 

3 

1 

72,5 

45,9 

59,2 

— 

85 

7 

28 

2 1 

214 

0 

0 

4 

0 

5.09 

.19 

1,25 

•  0 

Q 

Al  MA    ^AA  A10Df\DT 
ALrIA    I.AA  AlKKUKl 

72,1 

42,3 

57,2 

"  .9 

86 

7 

261 

0 

0 

7 

0 

_  3^12 

^  ^ 

AMPOTfllC    A  PUP 

69,6 

44,6 

57.1 

-  l.l 

63 

7  + 

28 

21 

264 

^ 

5.86 

1.50 

lis? 

30 

.0 

0 

10 

5 

2 

Q  A  T  MOD  I nAP 

74,5 

46.5 

60.6 

-  .5 

87 

14 

23 

21 

192 

2.89 

-  1.60 

1,13 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

BLACKBEARO  ISLAND 

70  .6M 

46  6M 
* 

* 

80 

6+ 

216 

Q 

Q 

,71 

Q 

DI  A  ^  PI  V 
DLA  NCL  T 

71.0 

- 

1,2 

82 

7  + 

21 

0 

0 

4 

0 

ail 

^'  i 

*o 
'2 

^ 

10 

QDl  ihJ  cut  T  ftf 

73,4 

49  4 

61.4 

•  1 

87 

14 

34 

2  1 

165 

0 

0 

0 

0 

2.62 

—     .  59 

1,10 

11 

.  0 

0 

4 

2 

2 

RPIIM^UTr^    fAA  AD 

69,9 

47.9 

58.9 

83 

16 

33 

21 

218 

0 

0 

0 

0 

3.10 

1,74 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

73.6 

47,2 

60,4 

-  .4 

84 

7 

28 

21 

187 

" 

° 

3 

2.95 

-  2.22 

1,23 

11 

.0 

0 

6 

3 

1 

CAMILLA 

71 

83 

8 

0 

_ 

^ 

f^AUD  CTPLIADT 

LAMr  dltlWAKI 

73.3 

4,7 

-  1.4 

85 

7 

21 

220 

0 

0 

6 

0 

17 

1.63 

~   7  7 
3.43 

,69 

11 

*rt 

1 

COLQU ITT 

M 

0 

0 

0 

*o 

(.UKUCLC 

71.6 

43.0 

57,3 

-  3.1 

84 

7 

25 

21 

255 

0 

0 

6 

0 

3.74 

-  .54 

.0 

0 

3 

/"I  ITUO  COT 

CU I HBC K 1 

71.7 

46.9 

59,3 

-  .9 

31 

20+ 

207 

0 

0 

2 

0 

6.20 

1.07 

1,76 

11 

.0 

0 

10 

5 

2 

DOUGLAS 

Tt'  , 

84 

7 

?n 

^ 

^ 

^ 

1.67 

I   -  t 

1 1 

1 

F I TZ6ERALD 

AO  0 

7 

• 

^? 

51 

1  RB 

0 

0 

1 

0 

3.10 

..45 

*77 

,73 

^\ 

n 
*« 

PI    CU  T  hl^     CVD     Cf  ATTnn 

r  L CM 1  No    t A  r    b 1  A  T I UN 

72,8 

41.5 

51*  2 

83 

7+ 

2 1 

2 1 

266 

0 

0 

9 

0 

1.50 

,49 

3 

.  0 

0 

FOLKS TON  9  SW 

75, 6M 

47. IM 

61  ,4M 

86 

6+ 

29 

2i 

166 

0 

0 

2 

0 

1.76 

1,50 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

GLENNV I LLE 

72,2 

45.9 

59,1 

-     .  8 

84 

7 

31 

1  + 

212 

0 

0 

4 

0 

1.76 

-  1.77 

,72 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

H066ARDS  MILL 

72.7 

44.1 

58,4 

-  .7 

85 

7 

24 

21 

240 

3.55 

-  3.13 

1,37 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

1   IILiOPO     f  1  TV  Hal 

LUMBtN   Li  IT  AM 

69.6 

42.4 

56,0 

84 

g 

25 

21 

291 

0 

0 

4 

0 

2.46 

-  1.77 

,54 

14 

.0 

0 

7 

1 

0 

LwMKMN    *»  tNt 

M 

0 

0 

0 

5.47 

1.00 

11 

.0 

0 

5 

1 

73. 2M 

44.  9M 

59, IM 

83 

8+ 

26 

21 

218 

0 

0 

5 

0 

4.84 

1,29 

11 

.0 

0 

9 

4 

1 

MfM  >l  TBTP    5  PCP 

72.1 

47,6 

59,9 

-  1.9 

84 

7 

29 

21 

199 

0 

0 

2 

0 

2.81 

-  1.89 

,72 

11 

,0 

0 

7 

2 

0 

QUITMAN 

76,2 

46,2 

6J,2 

-     .  1 

84 

7  + 

26 

21 

151 

0 

0 

3 

0 

1.90 

-  2.19 

.54 

11 

,0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

72,8 

42,0 

57,4 

-  1,0 

85 

14 

22 

21 

263 

0 

0 

7 

0 

1.87 

-  1.79 

.49 

12 

•  0 

0 

6 

0 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

71,1 

44,4 

57,8 

-  1.2 

83 

14 

26 

21 

253 

0 

0 

5 

0 

1.75 

-  1.73 

.84 

11 

,0 

0 

4 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

69.2 

48,5 

58.9 

-  .4 

77 

24* 

34 

1 

198 

0 

0 

0 

0 

1.01 

-  3.50 

.46 

12 

,0 

0 

3 

0 

0 

THOMASVILLE 

73,3 

46,7 

60.0 

-  .2 

84 

14 

25 

21 

196 

0 

0 

2 

0 

3.52 

-  .47 

1.28 

12 

.0 

0 

6 

2 

2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

72.3 

48.8 

60.6 

.0 

83 

14 

32 

21 

179 

0 

0 

1 

0 

3.37 

-  1.98 

1.14 

15 

.0 

0 

S 

3 

1 

TIFTON  2  N  AM 

69.7 

44.9 

57.3 

-  1.3 

82 

8 

29 

21 

255 

0 

0 

3 

0 

3.01 

-  1.68 

.97 

12 

.0 

0 

5 

3 

0 

VALDOSTA  4  NW 

74.5 

45.4 

60.0 

85 

15 

25 

21 

195 

0 

0 

3 

0 

2.70 

.90 

11 

,0 

0 

7 

2 

0 

WAYCROSS 

74.1 

46.0 

60.1 

-  1.3 

85 

7  + 

28 

21 

194 

0 

0 

3 

0 

1.77 

-  1.80 

.57 

4 

.0 

0 

7 

1 

0 

WOODRUFF  DAM 

73. BM 

49. 6M 

61. 7M 

83 

'7+ 

34 

21 

150 

0 

0 

0 

0 

3.39 

1.23 

11 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

59.0 

3.08 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  28  - 


1 


DAILY  PRECIPITATION 


*e  6  EVILLE 
ADAIRSVILLE 
AOEL 
AILEY 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAH  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AORI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATKINSON 
ATLANTA  BOLTOM 
ATLANTA  MB  AIRPORT 

AUGUSTA  HB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIOGE 

BALL  &ROJNO 

BEAVERDALE 

BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELV 

BLUE  RIOGE  RESVR  OAH 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOHLET  1  H 
BRUNSMlCK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNH 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAHP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRID6E 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CEDARTOHN 
CMATSWORTM   I  H 
CHKKAMAUOA  PARK 

CHOESTOE 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLOU I TT 
COLUMBUS 

COLUMBUS  HB  AIRPORT 

CONCORD 

CORDELE 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUHHING  1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS 

OA L TON 
DAWSON 
OAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  MSH 

DONALSONVILLE  3  W 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 
ELBERTON 
ELL  I  JAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 

FAIRHOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 

FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 

GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 

GRIFFIN 
HARTWELL 
HAMKINSVILLE 
HEMP TOWN  GAP 
HIAWASSEE 

HOGGARDS  MILL 

JASPER 

JONESBORO 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LlNCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOMER 

LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN  4  ENE 
MACON  WB  AIRF^ORT 
HAVSVILLE 

MeTTER 
NIDVILLE 
MILLEOCEVILLE 
MULEN 

hillhaven  s  e 

h0nte2uma  1  ne 

Mmonticello 

iMOULTRIE  2  ESE 
l«0'JNT  VERNON  3  WNW 


Total 

Day  of  month 

1   1   2  1 

3 

1 

5 

6 

•J 

^  \ 

8 

9 

10 

12 

1 

13 

14  1 

15 

r 

16 

17  1 



18 

 r 

19 



20  21 

 1  1  

22    23  24 

25  1  26 

27 

28 

MM  1 

29 

30 

31 

•  50 

•  94 

•  01 

•  18 

•  OS 

•  »9 

•  77 

■  62 

■  09 

•  41 

•63 

•  99 

•  04 

10 

•  71 

4  53 

^,  _ 

•28 

3i76 

*43 

*52 

Oh 

'oa 

■  03 

•  23 

_ 

* 

*»o 

•88 

•  25 

•  45 

*  52 

*06 

*06 

1*90 

*68 

*  J  J 

•  09 

•  57 

•  66 

.02 

T 

•  09 

•  04 

•  02 

1^25 

■02 

.27 

•  92 

•  22 

.63 

T 

•  38 

A  ■« 

.75 

'** 

•  02 

•22 

'  }? 

^  *oo 

■  02 

•97 

■  02 

1*98 

.  09 

•  52 

.  13 

•  01 

•  80 

'i 

•  12 

T 

6.86 

L  •03 

•  25 
* 

•  09 

•  26 

*2i 

*07 

•  04 

T 

•  12 

1(87 

.  70 

•  01 

•  11 

*02 

*16 

*19 

3,24 

■  01 

•48 

•  93 

61 

•  70 

.17 

•  01 

•  02 

■  24 

■  29 

.72 

2*67 

•  83 

.69 

T 

T 

T 

.21 

•26 

.17 

1«99 

1 ,74 

•  09 

•  73 

X,97 

•  20 

■  70 

•  02 

.01 

•  90 

•  16 

4*60 

.70 

■  05 

.01 

•  01 

■  02 

•  09 

■  22 

.11 

.22 

30 

2.02 

•  09 

•** 

•  37 

»*93 

•  56 

T 

T 

T 

•  16 

T 

■  10 

■  01 

■  vt 

•  22 

■  39 

1*  79 

1.74 

' 

* 

•  52 

•  03 

T 

.09 

T 

T 

.06 

•  02 

2^01 

1.22 

T 

T 

T 

.74 

•  31 

•  52 

•  03 

T 

T 

■  06 

■  20 

•  03 

•  07 

1^89 

1  ^20 

2  89 

•  43 

•  21 

.35 

T 

•  06 

1  ■IS 

^*03 

•  93 

9.29 

•  72 

.03 

•  02 

•  37 

■  13 

•  02 

■  42 

•  11 

4.»0 

•  47 

•  19 

.97 

•  09 

* 

1 140 

*07 

*98 

*02 

09 

* 

•  18 

i*  *ft 

•  27 

•  71 

•  60 

•  59 

,23 

23 

* 

02 

62 

05 

00 

01 

* 

10 

* 

•  02 

•  94 

•  09 

B*  11 

•  21 

l«03 

•  07 

•  22 

*3n 

*93 

*?* 

•  91 

4.63 

IB 

* 

.93 

01 

* 

•  03 

•  05 

*^ 

1  *00 

09 

* 

•  20 

•  02 

»i54 

•  50 

•  06 

*05 

*  16 

*06 

*  38 
* 

3'  03 

*06 

T 

•  01 

•  19 

t*6A 

.45 

.14 

.13 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3.49 

.03 

■  19 

•  32 

•  11 

.  19 

.48 

02 

•  02 

•  59 

1  •42 

.22 

T 

ll  10 

.06 

3.10 

•  20 

•  87 

.04 

•  01 

1.74 

*06 

_ 

•  05 

06 

*07 

5.62 

.51 

.10 

* 

1.03 

.08 

•  24 

■  32 

.06 

•  04 

r 

.03 

.09 

.37 

2.09 

•  71 

•03 

•  19 

?  Q» 

•  16 

.50 

T 

■  11 

.09 

4  14 

•  61 

•  07 

.27 

* 

•  21 

•  67 

3.44 

•  85 

■  33 

■  04 

.12 

•  03 

•  20 

1.23 

*02 
* 

.20 

.  10 

•  02 

• 

1.63 

•  12 

•  45 

•  02 

T 

•  60 

•  05 

T 

•  20 

T 

10 

.61 

•  09 

■  01 

•  04 

■  04 

•  18 

T 

.46 

.20 

.46 

.36 

2.36 

.04 

•  44 

•  08 

4*95 

•  96 

■  02 

•  16 

.11 

2.90 

6*12 

.50 

•  04 

•  12 

•  21 

*91 

3.15 

* 

•  09 

8.04 

•  68 

•  03 

•  11 

•  02 

•  07 

•  09 

•  97 

!o9 

9.34 

•  01 

1*0? 

3.91 

•  70 

.06 

•  39 

•  08 

•  23 

•  55 

1.03 

•  01 

*  1  z 

.74 

•  03 

•  43 

■  39 

•  02 

•26 

•68 

•  67 

•  21 

.18 

•  90 

•  72 

•  02 

5  02 

.68 

.10 

T 

•  28 

■  29 

T 

■  23 

1*06 

*ofl 
•  0 

1,S1 

T 

*I? 

•  09 

5.02 

.62 

•  29 

■  05 

.81 

X 

.07 

•  33 

1,10 

1*12 

02 

*A» 

3.73 

.36 

■  13 

•  91 

•  19 

.03 

•  05 

■  03 

5.69 

•  62 

•  42 

.17 

•  12 

•  67 

•  03 

•  34 

•  09 

1*49 

■  18 

■  04 

•43 

•  03 

•  62 

•  18 

5~23 

•  97 

•  15 

.18 

•  04 

.17 

•  01 

*19 

*07 

04 

*04 

*?? 

5.52 

•  27 

■  51 

.  22 

.78 

•03 

1  09 

1,25 

.01 

1  *20 

20 

* 

•  28 

•  57 

•  11 

T 

.19 

•  71 

•  02 

•  41 

1.20 

.64 

T 

U22 

•28 

7    5  1 

•  51 

•  10 

1^04 

T 

•  ^^ 

1^90 

3*74 

.  18 

L  (01 

02 

* 

.15 

01 

* 

•  76 

■  18 

*27 

1,11 

^  *oa 

5.44 

.50 

•  06 

•  13 

.05 

■  30 

•  23 

•  77 

2,40 

•62 

6.40 

.51 

■  09 

•  05 

■  13 

•  02 

•  19 

•  08 

1.10 

•  44 

• 

.75 

•  02 

.09 

•  17 

•  09 

•  01 

•  15 

1^05 

.32 

3.15 

.10 

li40 

•  16 

•  51 

•  02 

.05 

•  14 

1 . 35 

620 

•  84 

X 

.04 

•  10 

- 

_ 

*71 

**A 

■23 

1  00 

6^39 

T  .54 

•  06 

T 

■  16 

•  01 

■  09 

'35 

1*14 

*46 

1  !99 

.04 

•  03 

.02 

1  •12 

•  11 

5.84 

•  62 

■  15 

•  19 

■  25 

•  05 

l!o5 

*io 

2.72 

■69 

•  IC 

•  59 

•  01 

•  36 

T 

•  08 

■  93 

•  01 

T 

■72 

1^31 

•  22 

1.00 

•  06 

•  02 

■69 

•  16 

I  •42 

"If 

*  W 

17 

6*30 

*04 

'o9 

*  03 

03 

*oi 

- 

2,30 

*06 

02 

- 

1  '39 

'10 

5.77 

* 

■  09 

•  60 

* 

•  89 

■  30 

1.18 

* 

1.56 

.10 

•  39 

.08 

•  08 

*50 

.  19 

•22 

.65 

•  23 

.01 

•  04 

T 

1^33 

•  06 

•  16 

■  04 

.28 

T 

•  93 

•  03 

.48 

.19 

•  09 

■  90 

7.76 

*62 
* 

06 

* 

* 

4.93 

as 

5.21 

*n 

.71 

.  93 

1  23 

4.53 

* 

• 

* 

•  59 

5*  05 

.18 

.79 

.06 

•  20 

.32 

■  73 

•  36 

•  84 

.62 

•05 

5.30 

03 

2.79 

.44 

* 

• 

1.04 

T  •10 

6.52 

•  67 

19 

* 

•  22 

.  02 

•  24 

'10 

1*32 

16 

2*  78 

.03 

'40 

26 

7.14 

•  05 

.01 

*03 

*05 

•  24 

*44 

2.34 

2«41 

•  12 

•  62 

T 

•  20 

.42 

•  73 

•  41 

1.10 

•  85 

3.  10 

04 

* 

•  25 

03 

* 

•  73 

•  34 

1  •DO 

•  01 

.51 

.11 

•  20 

•  76 

.12 

'04 

*53 

2.46 

■  26 

1  .49 

•  11 

07 

•  01 

12 

98 

1.50 

•  16 

•  49 

* 

.03 

* 

■  02 

•  21 

• 

•  13 

.  18 

09 

1^50 

•  09 

•  21 

7(48 

.46 

•  18 

.21 

2^53 

5.79 

L  •IS 

16 

12 

2  06 

*55 

■  32 

^^'70 

4,55 

•  07 

* 

* 

•  66 

8.54 

!  80 

•  12 

1*21 

•20 

' 

3  •34 

1»07 

6.69 

.94 

•  01 

■  01 

T 

T 

■  09 

•  01 

T 

•  15 

•  41 

.38 

2.88 

.09 

•  01 

2*03 

•  12 

4.25 

*  5' 

*n? 

•  10 

'nl 

^*  IP 

•90 

1.76 

.24 

*n3 

*  7» 

■  72 

* 

7.38 

'ol 

*  A» 

*82 

1*21 
* 

23 

* 

7  a% 

5.00 

1 35 

30 

*02 

*20 

*02 

07 

T 

*31 

2»27 

•  96 

•  90 

7*06 

2*37 

.  32 

1,72 

5.85 

•  53 

•  14 

.10 

!lO 

•  20 

\ll 

3^19 

.40 

•  09 

•63 

•  40 

4.52 

•  31 

*o? 

*it 

■  32 

1*15 

4.80 

19 

10 

04 

*60 

1  '17 

*09 

•  08 

31 

4.96 

* 

3.55 

'  .77 

•  92 

■  05 

.09 

T 

■  19 

T 

T 

T 

1^37 

•  03 

T 

•  41 

.13 

T 

T 

T 

•  40 

6.69 

1,47 

02 

6.67 

i? 

•  10 

4.85 

18 

96 

20 

*67 

1*20 

'15 

**e7 

04 

07 

02 

4.72 

* 

* 

* 
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8.92 

" 

~ 
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■ 

■ 

-        -  - 

2  30 

4.79 

.  59 

4.10 

'it 

01 
.01 

'07 

1  63 

■ 

4.28 

* 

*40 

• 

'20 

•  40 

' 

*25 
* 

1  *  19 

•  19 

• 

•  44 

~ 

•  38 

•  59 

•  34 

•  10 

■  06 

1^02 

•90 

2.45 

.46 

•  04 

** 

•** 

•  38 

.33 

•  20 

5.47 

*  te 

•  ^2 

*»o 

1  *oo 

90 

4.74 

•  01 

'nm 

48 

'  fti 

*  ft7 

• 

•68 

6.69 

*91 

'o7 

04 

•  09 

T 

T 

•  17 

!l6 

'^j 

3. 16 

*  16 

J 

1,77 

•  19 

4.24 

•  18 

■  39 

T 

•  06 

•  10 

■  10 

•  08 

•  31 

•  04 

1^19 

.43 

T 

T 

1^40 

3.a> 

T 

■  90 

•  24 

•  16 

•  09 

■  12 

•  17 

.29 

.48 

.66 

•  39 

•02 

•  91 

9.13 

•  16 

■  27 

■  03 

•  11 

T 

•  01 

•  22 

.21 

.63 

•61 

•  42 

3.76 

.30 

■  43 

T 

T 

.26 

.39 

T 

1^06 

1*36 

4.11 

■  32 

■  31 

•  U 

T 

.16 

■  22 

1.46 

*40 

•  10 

■02 

9.08 

.11 

■  99 

•  19 

.28 

■  20 

.96 

.28 

.97 

.66 

.47 

*33 

•  23 

•  29 

9.93 

•  53 

•  07 

T 

■  11 

•  55 

.02 

.21 

.92 

2.30 

.06 

1*49 

•  11 

4.84 

.31 

•  89 

.29 

•  06 

1.29 

•  02 

.55 

.30 

.73 

•23 

•  17 

2.bl 

•  27 

•  60 

•  15 

•  06 

•  72 

■  04 

.07 

.19 

.06 

.04 

•  19 

•40 

4.39 

•  37 

■  49 

•  11 

•  02 

■  03 

.26 

.27 

.42 

.99 

.30 

.90 

■  83 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 
|2 

Day  of  month 

1      n  1 

12 

3 

1 

1 

6 

_  1 
/ 

I 

mini 

1  1 

12 

13 
13  1 

14  1 

15 

16  I 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1 

29  1 

30 

31 

NE£L  GAP 

5*47 

.43 

•  12 

•  30 

•  10 

•  23 

•  11 

•  OS 

•  24 

I»43 

•  04 

.04 

.05 

.71 

■  04 

NEHNAN 

7t03 

•  19 

.19 

•  05 

•  11 

•  91 

•  14 

•  04 

.76 

3^18 

.05 

1.17 

■  32 

NOONTOOTLA  CREEK 

5*07 

•  65 

•  30 

.16 

•  60 

•  13 

•  12 

.eo 

1^13 

.15 

.09 

.72 

N0RCR0S5  4  N 

7.50 

•  63 

•  07 

.12 

.05 

.29 

•  12 

■41 

.69 

3.52 

.08 

1.15 

•  37 

NOTTELY  DAM 

•  47 

•  16 

•  10 

•  13 

•  36 

.04 

.02 

■  40 

•  78 

.21 

1.21 

.10 

■  02 

.16 

■  28 

PRESTON 

9.30 

.12 

•  86 

.25 

•  03 

T 

1.05 

•  27 

•  15 

.64 

.02 

.34 

•  05 

QUI  THAN 

1.90 

•  54 

T 

•  03 

•  54 

•  36 

!43 

RESACA 

S.  16 

.64 

.05 

T 

•  03 

•  77 

•  14 

•  01 

•  31 

•  74 

.16 

1.13 

.03 

•  01 

■  04 

1.10 

R I NG60LO 

4.96 

•  40 

.  13 

•  01 

•  63 

•  10 

T 

•50 

1^77 

•  15 

1.00 

.03 

•  05 

T 

•  15 

RISING  FAWN 

5.83 

*63 

•  06 

.17 

T 

1^06 

•  23 

.02 

.66 

1,32 

•  19 

■  80 

•  02 

T 

T 

.64 

ROME 

4.30 

.06 

.04 

.03 

1 . 14 

61 

ROME  H8  AIRPORT  R 

4*05 

■  62 

•  09 

.03 

•  31 

•  05 

•  27 

T 

•  55 

•  24 

.67 

.60 

T 

.14 

.48 

SANOERSVILLE  *  SE 

s.ie 

.34 

•  13 

T 

T 

.22 

T         .  17 

•  02 

■  16 

•  16 

1.22 

1.71 

T 

1.03 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

1.87 

•  26 

.39 

T 

.01 

•  03 

.04 

.40 

T 

•  13 

T 

.03 

.23 

•  01 

T  T 

•  23 

SAVANNAH  WB  AP  R 

1*  76 

•  10 

•  39 

T 

.02 

.64 

.05 

T 

.02 

.29 

T 

•  03 

SAVANNAH  BEACH  Z  N 

1.01 

.  10 

•  40 

.45 

SPARTA  2  NNW 

.46 

•  33 

.19 

•  12 

1^01 

•  62 

1.42 

.34 

■  95 

•  96 

STANLEY  GAP 

5.34 

.65 

.42 

.07 

* 

■  53 

.03 

•  43 

la32 

.02 

1.03 

.02 

.06 

■  95 

•  01 

STILLMORE 

3*90 

.20 

•  42 

•  00 

•  14 

•  16 

T 

•  38 

.48 

.49 

.48 

1^15 

SUCHES 

7.17 

•  50 

.47 

.12 

.25 

.41 

•  07 

•  05 

•  21 

£•00 

.12 

1.80 

.10 

1^07 

SUMMERVILLE 

3*72 

.58 

•  01 

.02 

•  09 

•  97 

•  12 

•  50 

1^22 

.05 

'llo 

.01 

'' 

SMAINSBORO 

5.79 

•  18 

•  57 

•  04 

•  12 

•  22 

1^41 

•  02 

1.53 

.02 

T 

T 

.14 

•  08 

1^12 

SWEET  GUM 

4.63 

•  60 

.07 

.24 

•  05 

•  50 

•  05 

•  57 

•  96 

.04 

i.oe 

•  30 

TALBOT TON 

7.36 

•  73 

•23 

•  07 

.17 

1.37 

1.56 

.10 

1^75 

•  48 

TALLAPOOSA  2  NNW 

6.07 

•  70 

.10 

•  26 

T 

T 

1^81 

.14 

3.15 

.81 

T 

TAYLORSVILLE 

5.52 

•  77 

.59 

•  37 

•  31 

•  77 

.38 

THOMASTON  2  s 

6*74 

■  35 

.15 

•23  1^01 

.13 

.11 

1.40 

1^39 

.02 

1.97 

THOMASVILLE 

3.62 

.38 

.36 

•  02 

■  03 

1.26 

1.13 

■  40 

THOMASVILLE  WB  CITY 

3.37 

.26 

•  55 

•  03  T 

•  01 

■  03 

1.14 

•  01 

■  42 

TIFTON  2  N 

3.01 

•  62 

.43 

•03  .02 

•  04 

•  07 

•  17 

.55 

7 

.09 

■  09 

TITUS 

5.00 

.76 

•  01 

.  16 

•  14 

•  00 

•  23 

.02 

•  40 

•  60 

.05 

.01 

.22 

TOCCOA 

5.38 

.50 

•  07 

•  11 

.03 

T 

•  03 

T 

•  31 

•  20 

.44 

2.73 

.18 

•  12 

•  33 

•  33 

TRAY  MOUNTAIN 

5.10 

•  52 

.25 

.20 

•  42 

•22 

1^20 

.25 

1.49 

.01 

.01 

•  54 

■  08 

TUNNEL  HILL 

5.24 

.50 

.34 

.65 

•  04 

2*50 

.19 

.88 

.05 

•  09 

VALDOSTA  4  NW 

2.70 

.54 

•  35 

•  13 

.10  .90 

.28 

■  40 

WALESKA 

5.66 

.78 

•  02 

.04 

T 

T 

•  46 

.02 

.41 

•  16 

.79 

.26 

WARRENTON 

•  51 

•  15 

•  00 

.04 

•  15 

1<12 

.40 

l!98 

.32 

•  96 

.51 

WASHINGTON 

4.56 

*58 

.14 

•03  .06 

•  07 

•  04 

.27 

l.«7 

■  31 

■  67 

.72 

WAYCR05S 

1.77 

•  15 

.  57 

.11 

•  12 

•  44 

.17 

.21 

WAYNESBORO  2  NE 

3.56 

.50 

.20 

•  15 

•  03 

•  09 

1.56 

.70 

T 

•  18 

■  15 

WEST  POINT 

7.35 

•  30 

•  09 

T 

T 

•  10 

•  74 

•  02 

•  06 

.52 

3.04 

T 

2>00 

.04 

WINDER  1  SSE 

5.82 

.46 

•  22 

•  20 

•  11 

•  39 

3.50 

•  30 

•  62 

WOODBURY 

7.07 

.44 

•  20 

•  02 

•  20 

1.30 

.01 

.64 

2.15 

.04 

1^07 

1^00 

WOODRUFF  DAM 

3.30 

.10 

.57 

.23 

1*23 

T 

•  03 

.01 

■  09 

.10 

.01 

.01 

■  33 

.72 

WOODSTOCK 

5.46 

.73 

•  33 

.27 

tOe 

•  90 

■  05 

2.52 

.04 

■  54 

VOUNG  HARRIS 

4.13 

.79 

T 

•  13 

.10 

.04 

■  43 

.01 

T 

.»7 

•  65 

.05 

.92 

T 

■  05 

.15 

■  24 

.10 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Identtf Icatlon  numbers  In  the  index  number  column  of  the  station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  Letters  folloving  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  Biles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  la  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Hontbly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

al  units  tised  in  this  bulletin  are:     temperature  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  jiovement  in  miles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Anounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

tations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjtjsted  to  represent 

-    Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*     Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

(T    Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

9    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  tbe 
roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AK    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  tbe  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building,  University  of 
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DAILY  TEMPERATURES 


SlaUon 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

g 

7 

Q 

g 

IQ 
10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

2S 

1 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

AILbV 

MAX 

iO 

6S 

50 

65 

76 

79 

57 

72 

7^ 

78 

T8 

67 

70 

58 

52 

60 

67 

74 

77 

61 

78 

81 

83 

75 

71 

69> 

B 

29 

30 

53 

40 

40 

40 

54 

51 

20 

29 

39 

54 

S3 

se 

63 

54 

34 

34 

40 

33 

25 

26 

33 

39 

28 

32 

42 

62 

52 

50 

38 

41  ■ 

1 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

60 

67 

60 

66 

66 

7" 

57 

7, 

75 

80 

80 

83 

73 

58 

73 

70. 

1 

MIN 

27 

29 

53 

42 

43 

55 

59 

52 

29 

30 

45 

50 

59 

57 

65 

63 

36 

37 

42 

34 

27 

29 

34 

36 

33 

36 

38 

63 

52 

61 

36 

42  • 

9 

ALBANY 

MAX 

69 

64 

67 

73 

78 

62 

85 

78 

68 

67 

76 

79 

70 

71 

61 

54 

68 

78 

61 

83 

75 

72 

78 

72, 

5 

31 

51 

53 

43 

45 

61 

62 

41 

31 

38 

51 

59 

65 

62 

58 

66 

36 

42 

40 

32 

28 

36 

36 

44 

34 

38 

49 

69 

56 

49 

39 

45  • 

9 

ALLATOONA  DAN  2 

MAX 

56 

66 

76 

71 

68 

78 

62 

82 

69 

60 

66 

60 

62 

71 

62 

7 1 

66. 

3 

27 

32 

43 

48 

33 

39 

69 

31 

28 

31 

39 

50 

48 

50 

43 

41 

30 

35 

32 

24 

26 

36 

32 

38 

26 

38 

47 

52 

48 

41 

35 

38  • 

1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

68 

62 

64 

72 

76 

S3 

86 

67 

75 

76 

80 

77 

59 

80 

72 

72. 

1 

MIN 

26 

47 

51 

41 

38 

50 

58 

34 

26 

36 

52 

S3 

60 

59 

60 

44 

36 

37 

42 

31 

25 

30 

30 

40 

32 

36 

47 

64 

51 

60 

34 

42. 

3 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

66 

60 

64 

70 

fl 

79 

63 

7S 

66 

75 

66 

61 

60 

62 

67 

73 

75 

68 

79 

79 

83 

7  7 

67 

77 

69  i 

6 

MIN 

37 

49 

51 

40 

46 

59 

62 

39 

32 

32 

51 

57 

63 

60 

S3 

61 

31 

39 

40 

30 

28 

40 

37 

46 

31 

39 

48 

56 

54 

47 

37 

44. 

6 

ATHENS 

MAX 

63 

63 

66 

66 

73 

79 

79 

73 

62 

62 

56 

55 

66 

7 1 

65. 

MIN 

29 

45 

48 

39 

33 

56 

63 

38 

30 

30 

53 

47 

51 

S3 

46 

39 

30 

38 

32 

32 

25 

36 

33 

46 

25 

39 

48 

53 

49 

41 

35 

40. 

7 

ATHENS  COL  OF  A6R 1 

MAX 

63 

63 

64 

68 

73 

74 

60 

77 

63 

70 

69 

57 

56 

66 

63 

50 

68 

70 

68. 

MIN 

29 

44 

46 

40 

34 

46 

55 

30 

27 

34 

53 

47 

S2 

54 

46 

45 

29 

39 

32 

31 

24 

36 

33 

26 

48 

52 

50 

40 

34 

39. 

9 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

62 

62 

65 

66 

72 

77 

79 

71 

63 

62 

60 

69 

57 

55 

64 

65 

32 

47 

57 

60 

69 

65 

61 

75 

77 

64. 

31 

44 

48 

37 

40 

56 

63 

34 

29 

35 

49 

48 

50 

52 

43 

36 

29 

38 

31 

31 

26 

37 

37 

33  j 

26 

39 

48 

52 

48 

43 

36 

40. 

2 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

62 

64 

66 

66 

71 

79 

79 

71 

64 

56 

60 

70 

69 

54 

54 

57 

66 

51 

49 

56 

61 

69 

63 

62 

76 

76 

76 

66 

60 

69 

65. 

MIN 

33 

50 

48 

40 

42 

57 

64 

34 

32 

37 

51 

S3 

52 

54 

46 

37 

32 

40 

35 

27 

32 

39 

41 

38 

30 

41 

50 

57 

50 

45 

40 

42. 

8 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

6d 

63 

63 

69 

76 

77 

83 

71 

OS 

70 

76 

76 

65 

63 

57 

70 

49 

59 

78 

73 

68. 

2S 

48 

50 

37 

35 

50 

54 

38 

27 

30 

49 

52 

55 

52 

49 

40 

33 

36 

38 

28 

27 

29 

31 

41 

29 

42 

64 

47 

54 

44 

36 

40. 

7 

AUGUSTA 

MAX 

68 

65 

63 

69 

69 

76 

83 

79 

66 

76 

73 

72 

71 

63 

68 

70 

61 

70 

MIN 

31 

50 

51 

39 

39 

53 

50 

31 

33 

44 

35 

44 

53 

46 

48 

49 

35 

36 

38 

35 

32 

33 

34 

36 

32 

44 

54 

54 

56 

48 

39 

42 

0 

BAINBRIOGE 

MAX 

70 

67 

72 

77 

80 

83 

70 

77 

85 

76 

62 

76 

56 

61 

74 

27 

47 

54 

46 

46 

60 

64 

54 

28 

36 

52 

60 

63 

64 

67 

66 

35 

41 

44 

32 

23 

32 

36 

59 

36 

32 

46 

66 

65 

49 

48 

6 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

63 

68 

66 

67 

80 

74 

72 

70 

77 

78 

65 

72 

69 

68 

55 

79 

70 

33 

51 

51 

45 

42 

66 

61 

52 

38 

43 

55 

59 

61 

62 

68 

38 

38 

46 

41 

31 

34 

37 

46 

38 

33 

49 

46 

54 

55 

46 

6 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

50 

59 

53 

60 

70 

49 

52 

60 

57 

43 

68 

55 

67 

59 

59 

60 

19 

21 

36 

31 

24 

26 

56 

30 

21 

22 

26 

38 

47 

51 

** 

43 

28 

28 

24 

16 

14 

17 

22 

25 

16 

18 

32 

36 

46 

31 

29 

5 

BLAKELY 

MAX 

66 

66 

O  1 

70 

77 

80 

82 

75 

66 

67 

76 

72 

71 

61 

72 

65 

54 

60 

64 

72 

64 

76 

80 

74 

67 

71 

HIN 

32 

51 

53 

46 

48 

62 

63 

39 

32 

41 

54 

54 

6S 

64 

59 

51 

35 

44 

40 

31 

30 

37 

40 

47 

33 

40 

50 

60 

56 

50 

40 

6 

BROOKLET  1  W 

MAX 

71 

63 

63 

69 

74 

80 

84 

78 

80 

76 

71 

72 

60 

73 

73 

54 

68 

66 

74 

76 

72 

78 

82 

83 

80 

72 

73 

72 

^ 

30 

44 

53 

45 

38 

55 

57 

43 

31 

37 

58 

56 

60 

60 

55 

51 

36 

37 

44 

37 

32 

31 

35 

46 

33 

38 

62 

62 

54 

52 

41 

9 

BRUNSWICK 

MAX 

64 

70 

62 

68 

70 

82 

83 

83 

61 

72 

81 

86 

79 

68 

72 

73 

60 

58 

63 

70 

78 

67 

73 

79 

79 

77 

75 

74 

73 

t 

39 

52 

54 

50 

47 

58 

61 

53 

38 

42 

62 

60 

59 

61 

64 

60 

39 

44 

49 

39 

34 

39 

40 

49 

38 

41 

50 

51 

55 

58 

46 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

62 

70 

62 

66 

68 

77 

74 

78 

60 

79 

78 

80 

83 

60 

73 

63 

52 

55 

69 

67 

79 

54 

71 

77 

75 

76 

76 

66 

69 

3* 

53 

54 

46 

43 

58 

62 

41 

35 

44 

61 

60 

64 

63 

61 

52 

39 

43 

47 

35 

33 

36 

40 

48 

39 

42 

51 

60 

56 

52 

44 

9 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

69 

66 

70 

72 

60 

80 

84 

78 

68 

68 

7 1 

75 

80 

83 

80 

63 

74 

70 

66 

60 

63 

75 

78 

72 

78 

80 

82 

73 

MIN 

32 

47 

54 

49 

49 

60 

63 

41 

35 

43 

53 

59 

65 

62 

67 

59 

35 

39 

45 

32 

28 

39 

38 

46 

36 

36 

49 

58 

54 

50 

41 

2 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

65 

70 

80 

74 

62 

58 

67 

70 

60 

52 

57 

62 

68 

61 

62 

76 

76 

70 

65 

MIN 

30 

43 

42 

37 

39 

50 

61 

33 

25 

27 

46 

47 

45 

53 

44 

39 

29 

34 

29 

25 

19 

30 

30 

31 

24 

33 

46 

49 

48 

37 

31 

3 

CAMILLA 

MAX 

69 

76 

68 

72 

68 

79 

75 

73 

62 

64 

60 

67 

" 

76 

71 

MIN 

33 

50 

53 

43 

50 

58 

60 

60 

66 

63 

62 

35 

38 

32 

33 

30 

45 

44 

CAMP  STEWART 

MAX 

82 

79 

S3 

77 

62 

70 

53 

60 

65 

74 

77 

67 

78 

81 

78 

73 

MIN 

29 

45 

53 

43 

39 

55 

60 

46 

28 

39 

59 

52 

60 

61 

61 

54 

37 

39 

47 

36 

25 

31 

32 

46 

34 

38 

62 

38 

53 

53 

40 

7 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

65 

66 

66 

72 

60 

62 

77 

58 

58 

58 

58 

58 

50 

59 

65 

66 

63 

77 

80 

78 

64 

58 

66 

22 

26 

41 

32 

26 

30 

54 

40 

24 

23 

32 

35 

49 

49 

51 

39 

30 

29 

27 

28 

17 

25 

26 

30 

18 

26 

39 

41 

46 

33 

28 

32 

6 

CARROLL TON 

MAX 

65 

66 

69 

65 

65 

62 

74 

74 

70 

64 

52 

56 

65 

55 

48 

58 

63 

70 

65 

63 

77 

77 

77 

66 

64 

71 

66 

MIN 

24 

49 

48 

36 

32 

59 

59 

27 

24 

28 

51 

53 

52 

60 

46 

40 

29 

35 

33 

26 

21 

32 

29 

39 

26 

34 

43 

64 

46 

38 

31 

7 

CARTERSVILLE 

MAX 

6S 

54 

57 

64 

56 

49 

59 

61 

71 

70 

62 

78 

79 

78 

69 

67 

69 

67 

MIN 

27 

48 

48 

33 

35 

58 

66 

32 

26 

32 

53 

52 

SO 

60 

45 

41 

30 

35 

32 

26 

23 

36 

30 

44 

25 

35 

44 

61 

50 

30 

31 

6 

CEOARTOWN 

MAX 

62 

67 

58 

52 

59 

65 

56 

48 

58 

62 

72 

67 

63 

78 

79 

80 

70 

64 

69 

67 

MIN 

25 

49 

49 

30 

32 

59 

67 

31 

24 

27 

50 

51 

51 

58 

45 

39 

28 

37 

32 

25 

19 

3* 

30 

45 

24 

35 

52 

57 

50 

39 

30 

■  5 

CLAYTON 

MAX 

71 

72 

67 

62 

60 

60 

69 

63 

61 

50 

49 

60 

46 

46 

59 

55 

70 

59 

62 

75 

79 

73 

61 

69 

65 

63 

.0 

HIN 

25 

39 

38 

31 

32 

49 

60 

33 

27 

29 

45 

42 

51 

47 

41 

35 

26 

31 

28 

23 

22 

30 

28 

36 

23 

38 

49 

42 

46 

43 

29 

■  0 

COLOUITT 

MAX 

73 

70 

80 

85 

MIN 

40 

37 

37 

69 

69 

54 

51 

43 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

67 

70 

SS 

67 

60 

68 

53 

51 

68 

64 

72 

73 

64 

78 

78 

77 

62 

66 

75 

68 

MIN 

28 

53 

53 

36 

38 

58 

65 

35 

30 

34 

53 

58 

59 

58 

SI 

40 

33 

35 

37 

31 

26 

36 

33 

40 

30 

33 

46 

59 

49 

45 

36 

•  4 

COROELE 

MAX 

67 

71 

69 

70 

75 

60 

66 

68 

65 

72 

76 

70 

64 

61 

72 

56 

69 

66 

72 

75 

66 

77 

78 

60 

78 

81 

83 

71 

MIN 

31 

38 

33 

38 

29 

60 

50 

40 

30 

42 

52 

56 

63 

61 

52 

^6 

49 

39 

33 

32 

26 

40 

33 

46 

32 

41 

52 

58 

53 

38 

39 

43 

iO 

CORNELIA 

MAX 

59 

65 

60 

54 

53 

48 

46 

55 

67 

67 

61 

63 

74 

76 

73 

68 

67 

67 

63 

.2 

HiN 

26 

41 

41 

32 

31 

54 

61 

35 

24 

29 

45 

47 

50 

48 

42 

30 

34 

29 

25 

20 

31 

31 

48 

20 

42 

51 

53 

44 

42 

37 

38 

lO 

COVINGTON 

MAX 

59 

62 

65 

66 

47 

51 

63 

53 

45 

54 

58 

67 

67 

45 

71 

72 

72 

71 

62 

72 

63 

.3 

MIN 

27 

48 

50 

38 

33 

55 

64 

36 

27 

29 

51 

49 

55 

61 

47 

42 

30 

36 

35 

28 

22 

32 

30 

44 

25 

38 

48 

48 

55 

41 

33 

40 

•  6 

CUTH8ERT 

MAX 

78 

68 

70 

61 

73 

68 

53 

60 

65 

73 

74 

72 

78 

80 

81 

77 

68 

77 

71 

,  7 

MIN 

34 

51 

52 

44 

44 

61 

64 

39 

33 

43 

55 

59 

65 

63 

SS 

64 

33 

42 

42 

31 

31 

39 

40 

61 

33 

42 

60 

68 

67 

48 

41 

.9 

OAHLONEGA 

MAX 

55 

59 

59 

66 

63 

64 

45 

40 

61 

51 

55 

59 

58 

72 

62 

62 

73 

78 

78 

70 

63 

68 

64 

MIN 

33 

40 

39 

37 

34 

55 

63 

32 

29 

31 

37 

49 

56 

51 

43 

37 

29 

32 

31 

24 

22 

31 

30 

31 

25 

39 

40 

50 

49 

40 

39 

38 

.1 

OALTON 

MAX 

57 

63 

64 

81 

72 

67 

52 

53 

61 

61 

45 

45 

60 

62 

71 

57 

71 

77 

79 

77 

70 

59 

64 

,3 

MIN 

29 

45 

45 

36 

35 

49 

55 

33 

26 

30 

50 

54 

45 

47 

44 

46 

30 

37 

31 

26 

25 

34 

30 

42 

28 

39 

47 

65 

51 

39 

33 

39 

.6 

DOUGLAS 

MAX 

78 

78 

69 

64 

64 

72 

76 

81 

78 

68 

64 

65 

63 

54 

59 

63 

73 

71 

76 

78 

80 

80 

77 

73 

74 

71 

.  1 

MIN 

31 

49 

53 

51 

49 

52 

62 

43 

36 

45 

48 

56 

SI 

60 

55 

36 

32 

33 

36 

34 

29 

34 

34 

33 

40 

40 

62 

53 

53 

60 

42 

44 

•  2 

DUBLIN 

MAX 

67 

58 

65 

71 

69 

78 

85 

76 

67 

70 

65 

76 

78 

74 

66 

67 

61 

72 

62 

50 

59 

66 

73 

74 

62 

78 

80 

83 

72 

68 

76 

70 

.1 

MIN 

30 

49 

53 

40 

38 

52 

59 

45 

31 

34 

50 

54 

60 

58 

54 

52 

34 

36 

42 

34 

28 

31 

34 

44 

29 

36 

50 

63 

56 

1.7 

39 

43 

.6 

EASTMAN 

MAX 

66 

64 

66 

70 

68 

77 

84 

81 

66 

69 

65 

77 

77 

78 

67 

70 

61 

72 

70 

53 

68 

66 

71 

74 

75 

77 

80 

81 

79 

68 

74 

71 

.1 

MIN 

39 

50 

51 

43 

40 

57 

61 

•■0 

43 

42 

50 

57 

62 

60 

55 

52 

35 

41 

42 

34 

29 

40 

38 

46 

32 

40 

60 

66 

55 

50 

43 

46 

•  2 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  S- Continued  


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

EXPERIMENT 

MAX 

56 

62 

62 

63 

68 

69 

78 

79 

46 

65 

60 

99 

73 

71 

71 

53 

56 

66 

66 

50 

48 

57 

62 

69 

65 

62 

79 

76 

76 

61 

60 

64 

.1 

HIN 

32 

49 

50 

37 

46 

57 

64 

34 

30 

37 

49 

93 

55 

61 

48 

46 

29 

39 

36 

27 

27 

38 

37 

48 

26 

40 

46 

56 

51 

41 

36 

FITZGERALD 

MAX 

67 

65 

65 

69 

72 

SO 

S3 

80 

66 

70 

70 

77 

78 

79 

79 

73 

62 

73 

72 

54 

58 

66 

73 

76 

73 

78 

61 

82 

78 

71 

75 

72 

.3 

MIN 

34 

49 

53 

46 

47 

58 

62 

42 

36 

43 

53 

57 

64 

61 

99 

57 

36 

43 

44 

34 

30 

40 

36 

50 

35 

41 

53 

58 

94 

53 

45 

47 

FLEMINO  EXP  STATION 

MAX 

64 

64 

59 

69 

70 

SO 

S3 

62 

62 

70 

77 

77 

60 

83 

63 

78 

67 

72 

72 

56 

59 

64 

71 

77 

75 

76 

80 

80 

78 

74 

75 

72 

.8 

MIN 

25 

42 

52 

40 

34 

55 

53 

46 

25 

32 

57 

57 

56 

57 

64 

34 

43 

32 

2 1 

26 

27 

36 

27 

32 

45 

41 

49 

53 

33 

41 

.5 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

70 

72 

64 

74 

78 

S4 

66 

62 

78 

85 

66 

66 

84 

67 

74 

66 

56 

61 

65 

74 

79 

78 

79 

79 

77 

79 

75 

.6 

MIN 

33 

48 

53 

52 

52 

54 

51 

35 

55 

65 

61 

67 

35 

49 

48 

50 

57 

40 

47 

.1 

FORSYTH  1  S 

MAX 

63 

62 

66 

69 

68 

SI 

84 

75 

65 

63 

60 

76 

72 

75 

69 

61 

58 

69 

64 

49 

64 

64 

71 

70 

62 

78 

77 

79 

74 

62 

72 

68 

.3 

MIN 

28 

50 

51 

39 

37 

55 

62 

36 

31 

33 

51 

54 

58 

60 

49 

29 

26 

36 

32 

45 

29 

39 

48 

52 

55 

43 

35 

42 

.3 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

65 

61 

64 

70 

67 

78 

82 

70 

68 

64 

59 

78 

77 

72 

62 

66 

62 

72 

56 

51 

60 

66 

73 

75 

62 

79 

SO 

82 

69 

66 

77 

68 

.9 

MIN 

29 

50 

37 

40 

55 

62 

37 

30 

50 

56 

60 

60 

90 

39 

39 

50 

54 

45 

36 

42 

.5 

GAINESV  ILLE 

MAX 

63 

61 

65 

69 

75 

80 

78 

74 

65 

59 

60 

69 

63 

73 

64 

53 

55 

64 

53 

49 

59 

60 

70 

61 

64 

77 

76 

78 

64 

61 

70 

65 

.6 

MIN 

28 

*^ 

44 

39 

35 

55 

63 

26 

33 

48 

91 

51 

49 

43 

39 

29 

36 

29 

23 

43 

23 

38 

48 

53 

45 

40 

34 

39 

.  1 

GLENNVILLE 

MAX 

66 

60 

63 

68 

69 

81 

84 

77 

66 

74 

79 

78 

79 

80 

78 

76 

60 

73 

69 

52 

59 

64 

73 

77 

67 

77 

80 

82 

77 

73 

76 

72 

.2 

MIN 

49 

53 

46 

40 

54 

61 

45 

31 

39 

57 

57 

61 

60 

99 

36 

40 

45 

37 

3 1 

31 

35 

48 

33 

39 

52 

53 

52 

53 

40 

45 

.9 

GREENSBORO 

MAX 

65 

62 

66 

69 

75 

79 

SO 

77 

66 

66 

63 

72 

73 

74 

70 

59 

57 

67 

60 

49 

60 

64 

72 

71 

61 

77 

74 

76 

76 

62 

72 

68 

.3 

MIN 

26 

43 

51 

36 

36 

56 

63 

39 

29 

36 

53 

51 

56 

60 

47 

43 

30 

37 

36 

29 

25 

33 

32 

47 

24 

40 

50 

54 

55 

42 

34 

41 

.9 

GRIFFIN 

MAX 

65 

64 

65 

70 

72 

80 

80 

73 

66 

60 

60 

73 

79 

73 

60 

57 

59 

66 

58 

49 

59 

63 

72 

67 

62 

77 

77 

76 

66 

63 

71 

67 

.2 

MIN 

36 

49 

50 

39 

45 

65 

64 

34 

32 

36 

50 

94 

56 

62 

48 

28 

40 

40 

28 

44 

59 

56 

52 

43 

36 

44 

.2 

HARTWELL 

MAX 

64 

65 

65 

68 

75 

80 

80 

78 

64 

65 

63 

74 

70 

77 

71 

59 

56 

66 

62 

50 

56 

63 

71 

69 

62 

79 

61 

77 

67 

65 

72 

66 

.3 

MIN 

33 

42 

44 

38 

36 

53 

60 

30 

29 

32 

50 

46 

47 

46 

43 

" 

29 

32 

30 

30 

26 

34 

40 

25 

39 

53 

44 

40 

36 

39 

.0 

HAWKINSVILLE 

MAX 

66 

64 

64 

70 

69 

79 

SS 

79 

67 

67 

64 

78 

76 

75 

69 

70 

61 

74 

65 

53 

59 

66 

73 

76 

61 

77 

79 

81 

76 

69 

75 

70 

.7 

MIN 

29 

39 

38 

53 

60 

42 

29 

34 

46 

58 

60 

60 

94 

32 

34 

41 

31 

34 

^' 

48 

39 

43 

.6 

HOGGAROS  MILL 

70 

62 

69 

72 

SO 

82 

85 

78 

68 

70 

62 

76 

83 

80 

S3 

73 

61 

75 

60 

54 

62 

66 

74 

80 

64 

76 

60 

83 

71 

73 

78 

72 

.7 

MIN 

41 

45 

60 

60 

42 

26 

39 

49 

53 

60 

62 

63 

41 

32 

24 

35 

34 

46 

30 

34 

46 

56 

52 

47 

37 

44 

.  1 

JASPER 

MAX 

55 

54 

63 

62 

72 

73 

79 

71 

46 

65 

67 

67 

69 

63 

72 

50 

56 

59 

66 

50 

50 

60 

60 

70 

59 

70 

76 

76 

75 

69 

70 

64 

.5 

MIN 

27 

43 

33 

33 

35 

30 

26 

29 

32 

35 

51 

91 

49 

28 

28 

21 

20 

33 

29 

32 

20 

34 

42 

47 

51 

36 

33 

34 

.9 

LAFAYETTE 

65 

65 

65 

67 

73 

80 

80 

61 

62 

71 

70 

74 

73 

71 

70 

59 

58 

67 

60 

58 

59 

62 

70 

60 

62 

78 

72 

70 

63 

66 

62 

67 

.5 

MIN 

49 

40 

37 

26 

36 

.1 

LA  GRANGE 

MAX 

66 

63 

66 

70 

70 

82 

81 

79 

67 

65 

61 

75 

79 

73 

67 

56 

61 

68 

63 

91 

60 

65 

72 

70 

64 

76 

78 

60 

71 

63 

75 

68 

.9 

MIN 

27 

50 

51 

35 

36 

57 

64 

35 

26 

31 

54 

53 

55 

63 

46 

47 

29 

38 

26 

23 

35 

32 

45 

27 

36 

45 

57 

55 

44 

33 

41 

.8 

LOUISVILLE 

MAX 

62 

60 

63 

69 

76 

76 

83 

79 

66 

70 

66 

73 

76 

75 

70 

65 

60 

72 

66 

92 

59 

64 

73 

75 

62 

80 

81 

64 

77 

69 

74 

70 

.2 

MIN 

39 

48 

51 

39 

39 

56 

42 

30 

35 

51 

53 

59 

96 

50 

48 

34 

38 

40 

33 

29 

32 

33 

45 

30 

41 

49 

52 

57 

46 

37 

43 

(9 

LUMBER  CITY 

MAX 

59 

68 

60 

64 

71 

73 

80 

84 

56 

67 

73 

74 

77 

77 

80 

70 

73 

58 

72 

56 

51 

59 

66 

73 

76 

60 

76 

79 

81 

73 

71 

69 

.6 

MIN 

29 

35 

53 

40 

39 

45 

57 

54 

30 

33 

40 

52 

58 

94 

64 

56 

" 

37 

40 

35 

26 

33 

33 

39 

31 

36 

41 

46 

51 

50 

38 

42 

■  4 

LUMPKIN  4  ENE 

MAX 

71 

73 

76 

75 

78 

SO 

MIN 

44 

43 

36 

34 

30 

38 

30 

31 

40 

31 

35 

32 

31 

57 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

61 

66 

71 

70 

80 

84 

72 

68 

68 

60 

76 

74 

74 

63 

67 

60 

73 

55 

51 

61 

66 

73 

73 

62 

80 

79 

63 

69 

67 

75 

69 

.3 

MIN 

32 

52 

52 

41 

39 

55 

63 

36 

32 

35 

53 

56 

61 

60 

50 

42 

43 

48 

39 

44 

■  3 

METTER 

MAX 

66 

64 

63 

67 

70 

80 

83 

63 

69 

73 

74 

76 

75 

71 

71 

71 

63 

72 

69 

55 

57 

64 

72 

75 

70 

77 

80 

81 

60 

70 

74 

71 

■  3 

MIN 

32 

46 

52 

42 

41 

47 

51 

38 

31 

40 

55 

54 

59 

99 

53 

42 

40 

44 

30 

33 

31 

46 

33 

40 

52 

53 

57 

52 

45 

44 

■  3 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

SB 

66 

62 

67 

69 

75 

78 

82 

52 

65 

68 

61 

74 

74 

76 

57 

62 

56 

70 

56 

50 

59 

62 

72 

71 

62 

79 

79 

81 

65 

64 

66 

•  9 

MIN 

27 

27 

50 

36 

33 

33 

53 

41 

31 

29 

30 

51 

53 

59 

52 

48 

32 

32 

38 

24 

24 

30 

30 

27 

41 

47 

54 

45 

36 

37 

9 

MILLEN 

MAX 

68 

61 

63 

70 

74 

78 

63 

80 

69 

75 

72 

77 

75 

77 

74 

67 

61 

73 

69 

56 

61 

66 

75 

76 

68 

80 

63 

64 

79 

72 

72 

2 

MIN 

30 

47 

51 

39 

38 

53 

59 

44 

29 

35 

46 

52 

56 

59 

46 

40 

36 

26 

30 

34 

45 

29 

40 

50 

49 

56 

46 

42 

6 

MONT  I  CELLO 

MAX 

67 

65 

67 

69 

74 

79 

81 

74 

65 

65 

65 

72 

73 

74 

61 

60 

56 

68 

58 

48 

59 

64 

71 

70 

61 

77 

76 

80 

76 

62 

71 

68 

1 

MIN 

23 

45 

47 

31 

29 

51 

63 

37 

23 

25 

43 

45 

53 

61 

48 

40 

29 

32 

26 

18 

26 

27 

20 

35 

42 

45 

46 

35 

29 

37 

1 

MORGAN 

MAX 

67 

67 

70 

71 

78 

80 

81 

83 

68 

69 

69 

77 

63 

81 

71 

64 

75 

71 

54 

61 

64 

73 

80 

75 

78 

79 

80 

78 

77 

73 

2 

MIN 

29 

50 

53 

41 

43 

59 

60 

41 

29 

47 

54 

56 

64 

62 

66 

33 

40 

41 

31 

26 

35 

35 

44 

31 

34 

45 

68 

53 

39 

44 

9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

57 

62 

68 

69 

79 

82 

84 

72 

70 

70 

70 

76 

81 

S3 

82 

77 

59 

74 

70 

53 

60 

63 

73 

76 

66 

77 

79 

81 

73 

71 

76 

72 

1 

MIN 

32 

48 

53 

46 

46 

58 

63 

61 

41 

42 

42 

57 

65 

61 

66 

56 

37 

41 

43 

34 

29 

36 

38 

48 

36 

38 

49 

58 

54 

52 

43 

47 

6 

NEWNAN 

MAX 

69 

69 

66 

70 

74 

82 

81 

76 

67 

63 

61 

77 

79 

71 

64 

54 

59 

67 

63 

50 

59 

95 

72 

68 

64 

77 

77 

80 

70 

63 

72 

66 

5 

MIN 

33 

49 

51 

40 

42 

58 

62 

33 

28 

38 

54 

52 

92 

62 

46 

42 

29 

36 

34 

25 

28 

38 

34 

44 

27 

37 

45 

54 

54 

42 

35 

42 

1 

QUITMAN 

MAX 

71 

70 

69 

72 

83 

83 

84 

60 

69 

73 

61 

77 

79 

84 

84 

79 

68 

73 

75 

58 

60 

64 

76 

76 

63 

62 

79 

83 

79 

61 

84 

76 1 

2 

MIN 

30 

48 

55 

49 

47 

56 

63 

45 

30 

38 

43 

58 

64 

56 

67 

62 

54 

38 

37 

35 

26 

38 

36 

41 

34 

36 

44 

53 

46 

52 

46 

46 1 

2 

ROME 

MAX 

67 

66 

60 

69 

78 

85 

84 

60 

66 

65 

70 

75 

72 

68 

63 

53 

60 

64 

58 

50 

62 

64 

73 

68 

64 

79 

82 

60 

72 

65 

70 

68  • 

6 

MIN 

27 

48 

44 

35 

33 

59 

66 

33 

26 

30 

49 

51 

50 

57 

46 

40 

30 

36 

34 

27 

22 

36 

30 

42 

26 

35 

45 

59 

51 

43 

33 

40  • 

I 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

65 

65 

66 

67 

75 

82 

62 

54 

65 

59 

66 

73 

69 

66 

52 

52 

58 

64 

49 

49 

59 

63 

71 

61 

63 

77 

79 

79 

70 

60 

69 

69  • 

4 

MIN 

25 

46 

44 

36 

31 

60 

54 

29 

24 

27 

49 

92 

50 

48 

46 

36 

28 

35 

33 

27 

24 

32 

30 

36 

25 

33 

46 

50 

51 

35 

30 

37i 

6 

SANDERSVILLE  4  SE 

MAX 

64 

61 

64 

69 

70 

76 

,81 

78 

64 

68 

66 

74 

74 

74 

69 

65 

57 

70 

65 

49 

59 

63 

71 

73 

64 

77 

79 

63 

78 

64 

73 

69 1 

1 

MIN 

29 

47 

52 

39 

37 

53 

•S9 

40 

30 

31 

48 

94 

58 

59 

90 

47 

33 

39 

40 

33 

26 

32 

32 

46 

26 

41 

51 

54 

55 

47 

40 

42* 

8 

SAVANNAH   USOA   PL  GARDEN 

MAX 

65 

63 

62 

70 

72 

S3 

82 

75 

63 

73 

78 

78 

60 

85 

62 

78 

68 

74 

59 

52 

61 

67 

72 

79 

62 

78 

81 

81 

81 

75 

78 

72  • 

B 

MIN 

24 

48 

52 

38 

34 

55 

60 

50 

25 

32 

51 

58 

57 

62 

60 

52 

33 

34 

40 

33 

22 

24 

26 

34 

27 

37 

54 

43 

51 

53 

33 

42  « 

0 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

64 

62 

61 

70 

72 

82 

81 

70 

63 

71 

77 

77 

61 

83 

77 

78 

57 

73 

58 

49 

59 

63 

70 

77 

59 

78 

81 

81 

60 

74 

75 

71. 

1 

MIN 

31 

50 

53 

43 

39 

56 

59 

37 

30 

38 

59 

58 

61 

62 

51 

45 

37 

40 

40 

33 

26 

31 

32 

41 

34 

39 

53 

50 

56 

51 

41 

44« 

4  1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

MAX 

61 

62 

69 

69 

69 

71 

73 

67 

57 

61 

59 

72 

76 

74 

74 

75 

72 

73 

66 

69 

65 

60 

64 

77 

70 

66 

77 

73 

76 

75 

74 

69. 

2 

MIN 

34 

53 

54 

49 

42 

67 

65 

39 

41 

51 

50 

58 

62 

62 

59 

55 

39 

44 

43 

41 

41 

38 

39 

48 

39 

41 

50 

52 

56 

51 

47 

48. 

5] 

SWA INS BONO 

MAX 

66 

62 

65 

67 

71 

76 

84 

80 

66 

73 

71 

76 

76 

77 

68 

68 

60 

72 

70 

92 

56 

63 

73 

69 

75 

78 

80 

83 

79 

69 

73 

71. 

0 

MIN 

33 

60 

52 

45 

40 

56 

57 

42 

34 

37 

52 

55 

62 

59 

52 

50 

35 

40 

43 

36 

31 

33 

41 

32 

36 

40 

52 

54 

56 

49 

41, 

45. 

0 

TALBOTTON 

MAX 

65 

64 

62 

70 

69 

80 

76 

72 

65 

66 

60 

72 

75 

74 

74 

70 

59 

67 

66 

49 

58 

65 

71 

70 

66 

76 

76  j 

76 

69 

63 

73 

68. 

3 

MIN 

29 

52 

51 

38 

38 

56 

61 

37 

29 

32 

53 

57 

60 

62 

62 

49 

31 

40 

41 

29 

24 

34 

34 

36 

26 

39 

49  ' 

58 

55 

45 

37 

43. 

5 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

63 

65 

66 

68 

72 

77 

SO 

75 

65 

62 

69 

75 

71 

70 

60 

60 

59 

65 

54 

46 

57 

63 

70 

69 

60 

75 

77 

76 

71 

63 

70 

66. 

e 

MIN 

22 

48 

46 

30 

29 

60 

59 

30 

23 

25 

47 

52 

51 

60 

44 

36 

28 

30 

30 

25 

18 

30 

28 

37 

25 

30 

44 

58 

46 

33 

28 

37. 

2 

THOMASTON  2  S 

MAX 

67 

64 

65 

72 

68 

80 

82 

79 

66 

65 

61 

74 

74 

73 

69 

63 

56 

66 

68 

54 

63 

65 

72 

69 

67 

77 

80 

77 

73 

66 

74 

69. 

5 

MIN 

26 

43 

44 

39 

33 

61 

64 

36 

28 

29 

49 

54 

57 

60 

50 

48 

33 

36 

40 

28 

22 

30 

30 

29 

34 

46 

49 

50 

55 

42 

32 

41. 

3 

THOMASVILLE 

MAX 

69 

65 

69 

74 

83 

81 

62 

72 

68 

68 

77 

76 

81 

84 

83 

74 

62 

75 

69 

56 

61 

64 

76 

76 

71 

76 

75 

81 

70 

72 

78 

73. 

3 

MIN 

29 

47 

55 

46 

46 

59 

64 

45 

40 

42 

52 

58 

66 

66 

65 

56 

36 

41 

1 

43 

33 

26 

35 

35 

43 

33 

35 

51 

56 

55 

51 

36 

46. 

7 

See  Reterenco  Not»B  FoUowlnfl  Station  Ic^W 


Table  S-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MARCH  1956 


Slalion 

Day  Of  Month 

• 

P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

THOMASVILLE  XB  CITY 

MAX 
MIN 

70 
37 

65 
50 

69 

55 

74 
49 

81 

53 

80 

61 

80 
65 

71 
42 

69 

36 

68 
48 

75 
55 

76 
59 

79 
62 

83 
62 

82 
67 

74 

45 

60 

36 

?4 

45 

61 
43 

53 
34 

60 
32 

43 

77 
41 

77 
49 

62 
36 

75 
42 

79 

53 

81 
50 

70 
58 

72 

52 

79 
44 

72.3 
48  iB 

TIFTON  2  N 

MAX 
MIN 

SB 
3* 

67 

40 

58 

52 

66 

43 

69 

47 

75 

51 

80 

59 

82 
47 

67 

32 

67 
38 

69 

48 

69 

56 

75 

59 

80 
60 

80 
65 

72 
60 

62 

35 

68 

36 

73 
43 

54 

32 

51 

29 

59 

34 

63 

38 

72 
43 

76 
34 

71 

38 

77 
44 

80 
53 

80 
54 

71 
50 

71 
39 

69<7 
44a9 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

62 

29 

61 

41 

62 
44 

66 

39 

74 

35 

77 
65 

79 
63 

75 

37 

62 

29 

63 
31 

64 

47 

72 
48 

67 

50 

77 
46 

69 
43 

55 
40 

55 

30 

64 

35 

54 

31 

48 

28 

57 
24 

62 

34 

70 
35 

64 

45 

65 

26 

77 
41 

79 

54 

74 

53 

67 
46 

60 
42 

71 
35 

66.2 
39.8 

VALDOSTA  1  NW 

MAX 
MIN 

71 

28 

66 
45 

68 
54 

72 
47 

83 
44 

84 
55 

84 

56 

76 
53 

69 

29 

72 
39 

83 
51 

78 
55 

80 
65 

84 
56 

85 
69 

79 
64 

64 

37 

74 

37 

69 
43 

56 
34 

61 
25 

64 

33 

76 
33 

74 
39 

73 
36 

76 
41 

80 

51 

81 
51 

77 
51 

74 
53 

76 
35 

74.5 
46.4 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

63 
29 

61 
45 

64 

SO 

66 

37 

73 
38 

75 

52 

80 
60 

76 
40 

63 

30 

68 
34 

64 

52 

70 
52 

73 
57 

75 

57 

69 
48 

59 
46 

58 
32 

68 

37 

63 
37 

48 

33 

68 
28 

68 

33 

70 
32 

70 
43 

59 

27 

76 
40 

78 
51 

81 
52 

71 
55 

63 
44 

70 
36 

67.7 
42.2 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

se 

29 

65 

31 

67 
34 

65 
44 

78 
39 

71 
40 

73 
45 

80 
32 

74 

30 

64 

30 

67 
44 

72 
50 

70 
51 

69 
49 

70 
47 

71 
45 

65 
43 

56 
31 

59 

32 

58 
34 

50 

30 

64 

35 

69 

31 

68 

37 

73 
40 

73 
41 

78 
60 

80 
52 

79 
64 

78 
50 

75 
41 

69.0 
40.0 

WAVCROSS 

MAX 

MIN 

69 

31 

69 
48 

64 

53 

71 
45 

77 
44 

82 

52 

85 
61 

78 
47 

68 

31 

77 
41 

82 
57 

78 
55 

82 
62 

85 
60 

85 
67 

78 
57 

62 

36 

73 
40 

62 
46 

55 
34 

60 
28 

66 
34 

74 

33 

78 
44 

72 
34 

77 
38 

80 

52 

81 

50 

76 

53 

74 

53 

77 
39 

74.1 
46.0 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

65 

32 

63 
48 

62 
51 

67 

39 

74 

39 

76 

53 

82 
57 

80 
42 

65 

70 
36 

68 
49 

74 

53 

74 

58 

76 
57 

72 
40 

65 
47 

56 
34 

70 
40 

67 
40 

53 
35 

57 
31 

63 

32 

72 

38 

72 
48 

72 
29 

76 
39 

79 

53 

81 
62 

79 
57 

69 

47 

72 
38 

43.7 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

65 

27 

50 

51 

35 

35 

59 

65 

81 

35 

65 

27 

67 
30 

65 
53 

73 

55 

72 
57 

72 
64 

70 
49 

49 

62 

31 

69 
38 

67 
40 

50 
28 

59 

23 

65 
35 

72 

32 

72 
42 

65 

28 

78 

37 

77 
43 

79 
58 

67 
51 

65 
46 

11 

69.0 
42.1 

WINDER   1  SSE 

MIN 

62 
48 

63 
43 

66 

45 

38 

72 
32 

79 

55 

79 

63 

78 
35 

62 

25 

60 

29 

59 

51 

69 

47 

66 

55 

73 
54 

68 
49 

56 
39 

55 
28 

65 

33 

63 

31 

48 

28 

46 

23 

61 

33 

69 

29 

65 
41 

62 
26 

77 
33 

77 
44 

77 
50 

69 
48 

69 
42 

71 
32 

65.9 
39.6 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

70 
40 

67 

51 

69 
54 

81 
62 

83 
63 

80 
42 

70 
38 

70 
47 

71 
45 

77 
60 

81 
61 

83 
64 

83 
68 

81 

59 

65 

38 

75 
37 

66 
46 

60 

35 

61 
34 

66 
43 

75 
46 

73 
50 

78 
38 

76 
46 

80 
65 

81 
60 

77 
59 

73 
52 

70 
46 

73.8 
49.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  >•  ? 

t2°i 

A I  LET 

EVAP 

.12 

.14 

.03 

.04 

.16 

.01 

.06 

.21 

.16 

.13 

• 

• 

.15 

.06 

.05 

.04 

.24 

.24 

.15 

.13 

.09 

.23 

.02 

.16 

.24 

.13 

.25 

.22 

.21 

.17 

.25 

4.09 

wmD 

18 

20 

10 

25 

7 

4 

17 

60 

46 

9 

13 

5 

7 

« 

« 

33 

90 

22 

61 

17 

14 

6 

18 

12 

61 

15 

46 

22 

21 

13 

24 

716 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.11 

.14 

.13 

.22 

.14 

.12 

.13 

.10 

.08 

.27 

.14 

.26 

.19 

.11 

.20 

.20 

iriND 

58 

57 

S3 

88 

50 

57 

72 

137 

96 

48 

79 

32 

31 

72 

74 

166 

105 

68 

92 

79 

54 

43 

47 

45 

99 

31 

79 

50 

51 

64 

68 

2145 

ATHENS  COL  OF  ACRI 

EVAP 

.09 

.17 

.12 

.14 

.16 

.17 

.19 

.30 

.16 

.10 

.02 

.08 

.22 

.02 

.11 

.32 

.07 

.34 

.06 

.24 

.11 

.03 

.39 

.15 

.33 

.05 

B4.73 

ttlND 

S6 

69 

96 

88 

25 

67 

115 

249 

55 

38 

29 

13 

36 

106 

61 

148 

149 

111 

109 

61 

29 

• 

* 

« 

« 

366 

104 

53 

45 

76 

16 

2380 

SXPERIHENT 

EVAP 

.12 

.18 

.07 

.14 

.15 

.10 

.13 

.26 

.19 

.13 

.02 

.03 

.08 

.10 

.03 

.22 

.20 

.24 

.16 

.10 

.14 

.15 

.17 

.31 

.14 

.30 

.06 

.28 

84.65 

ITIND 

52 

123 

91 

123 

29 

89 

177 

155 

196 

34 

62 

30 

25 

108 

75 

107 

178 

165 

100 

80 

32 

27 

36 

80 

95 

78 

152 

110 

107 

62 

70 

2848 

HOGCARDS  yiLL 

EVAP 

.11 

.15 

.05 

.05 

.14 

.09 

.12 

.20 

.17 

.13 

.03 

.00 

.09 

.18 

.00 

.12 

.21 

.19 

.10 

.19 

.13 

.13 

.08 

.14 

.31 

.03 

.37 

.06 

.16 

.01 

.25 

3.98 

WIND 

21 

26 

5 

11 

11 

7 

25 

67 

41 

12 

5 

4 

5 

19 

12 

24 

73 

35 

18 

37 

20 

11 

6 

28 

46 

5 

32 

7 

12 

9 

34 

668 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.08 

.16 

.09 

.16 

.12 

.12 

.19 

.34 

• 

.28 

.08 

.00 

* 

• 

* 

« 

• 

.47 

• 

* 

.43 

.08 

.17 

* 

.38 

.25 

.21 

.11 

.23 

.21 

B4.30 

WIND 

36 

68 

43 

89 

17 

40 

99 

177 

97 

14 

39 

24 

34 

55 

96 

67 

112 

58 

109 

93 

76 

19 

15 

41 

103 

39 

77 

49 

44 

63 

62 

1955 

TirrON  2  N 

EVAP 

.04 

* 

.18 

.14 

.05 

.09 

.19 

.18 

.14 

.01 

.03 

.05 

.11 

.08 

.10 

.21 

.13 

.20 

« 

• 

.43 

.09 

.16 

.20 

.26 

.20 

.19 

.18 

.05 

.24 

3.93 

WIND 

44 

60 

30 

28 

21 

21 

77 

146 

80 

18 

13 

31 

22 

56 

38 

57 

110 

47 

66 

64 

58 

13 

10 

9 

112 

28 

61 

57 

42 

41 

42 

1502 

Sm  R*l*r«Bc«  NoMa  FoOowIoq  Slotloe 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Coxmty 

« 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refei 

to 
tables 

|Temp.  1 

Predp 

ABBEVILLE 

0010 

32  00 

83  18 

240 

8A 

GEORGE  W.  DOWDY 

3 

AOAlftSVlLLE 

BARTOW 

HARVEY  C.  MOTT 

BROOKS  ALDERMAN 

A I  LEY 

MONTGOMERY 

10 

JAMES  A.  STACY 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

16 

HOY  E.  HOLLAND 

OlAO 

DOUGHERTY 

31  35 

84  10 

210 

5P 

8A 

FRANK  S .  ORTON 

2  3  5 

7 

ALLATOONA  0AM  2 

BARTOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  CAA  AIRPORT 

^6 

CIVIL  AERO.  ADM. 

AMERICUS  A  ENE 

SUMTER 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

SUMTER 

6 

U  OF  GA  EXP  STA  NRS 

OU30 

33  58 

83  23 

700 

6P 

8A 

PROF .  E .  5 .  SELL 

2  3  5 

7 

ATHENS  COLLEGE  OF  A6HI 

EDO  IE  L .  REESE 

ATHENS  W6  AIROORT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

FULTON 

6 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

RICHMOND 

14 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA 

0500 

R ICHMONO 

33  26 

81  58 

130 

6P 

2  3  5 

7 

BAINBRIDGE 

DECATUR 

8A 

SIDNEY  R.  MULLEN 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

MRS,  ESTELLE  GROGAN 

BEAVEROALE 

WHITFIELD 

12 

HENRY  E.  WARMACK 

BELLVILLE 

EVANS 

11 

HENRY  C.  HEAHN 

BLACKBEAHD  ISLAND 

0946 

MC  INT05H 

31  29 

81  13 

10 

5P 

5P 

U .  S  .  F I SH  (r  WLOF  SVC 

2  3  5 

7 

6LAIRSVILLE  EXP  STA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

DR.  J,  G.  STANDIFER 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

FANNIN 

7 

TVA-110 

BOWMAN 

ELBERT 

14 

MRS. GWENDOLYN  BROWN 

1170 

34  52 

83  49 

4780 

8A 

3 

BROOKLET  1  W 

BULLOCH 

W.  C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

BENJAMIN  £,  JAMES 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

GLYNN 

2 

CIVIL  AERO.  ADM. 

8UENA  VISTA 

MARION 

6 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

1413 

14 

34  47 

83  33 

1770 

MID 

C 

THOMAS  F.  MATHEWS 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

EDWIN  S.EPSTEIN,  JR 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

6 

J.  D.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

GORDON 

12 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMI LLA 

1500 

MITCHELL 

31  14 

64  13 

175 

5P 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5 

7 

CAMP  STEWART 

VP 

7P 

POST  ENGINEERS 

CHEROKEE 

C.  B.  TEASLEY 

CARLTON  BRIDGE 

ELBERT 

14 

J.  0.  MOORE 

CARNESVILLE 

FRANKLIN 

14 

JOHN  W.  CARROLL 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

33  36 

85  05 

990 

6P 

eA 

CITY  OF  CARROLLTON 

2  3  5 

7  C 

CARTERS 

MURRAY 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVI LLE 

BARTOW 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

5 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

POLK 

WILLIAM  W.  BARNET 

CEOARTOWIJ 

1732 

34  01 

85  15 

765 

6P 

BA 

RALPH  H.  AYERS 

2  3  5 

7 

CHATSWORTH  1  W 

MURRAY 

WILLIAM    L.  ELROD 

CHICKAMAUGA  PARK 

WALKER 

U.S.  DEPT  INTERIOR 

CHOESTOE 

UNION 

7 

TVA-570 

CLAYTON 

RABUN 

14 

JAHRELL  H.  BREWER 

CLERMONT  3  SW 

1998 

34  27 

83  48 

1100 

MID 

JOHN  E.  OUILLIAN 

C 

CUEVE LAND 

MARY  L.  SUTTON 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

THOMAS  H.  JUSTICE 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

3 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CONCORD 

PIKE 

C.  B.  SMITH 

COOLIDGE 

2238 

THOMAS 

31  01 

83  52 

250 

MID 

C.  W.    ELLINGTON,  JR 

COOPER  GAP 

HARRY  M.  BUTLER 

CORDELE 

RADIO  STATION  WMJM 

CORNELIA 

HABERSHAM 

14 

SIDNEY  Y.  SOSEBEE 

COVINGTON 

NEWTON 

9 

JACK  L.  CHAPMAN 

C  UMM 1 NG  I  N 

ZU09 

FORSYTH 

34  13 

84  OB 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

3 

CURRYVILLE  2  W 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

RANDOLPH 

FIRE  DEPARTMENT 

DAHL0NE6A 

LUMPKIN 

3 

MISS  EMILY  GAILLARO 

DALLAS 

PAULDING 

5 

KENNETH  HAMMOND 

2493 

WHITF I  ELD 

34  46 

64  57 

720 

9A 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

2  3  5 

7 

DANBURG  5  NNE 

LINCOLN 

JACK  MC  CALL 

DAWSON 

S.  W.  KENNEY 

DAWSONVILLE 

DAWSON 

5 

PEARL  P.  CHAMBERS 

DIAL  POST  OFFICE 

FANNIN 

7 

TVA-633 

OOCTORTOWN  I  WSW 

2716 

31  39 

Bl  51 

80 

6A 

R.  C.  THOMPSON 

3 

JOHN  R.  RUSS 

DONALSONVILLE  3  W 

SEMINOLE 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS 

COFFEE 

13 

RADIO  STATION  WDMG 

OOUGLASVILLE 

DOUGLAS 

3 

LECMA  6.  THOMPSON 

2799 

SCREVEN 

32  35 

81  43 

103 

8A 

B.  H.  EVANS 

3 

OUBL IN 

LAURENS 

W,  LEO  SCARBOROUGH 

2844 

LAURENS 

32  32 

82  54 

190 

MIO 

CITY  OF  DUBLIN 

C 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  11 

375 

5P 

6P 

CITY  OF  EASTMAN 

2  3  5 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

6 

31  34 

84  44 

295 

MID 

DAN  W.  HAMMACK 

c 

ELBERTON 

3060 

34  07 

82  52 

690 

7A 

MRS.    EVELYN  S.KINNE 

■ 

3 

3115 

34  42 

84  29 

1300 

8A 

A.  0.  DOVER 

3 

3147 

PAULDING 

33  52 

84  59 

1200 

BA 

MISS  JANETTE  ALLGOO 

3 

EXPERIMENT 

SPALDING 

6 

U  OF  GA.  EXP  STA 

FA I AMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

64  42 

735 

DYMPLE  D.  WARM4CK 

3 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

c 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R,  HARMON 

c 

FITZGERALD 

3366 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

7 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

84  30 

8A 

TVA-109 

3 

FLEMING  EKP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

19 

4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 

2  3  5 

7  C 

FLINTSTONE 

3427 

WALKER 

18 

34  56 

85  21 

710 

5P 

W,  R.  REED,  JR. 

CLOSED  1 

/55 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

c 

FOLKSTaJ  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WLD  LF  fi 

2  3  5 

FORSYTH  1  S 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  5 

7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

7A 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

3 

» 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I  1 

Latitude 

Longitude 

d 

.9 

> 

9 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

tables 

Temp. 

Precip. 

FORT  VALLEY  3  E 

3544 

9 

32  34 

63  51 

MIO 

9A 

OLIVER  I.  SNAPP 

2  3  5  7 

FRANKLIN 

HEARD 

690 

COUNTY  AGENT 

3 

GAINESVILLE 

HALL 

1254 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  5  7 

GLENNVILLE 

TATTNALL 

176 

GOAT  ROCK 

HARRIS 

5  5 

450 

GA.   POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3B99 

GREENE 

10 

33  34 

63  11 

620 

5P 

6A 

MR5.L1LLTE  CHRISTIE 

2  3  5  7 

GRIFFIN 

SPALDING 

980 

HORACE  D.WESTBROOKS 

2  3  5  7 

HAMILTON  4  W 

HARRIS 

660 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

HARALSON 

COWETA 

640 

MRS.  RUTH  T,  GAflLE 

HARTWELL 

HART 

785 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  3  5  7 

HAWKINSVILLE 

4170 

9 

32  17 

83  26 

245 

6P 

7A 

R.  A.  MC  LENOON 

2  3  5  7 

HAZLEHURST 

JEFF  DAVIS 

235 

WOODROW  W.  BROWN 

C 

HEMPTCWN  GAP 

UNION 

2100 

TVA-131 

3 

HIAWASSEE 

TOWNS 

1950 

TVA-1 51 

H0G6ARDS  MILL 

BAKER 

31 

84  27 

132 

MID 

8A 

EMORY  UNI  FLD  STA 

2  3  5  6  7 

4623 

9 

33  19 

83  51 

MIO 

GA.  POWER  COMPANY 

C 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5      7  C 

100 

CITY  OF  JESUP 

JOHNTOWN 

DAWSON 

MRS.  VIVIAN  CHESTER 

c 

JONESBORO 

CLAYTON 

930 

E.  J.  SWINT,  SR. 

3 

KENSINGTON 

4602 

WALKER 

18 

34  46 

85  22 

B20 

8A 

TVA-722 

3  - 

K I NGSTON 

BARTOW 

720 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

3 

LAFAYETTE 

WALKER 

810 

JOHN  R.  BEAVERS 

2  3  5      7  C 

LA  GRANGE 

PAUL  6.  SMITH 

2  3  5      7  C 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

720 

SIDNEY  E.  STEVENS 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

* 

33  56 

85  16 

850 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LINCOLNTON 

LINCOLN 

500 

JAMES  W.  6LACKWELL 

3 

LITTLE  HIGHTOWER 

TOWNS 

2200 

TVA-153 

3 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

NE5BIT  BAKER 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

46 

150 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  5  7 

LUMPKIN  4  tNt 

5394 

STEWART 

3 

32  03 

64  44 

590 

5P 

5P 

GA.FyREST  COMMISSIQ 

MACON  WB  AIRPORT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

MAYSVI LLE 

JACKSON 

EARL  L.  SAILERS 

3 

MIOVILLE 

BURKE 

166 

MRS.  E.  B.  KING 

3 

MILLEDGEVILLE 

BALDWIN 

320 

H.  LOUIS  HORNE 

2  3  5  7 

5862 

JENK INS 

11 

32  46 

81  56 

195 

5P 

5P 

MARK  G.  MC  COMB 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

April  was  persistently  chilly  and  windy  with 
warm  days  limited  almost  entirely  to  portions 
of  the  first  and  last  weeks.     Most  of  the  rain- 
fall occurred  in  the  first  16  days  and  was 
abundant  in  the  north  portion  but  tapered  down 
toward  inadequacy  elsewhere.     Considering  the 
copious  rainfall  in  the  north,  cloudiness  in 
that  section  was  less  than  might  be  expected, 
while  in  the  drier  central  and  southern  portions 
cloudiness  exceeded  the  long-term  expectations. 
Even  though  cloudiness  was  above  average,  sun- 
shine was  unusually  abundant  with  90%  or  more  of 
the  possible  amount  on  one-third  to  one-half  the 
days . 

Thunderstorms  occurred  with  about  average  fre- 
quency in  northern  and  central  portions  but  only 
one-third  to  one-half  the  usual  number  were  noted 
in  south  Georgia.     Rainfall  totals  varied  from 
10.44  inches  at  Helen  to  1.14  inches  at  Montezuma 
1  NE,  and  the  greatest  daily  amount,  5.14  inches, 
was  measured  at  Flat  Top  on  the  16th. 

The  unusual  coolness  was  not  reflected  in  the 
temperature  extremes  which  were  about  as  expected 
for  April,  ranging  from  22°  on  the  21st  to  93°  on 
the  29th.     On  the  other  hand,  nearly  all  tempera- 
ture stations  in  the  Northern  Division  recorded 
32°  or  colder  at  least  once  during  the  month.  Of 
the  stations  over  the  State  having  long-term  tem- 
perature means,  only  Dahlonega  and  Fitzgerald 
failed  to  register  deficiencies. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  day  of  April  was  quite  cool  in  the 
early  morning  then  warmed  up  to  the  high  70 's 
and  low  80 's  by  afternoon  to  begin  a  warm  spell 
that  lasted  through  the  6th.     A  southeastward 
moving  frontal  zone  that  stopped  at  mid-state 
while  a  small  disturbance  developed  in  Texas  and 
then  moved  northeastward  contributed  numerous 
thunderstorms  and  some  heavy  rains  in  the  north- 
ern part  of  the  State  during  the  4th-6th  but 
left  central  and  southern  portions  practically 
dry.     On  the  7th  the  passage  of  an  active  cold 
front,  stemming  from  a  Low  over  the  Great  Lakes, 
ushered  in  the  first  of  a  series  of  chilly  Ca- 
nadian air  masses  that  dominated  temperatures 
with  few  interruptions  through  the  25th.  Moder- 
ate to  heavy  rains  occurred  on  the  lOth-llth 
when  a  small  storm  center  moved  eastward  across 
the  Gulf  Coastal  States  and  another  storm  de- 
veloped in  the  Gulf  and  moved  concurrently  north- 
eastward along  the  Georgia  coast.     Warm  moist  air 
was  circulated  aloft  by  these  storms  but  the  cool 
air  at  the  surface  was  not  noticeably  affected. 
The  only  break  of  note  within  the  prolonged  cool 
period  came  on  the  15th  when  temperatures  rose 
sharply  while  an  extensive  low  pressure  area 
affected  the  State,  causing  widespread  heavy 
thundershowers.     Temperatures  fell  back  into  the 
cool  pattern  the  next  day,  however. 

Warming  began  early  on  the  26th  when  low  pres- 
sure areas  took  control  of  the  weather  and  culmi- 
nated in  the  warmest  readings  of  the  month  during 
the  28th  to  30th.    The  last  half  of  the  month  was 
practically  dry  expect  for  variable  rains  in  the 
south  during  the  25th-26th  and  isolated  showers 
the  29th-30th. 

WEATHER  EFFECTS 

Weather  conditions  during  much  of  April  were  not 
too  favorable  for  crop  growth  and  planting  oper- 


ations, according  to  the  Georgia  Crop  Reporting 
Service.     Unseasonably  low  temperatures  retarded 
plant  growth  and  seed  germination.     Heavy  rains, 
high  winds,  and  sanding  or  dusting  over  during 
the  second  and  third  weeks  of  the  month  caused 
considerable  damage  to  spring  planted  crops  in 
southern  and  eastern  Georgia.     Considerable  cotton, 
tobacco,  and  some  corn  and  peanuts  had  to  be  plant- 
ed over  with  a  few  fields  being  replanted  the 
second  or  third  time.     Land  preparation  and  plant- 
ing of  cotton  and  corn  were  delayed  by  wet  soil  in 
north  Georgia  until  near  the  end  of  the  month. 
Warm  weather  the  last  few  days  of  April  was  favor- 
able and  crops  showed  some  improvement .     At  the 
end  of  the  month  soil  moisture  was  adequate  in 
northern  and  southern  portions  but  soil  was  becom- 
ing dry  in  central  parts  of  the  State. 

Prospects  for  small  grains  were  considered  good  to 
excellent,  although  retarded  by  the  cool  weather 
which  also  definitely  lowered  pasture  conditions. 
Fruit  crops  were  seriously  damaged  by  freezing 
temperatures  in  March  and  April  with  peach  pro- 
duction expected  to  be  only  about  43%  of  the  10- 
year  average.     Some  growers  faced  a  total  loss 
while  others  expected  a  near  normal  crop. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Wind  and  rain  uprooted  trees  and  downed  power  lines 
in  the  Atlanta  area  on  the  6th.     A  falling  tree 
killed  two  Atlanta  women,  and  streets  were  tempo- 
rarily flooded  in  some  sections  of  the  city  by 
heavy  rains.     The  next  day  strong  gusty  winds  and 
blowing  dust  and  sand  struck  southeastern  Georgia, 
damaging  crops  considerably.     A  falling  tree  killed 
a  man  near  Garfield,  another  drowned  off  Savannah 
after  wind  capsized  his  boat,  and  two  persons  were 
injured  in  a  pile-up  of  6  automobiles  near  Waynes- 
boro during  a  blinding  sandstorm. 

On  the  evening  of  the  10th,  a  straight  line  wind 
storm  with  gusts  to  50  mph  or  higher  caused  con- 
siderable minor  damage  in  north  central  Georgia, 
hitting  the  greater  Atlanta  area  the  hardest;  and 
blowing  dust  damaged  young  crops  in  some  central 
and  southern  counties.     The  same  evening  a  sus- 
pected small  tornado  caused  minor  damage  at  St. 
olmons  Island  and  high  seas  damaged  beach  areas. 

During  the  afternoon  and  evening  of  the  15th  an 
instability  line  moved  across  the  State,  causing 
widespread  and  extensive  damage  in  practically  all 
sections.     Winds  were  most  severe  and  damage 
greatest  across  the  north  central  portion  in  an 
east-northeast  direction  from  Haralson  and  Carroll 
Counties.     Within  this  area  definite  tornado 
characteristics  were  evident  from  6:30  p.m.  to 
7:15  p.m.  for  a  distance  of  approximately  50  miles 
along  a  line  between  Paulding  and  Forsyth  Counties. 
Places  hit  hardest  were  located  in  Paulding,  Cobb, 
Cherokee,  and  Forsyth  Counties  and  damage  was  es- 
timated at  $150,000  with  25  homes  destroyed  or 
badly  damaged,  20  broiler  houses  and  thousands  of 
chickens  destroyed,  and  many  smaller  structures 
destroyed.     Other  sections  receiving  extensive 
damage  were  the  Atlanta  area  where  wind  g^usts  reach- 
ed 89  mph;  Athens,  Columbus  -  gusts  to  55  mph;  Madi- 
son County;  and  southern  counties  where  thousands  of 
acres  of  young  crops  had  to  be  replanted  after  se- 
vere damage  by  wind,  sand  and  rain. 

FLOODS 

Except  for  minor  overflowing  April  18  and  19  on 
the  Oostanaula  River  at  Resaca,  no  flooding  was  re- 
ported. -  J.  E.  Stork 
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6 

4 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

71,1 

41.6 

56  .  3 

85 

28+ 

29 

21 

269 

0 

0 

3 

0 

6.93 

2.25 

1» 

.0 

0 

6 

5 

2 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

73«7 

40.8 

57.3 

-  3.5 

87 

28+ 

26 

21 

249 

0 

0 

7 

0 

6,66 

2.89 

2.25 

11 

.0 

0 

6 

4 

3 

CARTERSVILLE 

73»6 

46.9 

60.3 

-  1.1 

88 

28 

30 

21 

192 

0 

0 

2 

0 

6,24 

1.19 

2.03 

6 

.0 

Q 

7 

3 

2 

CEDAR TOWN 

73.0 

45.6 

59.3 

-  1.6 

88 

29 

29 

21 

212 

0 

0 

3 

0 

6,02 

1.63 

2.22 

16 

.0 

0 

5 

i 

2 

CLAYTON 

69,'. 

42.6 

* 

-  .3 

85 

30 

28 

21 

280 

0 

0 

2 

0 

9,69 

3.94 

2.69 

11 

.0 

0 

7 

4 

4 

^UKNCL  J  A 

70,3 

44.  3 

57.3 

-  2.0 

84 

29 

29 

1 7+ 

239 

0 

0 

3 

0 

5,29 

.07 

1.67 

16 

.0 

6 

2 

DAHL0ME6A 

71, 6M 

47.  8M 

59. 7M 

1.0 

86 

29 

110 

0 

0 

0 

0 

4,50 

-  .51 

1.80 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

DALTON 

AM 

69,6 

46.1 

57.9 

-  2.6 

87 

29 

30 

21 

248 

Q 

0 

2 

Q 

6,25 

1.51 

3.10 

16 

.  0 

0 

4 

2 

GAINESVI  L'  E 

71.7 

46.1 

58.9 

-  .4 

87 

29 

32 

17+ 

209 

0 

0 

2 

0 

4.83 

.74 

1.99 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

nAK 1 HtLL 

74,8 

45.5 

60.2 

-  .7 

88 

30 

32 

8 

108 

0 

0 

1 

0 

5.42 

1.55 

2.05 

16 

.0 

0 

4 

4 

2 

NELEN 

70. <> 

42.5 

56.5 

86 

30 

29 

21 

263 

0 

0 

4 

0 

.  0 

JASPER 

AM 

69,4 

44,  OM 

56.  7M 

-  3.2 

88 

30 

27 

21 

269 

0 

0 

4 

0 

6.43 

2.11 

2.60 

16 

.0 

0 

6 

3 

3 

LAFArETTE 

70,9 

44,4 

57.7 

87 

29 

21 

237 

0 

0 

3 

0 

.0 

0 

6 

3 

3 

ROME 

74,4 

46,1 

60.3 

-  .9 

91 

28 

31 

21 

188 

1 

0 

2 

0 

5.02 

.61 

1.91 

6 

.0 

0 

5 

4 

2 

ROME  MB  AIRPORT 

R 

72.0 

44.1 

58.1 

-  2.4 

88 

28 

29 

21 

235 

0 

0 

3 

0 

5,78 

1.16 

2.52 

19 

.0 

0 

i 

4 

i 

TOCCOA 

72, 6M 

47. 4M 

60. OM 

.4 

67 

29 

32 

9+ 

176 

0 

0 

2 

0 

6.25 

1.63 

2.33 

16 

.0 

Q 

6 

3 

3 

WASHINGTON 

75.3 

46.7 

61.0 

-  1.6 

88 

30 

32 

18+ 

156 

0 

0 

2 

0 

6.52 

2.74 

1,88 

16 

.0 

0 

5 

4 

4 

WINDER   1  SSE 

73,0 

45.2 

59.  1 

86 

28+ 

30 

21 

204 

0 

0 

2 

0 

4.  98 

1,98 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

58.5 

6.11 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

A I  LEY 

AM 

77.6 

48.8 

63.2 

90 

30 

33 

123 

1 

0 

0 

0 

2.64 

1.9S 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

75.2 

48.0 

61.6 

-  3.3 

89 

30 

31 

21 

164 

0 

0 

1 

0 

3.39 

-  .09 

1.46 

11 

.0 

0 

i 

2 

2 

AUGUSTA 

77.1 

49.6 

63.4 

-  .8 

89 

27 

31 

21 

125 

0 

0 

I 

0 

3.87 

.73 

2.30 

11 

.0 

0 

7 

2 

1 

BROOIU.ET  1  W 

78.1 

53.5 

65.8 

-  ,2 

90 

30 

43 

9+ 

86 

1 

0 

0 

0 

3.46 

.26 

1.64 

11 

.0 

0 

3 

) 

2 

CARROLLTON 

73.8 

45.3 

59.6 

-  1,8 

89 

4 

33 

9+ 

198 

0 

0 

0 

0 

5.28 

.90 

2.09 

16 

.  0 

0 

3 

3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

75.7 

48.9 

ez.3 

-  1.1 

88 

28+ 

36 

145 

0 

0 

0 

0 

2,36 

-  1,87 

,  93 

10 

.0 

0 

» 

2 

0 

COVINGTON 

74.8 

46.8 

60,8 

-  .3 

90 

30 

33 

17+ 

172 

1 

0 

0 

0 

5.98 

1.76 

2,26 

16 

.0 

0 

6 

3 

3 

DUBLIN 

78.2 

50.5 

64.4 

-  .9 

90 

29+ 

35 

21 

111 

2 

0 

0 

0 

1.48 

-  1.79 

1.37 

11 

.0 

0 

2 

1 

1 

EASTMAN 

78.2 

51.8 

65.0 

-  1.2 

91 

29 

41 

9+ 

84 

1 

0 

0 

0 

2.98 

-  .51 

1.93 

11 

.0 

0 

2 

2 

1 

EXPERIMENT 

AM 

71.0 

48.7 

59.9 

-  1.6 

85 

29 

34 

21 

194 

0 

0 

0 

0 

5.69 

1.49 

1.97 

16 

.0 

0 

6 

3 

3 

FOUSYTH  1  S 

76.  3M 

48.  9M 

62  .6M 

92 

29 

34 

21 

132 

1 

0 

0 

0 

2.47 

1.03 

11 

.0 

0 

6 

1 

1 

FORT  VALLEY  3  E 

77.1 

49.2 

63.2 

-  1.4 

69 

28+ 

36 

8+ 

126 

0 

0 

0 

0 

2,49 

-  1.80 

1.43 

11 

.0 

c 

» 

2 

1 

GREENSBORO 

75.1 

48.5 

61.8 

-  .2 

88 

30 

32 

21 

154 

0 

0 

1 

0 

6,17 

2.19 

2.46 

11 

.0 

0 

4 

3 

3 

GRIFFIN 

73.6 

49.9 

61.8 

-  1.3 

88 

30 

35 

21 

150 

0 

0 

0 

0 

6.14 

2.13 

2.64 

16 

.0 

0 

9 

3 

3 

HAWKINSVILLE 

77.6 

49.2 

63.4 

-  1.8 

89 

2B 

34 

21 

120 

0 

0 

0 

0 

1.88 

-  1.55 

1.67 

11 

.0 

0 

2 

1 

1 

LA  GRANGE 

76.1 

48.2 

62.2 

-  .1 

89 

30 

35 

9+ 

143 

0 

0 

0 

0 

4.83 

.68 

2.72 

6 

.0 

0 

4 

3 

1 

LOUISVILLE 

77.5 

49.5 

63.5 

-  .6 

89 

30 

37 

21 

124 

0 

0 

0 

0 

2.17 

11 

.0 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

76.9 

51.4 

64.2 

-  1.5 

89 

28+ 

38 

21 

105 

0 

0 

0 

0 

1,52 

-  2.29 

.67 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

NETTER 

78.1 

52.7 

65.4 

88 

29+ 

42 

8 

81 

0 

0 

0 

0 

3.00 

1.63 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

MILLEDGEVILLE 

AM 

74.5 

45.3 

59.9 

-  3.8 

86 

28+ 

31 

21 

192 

0 

0 

1 

0 

3.45 

.01 

2.10 

11 

.0 

0 

4 

2 

1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  aveiaqee 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

e 

n 

StatioD 

> 
• 

& 

gJI 

Sis 

o.a  a 

• 

• 

> 
< 

51 

Diraction 

ol 

iasteit  mile 

Dale  of 
futelt  mil* 

1:30  a 
EST 

a 

1 

P 

1 

7:30  p 
EST 

Trace 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

las 

u  •  * 

•  o 

<:  ai 

Average 
■ky  cover 
sunrise  to  si 

ATHENS  KB  AIRPORT 

WltW 

12 

12.3 

39» 

US 

11 

72 

79 

46 

54 

2 

1 

1 

3 

3 

0 

10 

S.5 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

18 

14.0 

68 

sw 

15 

69 

76 

45 

SO 

0 

3 

2 

0 

3 

0 

8 

66 

5.1 

AOGUSTA  WB  AIRPORT 

w 

13 

9.3 

35. 

wsw 

7 

77 

78 

42 

ss 

3 

1 

3 

0 

2 

0 

9 

S.7 

COLimBUS  WB  AIRPORT 

82 

41 

so 

1 

2 

3 

2 

0 

0 

8 

5.4 

MACON  WB  AIRPORT 

WNW 

19 

11.2 

57 

s 

IS 

71 

80 

38 

46 

1 

2 

4 

1 

0 

0 

8 

71 

S.2 

■CME  WB  AIRPORT 

80 

39 

SI 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

9 

5.2 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

w 

12 

11.3 

36 

sw 

IS 

79 

81 

45 

62 

S 

1 

0 

0 

1 

1 

8 

73 

5.8 

•  This  datuB  Is  obtained  by 
▼laual  obaerratloD  since  record- 
ing equlpBcnt  la  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est Bile  occurring  during  the 
period. 

See  Reference  Notee  FoUowtng  Station  Index 
-  39  - 


CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

0. 

1 

From  Long 
Term  Means 

8 

X 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Tolal 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

1     10  or  More  | 

1     50  or  More  | 

100 

or  More 

S  < 

^£ 

1     BbIow  I 

o  * 

o  £ 

HI LLEN 

65,0 

,  2 

89 

28+ 

35 

2 1 

95 

0 

0 

0 

0 

4. 

51 

1,41 

2.00 

11 

•  0 

0 

4 

3 

2 

nUN 1 ICc LUU 

74i8M 

44.  IM 

59  ,  5M 

_ 

3,6 

87 

30 

27 

21 

203 

0 

0 

4 

0 

5, 

16 

1,13 

1,92 

11 

,0 

0 

9 

3 

3 

NEWNAN 

48.  1 

61,5 

*  2 

89 

30 

34 

19 

150 

0 

0 

0 

0 

6, 

13 

1.61 

2,18 

16 

•  0 

0 

4 

3 

3 

SANDERSVILLE  4  SE 

75.8 

49.9 

62,9 

87 

30 

32 

21 

134 

0 

0 

1 

0 

3. 

03 

2,01 

11 

.0 

0 

4 

2 

1 

SWAINSBORO 

77.6 

51.5 

64,6 

89 

30 

39 

17 

91 

^ 

^ 

0 

^ 

2, 

72 

1.90 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

49.3 

62,0 

1.3 

85 

28+ 

36 

2 1 

145 

Q 

0 

0 

2, 

95 

1.23 

1 ,  40 

1 1 

.  0 

0 

4 

2 

1 

TALLAPOOSA  2  MNW 

71.8 

42.9 

57,4 

2,2 

29 

28 

21 

252 

0 

0 

6 

0 

5, 

03 

.27 

2, IS 

16 

.0 

0 

4 

4 

2 

77.1 

47  .  0 

62,1 

89 

26 

34 

1 7 

137 

0 

0 

0 

0 

2, 

71 

,85 

11 

.0 

0 

6 

2 

0 

WARRENTON 

75.2 

48.1 

51,7 

1,4 

6 

34 

8 

152 

0 

0 

0 

0 

4. 

35 

.93 

2,32 

11 

.0 

0 

9 

2 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

76.4 

50.6 

63,5 

.7 

88 

30 

39 

9+ 

123 

^ 

^ 

0 

^ 

2, 

62 

- 

.09 

2,40 

11 

.0 

0 

3 

1 

1 

UP^T  POINT 

76.  1 

61,9 

1.1 

88 

29+ 

33 

2 1 

1 54 

0 

0 

0 

4, 

19 

.33 

1,60 

6 

.  0 

0 

9 

4 

1 

62  5 

3, 

75 

•  0 

SOUTHERN  DIVISION 

A|  AO  AHA   Gto   ctatt  ntj 
ML-Mr  APIA    C Af    o  1  A  I  1  UN 

AM 

75.9 

49.3 

62.6 

3.4 

86 

29+ 

38 

^+ 

131 

0 

0 

Q 

0 

3  J 

33 

.13 

1 .  74 

,0 

ALBANY 

52.4 

1,4 

28 

41 

21 

78 

1 

0 

0 

0 

2  . 

75 

1.09 

1.24 

16 

,0 

0 

3 

3 

1 

ALMA  CAA  AIRPORT 

77*5 

63*8 

_ 

87 

36 

9+ 

113 

0 

0 

0 

0 

2  . 

99 

.62 

2.00 

10 

,  0 

0 

9 

1 

1 

AMERICUS  it  ENE 

77,6 

51,2 

64.4 

_ 

,8 

93 

29 

37 

21 

101 

3 

Q 

0 

1, 

53 

_ 

2,28 

.92 

11 

,0 

0 

4 

1 

0 

BAINBRIOGE 

78.6 

50.8 

64.7 

2,8 

90 

4+ 

35 

21 

94 

2 

Q 

0 

2, 

26 

- 

1,57 

1.00 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

BLACK6EAR0   I SLANO 

76  .  6M 

54  OM 
* 

65  .4M 

41 

0 

0 

0 

1.60 

•  0 

1 

8LAKELY 

76.5 

52,9 

64  .  7 

1,8 

88 

28+ 

43 

8+ 

93 

0 

0 

0 

0 

1 , 

67 

2,77 

.  69 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

BRUNSW ICK 

77.5 

56,2 

66  .  9 

•  9 

86 

6 

47 

12 

39 

0 

0 

0 

0 

3. 

53 

,45 

1.60 

11 

.0 

0 

4 

2 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

75.3 

55,7 

65.5 

87 

6 

44 

17 

67 

° 

° 

0 

° 

4. 

16 

1.45 

10 

,0 

0 

6 

3 

2 

CAIRO  2  NNW 

77.1 

53.0 

65.1 

1,5 

87 

4+ 

41 

8 

76 

0 

3, 

01 

- 

1,30 

.74 

11 

,0 

0 

8 

3 

0 

CAM I LLA 

78.5 

65.6 

87 

40 

79 

0 

0 

0 

69 

2,18 

.92 

,0 

4 

2 

CAMP  STEWART 

78.1 

53.0 

65  .6 

.  5 

4 

41 

17 

89 

0 

0 

0 

0 

2. 

58 

1,30 

1.40 

11 

,  0 

0 

4 

2 

1 

CULUU  i  1  1 

66  .  7 

an 

4+ 

42 

22 

6 1 

2 

0 

0 

0 

1 , 

92 

1.11 

16 

■  0 

0 

3 

2 

1 

CORDELE 

77.3 

50.1 

63.7 

1.8 

28+ 

37 

21 

109 

^ 

° 

0 

^ 

2. 

39 

2.20 

1.23 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

CUTHBERT 

78.2 

52.9 

65.6 

,2 

90 

28+ 

43 

9+ 

79 

0 

1, 

61 

- 

3.40 

.65 

10 

,0 

0 

3 

1 

0 

rtAi  1(11  AC 

77.2 

51,3 

64.3 

1,9 

87 

30 

40 

1 

9 1 

0 

0 

0 

0 

3, 

62 

a  06 

1,79 

11 

•  0 

0 

3 

2 

2 

FITZGERALD 

78.0 

55,0 

66.5 

,  7 

30 

43 

21 

69 

0 

0 

0 

0 

2, 

57 

1.28 

1,28 

11 

,0 

0 

3 

2 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

78.0 

48,9 

63.5 

87 

30 

34 

21 

130 

0 

0 

0 

0 

1. 

92 

1.38 

11 

,0 

0 

3 

1 

1 

FOLKSTON  «  SW 

80. 3M 

53,6M 

67,0M 

15+ 

43 

21 

48 

^ 

^ 

0 

^ 

3, 

22 

1.66 

25 

.0 

0 

3 

2 

2 

6LENNVILLE 

77.4 

53,4 

65,4 

1,3 

88 

29 

42 

9+ 

89 

0 

4, 

05 

1.23 

1.43 

16 

.0 

0 

4 

3 

2 

HOGGAROS  MILL 

77.9 

50.0 

64.0 

1,8 

89 

28 

36 

8 

109 

0 

0 

0 

0 

2, 

06 

3.20 

1.18 

11 

•  0 

0 

3 

1 

1 

LUMBER  CITY 

AM 

76. 5M 

49, 9M 

63. 2M 

88 

30 

35 

21 

128 

0 

c 

0 

0 

2, 

99 

,27 

1.79 

11 

.0 

0 

2 

2 

2 

LUMPKIN  't  ENE 

1, 

96 

1.25 

10 

•  0 

0 

4 

1 

1 

MORGAN 

78.7 

48,7 

63.7 

89 

29 

35 

21 

103 

0 

0 

0 

0 

1. 

78 

,83 

IS 

.0 

0 

3 

2 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

77.4 

53,1 

65.3 

- 

2.6 

88 

28 

43 

12 

81 

0 

0 

0 

0 

3, 

55 

,51 

1,35 

16 

,0 

0 

6 

3 

1 

QUITMAN 

79.5 

50,4 

65.0 

- 

2.6 

89 

30 

37 

9 

66 

0 

0 

0 

0 

3. 

42 

.08 

1,15 

10 

.0 

0 

4 

3 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

77.9 

48,1 

63.0 

1.5 

86 

30 

32 

8 

132 

0 

0 

1 

0 

2. 

44 

.39 

1,65 

11 

•  0 

0 

3 

1 

1 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

76.7 

52,6 

64.7 

1.1 

86 

4 

40 

21 

97 

0 

0 

0 

0 

3, 

62 

1,15 

2.21 

10 

.0 

0 

2 

2 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

74.7 

64,5 

64,6 

1.7 

8S 

7 

35 

8 

73 

0 

0 

0 

0 

2. 

80 

,22 

2.00 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

THOMASVILLE 

77.5 

51,3 

64,4 

2,3 

90 

28 

38 

21 

83 

1 

0 

0 

0 

3. 

51 

.17 

1.38 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

77.1 

55,4 

66,3 

1,1 

91 

28 

46 

11  + 

59 

1 

0 

0 

0 

2. 

86 

1.44 

1,13 

11 

.0 

0 

9 

3 

1 

TIFTON  2  N 

AM 

75.4 

51,7 

63,6 

2.5 

86 

29+ 

34 

8 

116 

0 

0 

0 

0 

2, 

08 

2,11 

1,0S 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

VALDOSTA  4  NW 

78.4 

50,4 

64,4 

88 

4  + 

34 

21 

98 

0 

0 

0 

0 

3. 

97 

1,45 

16 

.0 

0 

S 

3 

2 

WAYCROSS 

77.9 

52,0 

65,0 

2.3 

S8 

29 

38 

8 

88 

0 

0 

0 

0 

3, 

68 

.72 

1,99 

11 

,0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

64.8 

2, 

86 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
-  40  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  month 

Toi 

1   1  2  1 

3 

 f— 

*  1 

5  1 

6 

 1  1  r 

7  I  8  I  9 

 1  

10  1  n  1 

12 



13  I  U  1  15 



16     17  18 



19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

— 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

ABBEVILLE 

2*39 

la  90 

•  69 

ADA IRSVI LLE 

•  M 

•♦9 

la  96 

1*69 

•  30 

AOEL 

a  12 

*"*  1*79 

04 

■  64 

66 

* 

- 

AILEV 

3*64 

1*59 

•  08 

•  76 

■  25 

ALAPAHA  EXP  STATION 

>»31 

1^74 

•  87 

•  61 

all 

ALBANY 

T 

T 

•  93 

la24 

•  01 

•  97 

ALLATOONA  DAM  2 

S  06 

a  04 

•  79 

•  03 

•  19 

a  67 

•  97 

08 

•  14 

1«66 

ALMA  CAA  AIRPOfiT 

2t9« 

* 

* 

* 

AHERICUS  M  ENE 

I, a 

•  33 

T 

19 

*  13 

ATHENS 

9*M 

•  11 

•  16 

•  67 

laOl 

1^92 

.20 

la97 

•02 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

71 

04 

ATHENS  MB  AIRPORT 

6i73 

* 

_ 

• 

*ii 

T 

1.83 

06 

* 

ATK INSON 

4*03 

* 

1  00 

43 

09 

ATLANTA  BOLTON 

*.26 

* 

* 

ATLANTA  MB  AIRPORT  R 

9»ia 

aOl 

.2^ 

•  23 

•  16 

1^76  ,02 

1.79 

•  01 

AU6IJSTA  WB  AIRPORT  N 

3*39 

•  * 

•  09 

3»dT 

•  20 

•  11 

•  31 

a  70 

■  13 

.02 

BAINBRIO«E 

2i2« 

01 

a32 

•  48 

•  02 

•  43 

BALL  GROUND 

»*M 

•  02 

a  63 

•  O^ 

a  32 

•  92 

•  93 

a  22 

•  09 

2a21 

BEAVERDALE 

4«91 

aOl 

•  94 

.91 

•  29 

•  ♦1 

a  09 

•  07 

2^17 

•  02 

BLACKBEARD  ISLAND 

•99  1^60 

•  55 

•  29 

•  80 

8LAIRSVILLE  EKP  STA 

•  37 

•  94 

82 

* 

•  69 

•  31 

.06 

2.98 

BLAtcELV 

T 

i06 

■  89     a  23 

■  02 

■  38 

•  06 

•  03 

T 

BLUE  RID6E  RESVK  DAM 

a02 

•  70 

•  06 

la29 

a  IS 

■  07 

3^81 

T 

60MHAN 

♦  •83 

T 

T 

T 

•  07 

•  44 

alO 

2«06 

■  36 

T 

U82 

T 

BRASSTOMN  BALD 

•  39 

laM 

•  93 

•  10 

•  69 

.97  .09 

3^>4  .03 

BROOKLET   1  H 

3  4* 

•91  1^64 

BRUNSMICK 

3«»3 

•18  1^80 

T 

U^9 

•  12 

•  00 

BRUNSWICK  CAA  AP 

♦  •16 

1^49     a  16 

■  OB 

•21 

1^15 

•  21 

BUTLER 

2*21 

•  78 

1.12 

•  31 

BUTLER  CREEK 

J»  1* 

T 

18 

04 

02 

* 

•  39 

•  19 

3*01 

'17 

19  *74 

•  60 

•  22 

•  53 

■  25 

•  19 

CALHOUN  EXP  STATION 

3*93 

* 

* 

* 

Z.  29 

CAMILLA 

2.69 

*         a  92 

'ai 

•  ♦6 

03 

•  47 

CAMP  STEWART 

2*S0 

•89  1.40 

•  14 

T 

•  10 

CANTON 

* 

07 

• 

la87 

6*66 

*70 

1*27 

2*25 

1^99 

•  09 

CARNESVlLLE 

9*68 

*05 

*  7(1 

'32 

1  *  87 

* 

2^23 

CARROLLTON 

9.28 

■  08 

1*46 

*04 

1  •  14 

2^09 

CARTERS 

9*76 

•  75 

1.41 

a60 

•  39 

■  10 

2^51 

CARTERSVILLE 

•  04 

•  68 

2.03 

•09  .80 

.02  .28 

1*26 

•  64 

CARTERSVI LLE  i  S¥ 

9*94 

•  73 

•  03 

li  18 

la28 

.82 

.08 

1^44 

CEDARTOWN 

6*02 

•  94 

•  06 

1 160 

•  99 

•  99 

•  04 

2a22 

CHATSWORTH   1  H 

7.06 

•  99 

1.81 

•  12 

•  2S 

•  06 

3aB0 

CHICKAMAUOA  PARK 

9t92 

•  01 

•  86 

•  03 

1.42 

•  61 

.41 

.05 

■  39 

2al4 

CMOESTOE 

9<78 

•  42 

1.60 

1^94 

1«  19 

.♦0 

.17 

4^06 

9*69 

•  03 

44 

2 157 

03 

CLEVELAND 

7*62 

•  01 

* 

1.74 

* 

* 

* 

* 

COLQUITT 

l«92 

1  •  11 

•  31 

•90 

COLUMBUS 

2^72 

•  67 

a4B 

.88 

.01 

•  68 

COLUMBUS  we  AIRPORT  R 

2*36 

02 

68 

* 

•02 

6a21 

'j 

1*76 

1*94 

COR DELE 

2 1  39 

* 

CORNELIA 

9*29 

•  08 

2^ 

•  40 

82 

OS 

68 

1*67 

COVINGTON 

9^9a 

•  21 

U51 

•  03 

X.69 

.13 

2^26 

•  13 

•  02 

CUMMING   1  N 

♦  •78 

03 

* 

39 

•  06 

00 

21 

•  62 

.30 

12 

CURRVVlLLE  2  M 

6«  30 

*  79 

1*90 

*82 
* 

*  at 
* 

*02 

2*30 

CUTHBERT 

1*61 

•  07 

46 

•  04 

.85     • 10 

•  00 

T 

T 

0AHL0NE6A 

♦  ■50 

•  47 

•  01 

1  (80 

1^10 

.40  .70 

a  02 

DALLAS 

3«74 

•  34 

1.09 

1^05 

.03 

1>2T 

DALTON 

6«29 

•  69 

T 

1*81 

•  99 

.02 

08 

* 

3*10 

1«19 

_ 

OAHSONVILLE 

9i74 

•  02 

T 

*06 
* 

la44 

63 

*  91 
* 

•  39 

T  .10 

2*28 

- 

DIAL  POST  OFFICE 

7«48 

a  58 

1.  70 

•  62 

•  87 

3*41 

DOC  TOR  TOWN   1  WSM 

3*29 

2^07 

■  29 

1 20     ■ 34 

•  22 

•  21 

DONALSONVILLE   3  M 

2*00 

.02 

.90  .07 

T 

*  _ 

•  19 

3a62 

1.  79 

.03 

1*30 

02 

DOUGLASVILLE 

9  •03 

a  09 

* 

* 

• 

!■  33 

DOVER 

RECORD  MISSING 

DUBLIN 

It^S 

T 

1.37 

.01 

•  10 

EASTMAN 

2*98 

07  1.93 

07 

01 

* 

ELBERTON 

7^07 

• 

*  2*49 

•  10 

ELLIJAY 

6a66 

•  2S 

04 

EMSRY 

♦•37 

'49 

•  03 

1*2< 

•  06 

1*  02 

•  04 

1*48 

EXPERIMENT 

9*69 

•  2P 

•  1^ 

1.60 

•  02 

1.96 

.03 

1*97 

•  19 

FAIRMOUNT 

9*60 

•  66 

90 

* 

•  69 

.94 

2.05 

F ITZGERALD 

2aS7 

19  1*28 

_ 

1*10 

FLAT  TOP 

9a06 

• 

* 

5*14 

FLEMING  EXP  STATION 

1*92 

•  37  la 38 

J 

■01 

T 

FOLKSTON  3  SSW 

3*69 

1«Z2 

a  02 

•  49 

1^00 

•  96 

FOLKSTON  9  SH 

3*22 

,  la  10 

•  37 

66 

FORSYTH   1  S 

2^^7 

* 

23 

* 

♦9 

* 

1*14 

•  23 

22 

* 

FORT  GAINES 

2«94 

— — 

•30 

FORT  VALLEY  3  E 

2*^9 

all 

1  .43 

•  07 

•  29 

•  92 

FRANKLIN 

6al7 

.99 

•  09 

2«^4 

•  97 

loi 

3*10 

GAINESVILLE 

♦  •83 

T 

•  27 

•  01 

•  90 

•  29 

1^  10 

.27 

.04 

la99 

T 

T 

3*36 

•  30 

•  10 

.10 

6LENNVILLE 

♦  a09 

•98  1*30 

la43 

•  01 

- 

33 

* 

- 

T 

GOAT  ROCK 

2*32 

•  64 

•  19 

•  01 

•  70 

•  73 

GREENSBORO 

6*17 

•  07 

1^37 

•  07 

2^46 

•  27 

la84 

T 

•  09 

BRIFFIN 

6al4 

•  28 

1^9« 

1^99 

•  11 

2*64 

9*^2 

•  91 

2^00 

•  Bi 

T 

HAHKINSVILLE 

la  81 

*05 

1^97 

•  01 

•  14 

HELEN 

10a44 

2^  76 

1 29 

.03  1*39 

2a00 

HEMP TOWN  GAP 

6a44 

•  41 

1.91 

•  63 

3a22 

HIAMASSEE 

6*6A 

* 

laOl 

•  89 

•  64 

•  21 

.10 

3a40 

H0G6ARDS  M I LL 

2*06 

T       1^  18 

•  01 

•  49 

•  ♦1 

•01 
* 

T 

JASPER 

6*^3 

40 

la  92 

la40 

•26  ^29 

2^60 

JONESBOftO 

6«^8 

1*91 

1  ^83 

2«37 

KCNSlNGTOt* 

9.1« 

a  41 

la80 

•  68 

•  36 

.09 

.41 

1*49 

KINGSTON 

9*  9] 

•  96 

T 

la63 

•  80 

•  99 

•  06 

l«9l 

9a33 

•  ♦2 

T 

1.4S 

1^02 

•  26 

.14 

•  06 

1^98 

T 

LA  GRANGE 

♦  aB3 

•  80 

.07 

■  79 

LEXINGTON 

9aBJ 

•  T* 

2^27 

.9( 

2al9 

LIHCOLNTON 

9*1A 

•  03 

■  93 

•  10 

2*90 

.49 

1*09 

•04 

LITTLE  HIOHTOMER 

8*99 

•  97 

1*10 

1«3> 

1^00 

•  39 

4a20 

LOU 1 SV I LLE 

•17  2*17 

LUMBER  CITY 

2<99 

T 

1^79 

•  09 

•  13 

lalt 

LUMPKIN  t,  ENE 

1*9« 

•  1> 

1,29 

MACON  HB  AIRPORT  R 

1^92 

T 

•  !♦ 

•  04 

•67  tl* 

.39 

•  02 

•  19 

MAVSVILLE 

♦  •89 

T 

T 

•  14 

•  60 

.04 

la34 

•  88 

•  02 

2a03 

T 

NETTER 

3.O0 

a  02 

T 

•41  1«6> 

a82 

a08 

•  0^ 

HIOVILLE 

2.96 

1^99 

•  10 

•  91 

HILLEOGEVILLE 

3«^S 

T 

•  10 

T 

2a  10 

•  09 

•  69 

•  ♦7 

HILLEN 

♦  •91 

•30  2aOO 

•  00 

la31 

HILLHAVEN  8  E 

2a80 

T 

la58 

•  09 

1^13 

T 

T 

MONTEZUMA  1  NE 

lal4 

•  02 

•  02 

•  77 

•  07 

•  26 

MONTI CELLO 

9al< 

T 

•  19 

lal6 

1^92 

•  09 

•  03 

1*40 

•  44 

MORGAN 

1.71 

•70  .29 

1>S» 

T 

MOULTRIE  2  E5E 

3a99 

•  01 

.49  .33 

•  29 

•  90 

•  60 

Smm  lUivmc*  NoIm  Following  SUtloo  Indn 


DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

Table  3-Continued  April  1956 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7         8  9 

10 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1  18 

19  1  20  1  21 

22 

1  1 

24 

25  1 

26  1  27 

28  1  29  1 

30 

31 

MOUNT  VERNON  3  HNW 

2 

21 

1.70 

59 

T  T 

NEEL  GAP 

7 

39 

* 

.  16 

.03 

2 

36 

NEWNAN 

6 

13 

36 

'02 

07 

1 

90 

2 

la 

hiOONTOOTLA  CREEK 

7 

39 

•  79 

1.02 

79 

.19 

2 

84 

NORCROSS  h  H 

* 

29 

•  05 

•  02 

•  44 

■  78 

•  04 

•  94 

.21 

.03 

1 

78 

NOTTELY  0AM 

02 

* 

70 

1  16 
* 

74 

* 

27 

.34 

.04 

2 

98 

PRESTON 

1 

33 

* 

QUITMAN 

i 

42 

*09 

29 

80 

•  09 

.89 

•  02 

•  09 

RESACA 

6 

S9 

•  66 

1^76 

•  99 

90 

.08 

.02 

2 

84 

RINGGOLD 

5 

75 

T 

.65 

1*79 

•  57 

S8 

.07 

.25 

1 

84 

T 

T 

5 

77 

_ 

41 

2 

20 

ROME 

5 

02 

•  18 

■  04 

T 

1 

64 

T 

ROME  MB  AIRPORT  R 

5 

7B 

*70 

1^03 

'00 

08 

T  2.52 

T 

T 

SANDERSVILLE  SE 

i 

03 

T 

•  11 

•  02 

.05 

2 

01 

T 

59 

.01  .26 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

2 

*4 

1 

■  65 

.08 

33 

■  03 

T 

•  39 

SAVANNAH  M8  AP  R 

3 

02 

2.21 

07 

1 

34 

T 

T  T 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

2 

80 

•  10 

iO 

•  09 

•  39 

SPARTA  2  NNW 

4 

24 

2 

35 

1 

09 

•  31 

STANLEY  GAP 

6 

67 

•  40 

1*70 

•  62 

65 

.16 

•  06 

08 

STILLMORE 

2 

47 

T 

46 

1.29 

<t9 

.23 

48 

1 

03 

3 

iZ 

SUMMERVILLE 

6 

64 

•  79 

2.40 

•  01 

.01 

•  03 

2 

91 

•  01 

SWAINS60R0 

2 

72 

30 

* 

1 

50 

92 

SWEET  GUM 

5 

00 

•  01 

•  70 

1.21 

•  59 

36 

.14 

2 

91 

.02 

TALBOTTON 

2 

99 

.40 

•  35 

1 

40 

.08 

72 

TALLAPOOSA  2  NNW 

5 

03 

1  46 

76 

2 

19 

TAYLOflSVlLLE 

5 

69 

2^  14 

1 

02 

.24 

1 

62 

THOMASTON  2  S 

2 

71 

*  1  » 
* 

'26 

*49 

85 

.03 

23 

THOMASVILLE 

3 

51 

•  08 

!io 

1 

00 

1 

38 

•  63 

•  08 

■  24 

THOMASVILLE  WB  CITY 

2 

66 

•  17 

1 

13 

T 

29 

T 

■  65 

■  08 

.94 

TIFTON  2  N 

2 

08 

1 

05 

77 

(23 

*o:> 

TITUS 

■  01 

•  42 

L  ■  03 

.35 

•  08 

.  02 

•  04 

•  01 

TOCCOA 

6 

25 

.17 

^*36 

1 

94 

.48 

.03 

2 

33 

TRAY  MOUNTAIN 

8 

03 

*20 

L*65 

1*58 

33 

4 

25 

•  02 

TUNNEL  MILL 

•  47 

1.60 

.70 

• 

•  01 

VALDOSTA  t,  NH 

3 

97 

■  01 

•  87 

27 

1 

49 

•  11 

1^22 

•  04 

WALESKA 

7 

01 

T 

■  48 

•  03 

1^52 

1.48 

58 

.70 

•  02 

2 

20 

WARRENTON 

35 

.06 

•  42 

2 

32 

.20 

95 

•  38 

WASHINGTON 

6 

52 

.09 

U54 

.17 

1 

79 

1.05 

1 

88 

WAYCROSS 

3 

66 

1 

99 

■  04 

32 

.92 

•40  .01 

WAYNESBORO  2  NE 

2 

62 

•  10 

2 

40 

12 

WEST  POINT 

19 

■  43 

•  53 

1.60 

66 

.05 

92 

WINDER  I  SSE 

96 

.25 

.73 

1 

90 

.12 

1 

98 

WOODBURY 

06 

•  47 

1.14 

T 

1 

47 

T 

98 

WOODSTOCK 

28 

T 

■  34 

T 

U40 

■  08 

64 

.12 

■  05 

1 

65 

YOUNG  HARRIS 

5 

93 

•  01 

■  47 

T 

l.OO 

•  51 

97 

.08 

.03  .04 

2 

69 

•  02 

•  02 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit   identification  aiunbers  In  the  Index  number  column  of  the  station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  nane,  such  as  12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  tines  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  nonths  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

his  bulletin  are:     temperature  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  novement  in  miles.     Degree  days  are  base' 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  vinless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  station  Index  (or  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  : 
equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.     Water  equii 

for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result   In  apparent  inconsistencies  in  ine  recora . 

Long-term  means  for  full-time  Weather  Bureau  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  United  Stat<!S  Weather  Bureau  Stations)   are  based  on  the  period  1921-1950,   adjusted  to  represent 
observations  taken  at  the  present  location. 

-     No  record  in  Tables  3,   6,   7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

«     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

O    Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days   .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  locate 
roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  mont 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building,    University  ' 

le  to  the  Super  in t' 


-  42  - 


DAILY  TEMPERATURES  apr?l°?5U 


Day 

Ol  Month 

• 

Station 

1 

I 

1 

2 

3 

*  1 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13  1 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

AILEY 

MAX 

76 

83 

85 

88 

87 

85 

85 

so 

70 

73 

64 

54 

74 

78 

85 

84 

73 

69 

73 

69 

74 

72 

77 

82 

74 

60 

83 

89 

87 

90 

77*6 

HIN 

43 

49 

56 

55 

55 

67 

60 

45 

38 

43 

43 

40 

46 

45 

45 

45 

30 

41 

40 

41 

33 

44 

50 

53 

53 

52 

98 

64 

67 

65 

46«6 

ALAPAHA   £XP  STATION 

MAX 

77 

81 

S3 

84 

84 

81 

81 

78 

70 

75 

61 

56 

72 

77 

83 

80 

72 

70 

72 

70 

74 

73 

76 

79 

72 

64 

80 

81 

86 

86 

75«9 

MIN 

38 

42 

53 

68 

63 

61 

62 

40 

40 

44 

46 

41 

46 

45 

46 

62 

40 

40 

40 

39 

38 

40 

47 

50 

57 

55 

97 

63 

69 

62 

49  •) 

ALBANY 

MAX 

84 

85 

87 

86 

83 

S6 

80 

72 

77 

68 

58 

76 

80 

85 

84 

75 

72 

74 

72 

76 

75 

76 

84 

79 

68 

89 

87 

91 

85 

89 

79*2 

MIN 

44 

57 

62 

68 

65 

61 

43 

42 

51 

46 

42 

48 

48 

63 

58 

42 

44 

43 

42 

41 

46 

48 

56 

57 

53 

95 

61 

64 

65 

52  9  4 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

74 

73 

83 

81 

78 

61 

77 

60 

59 

65 

60 

55 

70 

84 

89 

67 

60 

61 

65 

66 

66 

78 

67 

68 

66 

69 

79 

S8 

91 

88 

71.6 

MIN 

41 

58 

60 

60 

55 

53 

52 

37 

34 

41 

44 

38 

43 

42 

62 

43 

31 

37 

35 

39 

32 

42 

42 

46 

45 

48 

53 

99 

58 

57 

ALMA   CAA  AIRPOKT 

MAX 

82 

82 

86 

87 

82 

83 

82 

71 

76 

65 

55 

73 

78 

84 

83 

74 

70 

72 

71 

74 

73 

77 

80 

77 

47 

82 

81 

84 

87 

86 

77.5 

MIN 

53 

39 

52 

68 

62 

56 

57 

44 

38 

46 

47 

40 

43 

43 

61 

54 

39 

39 

42 

38 

41 

41 

42 

** 

56 

57 

61 

67 

67 

64 

50«0 

AMERICUS  U  ENE 

MAX 

81 

84 

85 

82 

79 

84 

79 

68 

74 

66 

54 

74 

78 

84 

82 

75 

70 

71 

71 

74 

72 

76 

SO 

75 

69 

82 

84 

90 

93 

91 

77,6 

MIN 

48 

56 

58 

62 

66 

60 

67 

41 

41 

50 

45 

43 

48 

49 

52 

96 

40 

40 

40 

41 

37 

46 

46 

» 

54 

52 

40 

64 

64 

65 

51*2 

ATHENS 

MAX 

76 

81 

79 

79 

70 

81 

70 

60 

69 

63 

53 

72 

74 

79 

74 

68 

62 

66 

67 

67 

67 

70 

73 

75 

66 

80 

83 

89 

85 

86 

72.7 

MIN 

41 

55 

51 

63 

55 

55 

63 

38 

35 

43 

43 

36 

47 

43 

61 

49 

35 

39 

37 

41 

33 

42 

44 

47 

48 

46 

54 

64 

63 

62 

47  .4 

ATHENS   COL  OF  AGRI 

MAX 

75 

82 

81 

83 

79 

81 

71 

61 

68 

63 

55 

71 

74 

79 

74 

75 

63 

66 

67 

68 

74 

69 

73 

72 

71 

81 

86 

86 

S5 

86 

74.0 

MIN 

41 

55 

53 

63 

66 

50 

55 

44 

36 

43 

42 

38 

46 

53 

61 

5i 

35 

39 

38 

43 

31 

42 

44 

48 

48 

46 

57 

63 

62 

62 

48  .2 

ATHENS  KB  AIRPORT 

MAX 

76 

80 

79 

78 

65 

80 

64 

60 

68 

63 

52 

71 

73 

78 

75 

62 

61 

66 

67 

67 

67 

70 

73 

75 

66 

80 

S3 

84 

86 

86 

71.8 

MIN 

44 

54 

55 

61 

65 

65 

46 

40 

36 

42 

42 

38 

45 

45 

56 

43 

34 

40 

36 

40 

35 

44 

45 

49 

48 

47 

57 

63 

61 

62 

47  .3 

ATLANTA   HB  AIRPORT 

MAX 

75 

80 

77 

79 

68 

81 

62 

60 

67 

61 

54 

71 

73 

79 

74 

63 

64 

6« 

66 

67 

71 

66 

73 

71 

70 

78 

•2 

85 

87 

88 

71.9 

MIN 

47 

57 

58 

64 

55 

66 

47 

39 

40 

48 

47 

45 

61 

49 

57 

44 

40 

41 

40 

46 

39 

46 

47 

53 

51 

61 

97 

63 

43 

63 

90.  1 

AUGUSTA   KB  AIRPORT 

MAX 

79 

83 

85 

82 

69 

83 

75 

64 

68 

66 

52 

69 

76 

83 

82 

69 

66 

69 

68 

70 

70 

73 

78 

76 

71 

81 

86 

88 

87 

89 

75.2 

MIN 

42 

55 

55 

60 

57 

66 

47 

43 

37 

41 

45 

40 

40 

43 

65 

AX 

39 

42 

40 

40 

31 

39 

45 

46 

52 

52 

95 

65 

44 

63 

U  .0 

AUGUSTA 

MAX 

81 

84 

84 

83 

79 

82 

80 

70 

69 

65 

54 

73 

78 

82 

81 

80 

67 

70 

70 

72 

71 

73 

80 

79 

72 

S3 

89 

SS 

86 

68 

77«1 

MIN 

42 

59 

59 

66 

56 

67 

68 

48 

40 

42 

47 

42 

43 

45 

51 

41 

40 

43 

41 

46 

31 

35 

44 

50 

52 

65 

59 

64 

66 

64 

49.6 

BAINBRIDGE 

MAX 

82 

S3 

84 

90 

82 

83 

78 

72 

77 

65 

59 

76 

80 

86 

84 

75 

72 

75 

74 

78 

78 

79 

82 

75 

66 

78 

84 

90 

86 

89 

78.6 

MIN 

36 

52 

54 

66 

63 

65 

61 

37 

43 

45 

46 

43 

45 

46 

62 

61 

40 

44 

49 

38 

35 

41 

47 

66 

69 

59 

55 

67 

60 

65 

50*8 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

78 

77 

75 

82 

88 

78 

86 

73 

66 

68 

65 

74 

82 

82 

ai 

81 

74 

75 

77 

67 

76 

80 

80 

64 

76 

79 

82 

83 

76  i8 

MIN 

41 

54 

61 

61 

60 

61 

C>6 

43 

44 

65 

60 

47 

48 

46 

01 

63 

43 

46 

45 

45 

43 

51 

68 

58 

60 

66 

66 

68 

>4.0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

64 

71 

78 

81 

75 

66 

73 

59 

54 

60 

60 

61 

65 

66 

74 

66 

54 

56 

58 

61 

68 

67 

63 

66 

66 

66 

80 

79 

81 

84 

66.3 

MIN 

29 

41 

48 

54 

43 

47 

43 

34 

27 

30 

40 

29 

31 

32 

36 

42 

29 

28 

28 

29 

22 

29 

33 

36 

37 

37 

42 

50 

66 

47 

37.0 

BLAKELY 

MAX 

82 

82 

82 

84 

81 

83 

77 

69 

74 

63 

68 

74 

78 

83 

80 

71 

72 

72 

63 

74 

73 

74 

SO 

71 

66 

80 

S6 

88 

S8 

88 

76*5 

MIN 

44 

53 

56 

65 

66 

67 

61 

43 

44 

47 

46 

46 

50 

50 

61 

66 

44 

44 

45 

44 

43 

47 

50 

59 

56 

58 

69 

68 

62 

62 

52*9 

BROOKLET   I  M 

MAX 

84 

85 

86 

86 

84 

83 

83 

69 

70 

67 

57 

69 

76 

84 

S3 

S3 

69 

70 

69 

72 

70 

77 

SO 

78 

72 

83 

88 

86 

89 

90 

78.1 

MIN 

45 

55 

56 

62 

63 

59 

62 

46 

43 

46 

49 

45 

47 

51 

62 

59 

44 

46 

47 

46 

43 

46 

53 

63 

67 

58 

60 

65 

66 

71 

93*5 

BRUNSWICK 

MAX 

78 

77 

81 

85 

82 

86 

83 

74 

71 

68 

64 

73 

79 

82 

83 

81 

79 

74 

73 

76 

73 

79 

S2 

78 

70 

77 

77 

81 

82 

82 

77. S 

MIN 

49 

56 

59 

61 

62 

62 

68 

50 

50 

54 

51 

47 

50 

52 

60 

61 

48 

50 

50 

50 

48 

52 

53 

68 

60 

61 

64 

66 

67 

68 

56.2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

74 

75 

74 

84 

76 

87 

86 

73 

65 

68 

67 

71 

79 

78 

84 

81 

74 

75 

64 

76 

66 

75 

77 

74 

66 

75 

77 

79 

80 

81 

75.3 

MIN 

46 

54 

63 

62 

63 

62 

61 

60 

47 

55 

50 

47 

49 

51 

60 

59 

44 

48 

48 

48 

46 

51 

54 

57 

60 

62 

64 

68 

69 

70 

59  .7 

CAIRO   2  NNM 

MAX 

81 

80 

81 

87 

82 

81 

80 

70 

76 

72 

57 

73 

77 

84 

81 

74 

75 

74 

71 

75 

73 

77 

80 

78 

63 

76 

79 

87 

85 

85 

77.1 

HIN 

43 

53 

56 

64 

53 

64 

60 

41 

47 

49 

45 

44 

48 

49 

61 

64 

44 

43 

49 

44 

44 

47 

50 

57 

68 

57 

60 

69 

64 

63 

53  .0 

CALHOUN    EXP  STATION 

MAX 

72 

80 

78 

78 

69 

76 

68 

60 

66 

62 

62 

71 

73 

73 

71 

61 

61 

65 

67 

65 

71 

70 

66 

65 

70 

80 

80 

86 

85 

82 

71.1 

MIN 

35 

51 

55 

59 

52 

61 

46 

37 

33 

41 

40 

34 

39 

39 

45 

39 

39 

33 

30 

31 

29 

37 

39 

39 

39 

39 

40 

4« 

64 

53 

41  .5 

CAMILLA 

MAX 

75 

84 

85 

87 

84 

84 

80 

72 

78 

73 

68 

76 

79 

83 

81 

79 

73 

75 

72 

76 

72 

73 

77 

79 

78 

81 

83 

85 

86 

86 

78.5 

MIN 

45 

56 

60 

63 

65 

6i 

60 

41 

44 

51 

46 

43 

47 

58 

58 

60 

44 

43 

46 

43 

40 

44 

50 

5-. 

56 

65 

98 

60 

45 

63 

52.7 

CAMP  STEWART 

MAX 

81 

82 

87 

88 

83 

85 

84 

74 

73 

66 

60 

72 

78 

80 

85 

79 

71 

74 

70 

75 

70 

77 

82 

78 

68 

80 

B4 

84 

86 

86 

78*1 

MIN 

44 

52 

57 

62 

63 

62 

64 

42 

42 

48 

49 

45 

44 

46 

62 

65 

41 

42 

45 

45 

44 

43 

48 

67 

68 

62 

61 

65 

65 

66 

93.0 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

72 

78 

82 

82 

81 

70 

82 

68 

64 

70 

62 

52 

73 

75 

80 

76 

65 

65 

67 

70 

69 

69 

73 

77 

77 

68 

82 

87 

87 

87 

73.7 

MIN 

33 

43 

46 

48 

53 

54 

50 

38 

28 

38 

43 

32 

36 

36 

43 

50 

28 

30 

29 

32 

26 

33 

37 

39 

46 

40 

47 

55 

66 

66 

40. a 

CARROLLTON 

MAX 

7« 

80 

78 

89 

75 

80 

71 

61 

69 

65 

66 

71 

74 

78 

76 

76 

63 

64 

66 

63 

67 

71 

72 

70 

74 

SO 

85 

86 

87 

87 

73*8 

MIN 

36 

58 

60 

59 

55 

55 

50 

38 

33 

43 

45 

38 

43 

41 

61 

43 

33 

33 

33 

36 

38 

40 

39 

46 

43 

47 

49 

53 

56 

54 

49.3 

CARTERSVILLE 

MAX 

76 

82 

81 

80 

78 

78 

74 

60 

67 

67 

58 

72 

74 

79 

7S 

65 

61 

65 

67 

67 

70 

69 

70 

71 

72 

83 

89 

88 

87 

87 

73.6 

MIN 

46 

59 

69 

61 

54 

54 

50 

43 

36 

48 

45 

36 

41 

43 

61 

43 

32 

35 

35 

36 

30 

39 

41 

46 

45 

61 

66 

61 

63 

56 

46.9 

CEOARTOHN 

MAX 

78 

81 

81 

79 

73 

78 

69 

59 

67 

64 

58 

72 

74 

78 

78 

67 

62 

65 

65 

67 

70 

68 

71 

67 

74 

82 

86 

87 

88 

84 

73.0 

MIN 

37 

61 

62 

61 

56 

68 

52 

39 

32 

45 

45 

39 

42 

42 

61 

44 

30 

38 

33 

35 

29 

40 

41 

41 

40 

45 

53 

55 

56 

56 

45.6 

CLAYTON 

MAX 

74 

76 

81 

78 

68 

72 

65 

56 

70 

60 

51 

69 

70 

69 

62 

59 

S8 

61 

68 

65 

69 

65 

71 

71 

65 

82 

SO 

79 

83 

85 

69*^ 

MIN 

35 

48 

51 

57 

51 

51 

46 

34 

32 

41 

33 

33 

37 

39 

52 

^^l 

33 

34 

33 

38 

28 

40 

42 

42 

42 

44 

40 

59 

61 

53 

42.6 

COLQUITT 

MAX 

83 

85 

87 

90 

86 

85 

83 

74 

77 

76 

76 

57 

76 

so 

86 

S4 

79 

75 

74 

73 

76 

76 

79 

82 

82 

66 

81 

85 

90 

88 

79.6 

MIN 

45 

55 

63 

65 

dO 

Ob 

61 

44 

46 

46 

50 

47 

46 

52 

49 

62 

60 

45 

44 

47 

46 

42 

45 

49 

58 

59 

57 

59 

60 

64 

93.  7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

84 

82 

79 

74 

86 

68 

67 

73 

61 

57 

73 

77 

83 

80 

67 

67 

70 

69 

71 

72 

71 

78 

73 

73 

S3 

87 

88 

88 

88 

75«7 

MIN 

40 

56 

60 

64 

60 

60 

51 

40 

38 

50 

46 

41 

45 

44 

63 

SO 

36 

37 

40 

37 

37 

40 

43 

51 

49 

54 

55 

99 

59 

41 

48»9 

CORDELE 

MAX 

81 

84 

85 

86 

81 

83 

77 

68 

73 

68 

56 

73 

78 

83 

80 

82 

70 

68 

71 

72 

72 

72 

SO 

78 

70 

81 

85 

88 

84 

88 

77  .3 

MIN 

42 

59 

58 

68 

61 

64 

47 

41 

46 

49 

46 

42 

47 

50 

58 

57 

40 

42 

41 

37 

39 

47 

55 

54 

52 

60 

57 

69 

64 

50.1 

CORNELIA 

MAX 

71 

77 

78 

77 

72 

76 

77 

59 

68 

63 

64 

7S 

70 

76 

75 

60 

58 

62 

67 

42 

67 

64 

71 

71 

42 

77 

79 

81 

84 

83 

70.3 

HIN 

40 

53 

50 

58 

52 

61 

52 

37 

34 

44 

38 

35 

43 

40 

55 

46 

29 

34 

32 

41 

29 

42 

44 

46 

45 

42 

51 

58 

61 

48 

44.3 

COVINGTON 

MAX 

77 

S4 

80 

80 

69 

83 

76 

62 

72 

64 

54 

73 

76 

81 

75 

67 

67 

68 

71 

69 

72 

71 

75 

75 

72 

82 

89 

n 

86 

90 

74.8 

MIN 

39 

57 

62 

62 

56 

66 

49 

39 

34 

43 

44 

38 

47 

42 

57 

49 

33 

36 

38 

37 

33 

39 

46 

45 

49 

47 

93 

63 

42 

61 

46.8 

CUTHBERT 

MAX 

83 

84 

84 

82 

80 

85 

S3 

68 

75 

73 

55 

74 

78 

85 

S2 

77 

71 

72 

71 

74 

79 

73 

80 

78 

47 

82 

84 

90 

90 

89 

78.2 

HIN 

45 

54 

69 

66 

66 

61 

60 

44 

43 

51 

45 

46 

50 

50 

63 

S3 

44 

45 

44 

4* 

43 

49 

51 

56 

54 

53 

98 

60 

64 

64 

S2.9 

0AHL0NE6A 

MAX 

69 

78 

77 

78 

71 

70 

6S 

57 

67 

64 

56 

71 

70 

76 

72 

66 

66 

72 

65 

64 

63 

72 

70 

68 

83 

83 

85 

86 

82 

71  .9 

MIN 

48 

55 

56 

49 

53 

52 

51 

38 

36 

45 

45 

43 

48 

51 

56 

49 

42 

38 

44 

38 

35 

45 

45 

46 

44 

91 

62 

60 

62 

47.8 

MLTON 

MAX 

68 

75 

82 

78 

78 

64 

77 

58 

59 

69 

63 

57 

71 

73 

77 

64 

S7 

61 

63 

66 

59 

71 

66 

67 

63 

71 

•  1 

84 

87 

84 

69.6 

MIN 

40 

58 

61 

62 

51 

53 

50 

40 

37 

44 

45 

37 

42 

42 

60 

44 

31 

39 

33 

40 

30 

41 

43 

43 

42 

49 

it 

97 

60 

67 

46.  1 

DOUGLAS 

MAX 

82 

83 

86 

85 

81 

81 

79 

72 

79 

69 

66 

71 

69 

81 

82 

76 

71 

72 

70 

74 

76 

72 

79 

76 

72 

80 

SO 

81 

85 

87 

77.2 

HIN 

40 

42 

55 

60 

65 

62 

63 

48 

42 

46 

46 

43 

41 

46 

57 

S6 

42 

46 

46 

44 

49 

43 

91 

52 

53 

54 

60 

59 

42 

49 

91  •3 

MBLIN 

MAX 

82 

85 

85 

83 

82 

64 

80 

69 

73 

65 

55 

79 

78 

84 

S3 

77 

70 

72 

84 

88 

89 

90 

90 

70*2 

HIN 

43 

56 

55 

63 

66 

68 

59 

39 

30 

48 

48 

41 

48 

46 

62 

S6 

38 

40 

43 

40 

39 

40 

46 

52 

52 

91 

58 

47 

43 

44 

90*5 

iASTHAN 

MAX 

82 

S3 

83 

83 

82 

83 

83 

76 

71 

70 

62 

72 

7* 

84 

82 

75 

69 

71 

70 

72 

78 

74 

81 

79 

70 

80 

S3 

87 

91 

89 

76.2 

MIN 

46 

53 

52 

62 

61 

69 

59 

44 

41 

48 

46 

44 

49 

49 

52 

56 

42 

45 

44 

46 

41 

45 

47 

52 

54 

64 

66 

66 

66 

64 

91.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tuble  i  -  Continued 


Station 

Day  Oi  Month 

rag* 

2 

g 

J 

g 

g 

10 

J  J 

12 

13 

jl 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

EXPERIMENT 

70 

75 

81 

78 

76 

67 

81 

63 

60 

S8 

53 

63 

70 

72 

74 

78 

64 

63 

66 

66 

67 

68 

68 

74 

71 

72 

SI 

82 

85 

84 

71.0 

MIN 

37 

60 

58 

54 

40 

38 

47 

46 

39 

45 

51 

60 

47 

36 

36 

38 

40 

34 

45 

45 

51 

47 

50 

59 

64 

63 

61 

48*7 

F I TZGER ALD 

S2 

83 

87 

85 

81 

83 

81 

72 

73 

71 

58 

73 

77 

84 

82 

79 

71 

73 

71 

73 

73 

77 

SO 

78 

67 

80 

83 

87 

87 

89 

78  aO 

MIN 

50 

60 

58 

62 

67 

65 

62 

46 

46 

51 

46 

45 

53 

51 

65 

61 

44 

47 

47 

48 

43 

49 

54 

59 

52 

55 

61 

67 

67 

67 

55  (O 

FLEMING  EXP  STATION 

81 

80 

85 

85 

86 

86 

84 

76 

71 

66 

61 

7i 

77 

81 

84 

81 

74 

72 

72 

73 

72 

76 

80 

79 

74 

80 

62 

62 

83 

78*0 

MIN 

59 

59 

60 

66 

35 

35 

40 

49 

43 

40 

41 

62 

35 

36 

38 

34 

39 

44 

48 

57 

62 

55 

61 

59 

62 

48  •9 

F0LK5T0N  9  SW 

MAX 

84 

83 

88 

86 

86 

85 

86 

S3 

72 

63 

73 

SO 

86 

89 

82 

78 

76 

75 

75 

75 

80 

81 

65 

7* 

87 

89 

\  ^ 

MIN 

45 

48 

48 

4« 

50 

59 

43 

49 

50 

60 

62 

66 

66 

63>6 

FORSYTH  1  S 

79 

82 

81 

80 

77 

85 

76 

64 

72 

55 

71 

74 

82 

SO 

75 

65 

68 

69 

70 

59 

72 

79 

80 

81 

81 

83 

85 

92 

76  •3 

MIN 

42 

56 

62 

54 

39 

46 

46 

37 

50 

46 

63 

51 

39 

40 

44 

'* 

40 

44 

45 

46 

48 

58 

64 

62 

62 

48.9 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

81 

83 

83 

81 

77 

86 

72 

70 

74 

63 

54 

75 

77 

83 

82 

71 

70 

73 

72 

73 

73 

76 

82 

74 

73 

82 

86 

89 

69 

77  . 1 

MIN 

47 

40 

49 

46 

63 

42 

44 

50 

58 

64 

62 

64 

49.2 

GAI NESV I LLE 

7* 

81 

79 

7S 

72 

7S 

70 

60 

71 

62 

51 

73 

72 

78 

65 

62 

62 

64 

69 

65 

71 

64 

72 

73 

67 

82 

84 

65 

87 

71 .7 

MIN 

52 

52 

60 

51 

35 

36 

46 

42 

44 

45 

58 

39 

32 

41 

*^ 

46 

46 

46 

63 

62 

59 

46.1 

GLENNVI LLE 

MAX 

82 

83 

86 

86 

83 

84 

83 

69 

72 

65 

58 

71 

77 

83 

83 

78 

69 

72 

69 

73 

71 

76 

80 

77 

69 

80 

84 

as 

68 

77  .4 

MIN 

43 

42 

46 

49 

46 

46 

49 

62 

60 

42 

42 

46 

44 

44 

45 

56 

58 

59 

62 

63 

66 

67 

53.4 

GREENSBORO 

MAX 

78 

82 

79 

79 

76 

84 

84 

62 

67 

66 

54 

72 

76 

81 

SO 

77 

65 

67 

69 

70 

71 

72 

76 

76 

70 

81 

81 

84 

85 

75  . 1 

MIN 

41 

54 

56 

56 

54 

39 

36 

45 

44 

38 

46 

43 

63 

*^ 

41 

44 

,9 

50 

48 

57 

66 

66 

63 

48.5 

GR IFF  In 

MAX 

79 

82 

79 

78 

70 

83 

70 

62 

70 

62 

53 

72 

74 

60 

77 

65 

64 

67 

68 

69 

70 

69 

75 

72 

73 

81 

84 

86 

86 

88 

73  .6 

MIN 

40 

39 

49 

45 

42 

46 

51 

62 

42 

46 

" 

46 

49 

58 

64 

63 

62 

49.9 

HARTWELL 

MAX 

75 

82 

81 

81 

79 

82 

80 

54 

67 

66 

60 

71 

76 

SO 

72 

65 

63 

68 

70 

70 

54 

74 

76 

78 

73 

82 

84 

86 

67 

MIN 

32 

35 

37 

39 

39 

44 

45 

56 

46 

49 

45 

** 

53 

63 

63 

60 

;  45.5 

HAWK  I NSV I LLE 

81 

83 

84 

S3 

81 

85 

82 

70 

74 

70 

58 

69 

78 

82 

83 

77 

70 

73 

71 

73 

71 

75 

80 

74 

71 

82 

85 

89 

86 

MIN 

42 

53 

62 

61 

58 

59 

42 

37 

45 

47 

40 

46 

44 

61 

** 

** 

61 

49.2 

HELEN 

72 

78 

81 

79 

74 

75 

72 

52 

67 

62 

53 

70 

71 

75 

64 

60 

60 

63 

76 

67 

70 

65 

69 

69 

65 

SO 

78 

74 

86 

MIN 

48 

50 

41 

38 

30 

40 

40 

37 

40 

37 

49 

45 

40 

42 

** 

59 

67 

62 

42.5 

HOGGARDS  MILL 

MAX 

84 

84 

84 

88 

83 

85 

76 

72 

77 

64 

56 

75 

77 

86 

84 

73 

73 

74 

72 

76 

74 

77 

82 

67 

66 

80 

64 

89 

86 

MIN 

40 

53 

54 

62 

66 

65 

46 

36 

42 

45 

46 

42 

47 

49 

61 

40 

43 

*' 

*' 

58 

53 

55 

58 

62 

64 

50.0 

70 

77 

80 

78 

78 

60 

76 

60 

60 

65 

59 

57 

64 

73 

75 

65 

58 

61 

64 

66 

65 

70 

66 

62 

70 

68 

81 

81 

84 

88 

69.4 

MIN 

55 

54 

59 

53 

52 

50 

32 

38 

40 

40 

38 

41 

42 

49 

32 

35 

38 

40 

40 

43 

42 

47 

51 

55 

58 

65 

44.0 

LAFAYETTE 

MAX 

75 

81 

76 

78 

73 

74 

67 

59 

66 

62 

56 

72 

73 

74 

69 

59 

61 

64 

67 

65 

72 

68 

67 

62 

71 

82 

84 

87 

87 

76 

70.9 

MIN 

37 

52 

57 

60 

50 

52 

48 

40 

34 

43 

44 

35 

39 

41 

58 

42 

30 

42 

30 

34 

29 

39 

47 

43 

38 

48 

49 

55 

67 

56 

44.4 

LA  GRANGE 

MAX 

81 

83 

79 

81 

77 

83 

79 

65 

71 

66 

56 

74 

77 

81 

79 

73 

66 

69 

69 

71 

72 

71 

76 

74 

78 

82 

85 

88 

88 

MIN 

60 

64 

55 

64 

37 

35 

50 

45 

41 

45 

47 

62 

35 

39 

39 

35 

43 

45 

51 

44 

49 

54 

60 

59 

69 

48.2 

LOUI SV I LLE 

MAX 

82 

85 

85 

82 

77 

83 

62 

67 

69 

67 

55 

72 

77 

83 

82 

79 

77 

72 

70 

74 

70 

75 

81 

76 

72 

82 

87 

8« 

86 

MIN 

62 

60 

57 

56 

39 

41 

*' 

45 

40 

46 

45 

63 

38 

38 

40 

*^ 

*° 

50 

60 

66 

** 

64 

49.5 

LUMBER  CITY 

76 

82 

83 

86 

86 

81 

63 

80 

70 

74 

63 

54 

73 

82 

81 

72 

69 

72 

«9 

73 

72 

77 

80 

71 

69 

83 

84 

66 

MIN 

41 

51 

52 

64 

60 

62 

43 

40 

45 

48 

40 

45 

44 

58 

41 

41 

40 

39 

46 

52 

58 

63 

68 

64 

49  •< 

LUMPKIN  4  ENE 

MIN 

82 

85 

83 

81 

70 

87 

70 

67 

72 

66 

57 

74 

78 

S4 

65 

72 

70 

72 

72 

72 

71 

75 

79 

74 

75 

83 

86 

89 

88 

MIN 

45 

58 

57 

63 

60 

59 

52 

42 

41 

48 

46 

42 

49 

49 

64 

41 

48 

" 

60 

68 

65 

67 

51.4 

METIER 

81 

83 

84 

84 

82 

84 

81 

70 

70 

70 

67 

72 

77 

83 

87 

82 

71 

71 

70 

72 

71 

75 

81 

78 

74 

81 

85 

81 

66 

78  .1 

MIN 

46 

57 

56 

62 

66 

56 

56 

42 

44 

49 

48 

45 

47 

47 

62 

57 

56 

61 

66 

66 

65 

52.7 

74 

81 

83 

82 

SO 

70 

85 

72 

64 

70 

66 

54 

72 

76 

82 

82 

68 

66 

69 

68 

70 

69 

72 

76 

74 

72 

81 

86 

85 

74.5 

MIN 

36 

40 

53 

53 

60 

56 

58 

41 

39 

39 

45 

38 

36 

41 

43 

49 

48 

50 

58 

62 

60 

45.3 

MILLEN 

82 

87 

85 

83 

80 

83 

82 

70 

72 

70 

62 

74 

80 

85 

84 

79 

72 

74 

70 

77 

72 

76 

84 

77 

73 

82 

67 

89 

89 

78  .9 

MIN 

55 

58 

51 

61 

63 

58 

60 

43 

40 

52 

47 

40 

44 

44 

63 

66 

39 

38 

41 

40 

40 

45 

50 

55 

65 

59 

66 

66 

66 

51.1 

79 

82 

79 

80 

65 

84 

69 

65 

54 

72 

75 

81 

80 

75 

64 

67 

68 

69 

70 

74 

74 

73 

81 

85 

as 

63 

74.8 

MIN 

35 

51 

48 

52 

55 

57 

31 

40 

45 

34 

41 

40 

64 

33 

27 

35 

45 

43 

43 

48 

60 

60 

58 

44.1 

MORGAN 

81 

82 

83 

81 

83 

S5 

85 

74 

75 

74 

58 

77 

79 

62 

81 

83 

73 

74 

72 

76 

75 

76 

78 

80 

67 

80 

83 

88 

89 

78.7 

MIN 

40 

52 

54 

60 

62 

61 

57 

36 

40 

48 

46 

42 

48 

45 

54 

56 

40 

47 

39 

38 

^* 

37 

42 

44 

56 

52 

54 

57 

60 

61 

48.7 

MOULTRIE  2  ESE 

83 

S3 

83 

87 

82 

82 

80 

70 

75 

70 

55 

73 

76 

85 

81 

74 

72 

73 

69 

74 

74 

76 

80 

79 

65 

78 

82 

68 

86 

MIN 

44 

55 

55 

63 

62 

65 

62 

46 

44 

49 

46 

43 

51 

50 

61 

63 

44 

46 

47 

46 

44 

46 

49 

50 

56 

61 

62 

65 

62 

33.1 

NEWNAN 

80 

82 

79 

78 

72 

81 

74 

75 

70 

62 

5« 

73 

75 

80 

76 

68 

64 

66 

68 

69 

74 

69 

75 

76 

73 

61 

84 

88 

87 

MIN 

48 

57 

58 

60 

55 

55 

51 

37 

37 

50 

46 

41 

46 

47 

62 

34 

40 

38 

44 

"■^ 

50 

46 

55 

59 

58 

60 

46.1 

QU ITMAN 

MAX 

84 

85 

84 

86 

83 

80 

82 

84 

79 

as 

60 

73 

78 

81 

79 

85 

76 

76 

73 

77 

79 

79 

60 

80 

65 

77 

79 

82 

86 

79  .5 

MIN 

42 

38 

60 

61 

60 

6^ 

48 

52 

37 

46 

46 

41 

45 

72 

44 

45 

42 

42 

46 

43 

44 

51 

54 

58 

59 

56 

51 

68 

50.4 

ROME 

MAX 

82 

85 

82 

SO 

76 

77 

71 

61 

70 

65 

58 

74 

76 

79 

75 

61 

62 

66 

69 

70 

72 

64 

73 

70 

76 

84 

89 

01 

89 

85 

74  .4 

MIN 

39 

52 

61 

61 

55 

54 

50 

40 

34 

45 

46 

38 

43 

43 

60 

*^ 

40 

34 

37 

^' 

40 

46 

42 

47 

52 

57 

68 

58 

46.1 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

82 

80 

79 

60 

76 

60 

60 

68 

64 

58 

73 

76 

78 

69 

59 

62 

66 

69 

69 

72 

64 

72 

69 

72 

81 

86 

88 

87 

MIN 

38 

57 

58 

58 

54 

55"' 

46 

37 

35 

44 

40 

35 

40 

41 

56 

38 

30 

33 

32 

36 

29 

37 

43 

45 

41 

45 

50 

55 

56 

57 

44.1 

SANOERSVILLE  S£ 

MAX 

79 

84 

S3 

81 

78 

84 

80 

65 

70 

68 

55 

71 

76 

81 

82 

76 

66 

69 

69 

70 

70 

73 

77 

74 

71 

61 

84 

86 

85 

MIN 

41 

48 

59 

62 

60 

58 

56 

43 

40 

45 

45 

40 

46 

52 

64 

66 

36 

40 

40 

43 

32 

44 

46 

50 

51 

48 

56 

65 

62 

66 

49.9 

SAVANNAH   USOA   PL  GARDEN 

MAX 

81 

80 

84 

85 

81 

85 

85 

70 

72 

65 

65 

72 

78 

65 

85 

79 

70 

73 

71 

74 

69 

78 

81 

79 

77 

81 

82 

81 

82 

86 

MIN 

38 

49 

57 

59 

61 

61 

51 

32 

35 

39 

52 

44 

38 

36 

62 

63 

34 

36 

39 

40 

34 

37 

42 

47 

57 

59 

55 

50 

60 

64 

48.1 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

80 

79 

83 

86 

82 

85 

85 

70 

69 

65 

57 

71 

78 

83 

65 

78 

69 

72 

68 

74 

67 

78 

81 

78 

67 

79 

62 

82 

84 

65 

76  .7 

MIN 

46 

55 

59 

62 

64 

61 

53 

44 

41 

47 

47 

44 

46 

47 

63 

55 

43 

44 

44 

45 

40 

45 

50 

55 

60 

60 

62 

64 

65 

67 

92.6 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

MAX 

75 

74 

75 

78 

79 

75 

85 

74 

68 

65 

65 

70 

78 

70 

72 

79 

72 

74 

73 

74 

74 

75 

80 

SO 

70 

75 

75 

76 

80 

80 

74.7 

MIN 

51 

56 

61 

61 

60 

63 

59 

35 

48 

51 

45 

45 

48 

50 

43 

62 

50 

62 

49 

52 

50 

52 

51 

54 

59 

50 

69 

54.6 

SMAINSBORO 

MAX 

81 

83 

85 

83 

81 

81 

81 

71 

71 

70 

56 

72 

78. 

83- 

S3 

80 

70 

72 

70 

73 

74 

75 

80 

77 

73 

76 

85 

87 

87 

89 

77.6 

MIN 

47 

59 

59 

62 

64 

49 

56 

45 

41 

47 

47 

42 

48 

50 

54 

48 

39 

42 

45 

45 

41 

46 

48 

52 

55 

53 

60 

66 

67 

»« 

91.5 

TALBOTTON 

MAX 

80 

82 

80 

80 

79 

84 

81 

65 

71 

71 

55 

70 

74 

74 

77 

69 

65 

68 

69 

68 

70 

68 

75 

74 

73 

82 

83 

85 

85 

85 

74.7 

MIN 

41 

58 

59 

64 

59 

63 

55 

38 

39 

44 

45 

43 

47 

48 

49 

46 

37 

39 

39 

49 

36 

45 

50 

52 

48 

61 

55 

59 

61 

62 

49.3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

70 

79 

76 

78 

71 

77 

70 

60 

67 

63 

56 

70 

71 

77 

76 

69 

62 

64 

62 

65 

70 

65 

70 

71 

73 

83 

80 

85 

87 

85 

71.8 

MIN 

37 

59 

62 

59 

50 

54 

48 

38 

30 

42 

45 

34 

35 

38 

60 

42 

29 

29 

29 

32 

28 

36 

36 

42 

40 

48 

45 

53 

54 

52 

42.9 

THOMASTON  2  S 

MAX 

81 

83 

80 

SO 

78 

84 

82 

64 

72 

69 

56 

75 

77 

81 

82 

76 

66 

76 

73 

72 

72 

71 

79 

77 

77 

85 

85 

89 

84 

88 

77.1 

MIN 

39 

53 

54 

63 

59 

52 

51 

42 

35 

43 

46 

38 

47 

41 

62 

1 

1 

50 

34 

39 

40 

43 

38  j 

36 

41 

48  1 

45 

48 

« 

58 

56 

56 

47.0 

See  Heterence  Noto«  Following  StoUon  ^ridn 


Table  S  -  Contmued^ 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Monlh 


GEORGIA 
APRIL 


Sicilian 

1  j 

2  1 

3 

4 

6 

7  1   8  9 

10 

u 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29j 

 1 

30  j  31 

* 

< 

THOHASVILLE 

MAX 

61 

65 

55 

74 

76 

66 

60 

72 

75 

80 

62 

'1 

67 

78 

60 

90 

67 

89 

77.9 

MIN 

52 

56 

58 

61 

61 

62 

42 

43 

46 

46 

42 

46 

48 

49 

63 

42 

43 

46 

42 

38 

46 

49 

67 

59 

56 

56 

57 

64 

62 

91<} 

THOMASVILLE   NB  CITY 

MAX 

63 

61 

79 

88 

60 

76 

70 

77 

69 

79 

77 

75 

91 

86 

77  •  1 

MIN 

<>ll 

S9 

58 

66 

65 

65 

64 

48 

50 

81 

46 

46 

52 

55 

63 

54 

47 

48 

49 

46 

46 

51 

63 

59 

69 

58 

62 

62 

66 

65 

96<4 

TIFTON   2  N 

MAX 

77 

82 

83 

83 

85 

80 

60 

76 

70 

60 

71 

70 

MIN 

*7 

5* 

58 

60 

64 

64 

55 

34 

43 

50 

40 

43 

49 

49 

52 

60 

41 

43 

42 

44 

44 

46 

49 

57 

57 

55 

57 

64 

65 

64 

91>7 

TOCCOA 

MAX 

73 

60 

63 

75 

75 

78 

70 

59 

71 

60 

69 

70 

86 

72  •6 

MIN 

40 

51 

53 

60 

55 

52 

54 

40 

32 

46 

40 

40 

50 

49 

53 

46 

36 

36 

44 

32 

45 

47 

51 

46 

47 

91 

63 

60 

60 

47>4 

VALDOSTA  1.  NW 

MAX 

66 

6& 

66 

88 

82 

82 

80 

72 

74 

73 

61 

78 

65 

62 

68 

86 

86 

78  #4 

MIN 

<,0 

53 

52 

60 

60 

62 

63 

36 

42 

46 

46 

40 

43 

43 

53 

66 

43 

42 

46 

37 

34 

43 

45 

63 

58 

58 

59 

98 

65 

63 

90<4 

WARRENTON 

MAX 

76 

82 

60 

80 

77 

66 

79 

62 

68 

76 

69 

79*2 

MIN 

*4 

56 

55 

62 

53 

55 

56 

34 

36 

42 

44 

39 

45 

47 

63 

55 

36 

37 

39 

44 

35 

41 

45 

49 

60 

49 

50 

66 

42 

63 

48<1 

WASHINSTON 

MAX 

62 

81 

78 

79 

61 

80 

61 

70 

75 

69 

67 

79 

76 

67 

75  •  3 

MIN 

iO 

56 

51 

52 

50 

54 

53 

50 

47 

45 

43 

42 

38 

45 

56 

61 

44 

32 

33 

32 

34 

35 

42 

43 

46 

45 

47 

59 

65 

62 

46.7 

WAYCROSS 

MAX 

82 

82 

86 

86 

82 

64 

61 

71 

74 

61 

72 

78 

78 

73 

73 

71 

74 

76 

MIN 

«2 

52 

54 

5* 

62 

58 

65 

36 

43 

48 

44 

42 

47 

47 

52 

66 

41 

45 

44 

41 

41 

49 

60 

57 

58 

69 

62 

66 

67 

67 

92  tO 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

79 

S« 

6'i 

82 

79 

62 

82 

67 

69 

69 

56 

70 

75 

82 

83 

79 

66 

69 

68 

71 

69 

73 

77 

77 

75 

81 

85 

86 

66 

88 

76.4 

MIN 

59 

57 

61 

59 

56 

69 

42 

39 

43 

44 

41 

46 

46 

62 

57 

40 

42 

41 

44 

39 

46 

47 

47 

53 

64 

69 

64 

64 

63 

90.6 

WEST  POINT 

MAX 

78 

82 

79 

82 

80 

64 

79 

67 

71 

69 

58 

74 

78 

62 

76 

73 

67 

70 

70 

71 

71 

70 

77 

73 

73 

81 

64 

87 

68 

68 

76.1 

MIN 

••0 

56 

60 

65 

57 

58 

68 

36 

36 

47 

45 

41 

44 

44 

65 

47 

35 

35 

36 

36 

33 

41 

41 

61 

45 

49 

52 

99 

60 

56 

47.7 

HINDER   1  SSE 

MAX 

73 

80 

78 

SO 

75 

61 

75 

64 

68 

64 

51 

72 

74 

79 

73 

72 

61 

65 

67 

68 

69 

68 

71 

74 

70 

79 

83 

86 

84 

66 

73.0 

MIN 

39 

51 

48 

59 

54 

53 

61 

36 

33 

41 

41 

36 

49 

41 

59 

45 

31 

36 

36 

35 

30 

39 

43 

43 

42 

46 

52 

62 

60 

69 

49.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouuon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

or 

AILEY 

BVAP 

* 

.41 

.23 

.19 

.26 

.07 

.13 

.35 

.25 

.18 

* 

.28 

.22 

.28 

.29 

.31 

.22 

.28 

.21 

.27 

.20 

.17 

.18 

.06 

.09 

.17 

.21 

.18 

.21 

5.80 

WIMD 

19 

11 

10 

11 

16 

11 

24 

63 

44 

12 

32 

27 

10 

13 

40 

65 

61 

31 

43 

10 

18 

13 

15 

11 

10 

14 

7 

12 

11 

8 

673 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.16 

.19 

.22 

.32 

.27 

.18 

.34 

.20 

.19 

.12 

.07 

.20 

.21 

.16 

.46 

.29 

.24 

.28 

.23 

.17 

.22 

.16 

.17 

.17 

.23 

.21 

.26 

.16 

.35 

86.69 

WIND 

60 

58 

53 

70 

57 

84 

99 

145 

74 

64 

171 

62 

46 

60 

87 

74 

110 

95 

93 

66 

56 

44 

44 

42 

77 

91 

43 

54 

51 

43 

2173 

KXPEHIMENT 

KVAP 

.19 

.28 

.32 

.19 

.25 

.02 

.24 

.36 

.22 

.10 

.09 

.19 

.25 

.23 

.27 

.40 

.35 

.16 

.32 

.21 

.18 

.18 

.16 

.17 

.21 

.35 

.38 

B6.97 

WIND 

41 

77 

84 

101 

50 

72 

164 

179 

87 

41 

67 

58 

52 

56 

51 

318 

133 

125 

125 

57 

161 

48 

83 

33 

43 

44 

25 

20 

112 

21 

2528 

BOGGAitDS  HILL 

EVAP 

.16 

.11 

.19 

.21 

.17 

.16 

.10 

.36 

.19 

.19 

.04 

.06 

.17 

.35 

.09 

.20 

.24 

.21 

.26 

.22 

.27 

.19 

.13 

.19 

.03 

.04 

.13 

.16 

.19 

.11 

5.U 

WIND 

11 

19 

32 

22 

13 

16 

41 

63 

26 

12 

31 

31 

21 

33 

IS 

70 

38 

18 

40 

21 

29 

17 

6 

14 

4 

9 

9 

8 

7 

5 

684 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.14 

.18 

.22 

.27 

• 

• 

.22 

.36 

.24 

.13 

• 

• 

.27 

.24 

.14 

.29 

.23 

.26 

.29 

.23 

.27 

.20 

.07 

.21 

.16 

.22 

.19 

.24 

.38 

.27 

5.80 

WIND 

16 

46 

60 

78 

57 

42 

121 

151 

82 

22 

86 

55 

48 

32 

90 

93 

104 

94 

97 

49 

60 

31 

39 

38 

40 

53 

16 

42 

41 

40 

1833 

TIPTON  2  M 

EVAP 

.19 

.24 

.26 

.21 

.17 

.14 

.11 

.36 

.26 

.20 

.02 

.04 

.14 

.19 

.26 

.26 

.29 

.21 

.28 

.22 

.30 

.19 

.17 

.12 

.03 

.05 

.14 

.17 

.21 

.19 

5.62 

WIND 

IS 

32 

66 

61 

41 

47 

88 

44 

103 

13 

71 

56 

21 

23 

79 

145 

76 

19 

52 

33 

50 

12 

12 

20 

13 

21 

10 

6 

23 

27 

1279 

Sn  Hit  a  NoM  Folla^teg  Swlon 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
APRIL  1956 


Station 

Index  No. 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No. 

County 

o 

g 

'•a 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

1  Temp.] 

IPrecipJ 

[Temp.] 

[Precip^ 

ASBCVILLE 

0010 

32 

00 

•J  la 

240 

8A 

GEOSOE  W.  DOWDY 

*033 

3 

32  45 

B* 

56 

76ft 

MIO 

BLUE  SPRINGS  FARM 

AOAIRSVILLE 

BARTOW 

12 

3* 

22 

B*  M 

710 

SA 

HARVEY  C*  MOTT 

C 

HARALSON 

4070 

6 

11  14 

84 

34 

840 

MID 

MRS*   RUTH  Tt  GABLE 

C 

AOCL 

009> 

COOK 

1« 

31 

08 

81  29 

2*0 

8A 

BROOKS  ALDERMAN 

HARTHELL 

41S3 

1* 

3*  21 

82 

56 

789 

9P 

SAMUEL  Aa  VERNER 

2  3 

9  7 

AlLEY 

OOflO 

HONTfiOMERY 

10 

32 

11 

82  34 

250 

BA 

8A 

JAMES  K,  STACY 

2  3 

9  6  7 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

0 

32  IT 

81 

28 

245 

OP 

7A 

R*  A*   MC  LENOON 

2  1 

»  7 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

16 

31 

21 

8S  13 

203 

7A 

7A 

ROY  HOLLAND 

2  3 

1  7 

HAZLCHURST 

420* 

JEFF  DAVIS 

1 

31  51 

82 

19 

239 

MIO 

WODOROW  W*  BROWN 

0140 

DOUGHERTY 

^ 

31 

39 

84  10 

210 

9P 

8A 

FRANK  6,  ORTON 

2  1 

9  7 

ALLATOONA  DAM  2 

0181 

BARTOW 

9 

3* 

10 

84  ** 

978 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

B  6  7  C 

*2*1 

3*  52 

8* 

06 

210C 

8A 

TVA-111 

3 

ALMA  CAA  AlRf^}RT 

0211 

8AC0N 

13 

31 

82  31 

200 

HID 

MID 

CIVIL  AERO*  ADM> 

2  3 

5  7 

4279 

7 

3*  57 

•1 

46 

1990 

TVa-151 

3 

AMERICUS  >t  ENE 

0253 

6 

32 

06 

8*  10 

*76 

6P 

BLANCHE  it  RHYNE 

2  3 

9  7 

HOGGARDS  MILL 

4306 

31  12 

84 

27 

132 

MIO 

8A 

EMORY  UNI  FLO  STA 

2  3 

9  0  7 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

0296 

SUMTER 

6 

32 

06 

8*  16 

*ftO 

MIO 

U  OF  U  EXP  STA  NR&Y 

C 

JACKSON  DAN 

4623 

BUTTS 

9 

33  10 

a> 

91 

A29 

MIO 

GAa   POWER  CONPANV 

0*30 

10 

33 

58 

83  23 

80« 

OP 

eA 

PROFs  E«  S*  SELL 

2  3 

9  7 

4648 

9 

34  29 

84 

27 

1480 

BA 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

2  3 

9  7 

C 

ATHENS  COL  OF  AaRl 

0432 

CLARKE 

10 

33 

»9 

83  21 

685 

6P 

6P 

EODIE  L>  REESE 

2  3 

9  6  7 

4671 

1 

31  17 

81 

93 

100 

MIO 

CITY  OF  JESUP 

ATHENS  ¥&  AIRPORT 

041» 

CLARK 

10 

57 

83  19 

788 

HID 

8A 

U*S*   WEATHER  BUREAU 

3  3 

9  7 

4688 

3*  31 

84 

17 

MID 

MRS*   VIVIAN  CHESTER 

ATKINSON   1  MM 

0V41 

BRANTLEY 

13 

31 

IS 

81  92 

GRaOY  &«  BOYD 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

31  11 

8* 

21 

990 

8A 

E*  J*    SWINTf  SR* 

3 

ATLANTA  eOLTON 

044A 

3 

33 

a*  28 

785 

7A 

HENRY  T>  BARNETT 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

3*  46 

89 

22 

820 

8A 

3 

ATLANTA  NB  AIRPORT 

0*51 

FULTON 

39 

8*  29 

977 

MID 

MID 

U.S>  WEATHER  BUREAU 

2  3 

9       7  C 

K INGSTON 

4894 

BAR'^OW 

5 

34  1* 

8* 

5« 

719 

BA 

SUSAN  MCO*  HARGIS 

AUeUSTA  Ma  AIRPORT 

0%«9 

R I CHMOMD 

1* 

33 

22 

81  98 

143 

MID 

MIO 

U.S*   WEATHER  BUREAU 

a  3 

1       7  C 

LAFAYETTE 

40*1 

WALKER 

3*  *2 

85 

16 

810 

OP 

7A 

CHARLES  W*  GWVN 

2  3 

6  7 

C 

AUGUSTA 

0500 

RICHMOND 

1* 

33 

28 

81  58 

130 

6P 

NEWSPAPER  PRTG  CORP 

2  1 

5  7 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

85 

02 

740 

6P 

BA 

PAUL  B*  SMITH 

i  3 

5  7 

c 

BAINBRIDCE 

0581 

DECATUR 

30 

59 

8*  3* 

120 

3P 

SIDNEY  R.  MULLEN 

2  3 

»       7  C 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83 

07 

720 

8A 

SIDNEY  E.  STEVENS 

3 

c 

BALL  GROUND 

0603 

5 

3* 

20 

8*  23 

1100 

LIME  BRANCH 

5102 

33  56 

16 

850 

MID 

BEAVERDALE 

07*6 

WHITFIELD 

8*  91 

724 

BA 

HENRY  E*  WARMACK 

L INCOLNTON 

9204 

LINCOLN 

14 

31  47 

82 

28 

500 

8A 

JAMES  W*  BLACKWELL 

BELLVILLE 

0787 

EVANS 

11 

32 

09 

81  56 

189 

MIO 

HENRY  C*  H£ARN 

C 

LITTLE  HIGHTOWER 

9242 

TOWNS 

7 

34  59 

83 

37 

2150 

8A 

TVA-151 

3 

BLACKBEARD  ISkAND 

09*« 

MC  INTOSH 

2 

31 

29 

81  13 

10 

5P 

U.SkFlSH  *  WLOF  SVC 

9  7 

LOUISVILLE 

531* 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82 

24 

337 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3 

9  7 

c 

BLAIRSVILLE  EAP  STA 

OMO 

UNION 

7 

3* 

51 

81  56 

1820 

8A 

aA 

GEORGIA  MTN  ESP  STA 

2  3 

9  7 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

* 

31  59 

82 

41 

150 

8A 

Wa  ALEX  JERNIGAN 

2  3 

0  7 

0970 

6 

31 

23 

84  96 

300 

7P 

7P 

OR,  J.   G.  STANOIfER 

2  3 

9  7 

LUMPKIN  4  ENE 

5394 

STEWART 

32  03 

84 

500 

5P 

9P 

GA*  FOREST  COHM* 

2  3 

5  7 

BLUE  RIOOE  RESVR  0AM 

1029 

F  ANN  EN 

^ 

8*  n 

1960 

TVA-110 

MACON  W6  AIRPORT 

54*3 

9 

32  42 

83 

39 

356 

MID 

MID 

U*S*   WEATHER  BUREAU 

c 

SOWHAN 

1132 

ELBERT 

1* 

3* 

12 

63  02 

760 

8A 

MRS*  GWENDOLYN  BROWN 

9633 

JACKSON 

10 

3*  19 

83 

3* 

920 

7A 

EARL  La  SAILERS 

3 

BRASSTOMN  BALD 

1170 

TOWNS 

7 

3* 

52 

4780 

BA 

TV A- 1*7 

5811 

CANDLER 

11 

32  2* 

82 

0* 

120 

9P 

9P 

CITY  OF  METTER 

2  3 

9  7 

BROOIU.ET   1  W 

1266 

aULLOCH 

11 

32 

23 

81  *1 

190 

6P 

6P 

Wi  C*  CRONLEY 

2  3 

1  7 

5858 

BURKE 

11 

32  50 

82 

1* 

186 

MRS*   Ea  Ba  KING 

BRUNSWICK 

2 

31 

09 

ai  29 

I* 

5P 

BENJAMIN  E>  JAMES 

2  3 

9  7 

MILLEOGEVILLE 

5874 

BALDWIN 

10 

33  05 

83 

13 

320 

7A 

H*  LOUIS  HORNE 

2  3 

9  7 

BRUNSWICK  CAA  AP 

13*5 

GLYNN 

31 

09 

81  23 

MID 

MID 

CIVIL  AERO*  AOM) 

2  3 

»      7  C 

5882 

32  48 

81 

96 

195 

9P 

9P 

MARK  Ga  ML  COMB 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

6 

32 

19 

a*  31 

657 

MIO 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

5896 

SCREVEN 

1* 

32  96 

81 

30 

100 

7A 

MR.  DORIS  A*  HART 

I 

BURTON  0AM 

1*13 

RABUN 

1* 

3* 

*7 

83  33 

1770 

MID 

t^UV  W.  RUCKER 

c 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

* 

32  19 

84 

01 

175 

BA 

H*   W.  COU.INS 

3 

BUTLER 

1*25 

TAYLOR 

6 

33 

84  1* 

629 

THOMAS  Fi  MATHEWS 

MONTI CELLO 

5988 

JASPER 

9 

33  18 

83 

*1 

590 

BENJAMIN  &•  JONES 

2  3 

9  7 

BUTLER  CHEEK 

RICHMOND 

1* 

33 

22 

81  56 

118 

SA 

EDWIN  8*  EPSTEINf  Jl 

3 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

31  32 

8* 

260 

9P 

CITY  OF  MORGAN 

2  3 

9  7 

CAIRO  2  NMW 

1*63 

GRADY 

^ 

30 

54 

8*  13 

269 

6P 

J*  D*  BELCHER 

9  7 

MOULTR IE  2  ESE 

60B7 

16 

31  10 

81 

45 

3*0 

OP 

6P 

RADIO  STATION  WHTM 

2  3 

CALHOUN  EXP  STATION 

1*7* 

eORDON 

12 

3* 

29 

8*  58 

690 

6P 

6P 

NW  GA*   EXP*  STATION 

2  3 

9  7 

MOUNT  VERNON  3  HNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82 

38 

155 

7A 

Lt  G*  REYNOLDS 

3 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31 

1* 

S*  13 

179 

9P 

JAMES  B*  SPENCE 

2  3 

9  7 

6266 

34  44 

83 

99 

3300 

BA 

TVA-135 

3 

CAMP  STEWART 

15** 

LIBERTY 

11 

52 

81  37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  3 

9  7 

6335 

3 

33  22 

8* 

49 

8P 

7A 

JAMES  0.  HAROINi  JR 

2  3 

9  7 

1585 

CHEROKEE 

3* 

1* 

8*  29 

894 

C*  Ba  TEASLEY 

3 

C 

NEHTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

6360 

BAKER 
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GEORGIA  -  MAY  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Warmer  and  drier  than  usual  weather  in  May  was 
a  reversal  of  the  April  pattern.  Tornadoes, 
hail,  and  thunderstorms  did  considerable  damage 
during  the  month  (see  Destructive  Storms  below) . 

Practically  all  stations  with  long-term  tem- 
perature averages  showed  positive  departures 
topped  by  +3.3°  at  Dublin.     Extreme  temperatures 
ranged  from  32°  on  the  17th  at  Blairsville  Exp. 
Sta.  to  101°  on  the  31st  at  Swainsboro.  Since 
1892  extreme  maximum  temperatures  for  May  have 
ranged  from  93°  in  1923  and  1946  to  108°  in  1953, 
while  extreme  minimum  temperatures  varied  from 
27°  in  1939  to  47°   in  1896.     Thus  it  is  evident 
that  this  month's  extremes  are  both  well  within 
the  range  covered  during  the  period  since  1892. 

Precipitation  was  heaviest  in  the  Southern  Di- 
vision,  and  extreme  monthly  totals  ranged  from 
a  meager  0.32  inch  at  Macon  WB  Airport  in 
Central  Georgia  to  a  bountiful  9.52  inches  at 
Adel  in  Southern  Georgia.     The  greatest  daily 
amount  was  4.23  inches  on  the  6th  at  Moultrie 
2  ESE. 

Based  on  available  reports  the  percentage  of 
possible  sunshine  was  just  slightly  deficient  at 
most  places,  which  was  reflected  in  the  slightly 
greater  than  usual  daytime  cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  half  of  May  was  seasonably  warm  except 
for  moderate  coolness  during  the  8th  to  10th 
while  the  southern  edge  of  a  Canadian  air  mass 
covered  the  State.     Most  of  the  month's  inade- 
quate rainfall  came  in  the  first  week  in  con- 
nection with  numerous  thunderstorms  associated 
with  weak  frontal  zones  that  moved  over  Georgia. 

Cool  air  that  originated  as  a  Pacific  High  fea- 
tured the  16th  and  17th  with  the  lowest  readings 
of  the  entire  month  on  the  latter  date.  Warmth 
was  resumed  on  the  18th  with  the  month's  highest 
readings  around  the  23rd.     Moderately  cool  air 
again  dominated  Georgia's  weather  when  a  Canadi- 
an High  moved  down  over  the  Southeast  during  the 
25th  to  27th.     This  time,  night  temperatures 
were  little  affected  but  daytime  readings  were 
down  20°  to  30°  below  those  during  the  preceding 
hot  spell.     Gradual  warming  brought  maximum  tem- 
peratures up  to  the  high  90 's  again  by  the  31st 
with  repetition  of  the  month's  peak  readings  in 
some  localities. 

Although  thunderstorms  occurred  with  average 
frequency,   there  was  almost  no  general  rainfall 
of  worthwhile  proportions  after  the  7th,  except 
in  the  southern  half  of  the  State  on  the  24th- 
25th  when  southward  moving  twin  cold  fronts  set 
off  widespread  thundershowers . 

WEATHER  EFFECTS 

Dry  weather  in  May  damaged  pastures,   truck  crops, 
and  gardens  throughout  nearly  three-fourths  of 
the  State,   but  was  favorable  for  harvesting  small 
grains  and  early  hay,   and  for  cultivating  row 
crops,   according  to  the  Georgia  Crop  Reporting 
Service.     Major  field  crops  had  not  suffered  too 


much  by  the  end  of  May  but  were  beginning 
to  need  rain  badly  in  some  parts  of  the 
State.     Soil  moisture  was  reported  adequate 
at  the  end  of  May  in  scattered  counties  in 
north,  south-central  and  southeastern  Georgia 
and  dry  to  very  dry  elsewhere.     Peach  crop 
prospects  were  substantially  the  same  as  re- 
ported last  month  -  about  43%  of  the  10-year 
average,  while  the  pear  crop  was  expected  to 
be  only  one-third  of  average,   due  mainly  to 
freeze  damage  in  March  and  April. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  storms  described  below  are  listed  by  dates 
of  occurrence. 

2nd:     A  severe  thunderstorm  struck  the  Greater 
Atlanta  area  during  the  late  afternoon  and 
night,   causing  several  thousand  dollars  damage 
to  property.     Lightning  knocked  out  several 
high  voltage  lines  providing  electric  service 
to  the  Vinings-Smyrna  area  of  Cobb  County. 
Several  trees  were  unrooted  and  a  dairy  barn 
blown  down  near  College  Park,  killing  3  cows. 

3rd:     A  tornado  hit  Barnesville,  Lamar  County 
about  10:15  a.m.,   injuring  2  persons  and 
causing  property  losses  of  $100,000.  Six 
homes  were  destroyed  and  59  were  damaged,  19 
to  a  major  extent.     Many  trees  and  utility 
lines  were  downed  as  the  storm  moved  north- 
eastward across  almost  the  entire  width  of 
Lamar  County  along  a  skipping  path  that  varied 
in  width  from  50  to  400  yards. 

24th:     Tornado  with  funnel  cloud  that  did  not 
appear  to  reach  the  surface  was  observed  in 
the  Moultrie  area  of  Colquit  County  between 
5:15  and  5:45  p.m.     Its  path  was  short  and 
narrow  but  many  trees  and  utility  lines  were 
downed  by  the  greater  than  60  mph  winds,  knock 
ing  out  1220  telephones.     Some  hail  fell  but 
damage  was  mostly  localized  in  the  Moultrie 
vicinity.     Total  crop  and  property  damage  was 
reported  as  minor. 

24th:     At  8  p.m.  a  "suspected  tornado"  did  un- 
estimated  damage  to  farm  buildings  in  Toombs 
County  and  destroyed  the  grandstand  and  fences 
at  the  Vidalia  ball  park.     Hail  damaged  young 
crops  on  several  farms,  and  lightning  started 
a  fire  that  destroyed  a  barn,   severely  burning 
two  mules  and  destroying  feed  and  farm  ma- 
chinery. 

24th:     Hail  at  9  p.m.  caused  about  $100,000 
damage  to  young  crops,  mainly  tobacco,   in  Jeff 
Davis  and  Appling  Counties, 

31st:     Lightning  struck  two  homes  at  Augusta 
in  the  late  afternoon  causing  minor  damage. 
Some  parts  of  a  residential  area  were  tempo- 
rarily flooded. 

FLOODS 

No  flooding  was  reported  other  than  briefly  by 
heavy  thunderstorm  downpours. 

J.  E.   Stork  -  Franklin  W.  Long 
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.  0 

0 

i 

3 

0 

LUMBER  CITY  AM 

86.6 

61.3 

96 

24 

44 

13 

0 

0 

0 

4.79 

1.66 

2  .  64 

25 

•  0 

Q 

3 

^ 

LUMPKIN  4  ENE 

88.5 

63.6 

76.1 

95 

26 

_ - 

17 

0 

17 

0 

0 

0 

2.64 

1.31 

5 

.  0 

0 

3 

2 

1 

MORGAN 

87.5 

62.7 

75.1 

96 

23 

54 

10 

0 

15 

0 

0 

0 

2.36 

1.16 

6 

.0 

0 

} 

2 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

86.9 

63.5 

75.2 

.0 

95 

23+ 

51 

17 

0 

13 

0 

0 

0 

8.34 

4.75 

4.23 

6 

.0 

0 

9 

3 

3 

QUITMAN 

88.4 

61.9 

75.2 

•  4 

95 

14+ 

50 

17 

0 

19 

0 

0 

0 

4.12 

.62 

1.60 

6 

.0 

0 

7 

3 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

35.5 

60.0 

72.8 

1.2 

97 

23 

43 

17 

4 

9 

0 

0 

0 

3.00 

-  .16 

1.03 

7 

.0 

0 

» 

2 

1 

SAVANNAH  W8  AP  R 

84.9 

63.5 

74.2 

1.3 

97 

23 

53 

17 

1 

7 

0 

0 

0 

4.30 

1.39 

1.30 

3 

.0 

0 

5 

4 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

83.9 

65.6 

74.8 

.  3 

97 

23 

54 

25 

1 

8 

0 

0 

0 

3.00 

1.22 

.82 

2S 

.0 

0 

9 

2 

0 

87.6 

63.0 

75.3 

1.3 

96 

23 

47 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

5.08 

1.45 

2.55 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

88.1 

65.4 

76.8 

2.6 

9« 

23+ 

52 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

4.63 

1.01 

2.46 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

TIFTON  2  N  AM 

86.4 

63.8 

75.1 

1.6 

95 

24 

49 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

4.05 

.74 

1.41 

6 

.0 

0 

6 

3 

2 

VALDOSTA  4  NW 

87.6 

61.9 

74.8 

94 

23  + 

48 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

6.38 

1.81 

6 

.0 

0 

S 

4 

2 

WAYCROSS 

87.1 

63.2 

75.2 

•  8 

94 

23+ 

50 

17 

0 

13 

0 

0 

0 

2.BS 

-  .48 

.79 

4 

.0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

75.2 

3.64 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  fa. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  witfa  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

H 

,01-09 

.10-49 

66-OS 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

ATHENS  WB  AIRPORT 

W 

11 

9.6 

30* 

NW 

16 

83 

83 

52 

60 

S 

0 

4 

0 

0 

0 

9 

5.3 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WSW 

14 

10.9 

38 

NW 

2 

77 

81 

SO 

S7 

2 

6 

0 

2 

1 

0 

11 

67 

5.5 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

10 

7.0 

32* 

NW 

1 

84 

81 

SO 

67 

3 

S 

3 

0 

0 

0 

11 

6.0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

81 

49 

58 

4 

4 

2 

0 

0 

0 

10 

5.6 

MACON  WB  AIRPORT 

ESE 

10 

9.3 

28 

S 

3 

76 

79 

42 

51 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

10 

68 

5.1 

ROME  WB  AIRPORT 

84 

SI 

64 

4 

2 

2 

2 

1 

0 

11 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SSE 

10 

8.9 

26 

NE 

8 

87 

84 

54 

70 

3 

3 

1 

2 

2 

0 

11 

68 

5.3 

•  This  datum  is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period. 

( 
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Table  3— Continued 


Station 

Total 

1 

1 

1 

3 

4  1 

5  I 

6 

1 

8 

1 

ABeCVILLC 

IttO 

AOAtRSVlLLE 

■  M 

•  n 

lI«B 

•  12 

•  20 

W6L 

• 

i.ia 

•>a 

1.99 

•  19 

U49 

2^29 

AILBY 

•  •A* 

1.09 

•  07 

•  94 

1.99 

•  12 

.91 

•  99 

•  91 

ALAPAHA  exP  STATION 

>t*t 

•  17 

1 

.97 

•  99 

.49 

2^19 

ALBANY 

•4a 

.79 

•  97 

.19 

•  71 

AU.ATO0NA  OAH  2 

AiBl 

.79 

•  2« 

2.17 

.19 

.09 

1^97 

•  41 

kLUA  CAA  AIRPORT 

IiBB 

•  12 

•  11 

•  33 

.03 

•  12 

.92 

•  08 

•  19 

AMtRICUS  A  £ME 

lilBl 

.93 

.49 

T 

.22 

•  49 

ATHENS 

liAS 

•  94 

•  99 

•  19 

.99 

•  09 

T 

ATHENS  COL  OP  AMI 

•as 

•  3a 

■  12 

•  11 

.19 

•  12 

ATHENS  MB  AIRPORT 

•  a2 

.1* 

•  4* 

.19 

T 

.121 

T 

ATKINSON 

liSl 

.19 

•  09 

•  29 

•  49 

>93 

ATLANTA  BOLTON 

•  1« 

.99 

•  08 

.08 

1^19 

•  97 

ATLANTA  Hfl  AIRPORT  R 

a>«o 

.09 

[•03 

.97 

•  93 

.*4' 

•  92 

T 

AUQUSTA  HB  AIRPORT  R 

•  T< 

•  94 

AU4USTA 

>i*T 

ll» 

•  la 

•  49 

la* 

•  09 

BAJN8RI00E 

ttOl 

•  23 

•aa 

•  72 

.19 

1^29 

BALL  GROUND 

•  ■AT 

.oa 

i^2a 

2^11 

•  >9 

2^27 

•  94 

BtAVERDALE 

>>0B 

.oa 

•  4« 

1^19 

•  2) 

•  99 

•  99 

BLACKBEARO  1 SLANO 

2.Ta 

.19 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

Ii22 

•Be 

!** 

1>29 

•  94 

BLAKELY 

*|S2 

•  09 

1^13 

T 

•  99 

2.49 

BLUE  RIO«C  RESVR  0AM 

>•» 

•  99 

■  »a 

•  94 

•  90 

•  74 

BOWMAN 

iiia 

•  21 

■  32 

•  99 

T 

•  20 

•  14 

BRASSTOWN  BALD 

ItO> 

•  19 

•  99 

1^21 

BROOKLET  I  H 

*a2S 

.27 

•  04 

•  99 

•  99 

•  19 

•  92 

•  04 

•  97 

BRUNSWICK 

ii3a 

.02 

.03 

•  3* 

T 

•  29 

•  14 

BRUNSWICK  CAA  AP 

1.77 

•  04 

■  29 

•  79 

•  24 

•  94 

T 

BUTLER 

Ial9 

.11 

•  92 

•  09 

.19 

■  12 

BUTLER  CREEK 

1.09 

•  09 

.39 

•  22 

.  14 

•  99 

CAIRO  2  NNW 

A«aA 

.14 

1.29 

1^19 

•  19 

1.91 

•  31 

CALHOUN  EXP  STATION 

2.0> 

.79 

■  29 

.99 

.29 

•  49 

CAMILLA 

AtlO 

1 

•  19 

.34 

■  78 

1>0> 

.97 

CAMP  STEWART 

«>7A 

•  •2 

.98 

•  10 

•  01 

i.ia 

•  93 

•  94 

CANTON 

9a32 

.  2a 

•  aa 

1 .99 

1 .37 

•  89 

CARLTON  BRIDGE 

li9t 

•  2a 

.72 

.08 

•  26 

•  99 

CAWNESVILLE 

2i32 

•  la 

1.31 

.92 

•  91 

CAHROLLTON 

3i9A 

.99 

.39 

•  29 

1^49 

CARTERS 

»i2« 

.A9 

.12 

.99 

.09 

2i91 

1^13 

CARTCRSVILLE 

*>2a 

.AO 

2.98 

CARTERSVILLE  3  SW 

9.01 

.M 

.07 

2.39 

•  09 

uit 

•  94 

CEDAkTOWN 

>iAf 

T 

T 

1.19 

.94 

•aa 

1^44 

•  49 

CnATSWORTH  1  W 

A.ai 

.93 

.99 

1.92 

.19 

T 

1^98 

1^17 

CHICKAMAUOA  PARK 

2<»2 

.OA 

■  29 

.83 

.38 

T 

•  17 

•  22 

CMOESTOE 

2>a« 

.84 

.99 

•  49 

CLAYTON  1  N 

2.00 

.12 

.29 

.70 

•  44 

1^94 

CLEVELAND 

9aTl 

.>4 

•  91 

•  90 

•  U 

1^90 

•  97 

COLQUITT 

RECOAD  MISSING 

COLUMBUS 

i.ia 

•  72 

•  20 

•  24 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

•7a 

.02 

.49 

•  22 

•  03 

CONCORD 

2i«3 

.09 

1^29 

•  93 

•  99 

T 

COR  DELE 

li«6 

.39 

•  70 

•  92 

■  82 

CORNELIA 

2ia9 

.92 

•  99 

1^29 

•  14 

•  24 

COVINGTON 

1>M 

T 

•  90 

•  23 

•  11 

•  98 

CUMMIN4   1  N 

9ill 

.98 

1^92 

•  19 

CUffRYVILLE  2  W 

1>«4 

.29 

.30 

•  29 

•  03 

•  97 

'•20 

'•ta 

CUTrfl£RT 

2>ka 

.11 

•  42 

T 

•  99 

•  42 

•  99 

DAHLONEOA 

i.Ol 

.60 

.10 

1 .08 

.87 

.20 

1.27 

.21 

DALLAS 

tU 

•  44 

•  49 

OALTOH 

2aa0 

.A9 

.14 

1^00 

•  97 

lla 

•  19 

DAMSON 

2>B> 

•  92 

•  17 

It? 

OAVSONVILLE 

«<01 

.61 

1^82 

•  91 

•  99 

•  12 

DIAL  POST  OFFICE 

2aa7 

•aa 

•  09 

•  02 

• 

1^49 

DOC T0« TOWN  1  WSH 

2a«» 

.03 

T 

•  92 

•  93 

■  99 

•  88 

•  19 

OONALSONVIULE  >  W 

>.70 

.29 

•  ai 

•  99 

•  12 

•  08 

3^99 

DOUGLAS 

A.2A 

.97 

.OB 

1  .09 

1.31 

.02 

DOUGLASV ILLE 

l.ST 

.le 

•  81 

•  97 

•  11 

•  44 

DOVER 

RECORD  HISSINC 

DUBLIN 

!•«« 

.2A 

•  92 

•  10 

•  92 

•  12 

EASTMAN 

•  9« 

•  04 

ELBERTON 

1.07 

.04 

■  41 

•  14 

•  94 

IlO 

•  92 

A.0« 

•  11 

.•2 

1^62 

1^19 

EmRY 

1»T« 

•  29 

•  24 

•  99 

•  72 

•  12 

EXPERIMENT 

2.M 

1 

•  47 

•  M 

•  U 

•  ai 

•  99 

1  PAIRMOimT 

2.10 

•  37 

1^29 

T 

PlTze£RALD 

2.t> 

•  27 

•  99 

•  92 

•  18 

T 

FLAT  TOP 

>.1> 

•  4ft 

•  92 

•  99 

1^99 

•  92 

FLENIMG  EXP  STATION 

9iAl 

•  oa 

1^17 

•  97 

•  92 

i^n 

•  T> 

•  93 

PIXJISTON  3  SSM 

I.IT 

.aa 

•  98 

•  29 

1.19 

•  79 

•  99 

POLKSTON  9  SV 

>••< 

k 

•  79 

•  40 

•  09 

PORSYTH  1  S 

•  A' 

k 

•n 

•  99 

•  94 

PORT  BAINES 

l.AO 

•  » 

•  29 

.12 

•  74 

FORT  VALLEY  3  £ 

2.0« 

•  49 

•  17 

.19 

•  04 

•  19 

FRANKLIN 

1.19 

•  97 

MINESVILLE 

I.Al 

1^44 

•  74 

•  24 

•  93 

eiBSON 

1.97 

•  93 

•  99 

•ai 

T 

•  23 

I97 

OLEWVI LLE 

9.A1 

1.70 

•  42 

•  79 

.97 

T 

•  94 

•  99 

•  97 

«OAT  ROCK 

.asi 

•  97 

•  17 

•  91 

MEENSBONO 

2.27 

i<9a 

•  92 

•  19 

•  99 

•RIFF1N 

2.11 

•  19 

.»4 

T 

•  44 

•  04 

HARTWELL 

1.9a 

•  29 

•  84 

•  40 

•  94 

HARTWELL  A  N 

.»a 

•  03 

•  49 

.92 

•  20 

•  01 

HAHKINSVILLE 

I.IA 

.10 

.20 

•  19 

.19 

HELEN 

A.as 

•  70 

•  81 

.99 

•  21 

I  1.29 

Inei^town  gap 

2.72 

.09 

•  40 

1.12 

•  01 

i  .82 

•  24 

1 HtAWASSEE 

2.9< 

•  22 

1.34 

.14 

.49 

•  24 

'HOOOAROS  MILL 

1  2.a2 

T 

.93 

.99 

•  99 

•  79 

.42 

7 

JASPER 

•  94 

1.9« 

•  a* 

2.09 

•  49 

JONESBORO 

2.Ta 

.99 

.20 

•  99 

Day  of  montli 


10     U  12 


KENSIN6T0N 
KINOSTON 
LAFAYETTE 
LA  ORANfiC 
LEXINGTON 

ILINCOLNTON 
Ilittle  HIGHTONER 
RLOUISVItJ.E 

Iluhber  city 

IIluMKIN  4  ENE 

COM  WB  AIRPORT 
AVSVIU.E 
WETTER 

UDVILLE 
MILLEOaevILLE 

^ILLEN 

HILXHAVEN  8  E 
te>sTE2lMA  1  NE 
MOHTICELLO  2  NW 
M0<  OAN 


3^90  .19     ,t»  179 

9a90i  .44     .99  1.44 

1.9>|  T         T  .99 

.971  .98 

1.92:             .90  .49 


2i09 
I.I2I 
4.41 
4.79 
2.94 


.•4  1.19 
.29  .77 
.99  1.47 


13       14  15 


25  ,  26 


.9*  .92 
.99  .92 

.94  .93 


9.9«     .44     .93  1.71 


.79     .99     .98  1.19, 


.47 
1.18  .91 


2.74  .01 
.74  .99 


.29  .92 
.23  T 


.29{  .94 


Sm  (Ul*r«nc«  NoMw  FoUowliig  SUHon  Ifldwx 
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Station 

Total 

Day  of  month 

1 

1 

_ 
J 

1 

1 

fl  1 

1 

g 

in  1  11  1  19 

1  1 

13  j  14  I  15 

16  j  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

MOULTRIE  2  E5E 

a>3« 

•  11 

•  32 

•  49 

1*69 

4«2> 

•  10 

1«29 

•11 

•  16 

MOUNT  VEDHON  >  Km 

i,12 

•  2t 

■9B 

1^98 

•  68 

•  11 

•  28 

•  80 

T  T 

1^99 

•02 

•  02  • 

NBEL  OAP 

*,*0 

•96 

1.00 

NEWMAN 

2flM 

•  M 

1*61 

•  86 

•87 

•02 

•  17  • 

NO0NT0On.A  CREEK 

2i*> 

•  u 

•  69 

•  99 

1.20 

• 

MOaCROSS  k  H 

>>H 

•  61 

•  72 

•  06 

•  01 

1»79 

•  98 

NOTTEl-Y  MM 

2iM 

•  T7 

•  90 

•  07 

1^09 

•  91 

•11 

•  04 

1««2 

•  20 

•  92 

•  09 

•  13 

•  89 

T 

•  26 

QUITMAN 

««12 

.29 

•  63 

•  13 

1^80 

••8 

T 

•40  T 

•  13  • 

RESACA 

9.17 

•  21 

• 

•  79 

•  21 

1^28 

•  49 

T 

•  10  • 

RINMOLO 

2<M 

.09 

•  61 

1«24 

•  81 

T 

•09 

•  10 

T 

T 

T 

.06  • 

RISING  FAVN 

2iA0 

.02 

•  21 

•  60 

•  30 

•  26 

•98 

.09 

•  10 

T  • 

ROME 

liM 

.06 

•  M 

•  >6 

•  30 

•  22 

•49 

•  00 

•  01 

•  09 

ROME  HB  AIRPORT  R 

2l«0 

1.30 

•  70 

•  06 

•  91 

•  18 

•  01 

T 

T 

T 

•  14  • 

SANDERSVltXE 

4.30 

.>3 

•  >T 

3  •OS 

•  01 

•  17 

•09 

•03 

•01 

SAVANNAH  USOA  PL  6AR0EN 

>>00 

T 

•  00 

T 

•  04 

•  04 

•  02 

1^03 

•  IJ 

•  01 

T  T 

•  49 

•29 

•  04 

T 

SAVANNAH  MB  AP  R 

♦  .30 

.w 

1^30 

•  02 

T 

•  81 

1»27 

•  80 

•01 

•  01 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

•  40 

•  02 

•  49 

•  82 

•  03 

SPARTA  2  NNH 

2>eo: i.as 

•  41 

•  18 

STANLEV  GAP 

3f2« 

•  62 

•  97 

•  03 

* 

' 

09 

STILLM08E 

>.77 

.40 

T 

•  03 

•  91 

•  39 

•  30 

•09 

T 

1^79 

T 

SUCMES 

•  ■M 

•  40 

1«39 

3^60 

•72 

*\\ 

3^14 

SUMMERVILLE 

2a9> 

.24 

SHAINSeOM 

2>80 

.12 

•  44 

* 

•  17 

•  07 

•  20 

SWEET  GUM 

2t31 

•  24 

•  00 

•  11 

•  90 

•  19 

08 

03 

* 

'  ■ 

TAL80TT0M 

1|7« 

•  48 

•  28 

•  Bl 

•  12 

TALLAPOOSA  2  NNW 

i.ao 

•  29 

•  40 

•  40 

•  79 

TAVLOfiSVILLE 

2t6« 

•  »7 

•  U 

1*26 

•  14 

•  83 

•  13  • 

THOHASTON  2  S 

1.71 

•  07 

•  09 

1«08 

•  04 

THOHASVILLE 

9<og 

T 

•  07 

•  06 

•  10 

•  18 

2^99 

•  20 

1.00 

.02 

THOMASVILLE  WS  CITY 

4>U 

•  01 

T 

•  00 

•  17 

•  22 

2^46 

•  11 

.62 

•  09 

TIFTOM  2  N 

t«09 

•  10 

•  97 

•  09 

1^41 

1^40 

•03 

•  17 

.  32 

TITUS 

1<M 

•  04 

•  02 

.17 

1^13 

•  11 

TOCCOA 

>>32 

•  21 

•  89 

1^07 

•  69 

•  29 

•  02 

* 

•  02 

•  14 

•  01 

TRAY  MOUNTAIN 

♦•21 

•  10 

.69 

•  14 

2^30 

•  11 

•  09 

.01 

•  73 

TUNNEL  MILL 

un 

•  IS 

•  27 

•  09 

•  24 

•  10 

•  23 

VALDOSTA  s  NW 

6.38 

•  10 

•  24 

1*81 

HALESKA 

>,ia 

•  69 

•  6S 

1^80 

•  61 

1^91 

•  10 

•  26 

NARRENTON 

1«71 

tii 

•  68 

•  47 

•  19 

•00 

•  07 

•02 

.08 

WASHINGTON 

1<1« 

•  59 

■  37 

•  06 

•  19 

•09 

•  01 

WAYCROSS 

2>» 

•  2* 

•  70 

•  74 

•  07 

•  60 

•  19 

•89 

•02 

•  19 

•04 

•  09 

WAYNESBORO  2  NE 

2«>« 

1^27 

•  00 

•  06 

•  07 

•67 

WEST  POINT 

1<2* 

1^04 

•  09 

•  02 

•  02 

•  00 

•  02 

7 

WINDER  1  SSE 

2i*3 

•  60 

1«02 

•  39 

•  12 

•  27 

WOODBURY 

1>BS 

•  01 

1*64 

•  02 

•  01 

•03 

•  17 

T  . 

WOODSTOCK 

2.71 

•  04 

•  21 

•  09 

•  22 

•  06 

•  00 

•  24 

YOUNG  HARRIS 

2.83 

•  41 

1^20 

•  87 

•  18 

•01 

•01 

•  19 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Ideotlf icatloa  nimberB  In  tbe  Index  oimber  coltian  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  vill  be  no  duplication  of  nuBbers  wltblo 
Figures  and  letters  following  tbe  station  name,  such  as  12  SSV,   indicate  distance  in  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
Observation  times  given  Id  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasoaal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  nonths  will  be  carried  in  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alssing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

sed  In  this  bulletin  are:     temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  incbes ,  and  wind  movement   In  miles. 

Evaporation  is  measured  Id  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  etatious.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.3.T.  WTR  EQUIV  In  Table  7  means  tbe  vat« 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  polati 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  ol  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 

Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Ho  record  in  Tables  2  and  S  is  Indlcaved  by  no  entry. 
And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  Ko.  of  Days   .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however^  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  od  th» 
roof  of  a  building. 

Gage  is  equipped  wltb  a  windshield. 

Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
Adjusted  to  a  full  month. 

In  tbo  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  Ic 
Hourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  i 
Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentl^ily  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
Trace,  an  amount  too  small 
Includes  total  for  previous 


regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  state  Climatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building,  University  of 

the  Superintendent 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Dot 

CM  Month 

i 

e 

1  1 

1 

3 

1 

5  , 

1 

6  < 

7,8,9 

10 

.1 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

< 

AILEV  1 

MAX 

MIN  ' 

90 

65 

89 

63 

87 
65 

84 

65 

89 

68 

•4 

69 

Tf 

67 

•1 

64 

70 
52 

78 

53 

84 

99 



88 
63 



91 
69 

99 
69 

99 

64 

94 

67 

■  1 

43 

•4 

92 

•1 

61 

01 
60 

90 

97 

92 

44 

92 

66 

•4 

64 

99 

63 

74 

42 

•1 

97 

•4 

60 

•7 

61 

92 
40 

90 
48 

MiS 

41 19 

AUkPAHA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

S8 
63 

89 
65 

85 
64 

84 
65 

84 
64 

79 
67 

73 

67 

84 

64 

75 
56 

78 
55 

81 
49 

88 
62 

90 
64 

91 
69 

91 
61 

90 
64 

81 
44 

81 

52 

90 
55 

91 

96 

91 

59 

93 
41 

94 

64 

99 
64 

95 
65 

71 

63 

SO 
40 

89 
98 

aa 

40 

91 
60 

91 
64 

84.1 
60  lO 

ALBANr 

MAX 
NIN 

90 
6* 

85 
66 

84 

66 

84 

65 

83 
69 

74 
68 

84 

65 

SO 
64 

81 

57 

87 
56 

91 
62 

94 

69 

94 
69 

92 
69 

92 
69 

84 

46 

89 

45 

91 

59 

99 

63 

99 
59 

98 

65 

97 
47 

98 
69 

98 
44 

73 
67 

87 
69 

89 

42 

90 

62 

99 
49 

99 
69 

94 
48 

89 12 
41a7 

ALLATUONA  DAM  2 

MAX 
MIN 

81 

i2 

79 
53 

7S 
53 

76 
46 

80 

57 

83 
64 

71 
64 

79 

57 

70 
90 

71 
52 

79 
54 

87 
99 

93 
61 

88 
64 

88 
69 

87 
54 

7! 
42 

79 

51 

82 

46 

ai 

56 

84 

94 

as 

41 

90 

62 

,88 
61 

S4 

62 

79 
94 

81 

98 

81 

60 

84 
41 

89 
61 

87 
49 

81  iB 
S74l 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

90 

63 

85 

67 

85 

63 

86 

67 

86 
64 

76 
67 

84 
67 

71 
56 

79 
55 

84 
93 

86 
50 

91 
98 

92 
61 

94 
69 

92 
69 

84 
43 

84 

49 

92 

51 

89 

99 

90 

59 

94 

98 

90 

63 

99 

64 

91 

69 

74 

65 

80 

64 

82 

60 

88 

96 

00 
94 

92 
99 

91 
49 

S4a7 
40 1 7 

AMERICUS  «  ENE 

MAX 

MIN 

92 

62 

92 
64 

85 

65 

83 
64 

80 
66 

73 
67 

89 

67 

82 

63 

74 

53 

84 

99 

90 
62 

91 

69 

99 

67 

93 
64 

93 
69 

87 
43 

84 

45 

91 

99 

91 

59 

91 

59 

99 

65 

94 

66 

98 
67 

94 

66 

90 
65 

81 

60 

84 

60 

89 

62 

92 
44 

92 
67 

97 

6a 

89  aO 
42  ae 

ATHENS 

MAX 

MIN 

80 

63 

74 

59 

77 
61 

81 

65 

82 
58 

74 
65 

BO 
66 

72 
61 

72 
46 

79 
90 

81 
91 

88 
62 

89 
61 

90 
66 

89 
67 

81 

62 

80 
49 

89 
97 

89 

91 

84 

59 

89 

60 

90 
64 

91 
47 

81 

62 

70 
99 

74 
94 

ai 

99 

84 

40 

87 
44 

87 
47 

90 
44 

82a4 
40«2 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 
MIM 

88 

63 

77 
59 

77 
61 

82 
65 

83 

58 

•7 

64 

81 

61 

80 
61 

74 
45 

81 

91 

81 
54 

90 
60 

91 
63 

92 
64 

91 
66 

90 

70 

81 

42 

87 
54 

88 

52 

89 

56 

•9 

61 

94 

62 

94 

71 

90 

61 

74 

58 

49 

58 

84 

61 

90 

60 

91 
42 

90 
67 

94 

69 

89  (9 
99i9 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
61 

75 
58 

76 
62 

81 
65 

82 

59 

75 
64 

80 

65 

70 
51 

73 
44 

80 
92 

84 

57 

89 
60 

91 
61 

92 
69 

90 
47 

74 

53 

81 
43 

84 

59 

84 

92 

aa 

97 

87 

60 

93 
63 

93 
44 

84 
64 

45 

57 

68 
99 

03 
59 

S8 
60 

09 

44 

88 
47 

91 
69 

82a7 
99al 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

SA 

62 

85 
63 

77 
63 

81 
66 

82 

63 

73 
65 

79 
65 

72 
56 

71 
49 

80 
99 

83 

59 

88 

62 

90 
67 

90 
68 

90 
69 

79 
54 

81 
44 

a* 

42 

as 

99 

89 

42 

87 

63 

92 

66 

91 
49 

88 

65 

67 

57 

49 

98 

82 
61 

86 
62 

91 
45 

89 
47 

91 
47 

SlaO 
41a8 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

8A 

62 

S« 

63 

•a 

66 

82 
66 

81 
63 

78 
66 

84 

67 

71 
54 

75 
46 

83 
49 

88 

55 

92 
62 

91 

69 

99 
64 

94 

70 

82 

99 

81 

44 

89 
94 

92 
41 

90 
95 

88 

60 

94 

64 

97 
49 

88 
61 

69 

58 

77 
62 

89 

95 

00 
58 

91 
41 

88 
49 

97 
69 

S4al 
40a4 

AUGUSTA 

MAX 
MIN 

ae 

6A 

85 
63 

83 
65 

84 

66 

89 
64 

79 
66 

85 

67 

70 
58 

77 
45 

84 
93 

88 

58 

92 
58 

94 
69 

96 
68 

99 
67 

87 
69 

81 
49 

91 

54 

90 
42 

91 

59 

90 

59 

93 
66 

9« 

48 

90 
64 

73 

95 

77 
99 

89 

98 

90 
»7 

92 

98 

90 
49 

94 

48 

87  al 
41  a4 

BAINBRIOGE 

MAX 
MIN 

90 
67 

87 
66 

80 
66 

81 

65 

83 
68 

80 
65 

86 

65 

82 
63 

SO 
59 

84 

55 

90 
61 

93 
61 

94 
69 

99 
62 

92 
69 

89 

68 

86 
44 

91 

90 

99 
98 

99 
98 

94 

58 

94 

48 

98 

70 

98 

71 

89 

65 

89 
66 

89 

49 

92 
41 

91 
41 

91 

62 

95 
69 

89a9 
42a7 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

71 
72 

82 
67 

83 

65 

77 
70 

83 

70 

80 
61 

79 
61 

79 
59 

81 
60 

S3 
62 

87 
68 

98 
69 

96 
68 

88 
48 

84 

99 

89 
64 

89 

41 

89 

66 

84 

69 

89 

63 

100 
49 

82 
64 

78 

65 

as 

49 

89 

72 

90 
48 

84aa 
49a3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

8A 
9A 

77 
59 

78 
58 

72 
60 

76 
47 

80 

53 

74 

60 

70 
54 

67 

46 

69 
42 

82 
44 

85 
49 

87 
50 

88 
56 

87 
97 

89 
93 

67 

32 

78 
40 

78 

34 

■0 

43 

81 
44 

89 
90 

aa 

90 

84 

53 

77 
58 

49 

54 

44 

54 

77 
50 

89 

92 

81 
58 

89 
97 

7aa6 
90a9 

BLAKELT 

MAX 
MIN 

88 

62 

87 
65 

81 

65 

81 
64 

78 
67 

77 
66 

81 

66 

80 
65 

79 
56 

89 

55 

88 

60 

SI 
65 

91 

67 

90 
67 

89 
67 

84 

47 

81 

50 

91 
94 

91 

44 

91 

63 

92 
64 

91 

63 

99 

49 

91 

67 

81 
65 

89 

42 

84 

42 

87 
61 

91 
43 

92 
64 

91 
47 

S7a0 
41a4 

BROOKLET    1  W 

MAX 
MIN 

89 
6S 

88 
67 

88 
68 

84 

66 

85 
68 

SO 
69 

84 

69 

82 
64 

76 
54 

84 

55 

90 

58 

90 
62 

91 
64 

94 

72 

93 
67 

84 
49 

88 

59 

90 
59 

94 

60 

91 

61 

89 

64 

91 

65 

97 
48 

91 
68 

74 
62 

7» 
61 

81 

60 

87 
60 

91 
61 

81 

68 

92 
67 

r7a2 
61a8 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

84 
68 

83 
70 

8. 

71 

84 

67 

79 
67 

79 
67 

81 

70 

79 
64 

76 
62 

80 
60 

81 

67 

86 
6« 

94 
6S 

94 

70 

94 
69 

92 
68 

89 

99 

89 

42 

8« 

67 

93 

68 

86 

70 

87 
68 

94 

69 

94 

70 

81 
66 

80 

70 

84 

47 

84 

64 

87 
49 

89 

70 

92 

70 

84al 
67al 

BRUNSWICK   CAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
70 

81 
70 

8, 

71 

79 
68 

80 
67 

80 

73 

82 

70 

71 
64 

84 
64 

77 
61 

81 
66 

82 
66 

92 
69 

94 

71 

94 

70 

86 

67 

79 

56 

84 

59 

83 
64 

87 
68 

82 

68 

89 
64 

98 

70 

87 

67 

77 
66 

80 

71 

82 

71 

84 

70 

84 
44 

84 

72 

86 
71 

aia6 
47a4 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

88 
61 

as 

64 

81 

67 

S2 
65 

79 

67 

73 
67 

83 
65 

81 
64 

78 
58 

83 

98 

86 
64 

89 

69 

91 
68 

90 
63 

89 
66 

87 
68 

81 
48 

90 
54 

92 

62 

91 

62 

91 

63 

92 

68 

99 

67 

94 

70 

81 

66 

83 
66 

89 
62 

87 
61 

91 
66 

91 
44 

91 
68 

S4a6 

63a8 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

82 

59 

81 
60 

76 
60 

79 
60 

75 

57 

84 

55 

78 

62 

72 

55 

72 
48 

81 
49 

89 

50 

88 

90 

aa 

57 

90 
60 

87 
61 

71 
93 

84 

40 

as 

M 

84 
44 

87 
49 

89 

56 

91 

95 

91 

95 

90 

57 

70 
59 

70 
54 

83 
98 

90 
60 

92 

63 

92 
99 

92 
40 

81a3 
99a4 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

89 
64 

86 

63 

85 
64 

84 

66 

89 
69 

86 

68 

SJ 

65 

80 
64 

84 

67 

88 

68 

89 
64 

92 
66 

93 
68 

93 
63 

93 
64 

89 
68 

84 
44 

90 
59 

89 
61 

92 
60 

94 

62 

99 

68 

98 

68 

94 

67 

81 
67 

84 
64 

89 
63 

90 
61 

92 
47 

94 

67 

99 
48 

aaa9 

44a9 

CAMP  STEWART 

MAX 

MIN 

89 
64 

88 

68 

89 
69 

87 
65 

85 
66 

76 

66 

81 

68 

78 

62 

76 

55 

.= 

57 

89 

59 

90 
62 

94 

66 

95 

70 

94 
66 

87 
47 

84 
54 

92 
54 

90 

60 

92 
61 

90 
63 

90 
64 

98 
67 

91 

65 

82 
64 

77 
49 

SI 

60 

87 
59 

90 
42 

87 
69 

90 
44 

87al 
61a4 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 
MIN 

88 
57 

81 

58 

78 
59 

69 
64 

83 
56 

83 
59 

77 
66 

85 

66 

72 
42 

75 
43 

84 

48 

87 
92 

91 

55 

93 

58 

94 

60 

92 

60 

72 
36 

83 
48 

88 
4« 

88 
49 

89 

54 

89 

55 

94 

58 

93 

57 

85 
41 

47 

99 

71 
59 

84 

98 

90 

5a 

91 
67 

88 

42 

84al 
99a8 

CARROLLTON 

MAX 

MIN 

86 

39 

86 
65 

76 
63 

81 
64 

82 
59 

78 
65 

79 
61 

74 

58 

75 

50 

82 
52 

89 
51 

89 

96 

88 
58 

88 
59 

88 
60 

82 
94 

80 

38 

B4 

51 

89 
48 

85 

96 

as 

55 

92 
97 

89 

60 

86 

58 

72 
99 

72 
9« 

84 

61 

87 
54 

90 
98 

90 
64 

90 
60 

81a6 
97  al 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

81 

61 

78 
61 

79 

63 

80 
64 

84 

58 

79 
64 

78 
65 

76 

58 

74 

51 

82 
56 

87 
56 

90 
60 

90 
61 

90 
63 

90 
64 

88 
•  3 

82 

40 

84 

54 

89 

96 

90 
60 

90 

61 

93 

61 

91 

61 

90 

60 

82 

60 

48 

97 

84 
61 

88 
40 

92 
63 

89 
67 

91 
43 

84a7 
99  a4 

CEOARTOWN 

MAX 

MIN 

86 

60 

85 
60 

79 

63 

82 
63 

85 

57 

76 

65 

79 
65 

75 
57 

75 
92 

S3 

53 

86 

52 

90 
52 

87 
60 

90 
64 

89 
65 

82 

55 

82 

38 

89 
44 

89 
46 

85 

52 

89 

57 

94 

98 

91 

60 

88 

98 

75 
61 

74 

58 

84 

63 

91 
56 

92 
60 

91 
69 

93 

63 

84a8 
97  a  9 

CLAYTON   1  N 

MAX 
MIN 

74 

58 

67 
55 

69 

58 

81 
59 

78 

52 

70 
61 

79 

60 

69 

55 

70 
42 

81 
44 

89 

50 

87 
93 

91 

57 

90 
63 

86 
60 

77 

56 

79 
39 

82 
44 

84 
41 

85 
94 

89 

91 

89 

95 

84 
64 

72 
98 

41 
94 

99 

49 

71 
96 

S3 
54 

84 

98 

89 
94 

86 
60 

78a9 
94al 

COLOUITT 

MAX 
MIN 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
60 

88 
63 

80 
65 

81 
68 

80 
65 

74 

67 

84 

66 

73 
60 

77 
54 

85 
55 

ae 

56 

91 
61 

91 
69 

91 
63 

S9 
63 

77 
53 

82 
42 

90 
54 

88 
56 

90 
97 

92 

60 

94 

65 

94 

65 

94 
64 

71 
62 

81 

60 

84 

63 

88 

60 

94 

60 

91 
64 

91 
64 

84al 
60a6 

CORDELE 

MAX 
MIN 

90 
63 

86 
65 

83 
65 

85 
64 

82 
68 

76 
66 

84 
66 

81 
64 

77 
55 

84 

96 

87 
64 

91 
69 

92 
64 

92 
65 

91 
69 

88 
68 

83 
45 

90 
52 

92 
58 

91 
99 

99 

57 

94 

65 

97 
66 

97 
65 

73 
65 

84 

62 

87 
99 

90 
61 

94 
64 

94 

69 

94 
68 

87  a9 
62a9 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

72 
60 

68 

56 

74 
60 

79 
61 

78 
54 

71 
64 

79 
62 

73 
58 

67 
45 

77 
43 

81 
50 

86 
99 

88 
99 

89 
68 

86 
62 

80 
57 

7a 

38 

82 

52 

87 
96 

89 

52 

83 
99 

88 

97 

88 
61 

ai 

98 

42 

57 

69 

51 

79 
99 

82 
51 

89 
99 

89 

64 

87 

62 

79  aO 
94a4 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

'86 
,  63 

83 
62 

79 
62 

85 
66 

85 
59 

84 

65 

81 
66 

75 
62 

77 
47 

84 
49 

89 
52 

93 
60 

94 

62 

94 
65 

94 
64 

84 

62 

81 

40 

90 

53 

91 

91 

92 

57 

92 
64 

97 

62 

94 

44 

90 
61 

73 
58 

72 
57 

84 

40 

91 
99 

91 
42 

94 

67 

94 
64 

87a3 
99a4 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

!  91 

<  63 

88 
65 

80 
67 

83 
65 

78 
67 

73 
67 

SI 
65 

82 
64 

78 
56 

89 
56 

89 
62 

92 
66 

91 

69 

92 
69 

91 
67 

ea 

64 

84 

49 

91 

60 

94 

69 

90 

62 

91 
64 

97 

65 

96 

69 

99 

67 

84 
66 

89 

62 

84 

62 

88 

62 

93 

45 

94 

66 

94 

70 

aaa2 

44al 

DAHLONEGA 

MAX 
MIN 

78 
62 

85 
55 

72 
59 

79 
60 

S3 
55 

77 
63 

77 
62 

71 
48 

73 
46 

78 
51 

82 
57 

89 
46 

.. 

59 

89 
66 

84 
65 

79 
55 

80 
43 

83 
50 

84 
41 

83 
57 

84 
59 

87 
62 

90 

87 

80 

78 

78 

81 

85 

87 

86 

81  .8 

OALTON 

,  MAX 
1  MIN 

84 

60 

80 

62 

79 
62 

76 
63 

80 
56 

86 
65 

64 

79 
59 

74 
91 

73 
99 

81 
51 

86 
98 

90 
60 

90 
65 

91 
64 

88 

74 

40 

89 

54 

81 
48 

89 

94 

84 

55 

89 

60 

92 

99 

91 

63 

77 
57 

44 

99 

72 
61 

ai 

99 

aa 

42 

92 
67 

90 
44 

B2a4 
9Sa4 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

89 
69 

84 
66 

85 
65 

83 
66 

86 
69 

85 
67 

62 
66 

SO 
66 

76 
54 

83 

85 
52 

87 
59 

89 
60 

93 
61 

91 
65 

90 
63 

89 
59 

89 
55 

89 
62 

89 
61 

90 
60 

91 
59 

95 
66 

93 
70 

90 
67 

87 
65 

90 
61 

89 
61 

88 
62 

89 
63 

89 

66 

87.4 

62.5 

DUBLIN 

MAX 

MIN 

94 

'  64 

87 

65 

84 

64 

83 
66 

85 
68 

78 
6S 

86 

67 

80 
64 

80 

51 

86 
" 

89 
58 

93 
62 

94 
69 

99 
68 

94 
67 

68 

47 

89 

48 

93 

56 

91 

99 

92 

60 

94 

99 

97 

65 

98 

66 

99 

69 

90 
64 

•2 

41 

88 

99 

90 
60 

»4 

61 

92 
47 

99 
48 

89a9 
42  a4 

EASTMAN 

MAX 
MIN 

'  94 

1  66 

92 
61 

84 

66 

85 

1  ^ 

82 
67 

88 

67 

89 
67 

84 

65 

76 
51 

82 
'* 

86 
60 

92 
69 

99 
68 

99 
68 

93 
66 

90 
47 

81 

50 

91 
60 

91 
42 

90 

63 

91 
61 

04 

65 

94 

69 

99 

69 

90 
63 

80 

41 

82 

40 

87 
61 

90 
41 

90 
44 

99 

70 

88a7 
41a9 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MAY  1956 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

CVDCD  TUCMT 

CXr CK 1 Men  1 

MAX 

ah 

87 

86 

76 

61 

61 

73 

79 

72  ' 

73 

82 

84 

68 

84 

68  ' 

65 

73 

60 

64 

SO 

65 

90 

91 

91 

66 

69 

78 

90 

68 

62 15 

MIN 

"1 

56 

62 

62 

69 

69 

61  (O 

Fl TZGERALD 

MAX 

SI 

87 

87 

86 

60 

79 

89 

82 

87 

83 

86 

91 

94 

94 

91 

90 

84 

93 

92 

89 

95 

04 

98 

09 

91 

92 

SS 

68 

90 

94 

MIN 

67 

67 

66 

66 

68 

66 

67 

65 

55 

56 

64 

66 

69 

69 

69 

69 

53 

63 

67 

70 

62 

64 

65 

68 

65.2 

FLEMING  EXP  STAT] 

ON 

MAX 

86 

87 

88 

86 

85 

60 

81 

81 

75 

80 

82 

85 

91 

93 

93 

02 

64 

69 

67 

91 

91 

68 

96 

99 

80 

79 

79  ! 

86 

91 

MIN 

63 

66 

67 

62 

65 

67 

67 

62 

55 

52 

56 

57 

64 

63 

60 

47 

60 

96 

57 

60t6 

FOLKSTON  9  5W 

MAX 

87 

89 

89 

83 

76 

76 

77 

78 

85 

87 

94 

89 

91 

91 

94 

92 

96 

96 

78 

61 

84 

86 

90 

91 

92 

87  0 

MIN 

64 

65 

65 

64 

64 

65 

63 

63 

98 

64 

61 

94 

59 

56 

60 

61 

66 

60 

64 

67 

61 

61 

60 

62<0 

FORSYTH  1  S 

MAX 

89 

85 

60 

81 

82 

74 

83 

72 

75 

82 

87 

91 

92 

91 

92 

6S 

92 

69 

69 

89 

91 

93 

94 

02 

76 

60 

64 

69 

92 

91 

OS 

86.4 

MIN 

63 

63 

62 

64 

62 

66 

64 

63 

47 

92 

59 

60 

69 

73 

69 

64 

46 

60 

57 

61 

59 

65 

62 

61 

60 

61 

60.7 

FORT  GAINES 

MAX 

61 

89 

91 

99 

92 

99 

97 

97 

04 

81 

89 

86 

68 

02 

91 

04 

MIN 

66 

47 

57 

60 

60 

60 

62 

68 

66 
00 

69 

62 

61 

61 

61 

54 

69 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

90 

90 

81 

83 

61 

74 

87 

69 

76 

83 

68 

93 

94 

94 

9} 

80 

66 

02 

09 

91 

09 

07 

99 

04 

68 

78 

84 

68 

02 

91 

06 

87  .2 

MIN 

62 

63 

66 

65 

67 

67 

64 

57 

50 

52 

96 

61 

65 

69 

64 

59 

49 

56 

59 

55 

62 

64 

66 

64 

98 

98 

60 

60 

62 

66 

67 

60.7 

GAI NESV I LLE 

MAX 

80 

69 

78 

80 

62 

76 

78 

74 

72 

81 

87 

69 

89 

90 

88 

62 

81 

69 

se 

88 

69 

02 

90 

SS 

69 

61 

S3 

90 

69 

01 

MIN 

60 

56 

60 

63 

56 

64 

63 

58 

46 

49 

52 

98 

60 

63 

69 

59 

63 

S7!9 

GLENNVI LLE 

MAX 

89 

86 

86 

66 

65 

78 

81 

7« 

77 

62 

67 

90 

93 

93 

92 

69 

64 

01 

88 

90 

01 

02 

96 

94 

76 

78 

81 

86 

90 

90 

00 

86.7 

MIN 

65 

68 

67 

66 

66 

69 

69 

62 

54 

56 

59 

63 

69 

68 

67 

67 

53 

99 

59 

61 

62 

65 

67 

67 

63 

59 

59 

62 

67 

•1.5 

GREENSBORO 

MAX 

B* 

78 

79 

83 

84 

78 

62 

77 

7« 

63 

6S 

91 

90 

87 

91 

89 

81 

68 

88 

89 

67 

92 

94 

67 

73 

76 

66 

90 

93 

91 

01 

69.3 

MIN 

65 

62 

62 

65 

61 

65 

67 

62 

46 

92 

56 

62 

67 

68 

61 

63 

60.2 

GRIFFIN 

MAX 

88 

87 

79 

83 

81 

73 

61 

79 

74 

62 

66 

as 

90 

89 

89 

70 

81 

68 

66 

69 

01 

04 

93 

90 

67 

76 

SS 

89 

92 

69 

01 

MIN 

62 

63 

63 

67 

64 

66 

66 

62 

46 

55 

99 

61 

68 

66 

66 

60 

44 

99 

59 

59 

62 

64 

66 

57 

60 

61 

63 

^7 

61.6 

HARTWELL 

MAX 

85 

70 

80 

85 

82 

79 

82 

79 

7« 

82 

67 

92 

94 

99 

91 

86 

63 

88 

90 

90 

90 

99 

96 

91 

72 

66 

84 

91 

91 

90 

06 

8S  8 

MIN 

62 

56 

59 

65 

56 

64 

64 

59 

44 

50 

96 

61 

66 

69 

66 

99 

63 

** 

99.4 

HAWKI NSV I LLE 

MAX 

90 

87 

89 

84 

83 

79 

6« 

83 

77 

64 

88 

94 

99 

99 

91 

89 

69 

92 

94 

02 

04 

99 

99 

99 

90 

61 

86 

88 

93 

92 

99 

69.2 

MIN 

64 

64 

65 

66 

67 

66 

64 

52 

92 

96 

61 

66 

66 

62 

60 

61 

61.9 

MAX 

80 

69 

74 

80 

78 

75 

80 

70 

69 

79 

61 

67 

86 

89 

87 

78 

61 

82 

61 

as 

69 

61 

69 

83 

63 

61 

74 

89 

64 

84 

SS 

79.7 

MIN 

57 

58 

59 

59 

53 

62 

62 

57 

46 

49 

51 

53 

96 

98 

61 

98 

97 

99.4 

H06<3AROS  MILL 

MAX 

90 

89 

62 

82 

60 

70 

84 

82 

61 

69 

86 

90 

93 

92 

91 

84 

69 

94 

91 

93 

0« 

97 

98 

97 

62 

66 

87 

69 

93 

94 

94 

68.4 

MIN 

60 

64 

65 

63 

68 

67 

66 

62 

56 

95 

60 

64 

69 

62 

64 

60 

70 

61 

60 

64 

67 

62.9 

JASPER 

MAX 

79 

7* 

7S 

79 

S3 

69 

74 

70 

76 

80 

89 

86 

86 

69 

67 

72 

74 

S2 

S3 

86 

66 

90 

SS 

89 

62 

71 

86 

68 

69 

88 

60.7 

MIN 

57 

60 

60 

95 

60 

63 

99 

49 

51 

SO 

99 

56 

90 

62 

59 

40 

53 

53 

52 

56 

56 

61 

56 

96 

53 

58 

93 

98 

69 

60 

96.0 

LAFAYETTE 

MAX 

82 

82 

76 

80 

69 

61 

77 

73 

79 

62 

66 

89 

89 

90 

86 

Sl 

61 

81 

69 

SS 

69 

93 

92 

86 

72 

72 

82 

66 

93 

90 

69 

83.9 

MIN 

60 

63 

62 

61 

57 

65 

65 

95 

51 

50 

52 

S2 

55 

66 

61 

56 

36 

50 

44 

52 

58 

58 

59 

60 

59 

99 

64 
64 

57 

61 

69 

S7.4 

LA  GRANGE 

MAX 

89 

88 

82 

81 

62 

78 

86 

77 

75 

83 

68 

90 

91 

90 

90 

79 

82 

89 

88 

S7 

01 

9S 

OS 

02 

71 

78 

89 

S7 

92 

93 

91 

86.2 

MIN 

61 

62 

63 

66 

63 

66 

64 

60 

50 

91 

57 

60 

64 

64 

64 

59 

41 

99 

54 

57 

58 

62 

65 

62 

64 

54 

63 

60 

61 

66 

69 

60.2 

LOUISVILLE 

MAX 

S2 

86 

85 

82 

89 

77 

86 

80 

76 

82 

87 

91 

94 

99 

04 

69 

63 

90 

93 

91 

90 

99 

98 

92 

81 

76 

67 

91 

93 

93 

98 

87.7 

MIN 

69 

65 

63 

65 

66 

67 

68 

63 

48 

52 

57 

62 

64 

65 

67 

74 

55 

66 

65 

67 

62 

67 

67 

63 

61 

60 

59 

60 

61 

69 

66 

63.4 

LUMBER  CITY 

MAX 

89 

91 

66 

66 

86 

82 

73 

69 

70 

78 

64 

67 

90 

93 

94 

02 

63 

84 

92 

69 

90 

03 

93 

96 

04 

Tl 

80 

61 

87 

91 

91 

86.6 

MIN 

64 

65 

64 

67 

65 

69 

67 

63 

51 

52 

57 

62 

61 

63 

62 

66 

44 

53 

64 

57 

56 

62 

64 

64 

65 

63 

56 

58 

60 

64 

66 

61.3 

LUMPKIN  4  ENE 

MAX 

85 

86 

76 

77 

80 

82 

81 

89 

66 

68 

90 

90 

94 

89 

90 

01 

90 

90 

01 

93 

91 

94 

91 

04 

04 

Of 

88 

69 

69 

90 

02 

66.9 

MIN 

66 

62 

65 

63 

66 

69 

64 

67 

60 

62 

64 

61 

62 

64 

64 

69 

53 

96 

64 

64 

65 

71 

70 

71 

70 

60 

60 

63 

61 

61 

60 

63.6 

MACON   WB  AIRPORT 

MAX 

91 

66 

61 

62 

69 

75 

87 

73 

78 

as 

66 

92 

99 

93 

94 

80 

86 

92 

92 

02 

91 

06 

06 

01 

69 

80 

69 

90 

04 

91 

OT 

67.6 

MIN 

67 

66 

69 

66 

66 

66 

67 

57 

51 

52 

60 

65 

60 

67 

69 

57 

49 

59 

58 

59 

61 

66 

70 

67 

60 

60 

61 

63 

61 

67 

70 

62.7 

metter 

MAX 

88 

86 

84 

69 

83 

82 

65 

84 

76 

81 

69 

91 

96 

OS 

94 

93 

84 

91 

92 

01 

91 

91 

96 

99 

69 

77 

61 

66 

91 

88 

01 

86.1 

MIN 

67 

64 

63 

66 

67 

59 

62 

51 

96 

60 

64 

65 

66 

67 

69 

51 

61 

62 

62 

63 

66 

67 

66 

96 

61 

60 

61 

64 

69 

66 

61.1 

M I LL EDGEV I LLE 

MAX 

87 

90 

83 

76 

61. 

63 

63 

84 

71 

76 

62 

89 

90 

02 

02 

02 

77 

82 

89 

01 

89 

B8 

94 

96 

90 

66 

76 

69 

88 

91 

01 

69.4 

MIN 

63 

64 

67 

63 

47 

49 

51 

96 

60 

61 

63 

60 

63 

62 

96 

57 

60 

60 

62 

69 

96. 6 

MILLEN 

MAX 

85 

81 

80 

82 

69 

78 

66 

62 

77 

64 

68 

91 

95 

06 

95 

87 

84 

92 

91 

02 

89 

•4 

100 

92 

69 

77 

at 

89 

92 

S8 

94 

67  .7 

MIN 

65 

70 

69 

61 

61 

65 

68 

62 

99 

98 

59 

62 

66 

97 

6299 

MONTI CELLO  2  NW 

MAX 

87 

•  1 

79 

82 

64 

76 

82 

72 

81 

90 

00 

90 

77 

SO 

S7 

SS 

80 

01 

91 

M 

69 

71 

64 

88 

92 

90 

92 

S4.1 

MIN 

50 

5^ 

^1 

61 

57 

60 

5^ 

56 

S7 

55 

54 

96 

64 

60 

97.0 

MORGAN 

MAX 

89 

86 

82 

63 

T9 

74 

64 

63 

76 

61 

87 

91 

91 

90 

90 

68 

90 

90 

01 

00 

01 

04 

06 

99 

79 

■9 

69 

66 

01 

92 

92 

67. S 

MIN 

57 

6A 

69 

60 

63 

St 

56 

63 

63 

69 

69 

66 

61 

99 

62 

62 

66 

62.7 

MOULTR IE  2  ESE 

MAX 

89 

86 

62 

61 

80 

71 

83 

60 

77 

82 

87 

90 

92 

91 

90 

as 

62 

91 

92 

90 

93 

02 

99 

91 

SS 

82 

89 

88 

SO 

91 

94 

64.9 

MIN 

57 

57 

66 

67 

65 

66 

67 

51 

56 

64 

64 

64 

63 

68 

69 

63 

65 

62 

61 

64 

64 

67 

63.S 

NEWNAN 

MAX 

89 

87 

81 

84 

84 

80 

62 

7* 

76 

82 

SS 

89 

89 

89 

69 

64 

62 

87 

87 

87 

91 

92 

02 

SO 

72 

74 

84 

sa 

02 

91 

01 

69.4 

MIN 

62 

63 

62 

63 

62 

65 

69 

99 

49 

93 

98 

60 

61 

62 

63 

96 

40 

99 

54 

99 

61 

64 

69 

60 

99 

96 

61 

60 

61 

69 

64 

»9.8 

OU I TMAN 

MAX 

se 

69 

83 

62 

82 

74 

61 

S3 

76 

90 

91 

90 

91 

9S 

92 

90 

90 

90 

SO 

99 

01 

90 

90 

67 

90 

02 

90 

68 

01 

90 

02 

66.4 

MtN 

67 

67 

58 

64 

62 

97 

61 

63 

62 

57 

50 

62 

65 

65 

57 

62 

60 

98 

63 

69 

60 

62 

60 

61 

66 

•1.9 

ROME 

MAX 

87 

ai 

77 

81 

69 

79 

60 

76 

76 

S« 

90 

99 

90 

92 

01 

82 

61 

87 

8« 

88 

91 

OS 

91 

9* 

78 

71 

88 

09 

OS 

02 

04 

•6.6 

MIN 

51 

93 

99 

60 

62 

65 

96 

4C 

94 

47 

S3 

58 

60 

63 

60 

62 

99 

63 

90 

62 

60 

64 

96.4 

ROME  MB  AIRPORT 

MAX 

83 

81 

76 

82 

69 

i 

74 

SO 

73 

73 

81 

67 

90 

66 

02 

88 

71 

61 

69 

at 

6{ 

90 

04 

01 

64 

66 

T2 

SS 

00 

99 

92 

02 

81. 9 

MIN 

61 

99 

62 

60 

59 

62 

97 

62 

68 

63 

96.1 

SANDERSVI LLE 

MAX 

as 

82 

80 

80 

83 

75 

6S 

79 

75 

62 

S« 

91 

92 

93 

02 

67 

81 

90 

»i 

89 

69 

03 

96 

90 

69 

7* 

S4 

SS 

92 

89 

96 

89.7 

MIN 

64 

65 

66 

51 

5C 

60 

66 

67 

62 

47 

SS 

57 

61 

62 

66 

67 

61.1 

SAVANNAH  USDA  PL 

MAX 

at 

84 

83 

ac 

94 

74 

61 

69 

75 

81 

61 

67 

94 

99 

93 

67 

61 

90 

Sf 

93 

87 

68 

97 

•2 

71 

78 

62 

69 

69 

87 

01 

89.9 

MIN 

90 

1 

67 

62 

64 

69 

54 

99 

57 

69 

61 

60.0 

SAVANNAH  m  AP 

MAX 

84 

84 

8« 

at 

83 

79 

80 

70 

75 

ao 

61 

86 

91 

99 

94 

s: 

6! 

69 

8« 

OC 

65 

1 

69 

97 

90 

71 

79 

61 

69 

68 

67 

92 

84.9 

MIN 

61 

64 

63 

69 

60 

60 

61 

67 

67 

61.9 

SAVANNAH  BEACH  2 

N 

MAX 

80 

61 

81 

62 

78 

75 

S3 

76 

71 

77 

60 

79 

91 

99 

95 

99 

77 

83 

69 

83 

64 

99 

97 

99 

90 

78 

SI 

81 

64 

62 

66 

61  .9 

MIN 

70 

70 

71 

68 

69 

69 

69 

60 

57 

64 

60 

64 

69 

70 

65 

68 

56 

61 

64 

60 

66 

65 

68 

70 

54 

62 

60 

68 

»8 

Tl 

70 

69.6 

SHAINSeORO 

MAX 

86 

85 

80 

64 

S3 

80 

87 

84 

76 

62 

68 

92 

94 

06 

95 

00 

69 

92 

1  ** 

04 

92 

n 

99 

04 

TO 

79 

S4 

101 

87.7 

MIN 

66 

65 

64 

67 

68 

67 

69 

62 

91 

91 

99 

64 

6« 

69 

66 

66 

52 

61 

'  63 

61 

62 

69 

68 

66 

61 

60 

96 

61 

61.1 

TALBOTTON 

MAX 

85 

64 

80 

60 

89 

75 

81 

79 

79 

83 

89 

89 

67 

89 

67 

T9 

81 

67 

86 

83 

90 

91 

92 

92 

62 

79 

83 

69 

68 

69 

66 

64. 2 

MIN 

1  ^ 

62 

62 

61 

64 

65 

65 

62 

50 

91 

56 

54 

62 

64 

67 

63 

42 

42 

96 

99 

60 

62 

67 

64 

63 

97 

59 

61 

*0 

•4 

66 

99.9 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

I  ^' 

85 

80 

1  60 

82 

75 

79 

73 

73 

61 

8S 

67 

68 

67 

66 

60 

SO 

64 

•2 

66 

S7 

92 

89 

S4 

1  72 

71 

S3 

66 

SO 

69 

90 

82.8 

MIN 

65 

59 

63 

1 

55 

65 

65 

97 

50 

51 

59 

64 

97 

99 

96 

93 

34 

48 

43 

57 

52 

55 

95 

72 

1  " 

96 

62 

99 

i 

99 

69 

96 

97.0 

Sm  R«larenc*  Notoa  Followtng  Station  ^^^^^ 
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DAILY  TEMPERATURES 

TubU  5  ■  Conlinued    


Day  Ol  Monlh 


blanon 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

30 

21 

22 

23 

24 

2S 

36 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

THOHASTON  2  S 

MAX 
MIN 

a« 

8« 

ft 

81 

83 

78 

84 

77 

77 

86 

87 

90 

90 

90 

91 

88 

82 

01 

90 

94 

88 

57 

62 

62 

63 

62 

68 

63 

62 

48 

49 

52 

53 

61 

•  1 

44 

43 

30 

92 

92 

94 

60 

58 

42 

60 

62 

58 

58 

54 

»9 

41 

41 

mIi 

THOMASVILLE 

MAX 

88 

87 

80 

85 

80 

73 

84 

83 

78 

84 

89 

92 

94 

92 

92 

84 

•4 

91 

93 

93 

9* 

95 

96 

91 

81 

82 

87 

81 

91 

92 

91 

87*4 

MIN 

*3 

65 

65 

64 

67 

67 

67 

66 

60 

56 

58 

65 

64 

43 

45 

48 

47 

51 

54 

98 

61 

66 

67 

70 

66 

44 

41 

41 

64 

44 

44 

43  lO 

THOMASVILLE   KB  CITY 

MAX 

90 

•8 

79 

84 

81 

73 

•4 

82 

78 

85 

91 

93 

91 

92 

90 

84 

81 

91 

94 

92 

09 

95 

96 

96 

60 

85 

87 

89 

92 

94 

94 

88*1 

MIN 

65 

66 

67 

6« 

69 

66 

68 

64 

58 

58 

67 

»7 

69 

44 

47 

43 

52 

62 

65 

46 

47 

47 

68 

66 

66 

47 

41 

61 

69 

47 

70 

4««4 

TIFTO«  2  N 

MAX 

87 

89 

87 

83 

83 

80 

82 

83 

74 

77 

81 

87 

91 

91 

91 

91 

•1 

82 

91 

91 

98 

01 

99 

05 

89 

81 

82 

85 

88 

90 

90 

84«4 

MIN 

»5 

65 

65 

67 

67 

66 

64 

96 

56 

62 

65 

67 

65 

45 

48 

40 

57 

64 

61 

49 

44 

67 

68 

64 

44 

42 

62 

65 

44 

48 

41aS 

TOCCOA 

MAX 

77 

67 

76 

83 

80 

77 

8;: 

70 

70 

80 

84 

89 

92 

93 

89 

83 

78 

St 

84 

89 

89 

91 

91 

84 

47 

41 

79 

89 

87 

80 

90 

82  tl 

NIN 

62 

56 

61 

62 

56 

64 

63 

60 

45 

48 

53 

57 

63 

47 

47 

41 

42 

52 

59 

98 

40 

59 

47 

42 

59 

52 

58 

58 

41 

49 

44 

58.7 

VALOOSTA  «  NW 

MAX 

90 

87 

89 

83 

83 

75 

85 

87 

81 

86 

91 

91 

92 

92 

92 

81 

81 

SO 

89 

98 

92 

92 

94 

84 

89 

84 

85 

87 

90 

00 

91 

87  •  4 

MIN 

61 

64 

63 

67 

65 

67 

67 

66 

58 

56 

64 

63 

65 

43 

41 

41 

48 

51 

58 

99 

58 

60 

63 

44 

44 

49 

60 

60 

43 

42 

44 

41f9 

KARRENTON 

MAX 

82 

S3 

78 

82 

84 

77 

82 

78 

74 

82 

8« 

91 

91 

93 

91 

81 

82 

91 

90 

89 

88 

95 

95 

89 

72 

74 

§4 

91 

90 

94 

85.8 

MIN 

65 

63 

64 

6S 

63 

66 

66 

60 

45 

52 

58 

61 

62 

44 

45 

45 

41 

55 

55 

99 

60 

65 

67 

41 

55 

94 

»' 

40 

41 

44 

80al 

WASHINGTON 

MAX 

83 

S9 

82 

78 

82 

80 

81 

83 

74 

75 

80 

85 

89 

91 

90 

91 

81 

89 

n 

88 

89 

89 

91 

98 

74 

78 

80 

79 

82 

Of 

81«7 

MIN 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

63 

60 

60 

55 

52 

57 

59 

41 

45 

47 

43 

60 

41 

60 

59 

56 

64 

41 

54 

55 

57 

59 

55 

44 

MaS 

NAYCROSS 

MAX 

89 

87 

86 

85 

85 

75 

82 

78 

79 

84 

87 

89 

93 

93 

91 

88 

84 

91 

90 

91 

91 

91 

94 

94 

76 

76 

84 

84 

91 

9i 

00 

87  •! 

MIN 

65 

67 

66 

66 

66 

72 

68 

63 

56 

56 

61 

62 

66 

48 

45 

44 

50 

55 

62 

62 

60 

64 

66 

49 

65 

67 

59 

60 

59 

42 

47 

4«<2 

WAYNESBORO  2  NE 

NAX 

85 

85 

92 

« 

81 

90 

9i 

•  1 

90 

•Z 

97 

94 

84 

78 

84 

88 

91 

88 

94 

47«5 

MIN 

64 

61 

62 

65 

52 

66 

67 

62 

46 

50 

55 

63 

89 

45 

47 

47 

♦7 

52 

56 

99 

41 

44 

42 

49 

60 

59 

54 

61 

41 

48 

41 

41<3 

NEST  POINT 

MAX 

87 

87 

82 

83 

78 

75 

83 

77 

74 

82 

85 

89 

90 

90 

89 

8* 

M 

90 

89 

88 

89 

•9 

95 

•1 

76 

78 

82 

84 

•9 

91 

94 

89  •4 

MIN 

60 

62 

64 

68 

63 

66 

64 

60 

51 

54 

53 

58 

64 

45 

64 

46 

41 

54 

5S 

95 

97 

99 

44 

61 

61 

57 

56 

61 

60 

41 

49 

59>5 

WINDER  1  SSE 

MAX 

SO 

71 

78 

81 

S3 

70 

79 

77 

73 

79 

84 

89 

90 

90 

89 

84 

SI 

8« 

84 

90 

88 

92 

91 

•4 

71 

45 

84 

88 

90 

98 

M 

(la4 

MIN 

60 

59 

59 

64 

58 

64 

64 

59 

45 

48 

51 

54 

60 

42 

43 

60 

38 

55 

58 

98 

59 

58 

41 

54 

56 

54 

5« 

58 

41 

41 

41 

■7«3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Dunon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

H  < 

AIL£Y 

KVAP 

.30 

.17 

.17 

.14 

.11 

.29 

.21 

.18 

.19 

.24 

.30 

.23 

.27 

.33 

.35 

.32 

.25 

.35 

.30 

.32 

.17 

.36 

.44 

.12 

.16 

.20 

.27 

.27 

.19 

B7.38 

WIND 

9 

11 

6 

6 

17 

3 

4 

6 

21 

19 

7 

6 

7 

18 

33 

28 

25 

8 

6 

5 

12 

7 

6 

17 

15 

18 

17 

10 

4 

8 

2 

350 

ALLATCMHA  DAM  2 

BTAP 

.18 

.13 

.18 

.14 

.10 

.14 

.23 

.32 

.33 

.18 

.33 

.26 

.33 

.32 

.25 

.35 

.25 

.35 

.17 

.35 

.17 

.31 

.34 

.15 

.09 

.17 

.29 

.33 

.19 

B6.96 

WIND 

24 

89 

65 

IS 

32 

50 

24 

43 

114 

64 

44 

51 

33 

36 

0 

131 

53 

53 

38 

45 

33 

47 

41 

61 

99 

129 

100 

37 

37 

75 

35 

1696 

ATHEKS  COL  OF  ACRI 

ETAP 

.16 

• 

• 

.35 

.45 

.28 

.09 

.21 

.30 

.43 

.40 

.37 

.30 

.39 

.36 

.35 

.32 

.47 

.31 

• 

• 

.56 

.33 

.37 

B7.87 

WIXD 

23 

66 

33 

54 

« 

86 

25 

92 

83 

30 

33 

103 

16 

,81 

97 

147 

71 

66 

• 

• 

* 

181 

93 

S3 

72 

39 

50 

41 

37 

60 

47 

1757 

KXPERIHraT 

EVAP 

.48 

.20 

.09 

.11 

.17 

.19 

.13 

.25 

.24 

.39 

.25 

.13 

.34 

.38 

.33 

.38 

.44 

.36 

.36 

.34 

.29 

.32 

.28 

.30 

.28 

.12 

.18 

.18 

.14 

.43 

.29 

8.06 

IIXD 

HOCCARDS  MILL 

ETAP 

.17 

.17 

.15 

.09 

.07 

.12 

.03 

.16 

.20 

.19 

.23 

.27 

.16 

.25 

.28 

.32 

.31 

.25 

.26 

.25 

.27 

.27 

.39 

.28 

.23 

.18 

.16 

.22 

.36 

.37 

.36 

6.81 

tlND 

5 

9 

8 

6 

2 

3 

1 

10 

38 

17 

10 

8 

10 

6 

14 

26 

32 

16 

8 

7 

13 

5 

8 

14 

9 

17 

15 

13 

7 

9 

8 

344 

MAX 

97 

96 

89 

88 

84 

78 

94 

91 

93 

98 

98 

100 

104 

101 

99 

92 

92 

100 

95 

98 

101 

105 

103 

103 

90 

96 

97 

101 

103 

100 

102 

96.4 

mN 

88 

71 

72 

69 

73 

71 

70 

70 

62 

64 

69 

71 

74 

71 

73 

72 

57 

63 

70 

67 

69 

71 

74 

75 

71 

70 

69 

70 

72 

71 

74 

69.8 

ROME  IB  AIBPORT 

ETAP 

.15 

.22 

« 

* 

.30 

.15 

.03 

.12 

.14 

.23 

.18 

.24 

.24 

.25 

.24 

.32 

,39 

.24 

.38 

.20 

.22 

.23 

.36 

.30 

.38 

.11 

.10 

.17 

.35 

.32 

.27 

6.33 

Wild) 

28 

44 

34 

14 

17 

15 

19 

41 

41 

45 

14 

10 

22 

29 

27 

73 

53 

37 

33 

17 

19 

11 

19 

45 

48 

59 

52 

32 

13 

18 

19 

927 

TirroR  2  K 

ETAP 

.23 

.14 

.23 

.12 

.09 

.00 

.14 

.13 

.20 

.23 

.23 

.22 

.26 

.30 

.31 

.36 

.25 

.26 

.20 

.31 

.38 

.37 

.39 

.28 

.15 

.47 

.24 

.31 

.28 

.23 

B7.39 

WIKD 

36 

35 

35 

32 

11 

21 

10 

10 

59 

17 

33 

21 

16 

12 

25 

18 

84 

18 

7 

9 

33 

15 

1 

24 

33 

9 

28 

17 

5 

2 

S 

861 

MAX  amd  MIN  Id  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  la  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  tlae  of  obserratlon. 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
MAY  1956 


Station 

Index  No. 

County 

0 

B 

'3 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

LJDserver 

Tables 

Dtation 

Index  No. 

l^ounty 

1  Drainage  \  \ 

Latitude 

1 

;  Longitude 

1 

1  Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

1  TempTI 

f  Precip^ 

Tem^ 

Precir 

ABBEVILLE 

HILCOX 

9 

6EOSGE  W*  DOWDY 

3  C 

HAMILTON  4  W 

HARRIS 

BLUE  SPRINGS  FARM 

c 

AMIRSVILLC 

12 

HARVEY  C*  MOTT 

HARALSON 

MRS*  RUTH  Ta  GABLE 

C 

AOEL 

COOK 

16 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

HARTWGLL 

MART 

SAMUEL  Aa  VERNER 

2  3  3  7 

AILEY 

MONTOOMERY 

10 

JAMES  A.  STACY 

2 

3  9  6  7 

PULASKI 

Ri  Aa  MC  LENDON 

2  3  5  7 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

!• 

31  21 

83  13 

2«> 

7A 

7A 

ROY  £•  HOLLAND 

HAZLEHURST 

4204 

I 

31 

53 

82  39 

239 

MIO 

WOOOROW  Wa  BROWN 

C 

ALBANY 

01*0 

DOUGHERTY 

6 

31 

84 

FRANK  S.  ORTON 

2 

3  5  7 

HELEN 

WHITE 

JOHN  P«  GREER 

2  3  9  7 

ALLATOONA  DAN  2 

BARTOW 

t 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

3  5  6  7  C 

HEMP TOWN  GAP 

UNION 

TVA-131 

3 

ALMA  CAA  AIRPORT 

BACON 

13 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2 

3  5  7 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

TVA-151 

3 

AMERICOS  *  ENE 

SUMTER 

• 

BLANCHE  S*  RMYNE 

2 

3   9  7 

HOGOARDS  MILL 

43B8 

EMORY  UNI  FLO  STA 

2  3  5  6  7 

ANERICUS  EIP  &TA  NRSY 

0»B 

SUMTER 

32  06 

84  16 

450 

•110 

U  OF  GA  EXP  STA  NRSV 

JACKSON  DAN 

4623 

BUTTS 

g 

33 

19 

63  91 

420 

MID 

GA.  POWER  COMPANY 

C 

ATHENS 

CLARKE 

10 

PROF*  £«   S*  SELL 

2 

3  9  7 

JASPER 

46*8 

PICKENS 

BA 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5      7  C 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

CLARKE 

10 

EOOIE  L(  REESE 

JESUP 

*6Tt 

WAYNE 

CITY  OF  JESWP 

C 

ATHENS  WB  AIRPORT 

CLARK 

10 

U>S*   WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  7 

JOHN TOWN 

4*88 

DAWSON 

MRS.  VIVIAN  CHESTER  C 

ATKINSON   1  W 

BRANTLEY 

13 

«fiADV  £.  80 YD 

3 

JONESBORO 

*700 

CLA>TON 

E.  J.   SWINT*  SR. 

3 

ATLANTA  BOLTON 

0*44 

' 

33  49 

64  26 

785 

7A 

HENRY  T •  6ARNETT 

KENSINGTON 

*ao2 

18 

34 

46 

85  22 

820 

BA 

TVA-722 

3 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

FULTON 

6 

33 

84 

977 

Ml 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5      7  C 

KINGSTON 

*854 

BARTOW 

SUSAN  MCO*  HARGIS 

3 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

RICHMOND 

14 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

CHARLES  Wa  GWYN 

AUGUSTA 

RICHMOND 

14 

NEWSPAPER  PRTG  CORP 

2 

3  5  7 

LA  GRANOE 

*9*9 

TROUP 

PAUL  Ba  SMITH 

2  3  5      7  C 

BAINBRIDGE 

DECATUR 

6 

SIDNEY  R.  MULLEN 

2 

3  6       7  C 

LEKINOTON 

9169 

OGLETHORPE 

* 

SIDNEY  Ea  STEVENS 

3  C 

BALL  GROUND 

0B03 

3*  20 

84  23 

1100 

"ilt&t  ESTELLE  CROGAN 

LIME  BRANCH 

9192 

POLK 

33 

96 

B5  16 

890 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

BEAVEROALE 

WHITFIELD 

12 

HENRY  E>  HARHACK 

LINCOLNTON 

920* 

LINCOLN 

JAMES  Wa  BLACKWELL 

3 

BELLVILLE 

LITTLE  HIGHTOWER 

9242 

TOWNS 
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GEORGIA  -  JUNE  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

June  was  relatively  cool  and  slightly  drier  than 
u^ual .     Daytime  cloudiness  was  moderately  above 
average.     Sunshine  was  extremely  abundant  in  the 
northwest  corner  of  the  State,  considerably  deficient 
in  the  Atlanta  and  Macon  areas,  and  average  or  slight- 
ly above  elsewhere,  according  to  available  reports. 

Temperatures  varied  little  from  the  long-term  station 
means  but  most  departures  were  toward  the  cool  side. 
In  spite  of  the  coolness  in  terms  of  averages,  maxi- 
mum temperatures  reached  90°  or  above  on  many  more 
days  than  usual,  notable  examples  being  20  vs  15  at 
Rome  WB  Airport  and  Augusta  WB  Airport,  21  vs  15  at 
Uacon,   and  14  vs  8  at  Atlanta.     Other  stations  re- 
corded 90°  or  above  on  more  days  than  those  just 
mentioned,  the  greatest  being  26  days  at  Cajnilla 
followed  by  25  at  Albany  and  Rome,  but  long-term 
comparative  figures  are  not  available.     The  month's 
low  temperature,  34°  at  Blairsville  Exp.  Station, 
equals  the  record-low  that  was  established  in  1933. 
At  the  other  extreme,  the  high  of  101°  at  the  two 
Augusta  stations  on  the  24th  was  not  unusual. 

Rainfall  varied  considerably  over  the  State,  in- 
creasing appreciably  from  north  to  south.  Doctor- 
town  1  WSW  took  honors  for  the  greatest  monthly 
total  with  a  whopping  11.53  inches,  and  also  for  the 
greatest  daily  amount  with  an  impressive  4.71  inches 
on  the  25th.     Carlton  Bridge  was  on  the  low  end  with 
only  0.69  inch  for  the  month.     In  the  Northern 
Division  only  two  of  the  stations  having  long-term 
precipitation  means  failed  to  show  deficiencies, 
most  of  which  were  quite  large.     The  Middle  Division 
was  almost  as  dry,  while  the  Southern  Division 
showed  considerable  variation  with  a  mixture  of  wet 
and  dry  spots  that  averaged  out  to  more  than  5  inches. 

WEATHER  DETAILS 

Unseasonable  coolness  featured  the  first  week  when 
successive  high  pressure  systems  brought  Canadian 
air  masses  over  Georgia,  resulting  in  the  month's 
lowest  temperatures  at  mid-week.     Temperatures  there- 
after soon  warmed  to  seasonal  levels  with  maxima 
reaching  to  the  middle  and  high  90 's  in  the  south 
on  the  8th  and  in  other  areas  on  several  later  dates. 
Although  relatively  cool  air  masses  covered  the 
State  much  of  the  time,  minimum  temperatures  were 
not  nearly  as  low  as  on  the  3rd  and  remained  gener- 
ally well  above  60°  after  the  first  week.  However, 
the  combination  of  relatively  cool  nights  and  warm 
days  resulted  in  daily  average  temperatures  very 
close  to  the  usual  June  expectancy  during  the  last 
three  weeks.     The  month's  warmest  readings  occurred 
during  the  last  week  with  the  29th  having  the  edge 
over  the  24th  for  this  distinction  at  most  stations. 

Except  for  widely  scattered  showers,  the  dryness 
that  persisted  during  much  of  May  continued  well 
into  the  first  half  of  June.     The  first  rainfall  of 
appreciable  proportions  fell  during  the  week  ending 
the  16th  when  warm  moist  air  was  drawn  over  the 
State.     However,  eastern  and  southern  portions 
received  little  or  no  moisture  until  the  last  half 
of  the  month  which  was  marked  by  ratlier  frequent 
showers  and  thunders howers  that  provided  very  copious 
amounts  in  many  localities  scattered  over  the  south- 
ern part  of  the  State. 

WEATHER  EFFECTS 

Crops  were  badly  in  need  of  moisture  after  several 
weeks  of  deficient  rainfall  in  many  areas  of  the 
State;  however,  the  dry  weather  permitted  cultivation 
to  be  substantially  completed  by  the  month's  end. 
Temporary  relief  came  to  the  southwestern,  west- 
central  and  northern  areas  in  the  form  of  light  to 
moderate  showers  in  the  week  ending  the  16th.  There- 
after, the  scattered  showers  that  occurred  over  much 
of  the  State,  with  the  heaviest  falls  in  the  south- 
ern half,  improved  crops  so  that  by  the  end  of  the 


month  prospects  for  all  field  crops  were  generally 
good.     Even  so,  some  areas  continued  very  dry  through- 
out June,  particularly  in  the  central  and  upper 
Coastal  Plains  and  Piedmont. 

Weather  conditions  have  been  favorable  for  small 
grain  crops  and  most  of  these  were  harvested  under 
nearly  ideal  conditions  with  wheat,  oats,  and  rye 
expected  to  produce  record-high  yields  per  acre. 
About  half  the  State's  peach  crop  was  picked  with 
fruit  of  excellent  quality  reported.     Peach  pro- 
duction this  season  was  estimated  at  1,600,000  bushels 
compared  to  3,000,000  in  1954  and  a  crop  failure  in 
1955.     Prospects  for  corn  were  reported  only  slightly 
below  the  record-high  yield  per  acre  of  last  year, 
due  mostly  to  improved  conditions  the  last  half  of 
the  month  in  the  important  southern  producing  areas. 
The  tobacco  harvest  was  about  one-fourth  completed 
and  promised  the  second  highest  yield  per  acre  on 
record.     Cotton  prospects  were  reported  as  mostly 
good,  but  increased  boll  weevil  infestation  caused 
dusting  operations  to  be  active  between  showers. 
Pasture  conditions  improved  somewhat  toward  the  end 
of  the  month  but  effects  of  over-grazing  and  de- 
pleted soil  moisture  were  still  evident. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Some  of  the  numerous  thunderstorms  that  occurred 
during  the  month  assumed  violent  proportions  and  are 
described  below  by  dates: 

4th:     The  Hahira  area  of  Lowndes  County  was  the  scene 
of  a  tornado  about  7:15  p.m.     Its  path  was  50  to  100 
yards  wide  and  3  miles  long  with  movement  reported 
toward  the  northwest  then  toward  the  northeast.  There 
were  no  casualties  but  the  accompanying  hail  and  rain 
damaged  crops  to  the  extent  of  $200,000  over  an  area 
4  miles  wide  and  7  miles  long.     Tobacco  was  hit  hard- 
est, but  cotton,  corn  and  all  truck  crops  in  the 
affected  area  were  also  heavily  damaged.     Wind  damage 
amounted  to  $25,000,  consisting  of  roofs  blown  from 
3  business  buildings  and  two  nearby  residences,  and 
numerous  smaller  losses. 

5th:     Strong  thunderstorm  winds  hit  the  Savannah  area 
about  2:00  a.m.     Many  trees  and  power  lines  were 
blown  down,  disrupting  traffic  and  electric  service. 
Cars  and  some  buildings  were  damaged  by  falling  trees. 

23rd:     Thunderstorm  winds  at  Macon  uprooted  many 
trees,  some  of  which  fell  on  and  damaged  residences. 

25th:     A  freakish  wind  in  the  late  afternoon  at  Travis 
Field,   Savannah,  broke  3  sn.3ll  aircraft  from  their 
moorings  inside  an  open  hangar  and  dashed  them  against 
the  hangar  ceiling  with  damage  of  several  thousand 
dollars  to  planes  and  building.     There  was  no  evidence! 
of  tornadic  action. 

29th:     The  Augusta  area  was  hit  by  a  violent  thunder- 
storm with  heavy  rain  and  wind  about  4:30  p.m.  A 
five-year  old  boy  was  drowned  when  washed  away  by  a 
flash  flood.     Lightning  started  a  fire  that  destroyed 
a  night  club  with  loss  estimated  at  $15,000,  while 
heavy  rain  and  wind  caused  damage  to  utilities,  trees, 
and  some  structures. 

30th:     Thunderstorm  wind  and  rain  at  Pendergrass, 
Jackson  County,  destroyed  2  chicken  houses,  each 
containing  8,000  broilers,  and  damaged  one  other 
building.     Property  losses  were  estimated  to  total 
$16,000. 

FLOODS 

No  floods  were  reported  other  than  of  a  brief  local 
nature  from  heavy  thundershowers . 

J.  E.  Stork 

Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


AILEY 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 
BROOKLET  1  W 
CARROLLTON 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COVI NGTON 
DUBLIN 
EASTMAN 
EXPERIMENT 


FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY 
GREENSBORO 
GRIFFIN 
HAWKINSVILLE 


LA  GRANGE 
LOUISVILLE 
MACON  WB  AIRPORT 
METTLR 

MILLEDGEVILLE 


MILLEN 
MONT  I  CELLO  2 
NEWNAN 
SANOERSVILLE 
SWAINSBORO 


TAL80TT0N 
TALLAPOOSA  2  NNW 
THOMASTON  2  S 
i*ARRENTON 
WAYNESBORO  2  NE 

KEST  POINT 


SOUTHERN  DIVISION 

kLAPAHA  EXP  STATION 
tLBANY 

ILMA  CAA  AIRPORT 
iMERICUS  <•  ENE 
lAINBRIDGE 

ILACKBEARO  ISLAND 
ILAKELY 
IRUNSWICK 
IRUNSWICK  CAA  AP 
AIRO  2  NNW 

AMILLA 
AMP  STEWART 
OLQUITT 
OROELE 
UTHBERT 

OUGLAS 
ITZGERALD 

LEMING  EXP  STATION 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 

Average 
Moximum 

Average 
Minimum 

Average 

Deporlure 

From  Long 
Term  Means 

Highesl 

» 

Lowest 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No,  of  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth  1 
on  Ground 

s 
& 

1     10  or  More  | 

1    50  or  More  | 

£ 

-  S 

1    90°  or  1 

1      Above  1 

sl 

0  * 

s  > 

FOLKSTON  9  SW 

SQa'iM 

66. 2M 

77. 8M 

55 

3 

0 

20 

5.36 

1.60 

2 

•  0 

0 

9 

3 

FORT  GAINES 

91  •  1 

65.8 

78.5 

l.'t 

98 

26+ 

47 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

2. 25 

-  2.22 

•  41 

20 

•  0 

0 

7 

0 

0 

GLENNVILLE 

89i2 

66.8 

78.0 

2.1 

9S 

24 

54 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

6.79 

1.76 

2.40 

29 

•  0 

0 

10 

9 

3 

HOGGARDS  MILL 

90.6 

67.0 

78.8 

- 

1.8 

97 

26 

49 

3 

0 

20 

^ 

4.39 

-  .49 

1.4S 

16 

•  0 

0 

« 

i 

1 

LUMBER  CITY  AM 

89  •  7 

65.6 

77.7 

95 

25 

50 

3 

0 

19 

5.67 

.  59 

1  .44 

12 

a  0 

0 

9 

5 

2 

LUMPKIN  *  ENE 

90, i, 

M 

95 

30 

47 

3 

23 

0 

0 

0 

2.88 

.90 

12 

.0 

0 

9 

3 

0 

MORGAN 

89. 7M 

6'..9M 

77. 3M 

46 

3 

1 

18 

0 

0 

0 

6.82 

1.97 

21 

•  0 

0 

7 

6 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

89.1 

66.9 

78.0 

2.7 

95 

26 

54 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

4.78 

.14 

1.06 

22 

.0 

0 

10 

4 

1 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

QUITMAN 

90.3 

65.7 

78.0 

2.4 

95 

9+ 

60 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

3.40 

-  2.44 

1.90 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

88.5 

6'r.l 

76.3 

2.2 

95 

24 

47 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

5.95 

-  .57 

2.09 

20 

•  0 

0 

9 

3 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

88.5 

67.2 

77.9 

1.8 

95 

24 

55 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

9.01 

3.84 

2.82 

1 

•  0 

0 

9 

6 

3 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

87.0 

71.2 

79.1 

1.5 

95 

25 

61 

3 

0 

8 

0 

0 

0 

2.96 

-  1.92 

1.50 

23 

.0 

0 

8 

1 

1 

THOMASViLLE 

89.7 

66.7 

78.2 

1.3 

95 

8+ 

51 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

6>92 

1.47 

1.29 

21 

.0 

0 

14 

9 

1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

90.2 

68.5 

79.4 

•  3 

96 

10 

54 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

7.51 

2.66 

1.39 

21 

.0 

0 

11 

8 

1 

TIFTON  2  N  AM 

89.8 

67.2 

78.5 

.9 

97 

28 

51 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

1.73 

-  2.99 

.57 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

VALDQSTA  4  NW 

89.5 

66.0 

77.8 

95 

9 

52 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

3.94 

1.02 

27 

.0 

0 

7 

3 

1 

WAYCROSS 

89.9 

67.3 

78.6 

1.6 

96 

24 

52 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

3.70 

-  2.17 

.73 

25 

.0 

0 

10 

2 

0 

DIVISION 

78.* 

5.09 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m,  p,  h. 

Relati 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

0 

StatioD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

a 
u 
« 

H 

,01-09 

10-49 

66 -OS 

1,00-1,99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NW 

14 

8 

4 

23* 

NW 

1+ 

80 

77 

47 

59 

4 

2 

4 

0 

1 

0 

11 

5 

8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

16 

10 

3 

45 

SW 

15 

76 

78 

47 

58 

3 

8 

1 

1 

1 

0 

14 

61 

6 

0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

W 

10 

6 

8 

42» 

WNW 

24 

84 

79 

44 

59 

3 

1 

2 

1 

1 

0 

8 

6 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

83 

50 

62 

1 

4 

5 

1 

0 

0 

11 

7 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

3 

7 

31 

NW 

22 

79 

81 

43 

57 

3 

3 

4 

0 

2 

0 

12 

65 

6 

0 

ROME  WB  AIRPORT 

85 

45 

61 

5 

3 

5 

1 

0 

0 

14 

6 

6 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SW 

13 

8 

3 

31 

NW 

2S 

90 

85 

54 

74 

2 

2 

3 

3 

1 

2 

13 

69 

6 

4 

*  This  datum  is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  ttie  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABetVlLLE 
ADAIRSVILLE 
AO£L 
AILEY 

ALAPAMA,  EXP  STATION 
ALBANV 

ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMIiRICUS  h  t-NE 
ATHtNS 

ATHENS  COL  Of  AGR 1 
ATHENS  HB  AIRPORT 
ATKINSON 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  H6  AIRPORT 

AUOUSTA  W8  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIDOE 

BALL  GROUNO 

BEAVEROALE 

BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLARELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOHN  BALD 
BROOKLET   I  W 
BRUNSMICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EKP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIOGE 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CEOARTOMN 
CHATSWORTM  1  W 
CMICKAMAUGA  PARK. 

CHOESTOE 
CLAYTON   1  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 
COLUMBUS 

COLUMBUS  HB  AIRPORT 

CONCORD 

COROELE 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUMMING   1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTMBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS 

DALTON 
DAWSON 
DAMSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
OOCTORTOWN   1  WSW 

DONALSONVlLLE   i  W 

DOUGLAS 

DOUOLASVILLE 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 
ELLIJAY 
EHBRY 

EXPERIMENT 
FAIRHOUNT 

FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SH 

FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 

GIBSON 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 

NARTWELL 
HARTHELL  6  N 
HAMKINSVILLE 
HELEN 

HEHPTOWN  GAP 

HIAWASSEE 
MOGGARDS  HILL 
JASPER 
JONESBORO 
j  KENSINGTON 

KINGSTON 
LAFAYETTfc 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLNTON 

LITTLE  HIGHTOHER 
LOU  I SV I LLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN  h  ENE 
MACON  MB  AIRPORT 

HATSVILLE 

METTER 

MlOVlLLE 

HILLEDGEVILLE 

NILLEN 

MILLHAVEN  B  E 
MONTEZUMA  1  NE 
MONTICELLO  2  NW 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 


7tl« 
2*00 

2*06 
2*93 


RECORD  HISSING 


9*90 
2.06 
3*90 


RECORD  MISSING 


9i48 

»*36 

3%9l 
2.25 
3tOO 
1«3& 
li03 

3.72 
6i70 
3.91 


2*60 
2i20 
3*20 
2*42 


2*70 
«*39 
1.60 


2*74 
3*49 

2*22 


2*94 
3.60 
».d7 


3*03 

2.63 
3.99 
1»S0 
•  •82 


1*02 
1*02 


.55 
1*39 


.99     T  T 


*12  .dZ 


13     14     15     16     17  18 


1*20  •22 
.99 
•93  1.51 


.46 
•  68 


2««2 
•08  1^76 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


T  1*38 
T  .IB 
•09  .89 

>70     .10  .91 

•  14 


.44  .04 
.04  T 


2.70  1.06  1«12 


•  40 
1.20  T 
.39  T 


•41  .39 
.94 

.03  T 


1.76  1.12 


■03  .04 

•12  *03 


Sm  lUfmmc*  Nolw  FoUowtng  SUttoa  tndmx 


DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

Table  3-Continued  JUNE  195* 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8 

1 

1 

10 

1 

12 

13 

1 

14 

1 

15 

16 

1 

17 

- — L. 

18 

19 

 L 

20 

1 

21 

22 

■  L 

23 

 L 

24 

25 

26 

 L 

27 

28  1 

1 

29 

1 

30 

31 

MOUNT  VERNON  3  WNH 

3t0a 

•  26 

•  «2 

•  04 

•  24 

•ftt 

T 

•  06 

•  19 

-— 

*16 

— jJ- 

•  36 

■  32 

NEEL  GAP 

3*04 

•  37 

* 

•  16 

NENNAN 

2*25 

•  03 

•  16 

*  «a 

•  BO 

•  la 

•  43 

•  03 

•  42 

NOONTOOTLA  CREEK 

3.65 

.29 

.10 

39 

'41 

•  07 

L«95 

•  26 

•  21 

NOfiCROSS  t,  N 

2*00 

•  >i 

•  37 

•  13 

•  46 

•  24 

.07 

•  32 

.03 

NOTTELY  DAM 

■ 

•  29 

•  71 

PLAINS  SW  (*A  EXP  STA 

RECORD 

MISSING 

•  20 

•  76 

PRESTON 

.08 

•  26 

•  51 

•  07 

T 

OU I  THAN 

•  03 

.04 

■ 

04 

*01 

•  22 

1^00 

•  66 

•  27 

■  00 

RESACA 

•  89 

.16 

•  OS 

•  07 

•  43 

•  02 

T 

•  14 

•  02 

RING60LD 

It  70 

.70 

•  02 

•  21 

•  24 

07 

06 

* 

RISING  FAWN 

l«3g 

.13 

T 

•  39 

19 

10 

• 

02 

* 

.41 

ROME 

2i5» 

.20 

ROME  MB  AIRPORT  R 

2*34 

•  11 

•  04 

•  12 

SANOERSV JLLE 

4t7e 

•aa  1 

•  31 

.70 

•  41 

•  11 

•  04 

•  62 

.11 

.07 

■  41 

■  12 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

5(93 

•  77 

.36 

.03 

•  04 

•  29 

•  49 

.94 

.01 

■  23 

SAVANNAH  WB  AP  R 

9*01 

2.B2 

•  33 

.73 

04 

2*26 

_ 

*07 

*4ft 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

2*96 

•  40 

•  17 

•  15 

• 

* 

•  50 

•02 

■  27 

SPARTA  2  NNW 

3t6« 

.20 

•  30 

2^00 

STANLEY  GAP 

3*23 

•  57 

•  13 

•  42 

•  04 

.23 

•  09 

•  02 

•  30 

•  59 

.47 

•  03 

•  33 

■  05 

STILLMORE 

l«97 

•  02 

.49 

•  33 

39 

■  49 

2*^0 

* 

.15 

25 

*,_ 
•  12 

SUMMERVILLE 

1*76 

*36 

.72 

•  25 

* 

•  07 

*  .J 
* 

*Qa 

SWAINSBORO 

2*9^ 

•  09 

.44 

•  31 

1  ^05 

*36 

20 

•  49 

SWEET  GUM 

4«ie 

•  50 

.10 

•  54 

•  10 

•  31 

.02 

•  31 

1.63 

•  02 

•  39 

•  22 

TALBOTTON 

2«*l 

•  09 

27 

.43 

TALLAPOOSA  2  NNM 

3f05 

T 

*□« 

•  1 1 

1.90 

•  16 

TAYLORSVILLE 

1(9S 

•  07 

TH0MA5TON  2  S 

2*92 

■  05 

*44 

*06 

•  29 

•  28 

•  80 

TMOMASVILLE 

6i92 

•  14 

•  32 

•  06 

•  09 

•  22 

•  49 

.57 

.45 

1^29 

•  18 

•  10 

T 

•  95 

•  60 

•  24 

■  20 

THOMASVILLE  WB  CITY 

•  08 

J 

03 

60 

* 

•  19 

54 

63 

* 

39 

* 

* 

•  62 

TIFTON  2  N 

173 

•  57 

.09 

* 

04 

•  26 

* 

•  51 

TITUS 

3«12 

•  21 

05 

* 

•  11 

•  15 

.50 

*09 

16 

* 

•  30 

TOCCOA 

1.31 

•  34 

1 42 

•  17 

•  51 

'07 

TRAY  MOUNTAIN 

•  28 

•  BO 

.53 

.10 

•  52 

TUNNEL  MILL 

2«S9 

•  67 

01 

.08 

.18 

VALOOSTA  *  NW 

3*94 

.02 

•  33 

•  3« 

•  05 

•  43 

•  05 

•  03 

•  06 

•  57 

•  26 

.03 

•  04 

1^02 

•  67 

T 

■  04 

WALESKA 

1*76 

T 

T 

.30 

•  26 

•  04 

.31 

.25 

.60 

WARRENTON 

•  93 

•  04 

■  04 

.37 

•  02 

.11 

■  35 

WASHINGTON 

5*23 

•  10 

•  38 

•  03 

•  09 

1<04 

1.06 

U14 

•  10 

1.15 

■  14 

WAYCROSS 

3.70 

•  03 

•  41 

.05 

.16 

.06 

•  07 

•  21 

•  29 

•  19 

•  73 

•  43 

•  18 

T 

■  61 

.32 

WAYNESBORO  2  NE 

l*8a 

•  16 

.33 

•  04 

.17 

•  32 

•  12 

■  74 

WEST  POINT 

2.70 

T 

T 

■  24 

1*65 

•  77 

.02 

T 

.02 

T 

WINDER  1  SSE 

•  91 

.22 

•  02 

•  44 

.23 

WOODBURY 

2.33 

T 

.34 

.87 

T 

•  68 

T 

.24 

WOODSTOCK 

1*32 

•  02 

•  22 

.35 

•  41 

•  04 

•  26 

YOUNG  HARRIS 

3*ee 

.30 

•  05 

•  03 

•  06 

•  01 

•  16 

.79 

a  06 

•  42 

•  72 

•  32 

■  07 

REFERENCE  NOTES 
3ta.t6  CllBfttolog 

Tbe  fovir  digit  Identlf Icatloo  nuisbers  Id  the  Index  nunber  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  nunbera  vltbln  a  state. 
Figures  and  letters  following  tbe  station  naae,  such  as  12  SSH,  Indicate  distance  In  alles  and  direction  fron  the  post  office. 
Observation  tines  given  In  tbe  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  lo  the  June  and  Decenber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  eltber  missing  or  received  too  late  to  be  Included  la  this  Issue. 

Alts  used  In  this  bulletin  are:     temperature  in  'F.,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are  based  on  a  dall; 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  tbe  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Btireau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  tbe  1 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  p< 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  In  apparent  InconeisteDCles  in  the  record. 

Long-tern  means  for  full-time  Weather  Bureau  stations  (those  shown  in  tbe  Station  Index  as  United  St-tes  Weather  Bureau  Stations)  are  based  oa  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 
observations  taken  at  the  present  location, 

-    No  record  In  Tables  3,  6.  7  and  the  Station  Index.     Mo  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  00 
roof  of  a  building. 

//    Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  tbe  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  r 1 1 1  mi hmtl .  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  dwtailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  Dontb. 

tbe  Supertntendei 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Se»»on  ol         1955  -  1956 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
ADEL 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  *  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  ASR! 
ATHENS  KB  AIRPORT 
ATKINSON    1  W 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA   WB  AIRPORT 

AOSUSTA   NB  AIRPORT 

AUOUSTA 

BAINBRIDSE 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
SLAKELT 

BLUE  RIOCE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRAS&TOHN  BALD 
BROOKLET   I  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK   CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN   EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 


CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  J 
CEDARTOWN 
O1ATSW0RTH  i  W 
CHICKAMAUGA  PARK 

CMOESTOE 
CLAYTON  1  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 
COLUMBUS 


July 


August 


Saplembei 


November  December 


SW 


COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

COR DELE 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUMMING    1  N 
CURRWILLE  2  W 
CUTMBERT 
OAHLONEGA 
DALLAS 

OALTON 
DAWSON 
DAWSONVILLE 
DIAL  POST  OFFICE 
OOCTORTOWN  I  WSW 

DONALSONV I LLE  3  W 

DOUGLAS 

OOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 
ELSERTON 
EU.IJAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 

FAIRMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FLINTSTONE 


FOLKSTON 
FOLKSTON 
FORSYTH  1  s 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3 

FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 

GREENSBORO 
GRIFFIN 
HARTWELL 
HARTWELL  t  E 
HAWKINSVILLE 


SSW 


January  February 


April 


M<y 


ToKl 


See  Reference  Nolee  Following  SuUon  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Continued  Season  oi        1955  -  1956 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

HELEN 

_ 

_ 

HEMPTOWN  SAP 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

HIAWASSEE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

H0(j(3ARDS  MILL 

0 

JASPER 

0 

JONESBORO 

0 

KENSINGTON 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

KINGSTON 

0 

LAFAYETTE 

s 

LA  GRANGE 

T 

1 

LEXINGTON 

0 

LINCOLNTON 

s 

LITTLE  HI6HT0WER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LOU  I SV  t  LLE 

e 

LUMBER  CITY 

0 

LUMPKIN  A  ENE 

MACON  WB  AIRPORT 

T 

T 

MAYSVILLE 

0 

METTER 

" 

M lOV I LLE 

0 

MILLEDGEVILLE 

MILLEN 

0 

MiLLMAVEN  e  E 

- 

- 

~ 

- 

MONTEZUMA    1  NE 

0 

MONTICELLO  2  NW 

0 

MORGAN 

_ 

MOULTRIE  2  ES6 

0 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

0 

NEEL  GAP 

* 

~ 

NEHNAN 

0 

NOONTOOTLA  CREEK 

_ 

_ 

NORCROSS  *  N 

0 

NOTTELY  DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PRESTOf^ 

~ 

QUITMAN 

RESACA 

T 

RINGGOLD 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

RISING  FAWN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

ROME  WB  AIRPORT 

~ 

T 

T 

SANDERSVILLE 

J 

J 

^ 

SAVANNAH  USOA  PL  GARQEN 

T 

T 

SAVANNAH  WB  AP 

T 

T 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

0 

SPARTA  2  NNW 

0 

STANLEY  GAP 

_ 

ST  I LLMORE 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

SUCHES 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SUMMERVILLE 

0 

SWA INSBORO 

T 

SWEET  GUM 

_ 

TALBOTTON 

S 

TALLAPOOSA   2  NNW 

0 

TAYLORSV I LLE 

0 

THOMASTON  2  S 

_ 

THOMASV  I  LLE 

THOMASVILLE  W6  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

TIFTON  2  N 

0 

TITUS 

* 

TOCCOA 

0 

TRAY  MOUNTAIN 

_ 

TUNNEL  MILL 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

I 

I 

VALOOSTA  4  NW 

e 

WALESKA 

WARRENTON 

" 

WASHINGTON 

s 

WAYCROSS 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

T 

T 

WEST  POINT 

0 

WINDER   1  SSE 

WOODBURY 

0 

WOODRUFF  DAM 

WOODSTOCK 

T 

T 

YOUNG  HARRIS 

BEGINNING  WITH  JANUARY  1,  1956,  HAIL  WAS  EXCLUDED  FROM  THE  SNOWFALL  TABLES. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month  | 


aianon 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16  i 

1 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

i 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

> 

< 

A I  LEY 

MAX 

93 

91 

79 

80 

87 

89 

91 

94 

91 

94 

91 

91 

68 

92 

92 

94 

99 

94 

88 

94 

99 

90 

97 

99 

97 

94 

99 

99 

91 

•  4 

MIN 

66 

55 

46 

55 

70 

62 

49 

47 

48 

47 

70 

69 

67 

70 

69 

73 

70 

47 

65 

44 

41 

40 

64 

>6 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

92 

92 

79 

61 

88 

85 

87 

88 

93 

95 

91 

91 

91 

89 

86 

69 

90 

91 

92 

94 

68 

92 

90 

80 

93 

92 

94 

93 

90 

89 

MIN 

62 

&9 

49 

53 

56 

61 

57 

59 

67 

65 

67 

65 

69 

64 

•  8 

ALBANV 

MAX 

92 

82 

62 

90 

91 

92 

93 

98 

98 

99 

97 

95 

90 

87 

86 

90 

91 

93 

99 

66 

92 

92 

92 

99 

99 

97 

97 

94 

94 

92 

HIN 

69 

it 

49 

54 

70 

63 

61 

62 

67 

72 

68 

46 

70 

69 

09 

68 

67 

72 

69 

70 

67 

|4 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

90 

76 

69 

74 

77 

76 

88 

69 

93 

99 

69 

90 

93 

90 

83 

62 

87 

87 

93 

92 

79 

89 

66 

98 

94 

94 

93 

89 

94 

99 

MIN 

6^ 

50 

43 

53 

57 

57 

61 

57 

64 

66 

64 

66 

63 

65 

67 

60 

65 

70 

62 

|4 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

91 

60 

82 

85 

82 

86 

85 

92 

94 

92 

90 

93 

90 

87 

90 

88 

89 

ei 

92 

89 

92 

93 

81 

95 

92 

86 

91 

90 

84 

85 

88 

.  5 

MIN 

67 

59 

48 

54 

68 

63 

56 

61 

6B 

64 

63 

65 

64 

70 

70 

67 

66 

69 

69 

69 

70 

68 

70 

69 

65 

.6 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

87 

64 

81 

86 

85 

87 

92 

98 

97 

89 

92 

99 

90 

89 

89 

92 

92 

89 

91 

92 

91 

94 

92 

99 

94 

92 

94 

93 

MIN 

66 

53 

47 

55 

67 

^' 

67 

66 

71 

66 

•  4 

ATHENS 

MAX 

e« 

76 

77 

60 

82 

83 

85 

89 

89 

87 

91 

91 

90 

62 

89 

86 

84 

89 

87 

77 

86 

90 

92 

91 

92 

93 

90 

92 

99 

87 

MIN 

66 

53 

46 

56 

62 

57 

61 

61 

62 

66 

66 

67 

70 

72 

67 

64 

•  6 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

92 

82 

79 

83 

87 

86 

89 

93 

93 

91 

96 

99 

96 

95 

89 

89 

90 

94 

93 

82 

98 

94 

99 

98 

96 

97 

93 

94 

98 

97 

MIN 

66 

54 

47 

57 

64 

56 

62 

61 

67 

67 

66 

70 

66 

69 

64 

•  6 

ATHENS  W8  AIRPORT 

MAX 

87 

78 

79 

81 

81 

69 

68 

92 

91 

90 

94 

92 

92 

83 

87 

88 

90 

92 

89 

80 

89 

93 

99 

94 

95 

96 

92 

99 

98 

91 

MIN 

58 

50 

47 

57 

63 

57 

62 

61 

62 

69 

64 

70 

65 

64 

68 

66 

61 

65 

70 

71 

70 

7 1 

64 

•  0 

ATLANTA    HB  AIRPORT 

MAX 

80 

72 

77 

78 

64 

86 

87 

91 

90 

89 

91 

93 

91 

84 

84 

86 

68 

89 

90 

76 

69 

87 

90 

94 

92 

99 

90 

91 

96 

92 

MIN 

60 

52 

46 

58 

62 

61 

64 

67 

69 

69 

66 

70 

68 

67 

66 

65 

69 

67 

63 

70 

64 

•  1 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

MAX 

87 

82 

79 

83 

69 

87 

68 

93 

99 

00 

94 

97 

93 

87 

92 

92 

94 

86 

86 

93 

97 

99 

101 

98 

100 

96 

97 

97 

90 

91 

MIN 

67 

57 

53 

53 

59 

54 

55 

60 

63 

67 

62 

67 

63 

67 

66 

63 

66 

70 

70 

73 

64 

•  8 

AUGUSTA 

MAX 

84 

62 

80 

89 

83 

87 

86 

99 

94 

01 

96 

97 

92 

68 

93 

92 

99 

97 

91 

89 

99 

97 

10« 

101 

99 

100 

98 

97 

96 

92 

92 

MIN 

68 

59 

54 

53 

62 

58 

59 

62 

67 

64 

65 

69 

69 

48 

68 

67 

66 

72 

71 

64 

68 

71 

73 

66 

•  4 

SAINBRIOGE 

MAX 

92 

85 

87 

89 

90 

90 

94 

98 

96 

0» 

91 

91 

68 

84 

87 

91 

86 

94 

99 

89 

88 

88 

87 

96 

99 

97 

96 

00 

g; 

88 

91 

MIN 

69 

59 

52 

50 

59 

64 

56 

66 

67 

62 

64 

69 

70 

69 

66 

65 

67 

71 

68 

69 

72 

74 

73 

72 

7 1 

70 

66 

•  9 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

89 

89 

63 

86 

61 

84 

84 

87 

87 

87 

87 

88 

93 

88 

67 

69 

97 

64 

94 

99 

92 

96 

88 

90 

86 

90 

68 

89 

MIN 

71 

67 

56 

62 

67 

66 

63 

63 

65 

65 

66 

73 

67 

75 

74 

71 

71 

70 

72 

66 

•  3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

87 

69 

61 

6« 

74 

61 

82 

63 

83 

64 

87 

86 

69 

89 

77 

81 

84 

69 

89 

84 

74 

84 

66 

68 

88 

88 

88 

B8 

68 

00 

82 

MIN 

60 

49 

34 

42 

46 

44 

47 

46 

50 

96 

52 

63 

54 

57 

59 

62 

63 

99 

•  0 

BLAKELY 

MAX 

89 

80 

80 

8« 

84 

67 

91 

94 

89 

91 

91 

91 

64 

82 

w 

87 

84 

89 

91 

85 

89 

88 

87 

92 

92 

99 

94 

91 

94 

89 

88 

MIN 

69 

56 

49 

65 

68 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

65 

72 

69 

75 

66 

•  3 

BIOOKLET  1  M 

MAX 

90 

78 

79 

69 

78 

82 

82 

66 

90 

89 

90 

93 

90 

84 

90 

90 

89 

89 

90 

61 

86 

94 

93 

99 

90 

91 

93 

89 

90 

90 

88 

a  1 

MIN 

70 

60 

59 

59 

64 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

69 

67 

69 

69 

66 

67 

69 

66 

65 

69 

72 

72 

66 

69 

69 

71 

69 

70 

67 

64 

•  6 

BRUNSWICK 

MAX 

99 

89 

86 

68 

64 

84 

86 

89 

92 

68 

87 

91 

88 

84 

88 

85 

88 

93 

99 

66 

92 

93 

92 

97 

92 

91 

83 

93 

66 

90 

89 

( 1 

MIN 

71 

67 

95 

69 

68 

67 

64 

66 

66 

68 

69 

70 

73 

75 

74 

74 

71 

71 

71 

72 

71 

72 

73 

74 

70 

72 

70 

69 

71 

71 

69 

■  7 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

88 

89 

82 

63 

81 

80 

64 

89 

87 

84 

84 

89 

90 

89 

86 

66 

88 

66 

94 

63 

69 

88 

69 

92 

90 

86 

83 

88 

83 

67 

64 

•  6 

MIN 

72 

64 

56 

64 

69 

64 

64 

66 

70 

70 

49 

70 

77 

74 

73 

70 

71 

72 

74 

71 

73 

74 

71 

70 

74 

70 

70 

•  1 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

92 

86 

82 

87 

87 

84 

87 

94 

94 

94 

90 

66 

87 

84 

87 

87 

90 

91 

91 

90 

69 

90 

84 

91 

90 

99 

93 

89 

90 

89 

89 

MIN 

68 

96 

93 

96 

62 

65 

60 

64 

64 

49 

04 

68 

49 

66 

47 

67 

67 

68 

68 

69 

66 

71 

71 

73 

71 

70 

69 

71 

44 

•  4 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

81 

70 

74 

77 

84 

87 

66 

90 

91 

92 

94 

91 

91 

89 

64 

89 

86 

91 

94 

80 

90 

93 

99 

92 

93 

94 

94 

99 

96 

«9 

88 

,7 

MIN 

60 

45 

40 

90 

60 

42 

61 

60 

62 

69 

62 

60 

65 

64 

67 

62 

60 

96 

.7 

CAMILLA 

MAX 

94 

94 

84 

68 

69 

90 

90 

94 

99 

99 

94 

90 

90 

90 

69 

90 

91 

93 

99 

90 

92 

99 

92 

97 

93 

95 

96 

96 

95 

93 

92 

MIN 

70 

60 

50 

56 

67 

64 

60 

47 

70 

71 

70 

69 

68 

70 

70 

71 

74 

72 

70 

72 

67 

•  9 

CAMP  STEWART 

MAX 

91 

61 

64 

89 

62 

89 

69 

92 

01 

69 

91 

92 

89 

87 

89 

88 

89 

89 

91 

87 

92 

94 

88 

97 

91 

91 

90 

90 

86 

87 

66 

•  9 

MIN 

67 

76 

46 

67 

67 

66 

69 

67 

66 

70 

70 

73 

70 

64 

•  7 

CARLTON  BRIOGE 

MAX 

88 

85 

80 

81 

83 

89 

66 

69 

91 

95 

91 

99 

94 

99 

67 

90 

92 

95 

96 

89 

83 

92 

99 

97 

98 

97 

98 

99 

99 

100 

91 

,  5 

MIN 

51 

52 

50 

47 

63 

59 

62 

64 

60 

60 

■  5 

CARROCLTON 

MAX 

81 

72 

77 

79 

83 

86 

87 

66 

66 

68 

90 

90 

84 

81 

89 

64 

86 

90 

86 

62 

67 

92 

91 

62 

92 

88 

92 

96 

92 

84 

•  8 

MIN 

66 

40 

44 

51 

54 

53 

54 

52 

62 

62 

64 

64 

64 

65 

67 

63 

63 

65 

65 

69 

66 

69 

76 

67 

61 

•  6 

CARTERSVILLE 

MAX 

90 

78 

76 

80 

84 

89 

90 

92 

91 

92 

99 

91 

99 

84 

69 

90 

69 

93 

99 

76 

BO 

93 

99 

99 

99 

99 

92 

97 

99 

96 

90 

,3 

MIN 

67 

51 

70 

69 

65 

69 

63 

64 

66 

68 

70 

63 

•  3 

C£DARTOWN 

MAX 

91 

79 

76 

78 

87 

69 

91 

93 

91 

91 

99 

92 

94 

84 

88 

89 

89 

92 

94 

80 

84 

91 

92 

99 

99 

91 

92 

94 

96 

96 

89 

t9 

MIN 

66 

90 

39 

53 

49 

SI 

93 

53 

47 

63 

60 

44 

61 

44 

67 

64 

64 

64 

68 

64 

64 

69 

69 

72 

71 

67 

46 

98 

65 

69 

41 

■  9 

CLAYTON    1  N 

MAX 

80 

71 

72 

72 

78 

80 

82 

79 

89 

82 

90 

69 

84 

74 

80 

84 

87 

87 

84 

47 

81 

89 

86 

67 

88 

89 

89 

88 

91 

83 

62 

,9 

MIN 

64 

51 

45 

48 

52 

52 

93 

92 

55 

99 

55 

99 

56 

61 

63 

56 

40 

61 

94 

59 

63 

64 

67 

66 

61 

63 

56 

59 

63 

96 

■  2 

COLQUITT 

MAX 

MIN 

COLUMBUS  WB  AIRf>ORT 

MAX 

86 

78 

81 

84 

64 

88 

91 

94 

93 

88 

99 

90 

88 

87 

87 

89 

89 

90 

92 

60 

91 

91 

93 

94 

95 

99 

94 

94 

97 

99 

89 

»7 

MIN 

67 

67 

64 

71 

70 

67 

70 

73 

74 

75 

70 

74 

67 

44 

•  4 

COROELE 

MAX 

90 

80 

86 

86 

89 

68 

90 

91 

99 

89 

94 

91 

90 

86 

90 

92 

93 

96 

97 

98 

94 

98 

99 

98 

94 

91 

•  8 

MIN 

53 

51 

67 

61 

67 

70 

68 

72 

65 

69 

70 

66 

70 

74 

72 

73 

74 

72 

49 

49 

44 

•  2 

COANEL I  A 

MAX 

80 

72 

70 

79 

61 

82 

69 

88 

89 

87 

90 

90 

84 

60 

61 

81 

66 

69 

84 

71 

69 

08 

87 

80 

90 

91 

68 

92 

94 

92 

04 

,7 

MIN 

40 

64 

60 

63 

65 

56 

57 

69 

64 

67 

47 

61 

46 

57 

42 

69 

60 

>3 

COVINOTON 

MAX 

90 

77 

82 

89 

88 

86 

89 

91 

99 

91 

94 

98 

91 

87 

90 

91 

93 

99 

94 

79 

93 

94 

94 

99 

90 

97 

•4 

97 

100 

94 

91 

•  9 

MIN 

47 

64 

61 

66 

66 

62 

64 

68 

70 

72 

71 

47 

71 

41 

45 

72 

63 

•  8 

CUTHBERT 

MAX 

92 

81 

82 

88 

89 

90 

92 

94 

94 

91 

91 

99 

92 

89 

87 

88 

67 

91 

94 

90 

90 

92 

93 

04 

99 

97 

97 

99 

97 

91 

91 

MIN 

70 

49 

59 

67 

65 

70 

49 

49 

48 

68 

67 

67 

70 

66 

•  2 

63 

76 

78 

84 

81 

89 

90 

88 

90 

89 

90 

91 

77 

76 

78 

81 

64 

89 

80 

87 

90 

92 

91 

89 

00 

91 

84 

93 

91 

89 

,4 

MIN 

52 

*' 

91 

60 

59 

62 

65 

** 

62 

60 

49 

47 

41 

72 

59 

6 1 

63 

61 

•  9 

BM.TM 

MAX 

90 

76 

70 

7» 

77 

83 

84 

67 

8S 

90 

92 

91 

92 

91 

87 

66 

91 

90 

91 

91 

79 

89 

93 

99 

94 

92 

92 

89 

95 

99 

88 

•  1 

MIN 

66 

90 

41 

91 

91 

>3 

94 

55 

47 

62 

61 

64 

42 

44 

69 

64 

63 

65 

68 

65 

66 

68 

47 

49 

46 

49 

66 

99 

46 

66 

B0U6LAS 

MAX 

88 

83 

79 

88 

84 

81 

•4 

66 

91 

87 

88 

89 

88 

88 

89 

90 

91 

94 

92 

91 

90 

89 

80 

94 

94 

91 

94 

91 

90 

88 

66 

■  4 

MIN 

62 

59 

52 

54 

64 

62 

99 

60 

64 

65 

66 

44 

47 

67 

66 

69 

66 

69 

64 

64 

67 

66 

70 

70 

46 

72 

70 

49 

49 

69 

69 

•  4 

DUBLIN 

MAX 

90 

79 

61 

67 

84 

84 

87 

92 

95 

91 

99 

94 

90 

68 

92 

91 

91 

99 

94 

86 

94 

99 

94 

98 

99 

97 

97 

94 

98 

97 

91 

■  9 

MIN 

68 

55 

46 

59 

63 

41 

41 

65 

68 

69 

66 

69 

64 

70 

68 

64 

67 

67 

72 

48 

66 

72 

72 

74 

72 

71 

74 

70 

70 

72 

64 

■  9 

■ASTMAN 

MAX 

92 

76 

79 

81 

64 

84 

87 

91 

94 

90 

94 

94 

92 

90 

91 

91 

89 

91 

99 

64 

93 

99 

91 

94 

94 

91 

94 

91 

94 

92 

90 

•  7 

MIN 

66 

54 

49 

5« 

65 

42 

42 

47 

64 

49 

49 

44 

40 

71 

49 

47 

67 

67 

71 

70 

66 

71 

71 

74 

49 

72 

73 

49 

71 

71 

47 

•  2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Day 

Of  Month 

& 
S 

Stalion 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  8 

9 

10  j 

11  1 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

-20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

89 
67 

52 

69 
44 

77 

56 

81 

60 

84 

58 

87 
62 

86 

65 

66 

66 

66 

63 

63 

66 

83 
65 

82 
64 

88 
65 

86 
69 

93 
62 

60 

65 

ee 

69 

73 

72 

68 

72 

62 

»9 

98 

70 

•7*7 
64i) 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

92 
71 

81 

58 

81 

52 

87 
59 

84 
69 

66 
64 

88 

94 

94 

69 

90 
70 

67 

70 

90 
71 

72 

71 

90 
69 

92 
68 

94 
68 

93 
73 

87 
70 

90 

71 

95 

72 

92 

71 

96 
74 

94 

69 

97 
74 

97 

73 

09 

70 

02 

72 

92 

73 

68a7 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

90 

69 

60 
63 

49 

53 

62 

65 

67 

60 

85 

90 

89 

61 

87 
61 

91 
67 

63 

64 

66 

67 

66 
61 

87 
63 

91 

65 

92 
66 

85 

65 

90 

67 

03 

70 

91 

69 

94 

72 

92 
68 

90 
69 

88 
^0 

91 
69 

70 

87 
71 

»4<6 

FQLKSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

93 
66 

92 

65 

65 
55 

66 
60 

86 
66 

64 

65 

66 

93 

95 
64 

91 

67 

92 
68 

90 
71 

69 

90 
67 

68 
66 

93 
65 

•84 
67 

90 
66 

91 

69 

91 

71 

91 

69 

90 

70 

87 
68 

90 
67 

89 
69 

90 
68 

66<2 

FORSYTH  1  S 

MAX 
MIN 

87 
66 

75 
52 

78 
44 

82 
56 

64 

63 

67 

58 

88 

93 

95 
66 

86 
66 

67 

93 
65 

90 
64 

85 
66 

87 
66 

89 
67 

90 
63 

92 
61 

94 

67 

60 

62 

90 
66 

01 

68 

94 

70 

99 
70 

99 
71 

94 
69 

91 

70 

93 
65 

99 
67 

92 

64>3 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

90 

68 

82 

5S 

83 
47 

90 

53 

88 
62 

90 

61 

92 

97 

90 

67 

91 
69 

02 

65 

92 
*2 

11 

67 

68 

88 
66 

69 
66 

93 

63 

99 

67 

91 
70 

90 
68 

91 

69 

94 

71 

95 

72 

99 
74 

08 

73 

96 
71 

99 
66 

97 
70 

94 

70 

69»a 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 
MIN 

86 
60 

80 
54 

70 
46 

66 

57 

85 
65 

67 

59 

69 
64 

97 
63 

95 

65 

69 

64 

67 

92 
69 

68 

86 
68 

69 
67 

'  90 
66 

9S 
68 

94 

69 

79 
65 

92 
6« 

94 

70 

94 

72 

97 
70 

96 

72 

97 

70 

96 

71 

99 

66 

95 
66 

94 

65 15 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

84 
65 

74 
51 

76 
42 

78 
54 

84 

60 

87 

57 

87 
60 

88 
57 

91 

61 

91 

65 

95 
62 

69 

90 
65 

64 

64 

88 
65 

90 

63 

92 

65 

88 
67 

73 
58 

88 
61 

91 

67 

94 

68 

94 

69 

99 

69 

96 

65 

91 

69 

99 
61 

99 

66 

91 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

91 

70 

80 

61 

82 
54 

86 
57 

64 
67 

85 
64 

84 

64 

93 
65 

89 
67 

94 
66 

93 
66 

90 
67 

69 

70 

92 
69 

91 
66 

91 
66 

67 
70 

92 

70 

66 
67 

90 
68 

93 

72 

68 
72 

99 

73 

92 
67 

92 
69 

93 
70 

90 
67 

87 
70 

88 

66i8 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

89 
65 

78 
52 

78 
47 

82 

56 

83 
63 

86 

57 

87 

92 

92 
64 

89 
67 

95 
64 

96 
69 

92 
66 

69 

88 
66 

89 
66 

90 
66 

93 

66 

89 
71 

83 

63 

91 

66 

04 

70 

96 

71 

97 

73 

97 

70 

97 
69 

93 
71 

07 
65 

99 
69 

92 

90  •4 
65i3 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

86 
68 

75 

51 

79 
45 

56 

86 
61 

67 

59 

88 

92 

66 

66 

II 

67 

66 

65 

66 

89 
66 

90 
65 

90 

67 

92 

70 

60 
62 

91 

65 

92 
64 

94 

71 

93 
73 

05 

99 

70 

93 

73 

96 
66 

70 

95 

69«1 

HARTWELL 

MAX 
MIN 

94 

66 

83 
54 

60 
48 

84 
54 

87 
62 

90 

57 

91 

91 

93 

63 

90 
65 

96 
63 

97 
69 

94 

65 

68 
65 

90 
65 

92 

65 

93 
65 

98 

69 

86 

70 

79 
60 

92 

64 

97 

70 

100 
71 

96 

70 

100 
70 

99 
66 

96 

72 

99 
64 

100 
66 

96 

HAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
67 

62 
52 

80 
47 

87 
57 

82 
64 

85 
60 

66 

93 

94 
60 

91 
67 

95 
65 

94 

67 

65 

71 

68 

91 

67 

90 
65 

94 

67 

96 
70 

85 
68 

92 

66 

94 

70 

93 
71 

97 
72 

99 

^1 

98 
72 

98 

71 

99 
67 

96 

70 

94 

91  •4 
69i8 

HELEN 

MAX 
MIN 

78 

63 

70 

52 

75 

45 

74 

49 

73 

54 

82 

52 

85 

53 

85 

66 

56 

86 
62 

88 
57 

66 
62 

85 
63 

80 
63 

81 
65 

84 
64 

86 

58 

89 
62 

89 
64 

70 

58 

84 

61 

87 
65 

91 

64 

91 
68 

92 
65 

92 
67 

88 
66 

93 
96 

93 

60 

91 

59i8 

HOGGARDS  MILL 

MAX 
MIN 

93 
69 

61 
56 

81 
49 

90 
51 

90 

67 

90 

63 

90 

61 

96 

95 
66 

94 

65 

93 
64 

91 
69 

1* 

71 

67 

90 
68 

90 
67 

92 
65 

94 

69 

67 
71 

69 

70 

89 
71 

87 

79 

94 

73 

94 

73 

97 
72 

99 
74 

91 
69 

95 

70 

89 

90«6 
67.0 

JASPER 

MAX 
MIN 

87 

65 

70 

50 

74 
43 

78 
46 

62 
48 

63 
54 

85 
47 

86 

88 
55 

86 
60 

90 
61 

91 
64 

90 
59 

90 

62 

65 

85 
60 

85 
59 

88 
62 

90 

65 

66 
61 

73 
59 

86 
66 

88 
64 

90 

66 

89 
64 

91 

56 

92 

57 

92 

60 

93 
67 

92 

66«3 
98  (6 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

83 
64 

69 
49 

75 
44 

74 

52 

83 
53 

86 

50 

88 

90 

89 
62 

93 
60 

94 
60 

90 
64 

93 
65 

85 
65 

86 
65 

88 
64 

89 
63 

68 
64 

91 

67 

82 

63 

88 

65 

92 
68 

94 

69 

90 

67 

93 

68 

93 

65 

88 
67 

96 
59 

94 

65 

94 

87  >9 
61<2 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

89 
67 

76 

51 

79 
44 

65 
52 

86 

58 

88 

57 

91 

93 

90 
65 

91 
66 

92 
62 

91 
64 

91 
64 

65 
67 

66 

66 

68 
64 

88 
64 

89 
66 

91 

68 

80 

65 

90 

65 

91 

69 

93 

70 

94 

71 

93 

71 

94 

67 

91 

71 

92 
63 

96 
66 

93 

89  1 2 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

92 
66 

81 
54 

60 
49 

35 
58 

81 
64 

86 

59 

88 

92 

67 

96 
69 

97 
64 

98 
67 

92 
66 

91 
69 

68 

91 

65 

93 
67 

96 
69 

92 

71 

66 
65 

95 

68 

97 

72 

98 

71 

100 
74 

99 
69 

98 
68 

96 

72 

96 

63 

98 
69 

93 

92  a  5 
69i8 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

68 

57 

50 

54 

63 

61 

65 

66 

66 

67 

6* 

11 

66 

70 

69 

91 

65 

93 
65 

93 
66 

93 
68 

92 
69 

87 

67 

91 

70 

93 
70 

66 
73 

99 
69 

92 
69 

92 
66 

69 

70 

88 

69  16 

LUMPKIN  ENE 

MAX 
MIN 

91 

68 

90 
55 

83 
47 

52 

87 
57 

68 
60 

90 

89 

62 

70 

68 

66 

69 

69 

91 
69 

91 

91 

90 

92 

93 

93 

91 

93 

88 

90 

88 

90 

94 

99 

MACON  we  AIRPORT 

MIN 

64 

79 

55 

79 
48 

11 

65 

59 

90 

96 

66 

65 

67 

70 

67 

70 

68 

91 

68 

89 
67 

95 
70 

94 

69 

62 
65 

93 
69 

94 

70 

96 

73 

97 
74 

96 
74 

96 

70 

96 
74 

96 
69 

98 
72 

94 

91*4 
•da9 

METTER 

MAX 
MIN 

66 

58 

53 

59 

84 
64 

64 
64 

83 

90 

67 

65 

66 

68 

68 

70 

69 

90 

66 

91 
67 

93 
70 

92 
70 

65 
65 

91 
69 

99 

72 

94 

71 

96 

74 

94 

70 

96 

68 

96 

71 

93 
70 

93 
71 

90 

90 14 
67  lO 

MILLEOGEVILLE 

MAX 
MIN 

94 

67 

65 
52 

78 
47 

76 
50 

83 
57 

57 

86 

87 

62 

65 

64 

67 

92 
67 

94 

69 

93 
64 

83 
64 

69 
67 

95 
70 

96 

72 

97 
72 

97 
68 

98 
73 

97 
67 

97 
69 

99 

90  #6 
64«0 

MILLEN 

MAX 
MIN 

91 

66 

80 

55 

80 
50 

58 

60 

54 

65 

58 

85 

92 

63 

92 
66 

64 

66 

92 
66 

69 

69 

92 
64 

92 
66 

97 
69 

91 

69 

85 
64 

92 
67 

93 

71 

96 

70 

96 

74 

92 

69 

97 
67 

98 

71 

92 
68 

96 
69 

92 

00  tB 
69 14 

MONT I CELLO  2  NN 

MIN 

63 

77 
52 

88 
40 

82 
49 

56 

50 

87 
56 

92 
54 

67 

61 

64 

64 

69 

67 

64 

90 

63 

69 

60 

90 
63 

92 
67 

82 
63 

90 

62 

90 

63 

92 
70 

94 
^1 

94 

69 

94 
66 

91 
69 

94 
64 

96 
64 

92 
69 

89  •6 
61 13 

MORGAN 

MIN 

91 
68 

61 
52 

81 
46 

50 

66 

69 
61 

91 

62 

96 

61 

65 

67 

93 
63 

67 

68 

68 

67 

67 

66 

91 
64 

93 
66 

91 

70 

89 

69 

90 

70 

00 
71 

93 

72 

95 
67 

89 

69*7 
64a9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

92 
70 

80 
69 

61 
54 

66 
55 

85 
63 

65 
64 

87 
65 

92 
65 

94 
65 

93 
66 

90 
64 

89 
67 

88 
68 

87 

.1 

87 
67 

89 
65 

90 
67 

91 

68 

93 
70 

86 
69 

90 
69 

91 

70 

83 
72 

93 
72 

93 
71 

95 
71 

94 
69 

89 
69 

90 
66 

88 

69«1 
6619 

NEWNAN 

MIN 

63 

51 

44 

54 

60 

57 

89 
59 

91 
60 

66 

66 

64 

65 

64 

64 

65 

87 
65 

86 
64 

89 
65 

92 
66 

81 
63 

90 
65 

69 
67 

92 
69 

93 
70 

92 

69 

93 
67 

91 
68 

94 
68 

97 
66 

99 

70 

66«8 
63 19 

PLAINS  SW  GA  EXP 

STA 

MIN 

QUITMAN 

MIN 

68 

64 

50 

54 

62 

66 

91 
61 

93 
57 

65 

68 

65 

70 

69 

66 

67 

93 

73 

92 
70 

90 

69 

92 
65 

90 

63 

92 
61 

94 
66 

88 
70 

91 

70 

92 

70 

94 

69 

92 
72 

90 
66 

86 
70 

90 
66 

90*3 
69(7 

ROME 

MIN 

67 

52 

45 

54 

51 

53 

* 

56 

93 

55 

68 

64 

61 

68 

62 

64 

66 

92 

65 

90 
64 

94 

65 

95 
.  69 

62 
65 

90 

66 

99 

69 

96 

68 

95 

63 

96 

71 

96 

67 

94 

66 

98 
60 

98 
66 

95 

91 49 
62  (7 

ROME  we  AIRPORT 

MIN 

58 

49 

44 

52 

52 

53 

91 
54 

92 
53 

66 

62 

61 

95 
65 

62 

65 

65 

66 

90 

63 

90 
63 

92 
62 

94 
66 

80 

65 

86 
63 

93 
67 

95 

67 

96 
70 

94 

69 

96 
67 

91 
68 

99 
61 

97 
66 

99 

89*9 
61 19 

SANDERSVILLE 

MIN 

68 

54 

48 

57 

64 

59 

90 
60 

91 

62 

90 

66 

64 

64 

66 

62 

59 

58 

89 
64 

91 
61 

94 

67 

90 
66 

84 
65 

88 
68 

93 

71 

95 
66 

98 

72 

99 

72 

95 
68 

95 
71 

94 

67 

9S 
66 

93 

89*0 
64a2 

SAVANNAH  USOA  PL 

GARDEN 

MIN 

tl 

63 

47 

52 

64 

60 

85 
58 

90 

57 

60 

61 

65 

92 
61 

64 

66 

67 

88 
59 

'  89 
63 

91 
62 

93 
68 

87 
65 

91 

67 

94 

70 

91 
70 

95 

71 

69 
69 

91 
69 

90 
69 

91 

66 

87 
68 

88 
71 

88*5 
64.1 

SAVANNAH  WB  AP 

M*N 

63 

63 

55 

59 

63 

63 

83 
62 

88 
63 

67 

67 

68 

67 

70 

71 

73 

68 
65 

87 
69 

91 
69 

91 

66 

85 
65 

90 

69 

93 

72 

92 
71 

99 

72 

92 
70 

94 
71 

92 
70 

91 
69 

67 
70 

87 
71 

86.5 
67.2 

SAVANNAH  BEACH  2 

N 

MAX 
MIN 

88 
69 

90 
65 

82 
61 

81 
71 

79 
66 

62 
70 

84 
69 

81 
70 

66 
70 

85 
69 

85 
73 

90 
71 

86 
74 

89 
76 

67 
75 

87 
73 

87 
72 

69 
72 

88 
62 

85 
70 

92 
73 

92 
74 

92 
76 

93 

75 

95 

72 

88 
75 

86 
72 

90 
72 

87 
73 

87 
73 

67.0 
71.2 

SWAINS80R0 

MAX 
MIN 

92 
68 

80 
56 

78 

51 

85 
58 

81 

61 

65 
61 

87 

61 

93 
64 

93 
65 

91 
68 

94 

65 

95 
70 

92 
67 

88 
70 

93 
71 

92 
65 

95 
67 

97 
69 

95 
71 

85 
66 

92 
68 

97 
73 

97 
73 

98 

75 

96 

72 

97 
70 

96 
68 

94 

70 

93 
73 

91 
71 

91.9 
66.9 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

85 
68 

81 

52 

77 
44 

78 

54 

82 
60 

65 

58 

87 
61 

66 

59 

85 
65 

65 
66 

66 
64 

88 
65 

84 
64 

84 

65 

83 
66 

85 
66 

85 
64 

90 
65 

90 

71 

76 
66 

89 
65 

90 

69 

94 

72 

94 

71 

94 

72 

99 

73 

94 

73 

99 
66 

97 
68 

90 
71 

67.1 
64.6 

See  Relerence  NoteB  Following  Station  Inf^e* 
-  70  - 


Table  S  -  Cpnilnued 

Station 

TALLAPOOSA   2  NNU 

THOMAS TON  2  S 

THOMASVILLE 
THOMASVILLE  MB  CITY 
TIFTON  2  N 
TOCCOA 

VALDOSTA  *  NW 
MARRENTON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINO£R   1  SSE 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 
• 

MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX  I 
MIN 


83  71 
65  *7 


91  SO 
66  52 


93  62 

69  59 


91  al 
70  61 


93  90 
68  58 


83  76 
66  it. 


90  81 
68  6* 


88  80 
63  62 


93  90 
66  56 


91  81 
71  64 


92  80 
6*  55 


87  81 
68  52 


86  78 
6*  *9 


4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

76 

64 

87 

00 

89 

90 

48 

52 

49 

52 

55 

65 

58 

86 

90 

91 

91 

90 

52 

59 

54 

61 

56 

64 

00 

69 

89 

89 

95 

93 

95 

58 

56 

59 

59 

61 

68 

08 

91 

68 

87 

95 

94 

96 

58 

66 

66 

64 

68 

70 

70 

79 

67 

36 

88 

92 

92 

56 

65 

63 

61 

63 

69 

69 

77 

84 

88 

92 

90 

54 

61 

57 

39 

58 

61 

65 

89 

92 

95 

93 

63 

67 

64 

57 

58 

64 

68 

85 

84 

67 

92 

68 

56 

61 

68 

54 

il 

05 

06 

77 

79 

90 

91 

93 

53 

55 

47 

50 

57 

56 

57 

88 

57 

84 

87 

87 

93 

94 

94 

67 

64 

57 

62 

68 

68 

63 

63 

65 

81 

91 

92 

90 

56 

63 

62 

64 

62 

65 

83 

65 

87 

91 

93 

92 

86 

53 

60 

57 

59 

69 

68 

06 

81 

85 

86 

88 

91 

91 

90 

54 

60 

54 

60 

59 

62 

61 

)  u 

12 

13 

U 

1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

91 

56 

91 

64 

91 
58 

84 

65 

89 

65 

85 
63 

85 
64 

87 
63 

81 
64 

77 
64 

89 

62 

88 

66 

91 

64 

92  92 
66  65 

92 
65 

88  91 

6b  57 

99 
62 

92 
65 

96 
62 

93 
66 

92 
62 

86 
63 

86 
66 

92 
65 

90 
63 

93 
62 

91 
71 

76 
66 

90 
65 

91 
66 

93 
71 

9« 

71 

93 
68 

96 
66 

9< 

70 

95 
61 

98 
64 

94 
60 

89 
66 

89 
66 

88 
68 

86 
72 

68 
68 

90 
69 

91 

68 

91 
67 

94 

68 

86 

70 

69 

69 

91 
69 

83 
72 

94 

72 

91 

72 

92 
72 

92 
69 

90 
71 

90 
71 

86 
71 

92 
69 

91 

70 

88 
73 

89 
73 

90 
69 

90 
70 

92 
68 

93 

69 

93 
69 

86 

70 

89 
69 

91 

71 

84 

72 

95 

72 

92 

72 

95 
72 

92 
70 

91 

70 

89 

70 

88 
71 

91 
65 

91 
68 

91 
69 

68 
70 

86 
69 

89 

66 

90 

66 

91 

67 

92 
69 

93 

70 

67 
69 

92 
69 

93 

72 

83 
72 

95 

72 

94 

72 

95 
71 

97 
69 

93 
72 

90 

71 

94 

62 

91 
70 

67 
66 

62 
62 

85 
64 

86 
67 

90 
61 

92 
66 

85 
66 

74 
56 

88 
62 

92 

68 

94 

70 

94 

72 

94 

70 

93 
67 

91 

71 

96 
63 

97 
65 

93 

65 

90 
63 

90 
67 

87 
67 

91 
69 

92 
67 

89 

67 

91 
66 

91 
65 

94 

64 

87 
66 

90 

66 

92 

70 

84 

72 

94 

72 

93 

71 

92 
72 

91 

68 

90 

66 

67 
70 

86 
70 

96 

65 

97 
67 

90 
66 

87 
70 

90 
65 

90 
66 

90 
66 

94 

67 

91 

70 

85 
63 

91 

67 

95 

70 

97 

70 

96 

73 

97 

71 

97 
66 

96 

70 

97 
67 

96 
68 

90 
78 

94 

58 

95 
56 

90 
58 

86 
97 

89 
63 

90 
65 

89 
66 

87 

65 

91 

66 

89 
66 

65 
64 

89 
65 

94 

70 

96 

72 

93 

70 

94 

71 

92 
67 

94 
66 

96 
67 

96 
69 

92 

63 

94 

68 

90 
71 

90 
74 

91 
71 

89 
68 

92 

66 

90 
64 

93 
66 

89 
69 

91 

70 

92 
70 

89 
72 

96 

73 

92 

72 

69 
70 

89 

70 

90 
68 

67 
71 

86 
70 

95 
61 

95 

62 

91 
64 

66 

64 

90 

61 

64 

71 

70 

86 

64 

93 

65 

96 

72 

96 

72 

100 

75 

97 
69 

96 
67 

94 

66 

93 

69 

95 
69 

94 

69 

91 

63 

91 

65 

87 
66 

84 
67 

86 
66 

86 
64 

85 
66 

90 

66 

66 

66 

79 

69 

90 

65 

92 
69 

93 
73 

99 

73 

95 

73 

99 

70 

93 

73 

93 
63 

96 
66 

93 
71 

94 
62 

92 
67 

90 
67 

84 
64 

80 
65 

60 
61 

88 
61 

92 
63 

89 
69 

78 
60 

88 

63 

92 

63 

93 

70 

96 

70 

95 
69 

96 
66 

92 
69 

99 
99 

99 
61 

94 

70 

GEORSIA 
JUNE  1956 


66.5 
59>e 


91.2 
62.7 


69.7 
66.7 


90.2 
68.5 


69.6 
67.2 


68.0 
63.2 


89.5 
66.0 


90.9 
69.1 


89.8 
61.5 


69.9 
67.3 


91.1 


88.0 
64.7 


88.6 
62.3 


Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Statio 


Day  of  month 


20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29  30 


AIXATOONA  DAM  2 


ATHKMS  COL  OF  AGRI 


EXPERlyEST 


HOGGAROS  HILL 


ROME  IB  AIRPORT 
TIFrOK  2  H 


EVAP 
WIHD 


BVAP  .29 
WIND  47 


EVAP 
WIHD 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

BVAP 
WIND 

IBVAP 
WIND 


.31  .20 
39  51 


MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extreaea  of 
temperature  of  water  in  pan  aa  recorded  during 
24  hours  ending  at  tine  of  observation. 


,24  .18 
1  1 


.16  .29 
43  20 


1.04 

se 


.31  .43 

38  85 


.19  .21 

5  1 


.30  .30 
40  56 


Sm  Ralarmc*  NoMs  FoDowtng  Station  IndM 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of        1955  -  1956 


station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

A I  LEY 

0 

0 

0 

112 

324 

535 

636 

276 

307 

123 

5 

1 

2319 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0 

0 

0 

123 

335 

483 

576 

258 

287 

131 

0 

1 

2196 

Q 

Q 

95 

525 

196 

214 

78 

Q 

Q 

1826 

ALLATOONA  DAM  2 

0 

0 

0 

lee 

468 

748 

780 

475 

396 

228 

20 

12 

3315 

AUtA  CAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

118 

306 

476 

574 

220 

261 

113 

1 

0 

2069 

AMERICUS  4  ENE 

0 

0 

2 

91 

287 

482 

565 

257 

264 

101 

1 

1 

2051 

ATHENS 

0 

0 

153 

398 

669 

664 

416 

370 

190 

8 

3 

2871 

Q 

I 

668 

421 

336 

166 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

167 

443 

702 

712 

461 

386 

202 

20 

3 

3096 

2800 

ATLANTA   NB  AIRPORT 

0 

0 

0 

136 

433 

664 

724 

396 

348 

164 

9 

6 

2882 

2826 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

138 

396 

611 

682 

335 

319 

164 

0 

2653 

2138 

AUGUSTA 

0 

0 

0 

85 

330 

548 

600 

281 

270 

125 

6 

0 

2245 

6A I NBRl DGE 

0 

Q 

74 

235 

377 

495 

177 

192 

94 

0 

g 

1644 

BLACKBEARO  ISLAND 

0 

0 

0 

46 

169 

439 

627 

160 

216 

73 

0 

0 

1630 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0 

0 

6 

321 

644 

829 

927 

540 

614 

403 

69 

38 

4391 

BLAKELY 

0 

0 

0 

91 

276 

427 

521 

205 

218 

93 

0 

0 

1831 

BROOKLET  I  W 

0 

0 

0 

71 

265 

475 

553 

191 

212 

89 

0 

0 

1652 

BRUNSW ICK 

0 

0 

Q 

27 

148 

370 

448 

114 

165 

39 

0 

0 

1311 

BRUNSWICK   CAA  AP 

0 

0 

0 

54 

208 

425 

517 

176 

218 

67 

• 

0 

1669 

CAIRO  2  NNW 

0 

0 

0 

75 

245 

372 

502 

166 

187 

76 

0 

0 

1623 

CALHOUN  EXP  STATION 

0 

0 

0 

205 

484 

716 

818 

452 

426 

269 

14 

17 

3401 

CAMILLA 

0 

0 

0 

52 

215 

398 

532 

186 

79 

0 

0 

CAMP  STEWART 

0 

0 

0 

74 

245 

426 

523 

178 

220 

89 

0 

0 

1755 

CARLTON  BRIDGE 

0 

0 

0 

212 

502 

791 

815 

500 

480 

249 

27 

2 

3687 

CARROLLTON 

0 

0 

0 

232 

4»8 

672 

751 

395 

381 

lea 

9 

a 

3104 

CARTERSVILLE 

0 

0 

0 

189 

428 

650 

716 

405 

357 

192 

8 

5 

2960 

CEOARTOWN 

0 

0 

0 

213 

473 

701 

751 

397 

370 

212 

6 

6 

9131 

CLAYTON  1  N 

0 

5 

222 

469 

774 

770 

532 

474 

280 

46 

18 

3591 

COLQUITT 

61 

COLUMBUS 

0 

0 

0 

111 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

152 

370 

551 

639 

312 

316 

145 

3 

2 

2492 

2396 

CORDELE 

0 

0 

0 

96 

282 

454 

542 

201 

256 

109 

1 

0 

1940 

CORNEL 1 A 

Q 

266 

754 

527 

441 

239 

36 

16 

3559 

COVINGTON 

s 

0 

0 

160 

422 

723 

759 

434 

403 

172 

5 

1 

3079 

CUTHBERT 

0 

s 

0 

76 

244 

423 

515 

204 

207 

79 

0 

0 

1748 

DAHLONESA 

0 

0 

0 

216 

475 

738 

741 

498 

429 

110 

15 

13 

3235 

OALTON 

0 

0 

0 

216 

see 

721 

833 

437 

411 

248 

12 

13 

3300 

DOUGLAS 

Q 

112 

297 

535 

241 

91 

0 

0 

DUBLIN 

0 

0 

I 

113 

326 

512 

570 

245 

262 

111 

0 

0 

2140 

EASTMAN 

0 

0 

I 

87 

273 

484 

530 

205 

219 

84 

1 

1 

1S81 

EXPERIMENT 

0 

0 

a 

148 

406 

643 

695 

383 

358 

194 

16 

6 

2851 

FITZGERALD 

0 

0 

9 

73 

245 

438 

522 

185 

188 

69 

0 

0 

1720 

FLEMING  EXP  STATION 

0 

Q 

99 

266 

453 

559 

207 

266 

130 

0 

0 

1960 

FOLKSTON  e  SW 

0 

0 

0 

42 

172 

3«6 

452 

166 

48 

0 

0 

FORSYTH  I  S 

s 

0 

1 

137 

364 

595 

641 

336 

307 

132 

4 

9 

2322 

FORT  GAINES 

0 

0 

» 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

0 

0 

> 

125 

358 

560 

611 

305 

301 

126 

6 

2 

2387 

GAINESVILLE 

0 

Q 

183 

445 

731 

732 

483 

394 

209 

24 

7 

3206 

GLENNVILLE 

0 

0 

0 

ai 

259 

456 

647 

187 

212 

89 

0 

0 

1831 

GREENSBORO 

0 

0 

0 

140 

381 

609 

645 

358 

314 

154 

9 

2 

2612 

GRIFFIN 

0 

0 

0 

122 

356 

608 

660 

359 

298 

150 

8 

5 

2566 

HARTWELL 

0 

0 

0 

129 

382 

682 

654 

423 

353 

108 

13 

1 

2749 

HAWKINSVILLE 

0 

2 

124 

504 

574 

260 

258 

120 

0 

1 

2198 

HELEN 

263 

30 

14 

HOSGARDS  MILL 

0 

0 

0 

111 

307 

433 

561 

236 

240 

109 

1 

0 

1996 

JASPER 

0 

0 

0 

230 

4«4 

670 

785 

467 

464 

269 

23 

14 

3386 

LAFAYETTE 

0 

0 

s 

246 

438 

668 

416 

407 

237 

5 

13 

LA  GRANGE 

0 

Q 

177 

503 

656 

339 

310 

143 

5 

4 

2611 

LOUISVILLE 

0 

0 

e 

104 

324 

542 

575 

269 

263 

124 

3 

0 

2204 

LUMBER  CITY 

0 

0 

0 

108 

331 

524 

639 

244 

291 

128 

4 

0 

2269 

LUMPKIN  4  ENE 

264 

493 

618 

328 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

0 

0 

1 

114 

345 

540 

598 

288 

269 

105 

0 

1 

2261 

METTER 

Q 

74 

277 

476 

548 

205 

226 

81 

0 

0 

1889 

2049 

MILLEOGEVILLE 

0 

0 

0 

1S8 

440 

651 

700 

382 

390 

192 

18 

6 

2936 

MILLEN 

0 

0 

0 

300 

506 

572 

209 

246 

96 

0 

0 

MONTEZUMA   1  NE 

0 

0 

MONTICELLO  2  NW 

0 

0 

0 

205 

435 

673 

708 

409 

388 

203 

12 

1 

3034 

MORGAN 

526 

192 

216 

103 

0 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

0 

0 

0 

33 

217 

319 

460 

188 

109 

81 

0 

0 

1497 

NEWNAN 

0 

0 

0 

150 

397 

602 

4*3 

364 

306 

150 

6 

9 

2669 

QUITMAN 

0 

0 

0 

171 

144 

66 

0 

0 

ROME 

0 

0 

0 

187 

442 

6*2 

732 

382 

341 

188 

3 

3 

2930 

ROME  WB  AIRPORT 

789 

463 

416 

235 

13 

9 

3400 

3138 

SANDERSVILLE 

0 

0 

0 

127 

353 

5S1 

607 

302 

286 

134 

13 

2 

2407 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

0 

0 

0 

110 

295 

518 

593 

197 

263 

132 

4 

0 

2112 

SAVANNAH  WB  AP 

s 

0 

0 

87 

2*3 

507 

568 

205 

253 

97 

1 

0 

2001 

1710 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

0 

0 

0 

494 

192 

198 

73 

1 

0 

998 

SWAINSBORO 

Q 

Q 

69 

308 

504 

548 

213 

234 

91 

1 

0 

1968 

TALBOTTON 

a 

0 

0 

339 

579 

619 

310 

293 

145 

9 

4 

TALLAPOOSA  2  NNW 

0 

0 

0 

267 

492 

681 

761 

401 

406 

252 

13 

18 

32S1 

TMOHASTON  2  S 

0 

0 

0 

134 

367 

595 

632 

346 

307 

137 

6 

3 

2927 

THOMASVILLE 

0 

0 

0 

89 

259 

382 

501 

169 

196 

83 

0 

0 

I6T9 

THOMASVILLE  WB  CITY 

470 

167 

179 

59 

0 

0 

TIFTON  2  N 

0 

0 

0 

77 

281 

474 

672 

215 

255 

116 

0 

0 

1990 

TOCCOA 

0 

0 

« 

154 

415 

689 

649 

448 

372 

176 

29 

3 

2991 

VALDOSTA  <>  NW 

0 

0 

0 

88 

247 

389 

511 

167 

195 

98 

0 

0 

1609 

WARRENTON 

Q 

0 

133 

366 

603 

621 

351 

313 

152 

9 

2 

2*90 

WASHINGTON 

0 

e 

1 

208 

537 

654 

671 

390 

321 

156 

3 

1 

2*42 

WAYCROSS 

0 

0 

0 

63 

232 

412 

506 

167 

194 

88 

0 

0 

1652 

WAYNESBORO  2  NE 

0 

0 

0 

107 

349 

540 

628 

277 

2>9 

123 

4 

0 

2279 

WEST  POINT 

0 

0 

« 

161 

372 

963 

•40 

332 

306 

154 

5 

3 

2336 

WINDER   1  SSE 

379 

204 

18 

5 

WOODRUFF  DAM 

0 

0 

0 

24 

159 

332 

453 

126 

160 

DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


TABLE  2 


Station 


AUGUST  1955 
JASPER  1  NNW 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


2  6 
>  s 

<  2 


ill 


No  of  Days 


Precipitation 


3.99 


Tables 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


AUGUST  195S 

JASP8K  1  mnr 


2      3  4 


Day  of  month 


10  11 


15 


16 


17 


25 


27 


28 


30 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

'  10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

AnODST  1955 

< 

JASPER  1  KNW 

HAX 
HIM 

88 

66 

96 
66 

92 
67 

90 
67 

92 
71 

91 

67 

92 
66 

91 
68 

87 

66 

90 
66 

88 

6S 

89 
67 

90 
67 

89 
67 

88 

62 

88 
64 

90 
64 

90 

65 

94 

66 

93 

66 

90 
67 

89 
66 

89 
65 

88 
64 

86 
67 

91 
61 

90 
62 

93 
63 

92 
63 

89 

62 

89 
64 

90.1 
65.4 

Table  6: 


Rome 


CORRECTIONS 
MONTH:     DECEMBER  1955 


MONTH:     JANUARY  1956 


Table  2: 


Carlton  Bridge 


Table  2: 


Northern  Division 


Table  3: 


Carlton  Bridge 


MONTH:     APRIL  1956 


Table  3: 


Flat  Top 


Evaporation  on  31st  should  be  .04;  Total 
evaporation  should  be  1.40. 


Total  precipitation  should  be  2.03;  depar- 
ture from  normal,  -1.70. 


Precipitation  average  should  be  2.20. 
Precipitation  total  should  be  2.03. 


Precipitation  on  the  16th  should  be 
5.34;  monthly  total  should  be  10.06. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  73  - 


STATION  INDEX 


GEORGIA 
JUNE  195(. 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

1  Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
valioQ 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

j  Temp. 

Precip. 

Temp. 

d 

£ 
a. 

AeeEviLLE 

0010 

W I LCOX 

9 

32  00 

83  It 

240 

SA 

GEORGE  W.  DOWDY 

3 

C 

HAMILTON  4  H 

4013 

HARRIS 

1 

32  49 

64  96 

640 

MIO 

SLUE  SPRINGS  FAIM 

AOAIRSVILLE 

OOVl 

BARTOW 

12 

34  22 

•4  M 

710 

6A 

HARVEY  C*  HOTT 

c 

HARALSON 

4070 

COWETA 

• 

31  14 

64  34 

640 

MID 

MRS.  RUTH  T*  OABLK 

AML 

0053 

16 

31  08 

83  29 

240 

eA 

BROOKS  ALDERMAN 

HARTWELL 

4133 

14 

34  21 

62  96 

769 

9P 

7A 

SAMUEL  A.  VERNER 

AILET 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

82  34 

290 

eA 

2  3  9  6 

7 

HARTWELL  6  E 

4136 

14 

34  21 

62  90 

690 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALAPAHA  EXP  STATION 

01X1 

OERRICN 

1« 

31  21 

89  13 

293 

7A 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  9 

7 

KAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

32  17 

63  26 

245 

6P 

7A 

R*  A«   MC  LENOON 

2  19  7 

01«0 

DOUGWEHTV 

6 

31  39 

•4  10 

210 

9P 

6A 

FRANK  S(  ORTON 

2  3  9 

7 

420'. 

JEFF  OAVIS 

1 

31  51 

62  39 

239 

HIO 

WOODROW  W«  BROMN 

ALLATOONA  DAM  2 

OlBl 

9 

34  10 

•4  44 

979 

6A 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

T  C 

4230 

WHITE 

3 

34  42 

63  44 

1490 

eP 

6P 

JOHN  F.  GREER 

ALMA  CAA  AI4P0AT 

0211 

11 

31  32 

82  31 

196 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM* 

2  3  9 

HEHPTOWN  flAP 

4  243 

UNION 

34  52 

84  06 

2100 

64 

TVA-lll 

] 

AHERICUS  4  CME 

0293 

SUMTER 

6 

32  00 

64  10 

476 

«P 

7A 

BLANCHE  &■  RHYNE 

2  3  5 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

7 

34  97 

S3  40 

1990 

7A 

AttERICUS  EXP  STA  NRSr 

02M 

SUMTER 

32  0« 

64  16 

490 

HIO 

U  OF  GA  EXP  STA  NRSY 

C 

HOGGARDS  MILL 

4388 

BAKER 

6 

31  12 

64  27 

132 

HIO 

8A 

EMORY  UNI  FLO  STA 

2  19  6  7 

0410 

CLARKE 

10 

33  98 

83  23 

700 

6P 

a. 

PROF*   E.  S*  SELL 

2  3  9 

7 

4A23 

BUTTS 

, 

33  19 

83  51 

420 

HID 

GA*  POWER  COMPANY 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

0412 

CLARKE 

10 

33  99 

63  21 

«P 

6P 

EOOie  L.  REESE 

2  3  5  6 

7 

4648 

PICKENS 

5 

34  29 

64  27 

1480 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

ATHENS  W9  AIRPORT 

0«1S 

CLARK 

10 

33  97 

63  19 

798 

KIO 

8A 

J*S<  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

4671  IWAYNE 

1 

31  37 

81  53 

MID 

CITY  OF  JESUP 

ATKINSON  1  H 

0441 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81  92 

7A 

GRADY  E*  BOYD 

3 

JOHNTOWN 

4686 

DAWSON 

9 

34  31 

64  17 

MID 

MRS*  VIVIAN  CHESTER 

ATLANTA  BOLTON 

PULTON 

t 

33  49 

64  26 

769 

7A 

HENRY  T,  BARNETT 

JONESeORO 

4700  ICLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

910 

8A 

E*  J.   SWINT*  SR. 

3 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

t 

33  39 

64  29 

977 

HID 

HID 

JtS*  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

KENSINOTOrj 

4602 

WALKER 

18 

34  46 

69  22 

620 

OA 

TVA-722 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0499 

fl ICHHOND 

14  ,33  22 

61  96 

HID 

MID 

J.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7  C 

KINGSTON 

4894 

BARTOW 

5 

34  14 

64  54 

720 

8A 

SUSAN  MCO*  HARGIS 

3 

AUGUSTA 

0500 

RICHMOND 

1* 

33  28 

61  56 

130 

ep 

AP 

'NEWSPAPER  PRTG  CORP 

2  3  9 

7 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

69  14 

810 

6P 

CHARLES  W*  GWVN 

BAINeOIOCE 

o»ei 

DECATUR 

e 

30  99 

64  34 

120 

9P 

8A 

SIDNEY  R(  MULLEN 

2  3ft 

7  C 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

89  02 

740 

PAUL  B.  SMITH 

BALL  GROUND 

0*03 

CHEROKEE 

64  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

LEXINGTON 

9169 

OGLETHOUPE 

14 

33  92 

B3  07 

720 

SIDNEY  E*  STEVENS 

3 

C 

BEAVEROALE 

074A 

WHITFIELD 

12 

34  99 

84  91 

724 

•A 

HENRY  £.  MARMACK 

J 

LIME  BRANCH 

9192 

POLK 

4 

33  96 

65  14 

890 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELLVILLE 

0787  EVANS 

«1  96 

169 

HID 

HENRY  C.  HEARN 

C 

LINCOLNTON 

9204 

LINCOLN 

14 

33  47 

82  28 

900 

SA 

JAMES  W.  BLACKWELL 

BLACK.BCARD  ISLAND 

094« 

MC  INTOSM 

2 

31  29 

61  13 

10 

5P 

9P 

UiSiFISH  *  WLDF  SVC 

2  3  9 

7 

LITTLE  HIGHTOWER 

9242 

TOWNS 

7 

34  96 

63  39 

2200 

6A 

TVA-193 

SLAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

7 

34  51 

1996 

8A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5 

7 

LOUISVILLE 

9314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

337 

6P 

NESBIT  BAKER 

BLAKELV 

lARLY 

84  M 

300 

7P 

7P 

DR.  J>  G*  STANOIFER 

2  3  5 

7 

LUMBER  CITY 

9366 

TELFAIR 

9 

31  99 

82  41 

190 

84 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  5  7 

BLUE  R (DOE  RCSVR  DAM 

102« 

PANNIN 

7 

34  53 

64  17 

1960 

9A 

TVA-llO 

J 

5394 

STEWART 

3 

32  03 

84  44 

990 

9P 

J 

GA.  FOREST  COMM. 

2  3  9  7 

J. 

BONHAN 

1132 

ELBERT 

34  12 

63  02 

760 

SA 

4RS>  GWENDOLYN  BROWN 

MACON  MB  AIRPORT 

9443  (BIBB 

9 

32  42 

63  39 

396 

41D 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BRASSTOMN  BALD 

1170 

TOWNS 

7 

34  92 

83  49 

4780 

TV A- 147 

MAYSVlLLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  19 

83  34 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

BROOKLET  1  M 

126« 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

W*  C<  CROHLEY 

2  3  9 

7 

METTER 

5611 

CANDLER 

11 

32  24 

82  04 

120 

5P 

9P 

CITY  OF  METTER 

2  3  5  7 

BRUN5MICK 

1340  ,fiLYNN 

61  30 

14 

9P 

9P 

BENJAMIN  e*  JAMES 

2  3  5 

7 

MIDVILLE 

9696 

BURKE 

11 

32  90 

62  14 

166 

BA  Mrs.  e.  b.  king 

3 

BRUNSWICK  GLA  AP 

1349 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

14 

HIO 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM* 

2  3  6 

7  C 

MILLEDGEVILUE 

5674 

BALDWIN 

10 

jj  OS 

93  13 

320 

H.  LOUIS  HORNE 

2  19  T 

BUCNA  VISTA 

1372 

MARION 

64  31 

657 

HID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

MILLEN 

5682 

JENKINS 

11 

48 

199 

MARK  Ga   MC  COMS 

BURTON  0AM 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

63  33 

1770 

HID 

bUY  W.  RUCKER 

c 

MILLHAVEN  a  E 

5696  SCREVEN 

32  S« 

ai  30 

100 

MR.  DORIS  A.  HART 

BUTLER 

1426 

TAYLOR 

32  33 

64  14 

625 

7A 

THOMAS  F*  MATHEWS 

MONTEZUMA  1  NE 

9979 

MACON 

32  19 

84  01 

375 

H.  W(  COLLINS 

3 

BUTLER  CREEK 

14S3 

RICHMOND 

^* 

61  96 

116 

6A 

EDWIN  S*  EPSTEINi  JR 

MONTICELLO  2  NW 

9988 

JASPER 

« 

33  19 

83  41 

530 

6P 

TA 

C*  LEROY  TILLMAN 

2  3  9  7 

CAIRO  2  NNW 

14«3  6RADY 

64  13 

269 

AP 

6P 

J*  0*  BELCHER 

2  3  9 

7 

6036 

CALHOUN 

31  32 

84  34 

260 

9P 

SP 

CITY  OF  HORCtAN 

2  3  9  7 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474  ;aORDON 

12 

34  29 

64  96 

650 

6P 

4W  GA*  EXP.  STATION 

2  3  5 

7 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

16 

31  10 

63  49 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

2   3  9  7 

CAMILLA 

1900 

MITCHELL 

31  14 

64  13 

175 

5P 

7A 

JAMES  B*  SPENCE 

2  3  9 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  36 

199 

7A 

L.  6.  REYNOLDS 

3 

CAMP  STEKART 

1544 

LIBERTY 

11 

31  92 

61  37 

02 

TP 

7P 

MST  ENGINEERS 

2  3  9 

7 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

7 

34  44 

83  59 

3300 

SA 

TVA-139 

1 

CANTON 

19S9 

CHEROKEE 

64  29 

694 

7A 

C«  B.  TEASLEY 

C 

NEWNAN 

6339  XOWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

4P 

JAMES  0.  HAROINi  JH 

2  3  5  7 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBEftT 

14 

34  04 

62  99 

450 

8A 

6A 

J*  0*  HOOAE 

2  3  9 

7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PO  6360  jBAKER 

6 

31  17 

84  37 

1.2 

MIO 

EMORY  UNI  FLO  STA 

c 

CARNESVIU.E 

lftl«  IFRANKLIN 

14 

34  22 

S3  14 

700 

7A 

JOHN  W«  CARROLL 

noontootla  creek 

6399 

FANNIN 

7 

34  42 

84  13 

20^0 

TVA-112 

3 

CARROLL TON 

IMO 

CARROLL 

17 

33  36 

89  09 

990 

AP 

8A 

CITY  OF  CARROLLTON 

2  3  5 

7  C 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

Bh  12 

1025 

64 

MRS.  M.  H.  OEMPSEY 

1 

CARTERS 

1«97 

MURRAY 

12 

34  3« 

84  42 

695 

BA 

RALPH  Mt  HESSER 

NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

7 

34  56 

84  OS 

17'.0 

TVA-973 

CARTER5VILLE 

1*69 

BARTOW 

84  46 

739 

9P 

9P 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

2  3  9 

7 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

31  la 

82  M 

20} 

MID 

COUNTY  AGENT 

c 

1G70 

BARTOW 

9 

34  00 

64  90 

669 

7A 

5RANVEL  P.  TATUM 

PRESTON 

7201  (WEBSTER 

4 

32  04 

64  32 

400 

alLLY  A.  OICK 

3 

1719 

POLK 

89  21 

800 

410 

HILLIAM  W.  BARNET 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

81  39 

9P 

EMERSON  W.  BROWNE 

3  3  9  7 

CEDAR TOWN 

1TS2  IPOLK 

4 

34  01 

69  15 

789 

6P 

6A 

RALPH  H.  AYERS 

2  3  5 

7 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  39 

64  97 

690 

7A 

TOBE  0.  HOLLAND 

3 

CHATSWORTH  1  W 

ia» 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

800 

7A 

MILLIAM  L*  ELROD 

C 

RINGGOLD 

7469 

CATOOSA 

34  55 

89  07 

620 

TVA-721 

3 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

65  16 

769 

5P 

J*S.  OEPT  INTERIOR 

3 

RISING  FAWN 

7499 

DADE 

16 

34  45 

65  32 

820 

7A 

TVA-669 

3 

CHOESTOE 

1«27 

UNION 

34  46 

83  94 

1900 

8A 

3 

TOME 

7600 

FLOYD 

34  15 

69  10 

610 

AP 

8A 

WILLIAM  H.TOWERSlIlI 

2  3  9  7 

CLAYTON  1  N 

1982 

RABUN 

34  93 

63  24 

2150 

6P 

6P 

JARRELL  H»  BREWER 

2  3  9 

7 

ROME  S  SH 

7405 

FLOYD 

4 

34  10 

89  16 

700 

4ID 

J.M*  MONTGOMERY*  JR. 

CLERMONT  3  Stf 

199S 

3 

34  27 

83  48 

1100 

410 

JIMMY  C.  QUILLIAN 

C 

ROME  we  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

410 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  4  7 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

34  36 

1570 

8A 

ilARY  L*  SUTTON 

SANDEftSVILLE 

7777  iWASHINGTON 

11 

32  98 

82  4« 

439 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WSNT 

2  3  5  7 

COLQUITT 

2193 

MILLER 

64  44 

199 

5P 

9P 

CITY  OF  COLOUITT 

2  3  9 

7 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

7642 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

410 

6A 

D.  A.  eiSSETT 

2  3  5  7 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

64  99 

250 

aA 

THOMAS  H«  JUSTICE 

3 

SAVANNAH  WS  AP 

7847 

CHATHAM 

2 

32  06 

61  12 

48 

410 

HID 

U*S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

2164 

MUSCOGEE 

64  96 

365 

*ID 

7P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860  'CHATHAM 

2 

32  01 

60  91 

10 

^P 

6P 

U*  S.  COAST  GUARD 

2  3  5  7 

219B 

PIKE 

6 

33  09 

64  27 

625 

C*  R.  SMITH 

3 

SPARTA  2  NNW 

6223 

HANCOCK 

11 

33  18 

62  99 

990 

HIO 

HILLIAM  M.  WARREN 

3 

c 

CDOLIDGE 

223e  iTMOMAS 

B 

31  01 

63  92 

290 

410 

C 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

34  47 

64  18 

2300 

ba 

TVA-lll 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

64  09 

1919 

.10 

HARRY  M.  SUTLER 

C 

STILLMORE 

Q391 

EMANUEL 

1 

32  24 

32  13 

259 

7A 

MRS.MAKJORIE  HUDSON 

3 

COROELE 

22M 

CRISP 

B3  47 

349 

AP 

.p 

i«A010  STATION  WMJM 

2  3  9 

7 

SUCHES 

8414 

UNION 

7 

34  41 

64  01 

SA 

TVA-115 

1 

CORNELIA 

2263 

HABERSHAM 

63  32 
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AP 
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7 
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18 

34  92 

69  02 
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i 

DOUOLASV I LLE 

2791 
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3 

33  49 

64  49 

1219 

8A 

LEONA  6.  THOMPSON 

3 

VALDOSTA  4  NW 

6974 
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16 

30  52 

83  20 

AP 

8P 
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2  3  5  7 

c 
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2799 

SCREVEN 

11 

32  39 

61  43 
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8A 
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7A 

MRS*  MART  P*  CLINE 

3 
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82  95 
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CITY  OF  DUBLIN 

C 

WASHINGTON 

0157 

WILKES 

14 

33  44 

82  44 

619 

9P 

7A 

MRS*   G.  GRIFFIN 

2  3  9  7 

EASTMAN 

2966 
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GEORGIA  -  JULY  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

July  was  seasonably  cool  with  variable  rainfall  and 
cloudiness.     Thunderstorms  were  unusually  numerous, 
even  in  the  driest  areas,  while  rainfall  was  heaviest 
in  the  Northern  Division  and  in  the  western  half  of 
the  State.     Monthly  rainfall  extremes,  recorded 
within  the  same  division  but  on  opposite  sides  of 
the  State,  were  Talbotton  13.89  inches  and  Millhaven 
8  E  only  1.56  inches.     Doctor town  1  WSW  was  a  very 
wet  spot  in  the  relatively  dry  east,  measuring  4.28 
inches  on  the  1st  for  the  greatest  daily  amount  then 
going  on  to  a  total  of  nearly  11  inches  for  the  month. 

Monthly  mean  temperatures  were  a  little  toward  the 
cool  side  but,  nevertheless,  daily  maxima  rose  to 
90°  or  above  on  many  more  days  than  usual  at  most 
of  the  stations  having  long-term  figures  for  compari- 
son.    Only  10  stations  recorded  100°  or  above  during 
the  month  the  warmest  being  Louisville  with  104°  on 
the  27th.     As  is  so  often  the  case,  Blairsville  Exp. 
Station  recorded  the  State's  coolest  reading,  48° 
on  the  12th. 

WEATHER  DETAILS 

Pressure  patterns  permitted  the  leading  edge  of 
Canadian  air  masses  to  move  southward  the  length  of 
the  State  only  three  times  during  July.     The  first 
such  occurrence  on  the  11th  resulted  in  the  lowest 
temperatures  of  the  month  generally  on  the  11th  or 
12th,  while  the  second  on  the  19th,  brought  the 
month's  coolest  readings  in  the  Savannah  area.  The 
third,  at  the  end  of  the  month,  had  only  a  minor 
effect  on  temperatures.     High  pressure  centered  over 
Florida  in  the  last  week  circulated  warm  air  north- 
ward and  produced  the  month's  highest  readings  around 
the  27th.     Daily  average  temperatures  throughout  the 
month  held  rather  closely  to  normal,  but  maxima 
seldom  rose  above  the  low  90 's  which  is  not  typical. 

Thundershowers  were  more  numerous  than  usual  in  most 
areas  of  the  State.     Showers  occurred  nearly  every 
day  in  many  western  counties  but  tapered  off  to  only 
seven  days  with  measurable  rainfall  in  the  Savannah 
area . 

WEATHER  EFFECTS 

The  outlook  for  most  major  Georgia  crops  as  of  July 
31  was  good  to  excellent,  according  to  the  Georgia 
Crop  Reporting  Service.     Crops  responded  favorably 
to  the  ample  moisture  supplies  in  most  sections,  but 
were  only  fair  in  some  scattered  areas  that  received 
Insufficient  rainfall,  particularly  the  east-central 
counties.     Frequent  showers  during  the  month  made 
cotton  boll  weevil  infestation  heavy  and  control 
measures  difficult  but  benefited  growing  hay  crops, 
pastures,  corn  and  peanuts. 

Favorable  growing  conditions  for  tobacco  resulted 
in  better  yields  than  earlier  expectations.  Nearly 
all  the  peach  harvest  was  completed  by  the  month's 
end  and  quality  was  reported  good,  although  produc- 
tion was  sharply  reduced  by  unfavorable  conditions 
earlier  this  season.     The  corn  crop  was  expected  to 
approach  the  record  breaking  yield  of  1955  while 
cotton  and  peanut  prospects  were  almost  as  good. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Thunderstorms  were  typically  numerous  during  July 
and  were  responsible  for  practically  all  of  the 
month's  severe  weather.     Particularly  noteworthy 
storms  are  listed  below  by  dates.     For  more  complete 


details  the  reader  is  referred  to  Cllmatological  Data, 
National  Summary. 

8th:     Wind,  rain  and  lightning  damaged  the  roof  of 
a  mill  at  Porterdale,  Newton  County;  and  blew  shingles 
from  25  to  30  nearby  houses  and  caused  other  minor 
damage.     Total  damage  estimated  at  $100,000. 

14th:     Lightning  killed  a  12-year  old  boy  near  LaGrange 
and  the  same  bolt  injured  2  other  boys.     All  tele- 
phones in  LaGrange  were  knocked  out  for  30  minutes 
to  4  hours . 

15th:     A  series  of  severe  thunderstorms  with  heavy 
rains  during  the  afternoon  and  evening  caused  damage 
over  widely  scattered  parts  of  the  State  but  indi- 
vidual damages  were  relatively  minor.     Counties  princi- 
pally affected  were  Fulton,  Gwinnett,  Hall,  Cobb, 
Upson,  Richmond,  Dougherty  and  Grady.  Lightning, 
hail,  strong  wind  and  heavy  rain  each  took  its  toll 
in  various  parts  of  the  affected  areas,  damaging  both 
crops  and  other  properties. 

16th:     Lightning  burned  out  about  5000  feet  of  a 
44,000-volt  power  line  into  Dalton  at  8  p.m.,  leaving 
the  city  without  electricity  for  more  than  12  hours. 
About  the  same  time,  thunderstorm  winds  blew  down  a 
skating  rink  tent  at  Gainesville.     The  evening's 
storm  damage  was  $5000. 

17th:     Lightning  struck  a  store  in  Camilla  and  injured 
the  owner,  and  also  struck  a  home  and  knocked  out 
electricity  and  telephones  in  the  same  area.  In 
Marietta,   lightning  damaged  a  home,  and  interrupted 
electrical  service  to  50  homes.     A  sudden  windstorm 
In  south  Chatham  County  downed  many  trees  and  caused 
power  failure  in  several  communities. 

26th:     Severe  thunderstorms  accompanied  by  high  wind 
and  scattered  hail  struck  areas  in  Ware,  Colquitt, 
Brooks  and  Glynn  Counties.     Lightning  destroyed  a 
Naval  blimp  at  Brunswick  and  caused  minor  damage 
elsewhere  in  the  city.     Two  auto  accidents  with  $2100 
damage  were  attributed  to  rain  slicked  streets  and 
poor  visibility  in  Brunswick.     At  Waycross,  wind 
shattered  plate  glass  windows  and  caused  other  damage 
while  rain  and  hail  caused  minor  damage  to  crops  in 
Ware  County.     Hit  hardest  by  these  storms  was  Quitman 
in  Brooks  County  where  high  winds  ripped  the  roofs 
off  several  business  buildings  and  toppled  large 
trees,  one  of  which  smashed  an  auto.     Lightning  set 
a  fire  that  caused  $3000  damage  to  a  house,  and  struck 
several  other  houses  with  more  or  less  damage. 

27th:     A  number  of  Central  and  South  Georgia  counties 
were  hit  by  severe  thunderstorms  during  the  afternoon 
and  evening.     Counties  affected  were  Emanuel,  Richmond, 
Burke,  Tift,   Jeff  Davis,  Bibb  and  Crisp.  Individual 
damages  were  mostly  not  large  but  were  so  widespread 
and  numerous  that  the  total  was  considerable. 

29th:     Thunderstorms  with  wind,  rain,  hail  and  light- 
ning caused  widespread  but  mostly  minor  damages  in 
the  Macon  and  Augusta  areas . 

FLOODS 

No  flooding  was  reported  other  than  of  a  purely  local 
and  temporary  nature  from  heavy  thundershowers. 

J.  E.  Stork,  Cllmatologlst 
U.  S.  Weather  Bureau 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 

In  this  Issue  of  the  Cllmatological  Data  for  Georgia  there  is  inaugurated  a  new  presentation 
of  precipitation  and  temperature  data  for  the  State.     In  January,  1956,   the  decision  to 
abandon  the  State  means  of  temperature  and  precipitation  was  reached  after  careful  consider- 
ation and  consultation  with  the  Advisory  Committee  on  Climatology.     Political  subdivisions 
generally  bear  no  relation  to  natural  regions  of  topography,  vegetation  or  atmospheric 
circulation,  and  averages  of  climatic  data  over  such  areas  do  not  form  a  valid  time  series. 
In  addition  the  number  and  location  of  stations  change  from  year  to  year.     The  charts  pre- 
sented herein  give  a  general  picture  of  the  distribution  of  precipitation  and  temperature 
over  the  State. 
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NORTHERN  DIVISION 

ALLATOONA  0AM  2 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 
CALHOUN  EXP  STATION 
CARLTON  BRIDGE 
CARTERSVILLE 
CEDARTOWN 

CLAYTON  1  N 

CORNELIA 

DAHLONEGA 

OALTON 

GAINESVILLE 

HARTWELL 

HELEN 

JASPER 

LAFAYETTE 

ROME 

ROME   WB  AIRPORT 
TOCCOA 
WASHINGTON 
WINDER   1  SSE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

AILEY 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA 
BROOKLET   1  W 
CARROLLTON 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

COVINGTON 

DUBLIN 

EASTMAN 

EXPERIMENT 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  3  E 
GREENSBORO 
GRIFFIN 
HAWKINSVILLE 

LA  GRANGE 
LOUISVILLE 
MACON  WB  AIRPORT 
METTER 

MILLEDGEVILLE 
MILLEN 

MONT  I  CELLO  2  NW 
NEWNAN 

SANDERSVILLE 
SWAINSBORO 

TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 
THOMASTON  2  S 
WARRENTON 
WAYNESBORO  2  NE 

WEST  POINT 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  ENE 
BAINBRIDGE 

BLACK8EARD  ISLAND 
BLAKELY 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
1  CAMP  STEWART 
I  COLQUITT 

CORDELE 

CUTHBERT 

DOUGLAS 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 


87.'. 
91.7 
69,', 
88.7 

85.1 
91.0 
92.7 
91.2 
90.3 

83. S 
86.3 

91.1 
88.8 

92.9 
8S.8 
88.4 
89.2 
93.1 

90.7 
88.9 
91. 7M 
89.1 


9A.2 
93.2 
93.8 
91.4 
88.9 

91.6 
93.1 
94.1 
91.3 
89.7 

90.6 
91.8 
92.7 
90,5 
92. 3M 

90.0 
96.6 
92.7 
93.4 
92.4 

93.5 
90.3 
90.4 
93.0 


90.1 
88.3 
91.4 
92.0 
93.0 

90.5 


90.7 
92.5 
91.5 
91.0 
92.0 

92. 4H 

90.8 

93.3 

89.1 

90.3 

92.7 
92.4 

92.5 
92.1 

92.1 
92.6 
91.7 


66.7 
68.9 
68.3 
68.3 
69.9 

60.4 
64.7 
66.5 
67.8 
67.5 

63.1 
65.3 

66.8 
66.9 


63. 
66.2 
67.6 

67.1 
66.2 
67. 3M 
65.5 


66,7 
69.7 
69,9 
69.5 
66.1 

69.6 
56.7 
69.9 
69.8 
68.5 

67.0 
68.2 
69,0 
69,0 
68. 7M 

67.5 
69.3 
70.3 
69.5 
68.0 

68.4 
65.6 
66.9 
67,3 


67,4 
66,1 
66.1 
68,8 


67.1 
69.5 
67,5 
68.7 
68,6 

70.  5M 

69.5 

72.1 

73.1 

69.2 

69.8 
70.3 

70.7 
70.6 

68.9 
70.5 
69.0 


78.1 
78.2 
80.0 
78.9 
79.3 

72.8 
77.9 
79,1 
79,5 
78.9 

73.3 
75.8 

79.0 
77.9 


67.8  80.4 
64.2  75,0 


75.9 
77.7 
80.4 

78.9 
77,6 
79, 5M 
77.3 

77.9 


80,5 
81,5 
81,9 
80,5 
77.5 

80.6 
79.9 
82,0 
80,6 
79,1 

78.8 
80.0 
80.9 
79,8 
80, 5M 

78,8 
83.0 
81,5 
81,5 
80,2 

81.0 
78,0 
78,7 
80,2 


78,8 
77,2 
78,8 
80,4 


79,7 
80.1 


78.9 
81.0 
79.5 
79.9 
80.3 

81. 5M 

80,2 

82.7 

81.1 

79.8 

81.3 
81.4 

81.6 
81.4 

80.  S 
81,6 
80,4 


1,0 
1,3 


1,4 
1.1 


1,1 
,7 

1,0 


•  3 
,1 
.3 
1.3 
.0 


.7 
2.3 
1.0 


2.6 
1.2 


1.0 
.3 

.4 
.5 


1.0 
•  2 


1  + 
28 
27  + 
28 
27+ 

28+ 
27  + 
29 
27+ 
27 

27+ 
27 

28 
27  + 

28 
28 
4 
27 
14+ 

27 
27 
6+ 

28 


6.68 
5,21 
6.22 
6.03 
7.26 

5.08 
2.36 
3.84 
8.19 
6,19 

8,11 
6,05 

3.86 
8.34 

5.47 
9.67 
7.14 
6.92 
5.12 

8.85 
6.84 
3.62 
7.48 

6,28 


5.71 
2  1 
2.65 
3.88 
4.70 

6.41 
6.81 
2,67 
8,43 
4,07 

11.02 
12.30 
4.86 
5,69 
5,25 

6,51 
1,68 
5.73 
2.15 
6,11 

4.25 
6,59 
4.93 
3.42 


13,89 
5,69 
7,84 
3.97 
4.33 

6.65 


9,07 
5,81 
7,04 
7,46 

3,62 
4,76 
5,28 
5,10 
7,14 

10,33 
5.55 

9.53 
8.70 

2.86 
3.56 
4.15 


,20 
1.97 
1.22 
2.85 

,42 

,82 
3.41 
1.80 

1,15 
,14 

1,17 
2,92 


1,87 
1,81 
.73 

4,14 
1,13 
1.71 


3.02 
2.74 
2.00 
.12 

•  49 
1.88 
•3.15 
2.40 

.73 


6.88 
.50 
•  21 
.60 

1^40 
3.67 
.39 


1.79 
1.36 
.28 


1.30 
1.37 


1.94 
2.16 


2.22 
4.04 


2.20 
1.23 
2.14 
1.17 
1,40 

1,08 
,55 
1,06 
2,52 
.92 

1.36 
1.20 

.75 
2.00 

1.18 
3.15 
2,50 
1,25 
2,05 

2.58 
1.04 
1,13 
3.98 


1  .90 
.71 
.53 
.71 
,98 

1.11 
1,87 
,52 
2,63 
1,03 

3,32 
2,90 
1,47 
1,14 
1,23 

1.48 
.50 
.71 
.37 
.92 

2.55 
1,78 
1.02 
.93 


2.08 
1.50 
1.05 
1.04 
1.14 

1.43 


1.10 
3.66 
1  .94 
1.28 
2,41 

1,40 
1,27 
1.70 
2,94 
2,85 

2.68 
2.25 

3.22 
2,22 

1.16 
.67 
1.16 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Mimmum 

Average 

Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

o 

Lowest 

• 
I 

Degree  Days 

No  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Total 

Max,  Depth 
on  Ground 

D 

Q 

1     10  or  More  | 

1     50  or  Mere  | 

1,00 

or  More 

5  * 
=  1 

o  » 

1     Bslow  1 

o  » 

,  I 

FOLKSTON  9  SW 

93. OM 

67.  4M 

80. 2M 

97 

27 

0 

28 

0 

0 

0 

5.21 

1.25 

9 

.0 

0 

7 

5 

3 

FORT  GAINES 

92s2 

69.4 

80.8 

•  4 

98 

19+ 

62 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

4.06 

2.19 

.54 

3 

.0 

0 

11 

2 

0 

GLENNVILLE 

91.5 

70.2 

80.9 

.6 

97 

1 8 

63 

1 2 

0 

23 

0 

0 

0 

5.22 

1.09 

1.17 

27 

.0 

0 

8 

5 

1 

H0G6ARDS  MILL 

91.9 

69.6 

80.8 

- 

•  3 

99 

27 

61 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

7.14 

1.15 

3.92 

4 

.0 

0 

« 

3 

1 

LUMBER  CITY  AM 

92. 2M 

68. 3M 

80.  3M 

96 

28 

61 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

4.02 

2.24 

.99 

24 

.0 

0 

11 

2 

0 

LUMPKIN  4  ENE 

MORGAN 

89. 9M 

68. '•M 

79. 2M 

95 

27 

61 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

7.37 

3.26 

4 

.0 

0 

8 

2 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

90.9 

68.8 

79.9 

2.2 

98 

62 

1 2 

0 

22 

0 

0 

0 

9.57 

3.13 

1.90 

16 

.0 

0 

14 

8 

4 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

90.0 

68. S 

79.3 

94 

26 

62 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

7.30 

1.58 

28 

.0 

0 

14 

5 

1 

QUITMAN 

91.6 

66.8 

79.2 

2.4 

95 

28 

64 

1  7+ 

0 

28 

0 

0 

0 

2.69 

4.91 

.83 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

91.7 

68.3 

80.0 

.6 

96 

18 

62 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

4.71 

2.76 

1.46 

1 

.0 

0 

9 

3 

2 

SAVANNAH  WB  AP  R 

91.8 

70.2 

81.0 

.4 

98 

18 

65 

19 

0 

23 

0 

0 

0 

5.86 

1.23 

2.49 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

90.5 

73.0 

81.8 

.1 

97 

14 

71 

11  + 

0 

19 

0 

0 

0 

3.22 

2.20 

1.50 

30 

.0 

0 

8 

1 

I 

THOMASVILLE 

91.2 

69.6 

80.4 

1.4 

96 

26+ 

62 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

6.73 

.03 

1.66 

16 

.0 

0 

11 

5 

2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

91.6 

70.1 

80.9 

.3 

97 

27 

65 

11 

0 

24 

0 

0 

0 

7.06 

.04 

1.68 

16 

.0 

0 

14 

6 

1 

TIFTON  2  N  AM 

90.1 

69.1 

79.6 

1.2 

96 

29 

63 

12 

0 

18 

0 

0 

0 

6.41 

.39 

1  .05 

15 

.0 

0 

13 

5 

1 

VALDOSTA  *  NW 

91.2 

67.8 

79.6 

96 

26 

59 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

2.91 

.87 

28 

.0 

0 

9 

1 

0 

WAYCROSS 

91.8 

69.4 

80.6 

1.3 

96 

27 

63 

12+ 

0 

25 

0 

0 

0 

3.41 

3.36 

.58 

22 

.0 

0 

11 

2 

0 

DIVISION 

80.3 

5.76 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-09 

661-001 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

ATHENS  WB  AIRPORT 

SW 

14 

8.0 

32« 

SW 

23 

91 

8S 

57 

75 

1 

3 

9 

0 

3 

0 

16 

6.0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

W 

13 

10.3 

35 

W 

9 

ST- 

89 

58 

71 

6 

4 

1 

7 

2 

0 

20 

58 

6.4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SW 

13 

6.9 

46« 

WNW 

15 

BS 

84 

51 

71 

7 

4 

7 

1 

0 

0 

19 

6.1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

87 

57 

74 

6 

3 

S 

3 

2 

0 

22 

6.8 

MACON  WB  AIRPORT 

WSW 

15 

8.8 

52 

NW 

25 

88 

86 

53 

73 

1 

5 

9 

4 

0 

0 

19 

67 

6.5 

ROME  WB  AIRPORT 

91 

57 

74 

5 

5 

5 

3 

2 

1 

21 

6.6 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SW 

22 

8.4 

36 

N 

27 

S8 

86 

54 

76 

8 

0 

4 

1 

1 

I 

15 

73 

5.9 

•  This  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  Is  not  available. 
It  Is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period. 

See  Reference  Notes  Follcwring  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3  JULY  14M 


Station 

Total 

Day  ot  month 

1 

1 

3 

1 

1 

6 

1 

8 

9 

10 

1 

11  1  12 

13 

14  1 

15 

16 

1 

17 

1 

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22  1 

1 

23 

1 

24 

25 

1 

26 

27 

28  1 

1 

29 

1 

30 

31 

ABBEVILLE 

7«24 

2^99 

•  70 

•  07 

•  90 

•  12 

T 

•21 

■01 

1^60 

•  16 

ADA  I R  SV I LLE 

1*20 

•24 

•  14 

•  42 

•  03 

•  08 

•  21 

1*44 

*3» 

■ss 

•  11 

•  06 

T 

T 

•  10 

T 

•99 

a?lev 

*7e 

•  10 

•  43 

*ia 

■  03 

•  07 

'■I 

•  97 

3  71 

•  *0 

T 

*  .  . 

*77 

.06 

ft 

[•40 

* 

*2a 

1*90 

OS 

ALHA  CAA  AIRPORT 

3t61 

.10 

*07 
* 

" 

01 

• 

• 

•  02 

•  04 

07 

* 

•  02 

*«• 
* 

•  06  1 

•  07 

* 

ALAPAHA  EXP  STATION 

a*OT 

•  22 

.06 

•  10 

*14 

.08 

•  73 

•  40 

•  70 

•  10 

.14 

L.IO 

•  07 

ALBANV 

9»07 

•  11 

•  0* 

1*66 

•  14 

T 

*40 

T 

.21 

.09 

•  29 

■  03 

9^66 

•  22 

•  04 

T 

T  1 

•  49 

■  40 

•  02 

•  33 

ALL A Toon A  OAM  2 

2«20 

•  03 

•  19 

•  97 

•  01 

AHERICUS  ^  ENE 

7  0* 

7 

69 

* 

T^^ 

* 

•  08 

• 

•  06 

•  28 

•  29 

_ 

- 

*  A* 
* 

■  26 

ATHENS 

3*21 

1^23 

_ 

•  0 

- 
.0 

•  20 

1*10 
• 

.9* 

'** 
* 

la 

• 

* , . 
•  11 

* 

'oft 
• 

ATHENS  COL  OF  AORI 

6*22 

2.14 

*07 

*12 

•06 

•  04 

*4S 

■  58 

•  13 

•  24 

•  92 

•  42 

.94 

•  37 

iT^lwLiftl^  AIRPOWT 

•  23 

*06 

.01 

•  »4 

•  24 

1*13 

*48 

.17 

•  29 

•  01 

•  17 

•  19 

•  32 

T 

1.15 

•  28 

•  20 

*79 

•  46 

•  32 

•  92 

ItOQ 

•  60 

•  03 

ATLANTA  BOLTON 

*97 

•  27 

I  03 

•  09 

*10 

* 

2  09 

*09 

'01 

61 

*o* 
•  05 

10 

•  10 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

7«2« 

*90 

T 

T 

72 

* 

'01 

• 

, 

•  9 

•  56 

*ftQ 

.09 

*oi 

* 

* 

* 

T 

*66 
* 

7 

*a2 
* 

Aur^cT*  AIRPORT 

si* 

*13 

T 

T 

•  14 

.02 

T 

•  36 

.71 

•  13 

T 

T 

T 

•  21 

•  01 

•  02 

•  14 

T 

•  06 

•  08 

T 

T 

T 

■  33 

.06 

.05 

•  03 

.40 

•  51 

T 

■  03 

•  93 

■  09 

T 

■  03 

•  *2 

Riti  una  irw-F 
BALL  ^OUND 

•  96 

2.41 

29 

64 

* 

12 
•  12 

•  16 

96 

* 

12 

* 

.37 

•  01 

.30 

3  ft* 

•  13 

*  1* 
* 

02 

*BO 

*ft5 

*02 

01 

•  21 

02 

BEAVERDALE 

3»fte 

•  11 

•  73 

*42 
* 

*?i 
• 

• 

•  89 

•  11 

*  70 

'22 
* 

* 

* 

BLACKBEARD  ISLAND 

3*62 

.60 

.30 

•  69 

•  94 

1^40 

BLA I RSV 1 LLE  EXP  STA 

5*08 

1*08 

*23 

•  35 

•  20 

•  29 

•  91 

•00 

•  39 

•  19 

.11 

•  36 

•  *2 

BLAKELY 

■  06 

23 

* 

•  09 

'0? 

* 

03 

•  26 

* 

1.2 

* 

•  10 

BLUE  RIDOE  RESVR  DAM 

,  _ 

*  98 

*  A7 

.82 

• 

'ft* 

•  16 

•  29 

•  44 

81 

- 

'01 

*  1  n 
* 

BOWMAN 

9.07 

* 

1*31 

_ 

*i  ft 
•  10 

'ft* 
1  .05 

* 

J 

- 

07 

*Q2 
* 

*  I* 
* 

•  09 

_ 

_ 

8RASST0WN  BALD 

lli39 

ltft2 

1*20 

.30 

•  90 

*37 

•  23 

.74 

■  0* 

•  64 

2^00 

•  52 

.17 

•  13 

2*44 

BROOKLET  1  W 

3tB0 

.93 

•  10 

*71 

*06 

•  26 

T 

•  19 

•  99 

•  24 

•  47 

•67 

BRUNSWICK 

3*26 

0* 

* 

• 

.  38 

•  09 

.98 

•  13 

* 

•  02 

42 

•  I* 

•  40 

0* 

7*04 
• 

- 

•  41 

SUTLER 

8«L1 

'*0 
* 

1  07 

• 

•  26 

■  0 

•  99 

1  2* 
* 

* 

* 

* 

* 

butler  creek 

3*09 

.17 

•  06 

*04 

*09 

•  11 

•  34 

•  49 

.34 

•  17 

•  09 

•  91 

.26 

•  40 

.03 

•  02 

CA I RO  2  NNH 

T 

•  06 

•  02 

1.57 

•  29 

•  17 

•  02 

•  38 

•  90 

.00 

2.65 

.10 

•  33 

•  09 

•  11 

.01 

•  42 

•  03 

.10 

CAMILLA  STATION 

•  *9 

a  09 

•  05 

•  99 

•  05 

10 

* 

■  06 

*  30 

' 

•  21 

06 

10  33 

•  10 

2«0C 

*2e 

*6S 

* 

2«  8 

1 

•  11 

1.41 

CAMP  ST EM ART 

T 

1*11 

T 

'90 
* 

04 

* 

* 

•  63 

49 

* 

2  29 
• 

30 

* 

l.eo 

•  12 

•  19 

T 

•  60 

•  67 

•  09 

•  44 

T 

1*53 

•  21 

•  94 

•  37 

•  93 

''7* 

.71 

•  49 

.42 

•  05 

•  18 

1*06 

.68 

■  19 

•  02 

•  04 

•  04 

•  11 

•  06 

1*82 

37 

* 

* 

07 

CARROLL TON 

*  70 

•  02 

.42 

•  73 

*  15 
* 

•  11 

•  16 

•  92 

•  28 

•  77 

•  27 

CARTERS 

3.71 

■  86 

•  48 

20 

* 

•  49 

.91 

* 

•  16 
* 

*06 
* 

.91 

•  03 

■  29 

•  14 

•Ofi 

CAR  TERSV 1 LLE 

6a  19 

.20 

•  75 

2*92 

1*42 

•  99 

•  99 

•  09 

•  17 

•07 

.36 

•  10 

•  31 

•  68 

.09 

.41 

cahtersville  )  SW 

.16 

**7 

•  68 

1*51 

•  88 

•  42 

•  10 

•  08 

•  00 

•  09 

*17 

•  84 

•  10 

CEOARTOWN 

*90 

* 

* 

•  84 

'if 

•  77 

23 

36 

* 

•  22 

CHATSMORTM   1  H 

55c 

78 

•  12 

1  *?Q 

T 

i'o( 

•  51 

*30 

•  IC 

CHICKAMAUGA  PARK 

3»16 

!l2 

•  09 

03 

* 

07 

* 

*04 
•  0 

■  09 

* 

70 

* 

*io 

'11 
* 

•  08 

•  63 

10 

■  31 

07 

CHOESTOE 

9«33 

1*2* 

*13 

•  40 

•  39 

•  07 

•  22 

•  17 

•  70 

•  03 

.68 

•  10 

•  36 

•  19 

•  09 

•  06 

•09 

•  03 

•  10 

.21 

CLAYTON   1  N 

.09 

.10 

.29 

•  07 

•  28 

•  31 

■  19 

.98 

•  09 

•  96 

•  00 

l»3t 

•  03 

•  69 

•  62 

•  12 

.00 

•  08 

•  14 

CLEVELAND 

7«99 

oVrr«r» 

•  0* 

•  61 

1  •36 

•  03 

•  22 

•  61 

•  00 

.21 

•  02 

1.17 

.23 

.0* 

l»30 

•  02 

MISSING 

COLUMBUS 

3*16 

* 

* 

• 

• 

.0 

* 

* 

* 

• 

.62 

* 

* 

COLUMBUS  MB  AI RPORT 

** 

T 

.11 

*01 

T 

•  16 

•  98 

.69 

.20 

.21 

1*06 

T 

T 

T 

•  04 

•  11 

T 

•  06 

1^11 

•  3* 

•  35 

•  66 

•  32 

CONCORD 

3i  7C 

•  2* 

*16 

T 

•  30 

1.34 

.12 

•  10 

•  08 

•  34 

•  OS 

■  10 

•  98 

T 

1*11 

•  26 

COROELE 

3 .00 

18 

1 . 00 

.  94 

CORNEL 1 A 

ft'  0« 

*91 

•  13 

'  2( 
* 

92 

1.2( 

'  25 

__ 

* 

■  80 

•  10 

35 

* 

* 

COVINGTON 

A*S1 

-  _ 

• 

.10 

•  22 

•  94 

*02 
* 

72 

* 

la  54 

•  19 

'oi 

'*0 

* 

10 

* 

* 

I*  87 

CUMMINO   1  N 

•*e 

.00 

*10 

•  18 

•  95 

•  46 

•  09 

•09 

■  69 

•  13 

•  92 

i^oa 

•  99 

CURRYVILLE  2  W 

2'5r 

•  10 

1*90 

.37 

1.90 

1*45 

•  70 

•  09 

•22 

T 

•  07 

•  02 

•  04 

.19 

•  48 

•  10 

•  30 

CUTKBERT 

6t70 

•  06 

.99 

«  98 

*  79 

03 

•  22 

tOi 

•  99 

•  92 

T 

.09 

.01 

.90 

•  06 

2  tZi 

06 

* 

OAHLONEGA 

DALLAS 

3i81 

•  99 

•  10 

1  44 
* 

35 

•  8] 

•  14 

10 

* 

•  62 

29 

•  22 

•  11 

91 

* 

DAL TON 

3t8( 

.0* 

•  01 

.02 

.11 

•  15 

•  09 

•  03 

•  39 

•  24 

•97 

•  20 

.42 

•  79 

•  19 

•  02 

•  11 

•02 

.46 

•  12 

T 

•  31 

3*77 

•  12 

•  54 

.10 

.44 

•  68 

•  26 

•  02 

■  01 

■  04 

•  06 

•  30 

•  26 

•  01 

1*73 

OANSONVtLLE 

Tift' 

T 

1*02 

•  30 

•  07 

•  60 

•  91 

T 

T 

T 

•  08 

•  04 

DIAL  POST  OFFICE 

1*92 

•  23 

1.37 

•  59 

09 

^02 

•  51 

•  09 

•80 

•  39 

•  76 

•  13 

•  0( 

•  01 

•  17 

•  04 

DOCTORTOWN   1  MSM 

•  23 

* 

•  01 

* 

* 

* 

•  04 

* 

1*49 

•  30 

1*23 

•  45 

•  04 

DONALSONVILLE  3  W 

*i39 

.08 

T 

T 

1.69 

•  14 

*22 

T 

*18 

•03 

•  33 

T 

•  86 

T 

T 

•  02 

•  16 

•01 

•  11 

.98 

T 

DOUOLAS 

2.ee 

.03 

.05 

T 

.07 

.40 

T 

1.16 

.21 

.1* 

T 

.09 

.15 

DOUGLASVILLE 

ft**9 

1"  90 

U30 

•  19 

* 

•  5] 

09 

* 

•  47 

05 

* 

!•  19 

* 

* 

DOVER 

06 

* 

02 

• 

DUBLIN 

2«67 

•  06 

* 

•  0 

* 

•  07 

la 

* 

OA 

* 

T 

•  52 

•  46 

•  10 

•  02 

EASTMAN 

8*43 

•  06 

2*63 

•  68 

•  12 

•22 

•  06 

2^00 

•  40 

•  07 

•  96 

•  34 

1^14 

•  13 

ELBERTON 

RECORD 

MISSING 

ELLIJAY 

ft«08 

40 

•  06 

28 

10 
*r 

EM8RY 

ea97 

•  64 

•  07 

1*1* 

16 

'oo 

ill] 

1,02 

*04 

. . 

0* 

'ni 

*fti 

47 

EXPERIMENT 

4*07 

*29 

•  18 

•  33 

•02 

•  13 

* 

1  ^03 

•  51 

' 

•  53 

* 

• 

■  08 

FAIRMOUNT 

9«97 

1.6* 

•  22 

1*03 

•  46 

•  62 

•  11 

■  36 

•  42 

•  11 

•  19 

•  90 

•29 

FITZGERALD 

3i5f 

•  23 

•  46 

•  12 

•  20 

•  38 

.29 

.04 

•  02 

•  08 

.20 

•  22 

•  67 

•  07 

•  22 

•  26 

■  12 

•  06 

.87 

1.27 

.21 

l«43 

•  36 

96 

* 

* 

* 

.96 

•  15 

FLEMING  EXP  STATION 

*«15 

.32 

*42 

.0] 

'18 

*02 

0* 

* 

24 

* 

'20 
* 

1 

1*1A 

1*  16 

FOLKSTON  3  SSM 

3tl2 

•  90 

!  10 

09 

•  61 

10 

_ - 

42 

'io 

FOLKSTON  0  SH 

3*2] 

•  62 

•  10 

1.29 

•  80 

1^17 

•  17 

1*10 

FOftSYTH  ;  S 

11*02 

.06 

T 

•  06 

1^05 

1^37 

.80 

.43 

.15 

•  10 

•  03 

.06 

•  17 

.42 

•  61 

T 

1.35 

•  05 

3.32 

FORT  GAINES 

*»0( 

•  31 

•  54 

.33 

•  17 

■  46 

•  49 

.  1  ( 

PORT  VALLEY  3  E 

12*30 

•  08 

•20 

•  5' 

2^  29 

* 

1»14 

•  09 

T 

•  23 

•  39 

1  ■lo 

FRANKLIN 

ft*01 

.50 

30 

* 

• 

1.00 

•  92 

1,20 

•6( 

.72 

*  «< 

•  39 

GAINESVILLE 

8*3* 

!•*! 

T 

.01 

•  31 

.64 

•  02 

•  85 

.66 

1.12 

T 

•  20 

2^00 

•  36 

•  19 

T 

.09 

•  12 

■  04 

T 

T 

OlBSON 

2*58 

•  46 

.40 

.0* 

.06 

•  10 

•  13 

.37 

•  24 

.27 

■  91 

SLENNVILLE 

9*22 

•  70 

•  91 

•  19 

'ol 

07 

^22 

03 

* 

07 

T 

T 

•  67 

.21 

63 

* 

09 

17 

* 

•  07 

SCAT  ROCK 

3a8« 

•  06 

*72 

* 

.72 

.60 

03 

* 

•  33 

•  02 

02 

* 

•  32 

27 

* 

GREENSBORO 

**80 

T 

• 

'07 
•  0 

•  05 

*  %' 
* 

* 

•  13 

•  02 

•  04 

06 

* 

0* 

* 

1  47 

• 

GRIFFIN 

9*61 

•  12 

*01 

•  66 

.01 

•  18 

•  78 

1.1* 

.29 

•  01 

.01 

laOl 

•  06 

•  01 

•  77 

•  98 

T 

•  02 

•  04 

.01 

HARTHELL 

*04 

.39 

•  08 

.36 

.95 

.30 

*32 

•  09 

1^13 

•  39 

•  19 

•  03 

U18 

HARTMELL  6  N 

**26 

*28 

•  02 

1,00 

.32 

T 

•  30 

T 

1«94 

•  97 

HANKINSVILLE 

9*29 

*47 

1  23 

•  12 

*90 

■  43 

•  09 

•  20 

•  31 

*14 
* 

09 

•  67 

HELEN 

fl»ft7 

*12 

•  14 

10 

1  49 

. 

.1( 

•27 

*02 

3.19 

•  24 

•  10 

1^39 

1,03 

ai 

•  03 

HCHPTOHN  GAP 

6*3i 

•  90 

.00 

■  20 

*03 

1.73 

.22 

•  28 

•  29 

•  10 

•  19 

•  30 

•  27 

■  40 

•06 

•  90 

•  BO 

HIAMASSEE 

7»57 

.92 

•  10 

a  48 

2^26 

.31 

•  18 

•  40 

•  64 

1^03 

•  09 

•  20 

•  28 

.14 

•  30 

•  64 

H0G6AR0S  HILL 

7*1* 

*  13 

3  •92 

•  66 

09 

•  32 

•  01 

■  20 

.03 

■  01 

•  39 

* 

01 

* 

.09 

•  08 

■  06 

•  45 

•  11 

JASPER 

7*1* 

•  40 

.75 

•  29 

.20 

2«30 

•  47 

7**0 

.  12 

JONESBORO 

*aQ| 

•  01 

1*30 

•  99 

.32 

02 

KENSINGTON 

9*38 

•  38 

•  92 

•  03 

1.03 

•  19 

•  66 

U03 

■  31 

.26 

•  39 

•  22 

KINGSTON 

9*91 

1.32 

•  02 

UIO 

•  37 

1.02 

1*08 

1.00 

1.62 

.10 

.12 

•  74 

•  34 

•  20 

•  19 

•63 

LAFAVCTTE 

fts02 

.03 

'7* 

•  89 

•  20 

•02 

•  20 

' 

LA  GRANGE 

ft*9: 

T 

•  60 

* 

* 

•  29 

.76 

1^46 

•  20 

IB 

•  39 

•  33 

09 

06 

• 

18 

LEXINGTON 

•  09 

•  36 

1*1( 

!42 

■  46 

•  17 

•  20 

*60 

.79 

LINCOLNTON 

3*79 

•  64 

.07 

•  02 

1*19 

.19 

•  09 

•  08 

■  03 

•  IS 

•  99 

•  49 

•  2S 

•  02 

LITTLE  HIGHTOMER 

8»87 

•  70 

.12 

•  50 

1^18 

•  47 

•90 

•  80 

•  97 

•  20 

•  30 

1^27 

■  42 

•  14 

•  10 

LOUISVILLE 

laftfl 

•  31 

12 

•  10 

•  1* 

t" 

•  90 

•  09 

LUMBER  CITY 

**02 

•  11 

•  11 

•  42 

T 

10 

06  T 

* 

. 

•  44 

7 

•26 

01 

* 

99 

* 

•  39 

•  01 

•  16 

LUMPKIN  4.  ENE 

RECORu 

HISSING 

NACON  W6  AIRPORT 

R 

9*73 

•  46 

•  08 

T 

•  00 

■  01 

*71 

•  97 

•  99 

•  41 

•  97 

.10 

•  91 

•  01 

•  47 

•  26 

•  39 

•  69 

•  07 

.22 

NAYSVILLE 

9*19 

*>4 

T 

•  02 

.00 

•  29 

T 

T 

.69 

1.46 

1^10 

■  40 

•  10 

T 

T 

•  03 

T 

.02 

•  32 

T 

■  23 

T 

•  14 

METTER 

2*19 

T 

•  04 

•  21 

T 

.16 

•  03 

•  03 

■  36 

•  03 

T 

•  11 

•  37 

T 

•  20 

■  22 

•  09 

•  14 

MIOVILLE 

4*9* 

.** 

•  66 

U32 

•  61 

•  04 

•  31 

•  29 

•  07 

•  8* 

MILLCDGEVILLE 

6*11 

.10 

•  73 

•  40 

*e2 

•  13 

*9> 

.30 

•  01 

•  11 

•  •4 

T 

•  91 

■  63 

•  16 

•  65 

HILLEN 

A*29 

2af9 

•  07 

•  14 

•  SO 

•  49 

•  06 

•  18 

HILLMAVEN  8  E 

1*94 

T 

•  29 

•  12 

•20 

•  94 

•  OS 

T 

•01 

•  20 

•  17 

MONROE 

•  21 

•  42 

•  04 

•61 

•  90 

•  It 

•01 

MONTEZUMA   I  NE 

7«9< 

U»7 

•  44 

•  09 

*31 

.89 

•  16 

1^29 

•  29 

•  «0 

•  40 

•  64 

.22 

•  48 

•  4S 

HONTICELLO  2  NM 

a»9fi 

•  93 

T 

T 

T 

1.00 

1.10 

•  10 

•  53 

1^78 

T 

1^00 

T 

•  99 

T 

•  20 

) 

} 


S««  Rsfareoce  Rot**  rollovloc  Station  lod*x 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conlinued 


Day  of  month 


MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NEEL  GAP 
NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 

NORCROSS  4  N 

NOTTELY  DAM 

PLAINS  5W  GA  EXP  STA 

PRESTON 

QUI  7MAN 
RESACA 
RINGGOLD 
RISING  FAWN 
ROME 

ROME  WB  AIRPORT  R 

SANDERSVILLE 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  WB  AP  R 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
STILLMORE 
SUCHES 
SUMMERY  I LLE 

5WAINSB0R0 
SWEET  GUM 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLORSVILLE 

THOMASTON  2  S 
THOMASVILLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 
TIPTON  2  N 
TITUS 

TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALDOSTA  4  NW 
WALESKA 

WARRENTON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 

WINDER  1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 


1.11 
1>22 


RECORD  HISSING 


2.6S 
2>90 
9<12 


8*85  • 

3>42  . 

».71  1. 

5*86  1. 

3*22  • 

4.19 

4.77  . 
4.77 

e.2<  . 


4.28 
13. 8« 
9.69 


RECORD  MISSING 
•IS  .16 
1.69 


7.84 
6.73 
7.06 
6.41 


3.97 
3.62 
3.41 
4.33 
6.69 

7.48 


•20     .04  1.13 


4  1 

5 

6 

7  1   8  1  9 

10 

 L 

11  1  12 

 '  

13  1 

14  1 

15 

16 

 L 

17  1 

 L. 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29  1 

30 

3*26 

•  27 

•  13 

•06 

•  05 

•  44 

•  04 

•  24 

2.45 

•  20 

•  55 

•  60 

•  20 

•  60 

•  41 

1.00 

1*10 

•  10 

•  30 

• 

1^  10 

•  91 

•  42 

•  04 

■  02 

•  01 

■  03 

■06 

•  90 

.31 

•  89 

•  02 

•  03 

T 

•  59 

•  65 

•  tl 

•  47 

•  03 

1*22 

•  21 

•  87 

■07 

•  47 

•  09 

.04 

•  30 

•  03 

•  02 

•  10 

•  31 

1^02 

•  94 

■  03 

.15 

•  24 

•  40 

»2i 

•  05 

•  0^ 

02 

•  46 

•  63 

•  62 

.62 

•  50 

•  02 

•  25 

•  10 

•  26 

U03 

•  45 

1«30 

•  04 

•  02 

•  11 

■  64 

•  06 

•  04 

•  74 

•  34 

•  20 

•  43 

.12 

•  10 

•  23 

•  02 

1*81 

•  50 

•  01 

•  11 

•  44 

T 

2«46 

.06 

•  73 

1.54 

•  03 

•  32 

■  00 

•  05 

•  05 

.05 

•  09 

•  83 

•  02 

.04 

•  05 

•  12 

•  04 

•  14 

•  72 

•  53 

.64 

•  32 

.07 

T 

•  03 

12 

.10 

T 

1*04 

■  42 

•  25 

•  38 

•  23 

•  16 

•  11 

•  08 

•  05 

•  OS 

•  14 

•  04 

•  03 

•  26 

.64 

•  64 

•  11 

•  12 

•  13 

•  05 

•  73 

•  0*t 

*01 

•  30 

•  OS 

T 

2^05 

•  4« 

.18 

•  35 

•  17 

•  10 

•  03 

12 

•  61 

1^45 

•  62 

1^67 

•  03 

•  66 

•  08 

•  02 

•  13 

T 

T 

T 

•  02 

■  24 

•  03 

•  71 

.13 

.06 

•  60 

■  16 

«11 

T 

•  09 

•  14 

•  02  T 

T 

•  06 

•  22 

T 

1*11 

•  76 

.06 

T 

T 

•  31 

T 

T 

2^49 

•  30 

T 

T 

*  10 

•  12 

•  26 

•  01 

.12 

•  40 

* 

.  4 

1,50 

■  12 

•  05 

1«41 

•  23 

•  32 

•  60 

•  47 

■  06 

■  22 

•  16 

■  45 

•  03 

•  83 

•  82 

•  05 

•  37 

.13 

•  11 

22 

* 

* 

•  11 

•  44 

T 

•  22 

T 

.25 

T 

1«1S 

■  20 

•  78 

46 

•  27 

•  20 

•  10 

2^61 

1^46 

■  71 

•  46 

.10 

1.05 

•  03 

•  06 

■  18 

•  24 

•ft7 

•  09 

•  14 

•  04 

.10 

•  06 

.  14 

•  24 

•  06 

•  46 

•  06 

•  04 

•  26 

.16 

•  15 

.09 

.60 

•  22 

■  Ofc 

•  12 

•  15 

06 

* 

•  15 

•  05 

2.08 

•  35 

•  45 

1.0<. 

1  .36 

1.70 

•  06 

06 

* 

1 

* 

•  16 

•  11 

•  52 

1^40 

•  14 

.  16 

T 

T 

2i27 

•  78 

1.11 

•  62 

•  62 

29 

•  05 

•  12 

•  47 

•  90 

•  15 

T 

•  20 

•  61 

•  26 

•  53 

.63 

•  45 

•  24 

•  15 

.70 

1.05 

•  40 

•  47 

•  06 

•  06 

•  04 

1^02 

.05 

•  02 

1.66 

.01 

•  25 

•  18 

.30 

■  01 

•  37 

•  50 

•  10 

•  10 

•  06 

•  82 

•  03 

.01 

1.66 

.01 

•  10 

T 

•  71 

.20 

■  02 

*ll 
* 

*69 

*08 
* 

•  20 

•  58 

•  33 

•  47 

•  14 

•  65 

.47 

•  23 

1.05 

.76 

•  31 

'  10 
* 

•  J7 

•  29 

■  30 

1^07 

•  15 

■  61 

.30 

•  23 

•  17 

*  02 

■  65 

•  28 

.17 

•  15 

•  23 

•  09 

1*23 

15 

1^04 

•  16 

■  95 

•  06 

.32 

•  12 

•  03 

•  07 

•  01 

•  07 

•  22 

•  39 

■  07 

•  54 

•  07 

•  60 

•  22 

•  34 

li35 

•  04 

•  02 

.33 

1^90 

2^49 

•  47 

•  37 

1^41 

■  40 

•  01 

•  30 

•  20 

•  16 

•  26 

•  32 

■  49 

.45 

•  47 

.05 

.15 

.25 

•  08 

•  13 

•  21 

.30 

T 

T 

•  38 

.14 

•  05 

•  29 

•  16 

.02 

•  06 

•  72 

•  26 

•  07 

1*52 

.34 

•  22 

•  14 

•  02 

T 

•  08 

•  44 

T 

T 

•  37 

•  03 

•  19 

T 

•  11 

•  81 

•  10 

•  57 

.06 

.02 

.51 

•  13 

•  01 

•  02 

•  66 

•  50 

.02 

•  07 

•  12 

.24 

•  02 

.11 

■  06 

•  30 

T 

•  14 

•  17 

•  01 

•  26 

•  20 

■  03 

.38 

•  07 

.12 

.58 

•  56 

•  16 

•  23 

•  09 

•  45 

.06 

•  40 

.01 

•  11 

.55 

1.  14 

•  71 

T 

i«4e 

T 
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•  85 

•  38 

•  57 

•  50 

.02 

1.33 

.08 

•  14 

•  02 

•  94 

1.70 

•  25 

3.98 

.17 
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T 
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T 

•  60 

*38 
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•  03 

•  34 

.23 

•  15 

•  96 

.37 
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•  55 

•  08 
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•  12 

1^02 

•  55 

1^45 

.42 

•  46 

•  22 

•  41 
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•  02 

•  41 

•  03 
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•  53 
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•  21 

•  13 

1.48 

T 

T 

•  39 

•  01 

.10 
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of  Georgia  may  be  obtained  by  vrltlog  ' 


REFERENCE  NOTES 
State  CllmatologlBt 


te  basis.  There  «111 
OED  tbe  post  office. 


The  four  digit  Ideotlf Ication  numbers  In  tbe  ladex  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  : 
Figures  and  letters  follovlng  the  station  name,  sucb  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  alles  and  dlrectii 
Observation  times  given  in  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Honttaly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  tbls  bulletin. 
Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  tbii 
slonal  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  *F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 


al  Engineering  Building.   University  of  Georgia,  Alhen! 

duplication  of  Dunbers  within  a  state. 


Evaporation  is  measured 

Amounts  in  Table  3  are  t: 

Data  in  Tables  3,  S  and  I 

Snov  on  ground  in  Table  ' 
equivalent  of  snow  on  thi 
for  successive  observatl< 

Long-term  means  for  full 
observations  taken  at  thi 


n  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  \ 

om  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

<  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  ; 


erwlse  shown  by  fo 


servatlon.     See  the  Sta 


is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  ; 
ground.      It   Is  measured  at  selected  stations  when  tbe  depth  of  snow  on  the  ground 
as;  consequently  occasional  di-lftlng  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  s: 


tat  ions  ( tbose  shown 
le  Station  Index.     No  ; 


No  record  in  Tables  3.  6,  7  and 
And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod- 
roof  of  a  building. 

Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
Adjusted  t  ' " 


he  Station  Index  as  United  States  Heathe 
rd  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  i 
ered  ground ;  howeve 


r  Bureau  Stt 


following  Table  6. 

Index  for  observ; 
n  ground  values  a; 

t  ions )  are  based  < 


tencles  in  tbe  record. 

tbe  period  1921-1950,  adjusted 


'  exposed  In  a  shelter  locati 


"Refer  to  Tables"  column  In 
Sourly  Precipitation  Data. 
Water  equivalent  of  snowfall  wholly 
One  or  more  days  of  record  missing; 
Amounts  from  recording  gage  (These 
Trace,  an  amount  too  small  to  measu 
Includes  total  for  previous  month. 


Station  Index  the  le 


Indlca 


tlons  are  processed  to 


partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 
e  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  v 
ounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data) 


pub I Ished  later  in 

r  a  full  monti 


-  82  - 


Table  S 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1956 


Dor  CM  Monlh 


atotion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

t 

24 

"l 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

AILEY 

MAX 

MIN 

96 

6a 

95 
66 

93 
64 

91 

67 

93 

68 

94 

69 

93 
68 

96 
69 

94 
67 

98 

65 

95 
65 

89 
60 

94 
59 

99 
68 

91 

67 

90 

65 

93 
64 

93 

69 

97 

75 

96 

70 

96 

59 

94 

67 

93 

65 

99 

65 

94 

70 

96 

68 

96 

67 

97 
65 

91 

69 

96 

68 

97 
66 

94.2 
66>7 

ALAPAMA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
67 

90 
71 

89 
67 

87 
67 

89 
68 

87 
69 

89 
69 

90 
70 

86 
70 

87 
64 

86 
59 

90 
62 

92 
68 

94 
64 

88 
67 

90 
69 

92 
68 

93 
68 

95 
70 

93 
53 

91 
64 

94 

66 

92 
69 

90 
66 

92 
69 

94 

67 

96 
66 

87 
66 

92 
69 

94 
69 

90  •7 
67.1 

ALBANY 

MAX 

MIN 

95 
72 

92 
70 

96 
72 

91 
67 

92 
70 

89 
70 

91 
72 

86 

72 

88 
71 

90 
71 

89 
65 

92 
63 

93 
72 

96 
71 

81 
62 

93 
68 

93 
72 

9« 

70 

96 

70 

92 
71 

93 
71 

95 
67 

94 

72 

95 

70 

99 
70 

97 
68 

97 
70 

89 
68 

94 

68 

99 
69 

93 
71 

92.5 
69.5 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 
MIN 

95 
68 

85 
69 

89 
62 

91 
70 

91 
68 

90 
69 

90 
71 

89 
69 

78 
68 

81 
65 

80 
56 

69 
59 

89 
69 

90 
69 

67 
64 

90 

69 

89 
69 

91 
66 

89 

65 

90 

68 

91 
67 

94 

65 

89 
67 

90 
65 

69 
67 

88 
56 

92 

94 
69 

94 
68 

95 
68 

93 
69 

89.4 
66.7 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
66 

92 
68 

88 
71 

90 
66 

89 
67 

89 

70 

iO 
69 

91 
69 

88 
71 

87 
67 

90 
64 

91 
59 

93 
60 

94 

67 

86 
66 

92 

67 

94 

71 

99 

71 

95 

66 

94 

58 

93 

68 

93 
64 

93 
69 

93 
69 

94 

70 

92 
71 

93 
69 

86 
66 

94 
67 

94 
67 

92 
68 

91.5 
67.9 

AMERICUS  «  ENE 

MAX 
MIN 

95 
71 

86 
71 

94 
71 

89 
68 

89 
71 

83 
70 

88 
69 

84 

71 

88 

70 

68 
69 

88 
65 

90 
62 

99 
69 

93 
70 

84 
67 

90 

68 

93 

72 

93 
69 

99 

70 

93 
70 

92 
66 

92 
64 

92 

66 

94 
66 

93 
70 

94 

71 

95 
70 

92 
67 

93 
67 

94 
69 

92 
59 

91.0 
68.7 

ATHENS 

MAX 

MIN 

85 
68 

87 
70 

88 
70 

87 
70 

87 
70 

87 
70 

86 
70 

85 
70 

84 

69 

82 
67 

82 
61 

85 
62 

89 
66 

87 
72 

89 
68 

89 
67 

89 

70 

88 
70 

87 
71 

85 
71 

86 
59 

85 
57 

89 
65 

87 
66 

89 

71 

90 
69 

93 

72 

95 
72 

94 

71 

90 
71 

83 
70 

87.4 
68.9 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
69 

94 

70 

98 
69 

91 
69 

96 

70 

90 
69 

87 
69 

66 
69 

86 
67 

87 
61 

88 
61 

94 
66 

92 
72 

92 
67 

91 

66 

96 

70 

96 
69 

91 
70 

90 

70 

68 
68 

90 
66 

91 
65 

90 
66 

91 

70 

94 

68 

100 
70 

100 
71 

97 
71 

93 
70 

86 
70 

91.7 
68.3 

ATHENS  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
69 

89 
69 

91 
69 

89 

69 

90 

69 

89 
69 

88 
69 

85 
68 

85 
68 

83 
65 

86 
61 

67 
61 

91 
66 

89 
71 

92 
66 

90 
67 

90 

70 

91 
70 

90 
71 

87 
70 

87 

58 

89 
67 

90 
65 

89 
66 

89 
70 

92 
68 

94 

71 

99 

71 

96 

72 

91 
70 

84 
70 

89.4 
68.3 

ATLANTA   KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
69 

88 
72 

92 

68 

88 
71 

87 
69 

87 
70 

82 
70 

81 
69 

65 
69 

83 
68 

84 
63 

87 
66 

93 
71 

86 
71 

90 
68 

92 
69 

92 
74 

90 
71 

90 
69 

69 

72 

85 
71 

68 
67 

90 
69 

89 
69 

89 

72 

92 
70 

95 
7* 

95 

70 

94 

73 

94 

72 

86 
71 

88.7 
69.9 

AUGUSTA  U8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 

70 

95 
71 

94 

72 

91 

70 

93 

70 

92 
71 

95 

71 

93 
70 

89 

73 

90 
70 

91 
63 

93 
61 

99 
66 

99 

69 

95 
69 

92 

68 

95 
77 

99 
70 

91 
71 

90 
71 

93 
69 

95 
68 

95 
69 

93 
70 

95 
69 

95 

70 

99 

" 

95 
67 

98 
70 

91 
71 

88 
71 

93.2 
69.7 

AUGUSTA 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
70 

93 
70 

93 

70 

93 
71 

92 
70 

95 
71 

89 
66 

88 
72 

89 
73 

93 
64 

95 
66 

94 
66 

99 

70 

95 
69 

93 
69 

98 

76 

98 

71 

99 

72 

92 
71 

93 
69 

94 

57 

95 

72 

91 

71 

95 
69 

96 
69 

101 

73 

96 
69 

98 
68 

92 
70 

90 
73 

93.8 
69.9 

BAINSRIOGE 

MAX 

MIN 

89 
69 

92 
69 

92 
70 

88 
68 

87 
69 

85 
71 

91 
72 

88 
70 

92 
72 

90 

70 

91 
63 

93 
61 

94 
61 

96 
69 

82 
67 

93 
63 

95 

73 

97 

71 

98 

70 

93 
71 

92 
70 

90 
66 

89 
70 

91 
59 

95 

66 

96 
70 

100 
71 

89 

69 

99 

66 

97 
58 

93 
69 

92.0 
68.6 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 
MIN 

89 

71 

95 
69 

89 
71 

88 

67 

89 
69 

69 

72 

89 

72 

90 
71 

91 
74 

87 
72 

91 
66 

90 
68 

96 
69 

99 

71 

98 
72 

97 

70 

96 
71 

93 
68 

89 
69 

94 

73 

90 

68 

90 

75 

95 
74 

96 

71 

95 
69 

99 
70 

93 
67 

94 
73 

92.4 
70.9 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

ee 

62 

84 
63 

84 

63 

88 
61 

86 
63 

84 
61 

84 

62 

82 
66 

74 
63 

82 
61 

77 
49 

81 
48 

83 
91 

65 
62 

82 
62 

87 
64 

86 
63 

84 
60 

84 

57 

87 
61 

86 

59 

85 
61 

86 

58 

86 

59 

87 
62 

88 
61 

69 
61 

91 
62 

91 

62 

90 

52 

86 

63 

89.1 
60.4 

BLAKELY 

MAX 
MIN 

90 

69 

91 
70 

92 
71 

88 
69 

89 
70 

84 

70 

88 
71 

82 
71 

86 

71 

89 
69 

86 
65 

91 
64 

91 
74 

92 
71 

84 
70 

91 
69 

93 
73 

94 
70 

96 

70 

91 
71 

93 
70 

94 
64 

93 
68 

96 
59 

96 

66 

96 

72 

97 
70 

82 
69 

94 
67 

93 
69 

92 
69 

90.8 
69.5 

BROOKLET  1  N 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 

70 

87 
71 

88 
68 

90 
69 

91 

70 

91 
69 

91 

69 

87 

73 

88 
71 

88 
68 

91 
64 

94 
67 

91 
67 

90 
70 

90 

70 

92 
74 

99 
71 

94 

70 

94 

69 

93 
70 

89 
68 

91 

71 

93 

71 

94 

71 

93 
71 

97 
67 

94 
68 

92 
69 

94 
69 

92 
70 

91.4 
69.9 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

92 
71 

94 

71 

90 

73 

89 
71 

89 
73 

89 
72 

92 
71 

94 
73 

95 
74 

87 
73 

91 
70 

93 
71 

96 
71 

98 
73 

95 
72 

96 
71 

96 

72 

96 

73 

93 
72 

96 

75 

93 

71 

92 

72 

90 

74 

91 
76 

94 

75 

97 
57 

96 

67 

94 

70 

95 

72 

95 
74 

99 
74 

93.3 
72.1 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

MIN 

88 

73 

89 

71 

87 
74 

86 
72 

87 

73 

86 

71 

88 
74 

88 

75 

90 

75 

83 
72 

86 
71 

88 
71 

92 
73 

95 
74 

92 
73 

93 
73 

93 
72 

93 
75 

88 
74 

90 

72 

87 
72 

92 
73 

87 
75 

68 
78 

89 

75 

92 
71 

90 

72 

67 
70 

89 

73 

90 
75 

90 
72 

89.1 
73.1 

CAIRO   2  NNW 

MAX 
MIN 

90 
70 

89 
69 

91 

70 

87 
68 

86 

69 

86 

70 

89 

72 

87 
71 

85 
72 

89 
71 

87 
66 

89 
63 

91 
69 

93 

73 

85 
66 

90 

67 

92 
71 

93 

70 

93 

69 

91 

71 

91 
70 

90 

67 

92 
70 

89 

70 

92 
69 

95 
71 

96 

70 

94 

67 

92 
67 

93 
69 

91 
68 

90.3 
69.2 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

95 
6<> 

85 
67 

92 
65 

93 
65 

91 
65 

93 
64 

85 
68 

78 
67 

87 
66 

84 
62 

87 
55 

88 
64 

93 
62 

87 
68 

93 
63 

91 
66 

93 
67 

91 
63 

92 

65 

89 
67 

94 

65 

91 
64 

93 
62 

92 

62 

94 
64 

94 

65 

99 

65 

99 
65 

95 
66 

94 
67 

89 
67 

91.0 
64.7 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

94 

70 

95 

70 

95 
72 

90 
68 

90 

70 

90 
70 

91 

72 

90 
70 

90 

73 

90 

70 

88 
65 

92 
63 

91 
64 

94 
70 

93 
71 

90 
70 

93 

71 

90 
65 

99 

70 

93 
72 

94 

72 

94 

68 

94 

70 

95 

72 

95 
69 

96 
70 

97 
71 

90 
71 

94 
69 

96 
73 

94 
74 

92.7 
69.8 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

92 
70 

94 

70 

90 
67 

89 
69 

88 
70 

90 

70 

93 
70 

93 
71 

89 
73 

87 
71 

90 
68 

92 
65 

94 

74 

99 
70 

90 
70 

91 

70 

95 
73 

96 
73 

95 
70 

94 

70 

93 
70 

93 
70 

91 
70 

92 
71 

99 
72 

94 

71 

96 
71 

92 
69 

95 
70 

96 
72 

89 
70 

92.4 
70.3 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 
MIN 

9<> 

68 

91 
66 

94 

66 

93 
66 

91 
66 

93 
66 

91 
67 

91 
67 

88 
69 

88 
66 

87 
58 

88 
57 

89 
62 

93 
67 

91 
64 

93 
65 

93 
71 

93 
63 

93 
66 

92 
70 

88 
66 

92 

65 

93 
61 

95 
51 

94 

67 

94 
64 

96 

67 

99 

67 

102 
66 

100 
69 

94 
59 

92.7 
65.5 

CARROLLTON 

MAX 

MIN 

89 
68 

90 
67 

91 

67 

90 
62 

89 
66 

88 
66 

85 
70 

86 

70 

67 
68 

82 
64 

85 
5S 

88 
56 

92 
67 

85 
67 

92 
65 

91 
69 

91 
71 

90 
66 

90 

62 

67 
66 

89 

57 

89 
65 

88 
64 

89 
65 

91 

69 

92 

66 

94 

70 

93 
68 

83 
67 

92 
66 

88 
69 

88.9 
66.1 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

89 
69 

91 
68 

92 
68 

92 
69 

91 

67 

92 
70 

92 
71 

76 
70 

88 
69 

68 
66 

87 
57 

90 
58 

93 
66 

91 
70 

92 
66 

93 
69 

93 
69 

92 
67 

92 
64 

93 
70 

91 

68 

91 
67 

92 

68 

69 

68 

90 

69 

94 

67 

97 
69 

97 
71 

99 
70 

99 
69 

90 
73 

91.2 
67.8 

CEDARTOWN 

MAX 
MIN 

89 
69 

90 

67 

92 

65 

93 
69 

92 

67 

92 
68 

84 

72 

76 

72 

88 
69 

83 
65 

86 
56 

89 
57 

93 
67 

89 
72 

93 
66 

93 
69 

92 
71 

90 

67 

93 

63 

89 
68 

91 
68 

89 
67 

91 
66 

90 

65 

87 
68 

95 
67 

97 

71 

96 

72 

96 

59 

93 
69 

89 

71 

90.3 
67.5 

CLAYTON   I  N 

MAX 
MIN 

85 
64 

85 
64 

87 
64 

85 

63 

85 

63 

84 
63 

78 
65 

74 

66 

80 

62 

83 
58 

82 
56 

83 
59 

84 
61 

81 
65 

85 
63 

84 

65 

84 

64 

85 
62 

83 
55 

79 
65 

84 
64 

82 
62 

85 
61 

85 
61 

82 
64 

85 

63 

90 

65 

90 
66 

89 
54 

69 
64 

77 
66 

83.5 
53.1 

COLQUITT 

MAX 
MIN 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

9* 

72 

92 
73 

94 

70 

90 
70 

92 
70 

84 

71 

85 
71 

82 
72 

89 
71 

86 
70 

88 
65 

91 
61 

93 
70 

92 
69 

92 
69 

93 
72 

93 
74 

93 
71 

93 
58 

93 
73 

93 
67 

92 
64 

90 
69 

94 

69 

94 

69 

94 

70 

98 
70 

95 
68 

94 
70 

94 
69 

94 
71 

91.6 
69.6 

CORDELE 

MAX 
MIN 

92 
72 

95 
73 

95 
76 

94 
68 

93 
69 

89 
70 

89 
69 

91 
72 

90 
70 

89 
70 

87 
67 

88 
6S 

91 
63 

90 
65 

89 
68 

92 
68 

93 
70 

93 
70 

94 
72 

92 
70 

94 

71 

96 
72 

94 
71 

95 
73 

95 
77 

94 

7b 

88 
65 

96 
73 

98 
75 

96 
77 

92.9 
70.7 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

87 
66 

88 
66 

88 
66 

87 
65 

86 

66 

85 
65 

86 
69 

82 
67 

83 
69 

80 
64 

82 
57 

84 
57 

86 
63 

90 
68 

68 
65 

86 
60 

88 
67 

87 
63 

85 
68 

85 

67 

86 
64 

87 
65 

86 
63 

85 
65 

87 
66 

89 
65 

93 
70 

92 
70 

92 
68 

87 
68 

79 
67 

86.3 
69.3 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

91 
67 

94 

61 

94 

67 

92 
68 

94 

68 

92 
68 

89 

68 

86 
68 

90 
69 

69 
66 

86 
56 

93 
58 

97 
66 

99 
69 

96 
66 

95 
67 

94 

70 

94 

69 

93 
65 

93 

70 

93 

68 

92 
64 

92 
66 

94 

64 

90 
59 

96 
66 

98 

70 

99 

67 

100 
68 

99 
68 

69 
69 

93.1 
66.7 

CUTHBERT 

MAX 

MIN 

93 
72 

90 
72 

95 
70 

89 
69 

90 

72 

88 

72 

8« 

73 

84 

71 

89 

71 

88 
69 

86 
68 

91 

65 

94 
74 

95 

73 

91 
69 

93 
71 

99 

74 

94 

70 

95 
73 

93 
72 

94 

72 

93 
66 

94 

71 

95 

70 

93 
71 

94 

73 

97 
73 

90 
67 

94 

68 

99 
67 

93 
70 

92.1 
70.6 

DAHLONEGA 

MAX 

MIN 

DALTON 

MAX 

MIN 

95 
57 

89 

71 

87 
69 

93 
70 

92 

68 

90 

69 

91 

70 

86 
70 

83 
69 

89 
64 

83 
55 

88 
56 

89 
64 

92 

72 

90 

62 

92 

68 

94 

68 

93 
67 

89 
62 

92 
69 

90 

67 

93 
67 

92 
64 

92 
66 

92 
68 

91 
58 

99 
69 

99 
69 

96 

67 

94 

59 

92 
66 

91.1 
66.8 

DOUGLAS 

MAX 

MIN 

93 
6^ 

94 
7< 

93 

9( 

8^ 

91 

89 

89 
70 

90 
69 

91 
7C 

90 
67 

90 
63 

92 
64 

94 

69 

9* 
70 

93 
69 

93 
67 

93 
72 

91 
70 

92 
69 

92 
70 

91 

93 

93 

94 

93 

95 

95 

91 

94 

93 

92.1 
68.9 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

96 
72 

91 
71 

95 
74 

95 
71 

93 
70 

93 
70 

94 

69 

91 
71 

90 

73 

91 
70 

90 
65 

93 
64 

99 
67 

92 
69 

91 
66 

94 

69 

95 

79 

96 

70 

96 

70 

99 

69 

94 

69 

94 
67 

95 

71 

99 

72 

95 
71 

97 
69 

99 

72 

99 
66 

97 
71 

99 
70 

94 
69 

94.1 
69.9 

EASTMAN 

MAX 
MIN 

91 
71 

91 

70 

94 

73 

95 
64 

89 

69 

89 

70 

90 
69 

89 

72 

88 
72 

90 
71 

87 
67 

90 
64 

92 
69 

92 
67 

86 
67 

90 
68 

1 
1 

92 
74 

94 

71 

94  93 

71  72 

91 

69 

91 
66 

92 
71 

90 

73 

92 
71 

93 
71 

96 

72 

90 
69 

01 

70 

94 
69 

93 
70 

91.3 
69.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

EXPERIMENT 

MAX 

93 

88 

90 

91 

90 

89 

88 

84 

62 

66 

83 

86 

86 

92 

89 

91 

91 

92 

91 

91 

89 

90 

89 

89 

90 

88 

93 

96 

95 

94 

92 

89  7 

MIN 

68 

71 

68 

69 

70 

67 

68 

69 

69 

68 

59 

61 

71 

71 

69 

71 

71 

66 

65 

69 

69 

67 

72 

69 

70 

67 

72 

68 

69 

70 

69 

68«5 

FITZGERALD 

MAX 

93 

92 

90 

89 

90 

88 

93 

91 

88 

90 

89 

92 

95 

95 

66 

94 

92 

93 

9; 

95 

95 

98 

88 

95 

97 

94 

92  •6 

MIN 

7i 

71 

74 

69 

70 

70 

71 

72 

71 

72 

67 

66 

71 

72 

69 

70 

73 

T. 

72 

66 

70 

67 

71 

73 

73 

73 

70 

i 

71 

71 

71 

70.5 

FLEMING  EXP  STAT 

ION 

MAX 

90 

92 

89 

87 

86 

89 

91 

91 

89 

86 

90 

91 

93 

94 

96 

92 

93 

96 

95 

94 

93 

92 

91 

92 

94 

96 

96 

91 

93 

95 

92 

91  .7 

MIN 

68 

69 

72 

69 

68 

69 

69 

70 

73 

71 

67 

64 

65 

69 

67 

69 

72 

72 

68 

71 

70 

66 

68 

68 

71 

69 

68 

68 

69 

73 

66 

69«0 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

94 

93 

90 

92 

93 

93 

90 

86 

90 

93 

94 

96 

94 

94 

96 

94 

94 

94 

9' 

95 

95 

94 

93t0 

MIN 

67 

66 

62 

68 

67 

69 

68 

66 

67 

66 

66 

66 

68 

67 

6! 

70 

71 

66 

67 

68 

69 

66 

66 

69 

68 

67.4 

FORSYTH  1  S 

MAX 

93 

90 

93 

88 

90 

88 

90 

85 

86 

86 

67 

89 

92 

91 

90 

92 

92 

92 

9] 

00 

69 

92 

63 

94 

96 

95 

95 

92 

90 

90.6 

MIN 

70 

69 

68 

68 

68 

68 

67 

70 

63 

67 

62 

61 

66 

68 

67 

68 

72 

7( 

66 

70 

67 

63 

67 

67 

69 

68 

61 

65 

63 

62 

67 

67.0 

FORT  GAINES 

MAX 

92 

92 

95 

90 

90 

84 

87 

81 

90 

90 

89 

93 

94 

95 

65 

95 

96 

98 

95 

9: 

95 

95 

97 

95 

92 

98 

64 

95 

97 

92 

92  .2 

MIN 

71 

70 

71 

70 

69 

71 

70 

70 

71 

68 

66 

62 

72 

72 

68 

70 

73 

71 

71 

70 

70 

64 

67 

69 

70 

71 

71 

68 

67 

69 

69 

69.4 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

93 

93 

95 

88 

90 

88 

90 

86 

39 

88 

68 

91 

94 

93 

68 

94 

94 

93 

90 

90 

91 

93 

92 

95 

97 

94 

95 

95 

91 

91.6 

MIN 

71 

69 

70 

69 

68 

70 

68 

70 

70 

68 

61 

62 

68 

68 

68 

69 

72 

6! 

69 

68 

67 

64 

71 

69 

69 

68 

66 

66 

67 

69 

70 

i  68.2 

GAINESVILLE 

MAX 

89 

90 

91 

92 

88 

90 

85 

83 

86 

82 

85 

88 

90 

85 

69 

92 

91 

86 

69 

92 

95 

93 

95 

95 

81 

38.8 

MIN 

67 

68 

67 

67 

67 

67 

70 

68 

67 

66 

68 

58 

63 

70 

66 

67 

68 

6< 

68 

69 

6< 

66 

65 

65 

63 

67 

70 

70 

69 

69 

69 

66.9 

GLENNVILLE 

MAX 

91 

92 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

89 

84 

80 

92 

94 

93 

88 

96 

9C 

93 

92 

93 

04 

96 

69 

94 

95 

90 

91  .5 

MIN 

70 

70 

70 

68 

70 

71 

70 

71 

73 

71 

66 

63 

67 

70 

68 

69 

72 

73 

70 

72 

71 

68 

70 

73 

72 

73 

71 

69 

70 

72 

70 

70.2 

GREENSBORO 

MAX 

92 

92 

93 

90 

92 

91 

92 

89 

87 

83 

68 

90 

94 

93 

95 

92 

91 

92 

94 

96 

94 

96 

101 

97 

97 

94 

90 

92.7 

MIN 

70 

70 

71 

68 

69 

71 

69 

70 

71 

68 

60 

62 

66 

71 

68 

69 

74 

71 

72 

71 

6f 

66 

68 

66 

71 

69 

73 

64 

69 

71 

70 

69.0 

GRIFFIN 

MAX 

89 

94 

93 

90 

91 

87 

86 

81 

85 

86 

88 

90 

93 

90 

91 

93 

92 

90 

89 

91 

90 

91 

88 

93 

97 

96 

95 

92 

92 

90.5 

MIN 

70 

71 

71 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

60 

63 

71 

72 

67 

69 

71 

6t 

68 

70 

69 

65 

69 

69 

71 

69 

73 

68 

71 

69 

69 

69.0 

HARTWELL 

MAX 

91 

94 

96 

93 

95 

93 

91 

90 

90 

83 

87 

90 

91 

90 

95 

95 

91 

89 

92 

94 

96 

92 

94 

95 

99 

100 

97 

93 

90 

92.9 

MIN 

69 

66 

68 

68 

67 

69 

69 

70 

68 

65 

62 

61 

66 

71 

66 

68 

70 

6E 

70 

69 

68 

66 

65 

65 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

68 

67.3 

HAWKINSVILLE 

MAX 

93 

88 

85 

90 

39 

90 

92 

92 

86 

94 

94 

92 

91 

93 

92 

94 

96 

99 

94 

96 

97 

92 

92.3 

MIN 

69 

70 

72 

69 

65 

63 

66 

66 

67 

69 

74 

69 

70 

70 

66 

69 

71 

70 

69 

69 

70 

69 

68 

68 

70 

68.7 

HELEN 

MAX 

84 

90 

86 

66 

82 

77 

34 

82 

81 

80 

87 

87 

91 

85 

85 

87 

86 

89 

93 

94 

92 

87 

78 

85.6 

MIN 

65 

64 

64 

64 

64 

65 

67 

66 

64 

63 

56 

55 

62 

64 

65 

66 

67 

65 

63 

67 

61 

64 

62 

63 

65 

66 

66 

66 

64 

67 

68 

64.2 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

91 

93 

95 

89 

88 

86 

91 

86 

87 

89 

88 

92 

94 

96 

80 

97 

99 

88 

95 

96 

94 

91.9 

MIN 

70 

69 

71 

67 

69 

71 

72 

72 

73 

71 

64 

61 

70 

73 

69 

69 

73 

7C 

70 

72 

70 

67 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

69.6 

JASPER 

MAX 

92 

90 

91 

90 

85 

86 

86 

82 

78 

83 

82 

86 

86 

88 

89 

90 

89 

66 

88 

90 

89 

90 

92 

92 

91 

92 

93 

88.4 

MIN 

60 

64 

63 

65 

64 

65 

70 

65 

63 

64 

55 

54 

62 

66 

65 

64 

66 

64 

60 

61 

64 

63 

62 

62 

62 

64 

65 

66 

65 

66 

66 

63.4 

LAFAYETTE 

MAX 

89 

82 

90 

90 

89 

90 

82 

78 

86 

81 

85 

86 

90 

88 

93 

91 

86 

90 

66 

91 

90 

91 

92 

91 

94 

97 

96 

96 

69 

89 

89  .2 

MIN 

67 

68 

69 

69 

67 

68 

69 

69 

68 

62 

64 

58 

64 

71 

66 

70 

67 

64 

61 

66 

66 

67 

64 

63 

68 

64 

69 

70 

66 

68 

70 

66.2 

LA  GRANGE 

MAX 

94 

93 

92 

92 

88 

87 

86 

79 

85 

86 

87 

90 

93 

92 

92 

90 

92 

91 

91 

88 

89 

89 

88 

90 

90 

89 

96 

92 

94 

93 

92 

90.0 

MIN 

73 

71 

68 

70 

67 

68 

70 

70 

69 

67 

59 

60 

69 

66 

66 

68 

71 

66 

66 

69 

65 

63 

67 

67 

69 

66 

67 

65 

68 

67 

69 

67.5 

LOUISVILLE 

MAX 

93 

96 

92 

92 

94 

93 

96 

95 

90 

93 

95 

95 

100 

96 

99 

97 

99 

100 

99 

92 

96 

97 

99 

98 

98 

98 

104 

100 

102 

100 

96 

96.6 

MIN 

72 

70 

72 

69 

70 

69 

69 

69 

71 

69 

64 

63 

66 

66 

68 

69 

74 

70 

73 

70 

69 

66 

71 

72 

70 

68 

72 

67 

70 

69 

70 

69.3 

LUMBER  CITY 

MAX 

91 

93 

93 

90 

92 

90 

92 

86 

69 

89 

92 

93 

94 

86 

91 

93 

95 

92 

95 

93 

92 

94 

93 

95 

94 

96 

00 

94 

95 

92.2 

MIN 

69 

70 

73 

69 

68 

69 

63 

71 

65 

61 

62 

66 

67 

69 

72 

71 

70 

68 

69 

67 

69 

70 

71 

71 

66 

62 

68 

69 

66 

63.3 

LUMPKIN   i,  ENE 

MAX 

MIN 

MACON   we  AIRPORT 

MAX 

94 

91 

93 

88 

92 

90 

94 

87 

90 

69 

90 

92 

96 

90 

91 

96 

96 

94 

96 

93 

92 

92 

91 

95 

93 

96 

97 

96 

95 

94 

93 

92.7 

MIN 

73 

72 

72 

71 

71 

71 

69 

73 

70 

70 

64 

64 

72 

71 

70 

71 

75 

70 

71 

71 

70 

67 

73 

72 

71 

70 

67 

66 

68 

70 

71 

70.3 

METTER 

MAX 

92 

93 

89 

89 

90 

90 

94 

93 

37 

90 

91 

94 

94 

95 

92 

93 

95 

96 

94 

98 

92 

94 

94 

94 

97 

98 

99 

94 

97 

97 

91 

93.4 

MIN 

71 

70 

73 

69 

70 

69 

69 

70 

75 

64 

67 

62 

67 

67 

70 

69 

75 

71 

70 

69 

66 

68 

70 

71 

74 

71 

71 

68 

70 

70 

70 

69.5 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

94 

90 

91 

92 

86 

91 

90 

91 

39 

86 

89 

88 

91 

96 

94 

93 

94 

94 

94 

93 

94 

93 

91 

93 

94 

94 

96 

96 

96 

96 

94 

92.4 

MIN 

73 

69 

71 

69 

68 

69 

68 

69 

70 

66 

60 

61 

63 

68 

68 

66 

71 

71 

70 

70 

66 

66 

67 

69 

69 

67 

68 

66 

66 

68 

68 

63.0 

MILLEN 

MAX 

87 

94 

92 

93 

96 

93 

95 

92 

89 

94 

93 

96 

95 

92 

94 

93 

95 

90 

92 

94 

94 

92 

94 

93 

96 

95 

100 

96 

96 

96 

91 

93.6 

MIN 

70 

69 

72 

67 

69 

68 

69 

69 

72 

70 

66 

60 

67 

65 

67 

69 

71 

70 

70 

68 

68 

65 

69 

70 

72 

67 

70 

66 

69 

66 

70 

68.4 

MONTICELLO  2  NW 

MAX 

89 

90 

92 

88 

90 

88 

88 

85 

36 

86 

87 

89 

92 

90 

92 

91 

92 

92 

91 

90 

90 

90 

90 

9Z 

90 

93 

95 

96 

96 

91 

68 

90.3 

MIN 

70 

67 

67 

67 

66 

67 

65 

68 

70 

67 

56 

65 

63 

68 

67 

66 

66 

66 

64 

67 

67 

62 

64 

64 

65 

64 

69 

66 

66 

66 

67 

66.6 

MORGAN 

MAX 

88 

92 

92 

90 

84 

89 

86 

87 

68 

67 

90 

91 

93 

90 

91 

93 

92 

93 

90 

91 

90 

91 

93 

91 

92 

96 

86 

87 

86 

89.9 

MIN 

69 

69 

67 

70 

70 

72 

70 

71 

69 

64 

61 

71 

71 

66 

68 

73 

68 

68 

69 

70 

66 

69 

68 

67 

69 

69 

67 

65 

66 

63.4 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

92 

91 

90 

90 

89 

85 

89 

89 

87 

69 

87 

91 

92 

94 

61 

93 

93 

93 

92 

92 

94 

92 

93 

96 

97 

62 

93 

98 

93 

90.9 

MIN 

70 

69 

71 

68 

68 

69 

70 

71 

70 

70 

66 

62 

70 

66 

69 

67 

71 

69 

70 

70 

68 

65 

72 

70 

70 

71 

68 

66 

67 

70 

69 

68.6 

NEWNAN 

MAX 

92 

91 

92 

90 

89 

88 

36 

80 

88 

86 

67 

90 

93 

90 

90 

92 

90 

90 

92 

89 

89 

91 

90 

93 

87 

94 

97 

96 

94 

95 

90 

90.4 

MIN 

68 

69 

68 

69 

68 

68 

69 

68 

68 

65 

69 

69 

68 

66 

66 

66 

70 

68 

65 

68 

63 

64 

68 

68 

68 

67 

68 

66 

69 

67 

67 

66  lO 

PLAINS  SW  GA  EXP 

STA 

MAX 

91 

36 

91 

88 

88 

87 

88 

32 

86 

66 

87 

69 

91 

92 

84 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

90 

93 

92 

94 

93 

91 

92 

93 

90 

90.0 

MIN 

68 

70 

69 

68 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

65 

62 

70 

70 

67 

67 

72 

69 

68 

71 

68 

64 

70 

70 

70 

70 

70 

67 

66 

66 

68 

68.6 

QUITMAN 

MAX 

91 

92 

90 

87 

88 

86 

90 

93 

92 

92 

93 

92 

93 

94 

92 

91 

90 

93 

94 

92 

90 

91 

92 

93 

91 

92 

94 

95 

03 

92 

93 

91.6 

MIN 

67 

67 

70 

69 

68 

69 

67 

68 

69 

66 

65 

66 

67 

69 

66 

66 

64 

65 

67 

66 

65 

64 

66 

68 

69 

66 

64 

65 

67 

66 

66 

66.8 

ROME 

MAX 

93 

90 

92 

92 

94 

95 

92 

80 

88 

86 

90 

92 

94 

99 

95 

94 

95 

93 

95 

92 

94 

92 

92 

94 

93 

96 

99 

99 

09 

95 

93 

93.1 

MIN 

70 

68 

66 

70 

68 

70 

70 

70 

70 

66 

61 

57 

62 

73 

68 

70 

70 

67 

67 

66 

68 

67 

65 

66 

69 

67 

70 

73 

71 

69 

71 

67.6 

ROME   WB  AIRPORT 

MAX 

91 

87 

92 

93 

93 

92 

84 

80 

88 

64 

86 

90 

93 

86 

92 

93 

93 

91 

93 

68 

93 

91 

92 

92 

91 

94 

98 

96 

97 

91 

69 

90.7 

MIN 

69 

68 

65 

70 

67 

70 

71 

69 

69 

62 

57 

57 

65 

68 

67 

69 

70 

67 

63 

66 

63 

67 

65 

65 

69 

67 

69 

70 

70 

69 

69 

67.1 

SANOERSVILLE 

MAX 

89 

93 

92 

89 

89 

89 

90 

84 

88 

87 

89 

91 

97 

96 

94 

95 

96 

95 

94 

97 

.00 

93 .0 

MIN 

66 

72 

69 

67 

65 

70 

68 

72 

68 

66 

61 

62 

70 

65 

63 

69 

76 

70 

68 

66 

67 

61 

72 

69 

69 

67 

65 

67 

63 

62 

69 

67.3 

SAVANNAH  USDA  PL 

GARDEN 

MAX 

91 

93 

89 

88 

87 

88 

91 

91 

69 

86 

91 

91 

93 

96 

93 

92 

94 

96 

94 

92 

92 

93 

90 

91 

93 

94 

95 

93 

95 

95 

88 

91.7 

MIN 

68 

68 

72 

66 

67 

68 

69 

70 

74 

71 

67 

62 

63 

66 

67 

69 

72 

72 

68 

69 

69 

65 

67 

68 

72 

66 

68 

66 

68 

71 

67 

68.3 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

89 

92 

87 

89 

88 

89 

92 

91 

69 

66 

90 

92 

94 

95 

93 

93 

93 

98 

95 

93 

92 

92 

91 

92 

94 

94 

95 

92 

94 

95 

87 

91.8 

MIN 

70 

71 

70 

70 

7 1 

71 

67 

70 

70 

70 

73 

74 

65 

69 

70 

69 

71 

70 

73 

72 

70 

70 

72 

74 

70 

70.2 

SAVANNAH  BEACH  2 

N 

MAX 

83 

88 

87 

86 

87 

87 

88 

89 

92 

92 

85 

68 

96 

97 

95 

96 

96 

91 

90 

91 

90 

92 

89 

90 

93 

04 

94 

90 

91 

95 

86 

90.5 

MIN 

73 

74 

76 

72 

73 

75 

73 

75 

73 

73 

71 

72 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

75 

74 

72 

71 

72 

73 

73 

74 

74 

71 

73 

71 

73 

73.0 

SWAINS80R0 

MAX 
MIN 

TALBOTTON 

MAX 

9S 

92 

90 

89 

89 

88 

86 

83 

86 

66 

88 

89 

92 

89 

90 

92 

93 

91 

91 

91 

88  [ 

90 

68 

92 

91 

92 

1 

91 

94 

94 

91 

91 

90.1 

MIN 

69 

69 

68 

67 

67 

69 

69 

71 

70 

62 

60 

62 

70 

71 

66 

69 

74 

68 

66 

70 

62 

69 

63 

68 

69 

63 

67 

66 

63 

69 

69 

67.4 

See  Retarence  Notea  Following  Station  '"'^*« 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ot  Month 


GEORGIA 
JULY  1956 


Station 

'  1 

»  1 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

"  1 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22, 

1 

23: 
1 

24 

"I 

26 

J. 

27 

28  ^ 

29  . 

3.] 

 L_ 

31 

Avert 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 
MIN 

93 
63 

88 
67 

90 

67 

87 
66 

86 
66 

89 
66 

81 

70 

75 
70 

80 
68 

80 
64 

83 
63 

86 
64 

90 
65 

83 
67 

91 
67 

92 

65 

91 

70 

88 

65 

91 

69 

86 

65 

88 

65 

87 

65 

90 

65 

e« 

63 

1  L 

90 
66 

93 
65 

— 

93 
66 

94 
67 

95 

65 

93 
66 

90 
70 

88.3 
66  tl 

TMOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

94 
68 

91 
68 

9» 
63 

92 
63 

91 
66 

91 

68 

88 
68 

83 
70 

87 
69 

85 
68 

89 
60 

91 
58 

91 
64 

93 
69 

90 
65 

93 
68 

93 
70 

99 

68 

96 

64 

89 

68 

89 
66 

90 
60 

87 
65 

92 
66 

92 
66 

94 
66 

96 
69 

95 

65 

93 
65 

92 
65 

92 
66 

91.4 
66  il 

thomasv:lle 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
69 

91 

72 

88 
69 

88 

69 

87 
69 

86 

72 

89 

73 

86 

72 

90 

72 

87 
63 

92 
62 

93 
72 

95 

73 

85 
73 

92 
66 

93 

72 

94 

70 

95 

70 

94 

71 

93 

70 

92 
66 

92 
69 

88 
70 

95 

70 

96 
70 

96 

73 

85 
67 

95 
67 

94 
67 

91 
69 

91.2 
69.6 

THOMASVILLe   WB  CITY 

MAX 
MIN 

9S 
71 

92 
71 

91 
69 

90 
68 

90 
70 

86 
71 

89 

72 

90 
70 

85 

72 

90 
69 

89 
65 

92 
66 

95 
72 

95 
73 

79 
68 

91 
68 

93 
71 

95 
71 

95 

70 

93 

72 

93 
70 

94 

68 

94 

72 

88 
73 

96 

71 

96 
71 

97 
71 

84 

68 

95 
69 

96 

72 

93 
69 

91.6 
70.1 

TIFTON  2  N 

MAX 
MIN 

89 
71 

90 
70 

90 

72 

88 
69 

89 
69 

88 
69 

S3 
70 

88 
72 

87 
71 

83 
68 

88 
65 

87 
63 

89 
68 

91 
70 

93 
67 

90 
66 

90 

72 

92 
70 

93 
70 

94 

71 

91 
69 

91 
66 

02 
70 

92 

72 

89 

'1 

93 
71 

93 
69 

85 
66 

96 
68 

92 
69 

94 
69 

90.1 
69.1 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 

67 

92 
66 

90 
66 

90 
67 

87 
60 

86 

69 

84 

68 

86 

66 

85 
65 

85 
60 

87 
58 

89 
64 

88 
70 

89 
67 

89 

67 

90 
69 

88 

65 

86 
64 

87 

68 

88 
66 

89 
65 

90 
64 

87 
64 

88 
67 

92 
67 

98 
70 

97 
66 

95 
66 

90 
69 

82 
68 

88.9 
66.2 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 
MIN 

91 
68 

91 

67 

91 
69 

91 
69 

90 
68 

86 
70 

91 
70 

89 
72 

88 
73 

89 
71 

89 
64 

92 
59 

94 
63 

95 
70 

85 
64 

92 
63 

92 
71 

91 
67 

94 

68 

92 
69 

93 
69 

93 
64 

92 
68 

80 
71 

94 

69 

96 
69 

94 
66 

83 
67 

94 

65 

94 
69 

92 
69 

91.2 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

91 
72 

92 
69 

92 
71 

89 
70 

91 

70 

91 
70 

91 

68 

87 
70 

83 
71 

88 
68 

83 
59 

90 
63 

93 

92 

95 

92 
67 

94 

75 

95 
70 

93 
70 

93 
70 

91 
67 

92 

94 

70 

93 

94 

96 

99 

97 

97 

94 

87 

92.0 
68.8 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

91 
68 

90 
69 

90 
70 

89 
68 

91 
68 

98 
69 

89 
70 

88 
68 

87 
69 

84 
70 

91 
67 

86 
61 

89 
62 

90 
64 

92 
66 

92 

68 

92 
67 

94 
65 

95 
64 

93 

69 

92 
71 

91 

68 

91 
67 

92 
68 

95 
70 

94 
66 

98 
68 

96 
67 

94 
66 

98 
67 

91.7 
67.3 

WAYCROSS 

MAX 

MIN 

91 
69 

93 
69 

89 
71 

90 
69 

90 

69 

90 

71 

92 

71 

92 
71 

89 
71 

83 
71 

89 
66 

92 
63 

93 

63 

95 
70 

85 
67 

93 
67 

92 
71 

94 

72 

94 

70 

93 
74 

93 

69 

94 

67 

93 
70 

92 

72 

95 

72 

94 

72 

96 

68 

88 
68 

93 
67 

94 

72 

94 

69 

91.8 
69.4 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

88 

93 

92 

92 

94 

93 

94 

92 

83 

92 

92 

93 

95 

93 

95 

94 

94 

96 

94 

93 

90 

92 

94 

94 

93 

96 

99 

93 

95 

93 

92 
71 

93.0 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 
72 

94 

69 

90 
70 

89 
68 

94 

69 

84 
71 

80 
71 

88 
70 

89 
68 

87 
59 

89 
59 

93 
71 

94 

72 

90 
67 

93 
70 

95 
74 

93 
68 

92 
65 

91 
70 

88 
70 

89 
64 

87 
68 

92 
67 

90 
70 

94 
68 

94 
73 

93 
69 

92 
69 

90 
69 

90 
71 

90.5 
68.8 

WINDER    1  SSE 

if 

89 
66 

92 
67 

92 
64 

91 

66 

90 

63 

91 

63 

83 
68 

81 

68 

83 
67 

84 
65 

86 
60 

87 
58 

92 
62 

90 
68 

88 
64 

90 
65 

90 
68 

90 

67 

89 
66 

90 
68 

87 
64 

89 

63 

90 
61 

86 
62 

89 
67 

91 
66 

94 

69 

95 
69 

90 
68 

92 
67 

88 
68 

89.1 
65.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILKY 

EVAP 

.24 

.35 

.OS 

.11 

.21 

.26 

.18 

.58 

.27 

.26 

.22 

.22 

.15 

.18 

.22 

.27 

.23 

.19 

.22 

.26 

.20 

.21 

.21 

.20 

.22 

.22 

.24 

B7.08 

WIND 

0 

2 

2 

2 

0 

1 

2 

2 

S 

1 

1 

1 

7 

8 

7 

5 

8 

12 

5 

2 

3 

4 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

0 

3 

95 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.27 

.07 

.22 

.25 

.24 

.22 

.19 

.09 

.05 

.23 

.13 

.34 

.21 

.19 

.12 

.33 

.26 

.26 

.27 

.31 

.42 

.30 

.21 

.38 

.18 

.19 

.15 

.30 

.35 

.21 

.30 

7.24 

WIND 

63 

16 

20 

34 

33 

33 

39 

44 

25 

40 

28 

29 

37 

44 

40 

33 

48 

33 

32 

42 

25 

19 

39 

45 

17 

21 

24 

39 

34 

21 

47 

1044 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.19 

.12 

.12 

.42 

.20 

.43 

.25 

.33 

« 

• 

.64 

.36 

.31 

.45 

• 

.64 

.22 

.11 

.47 

« 

* 

.81 

.14 

.34 

.20 

.36 

.35 

.30 

.19 

88.22 

WIND 

50 

69 

26 

44 

23 

39 

40 

64 

73 

80 

44 

28 

45 

100 

90 

67 

96 

30 

32 

41 

37 

25 

24 

47 

36 

47 

38 

52 

S« 

60 

8 

1511 

EXPERIMENT 

EVAP 

.34 

.14 

.28 

.28 

.15 

.34 

.38 

.13 

.17 

.28 

.45 

.31 

.42 

.44 

.33 

.14 

.42 

.30 

.28 

.31 

.22 

.28 

.23 

.33 

.22 

.37 

.43 

.30 

.27 

.27 

89.10 

WIND 

49 

60 

33 

50 

32 

47 

123 

102 

33 

80 

67 

14 

71 

116 

78 

116 

126 

72 

39 

36 

80 

65 

35 

44 

48 

52 

51 

98 

81 

42 

32 

1972 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

.28 

.20 

.20 

.19 

.22 

.14 

.26 

.15 

.13 

.18 

.21 

.20 

.29 

.36 

.07 

.19 

.28 

.20 

.24 

.15 

.26 

.13 

.20 

.15 

.20 

.19 

.27 

.14 

.26 

.23 

B6.38 

WIND 

10 

10 

10 

17 

4 

10 

12 

25 

19 

13 

8 

6 

6 

14 

19 

5 

15 

16 

5 

3 

3 

6 

2 

2 

2 

3 

3 

7 

3 

5 

5 

268 

MAX 

100 

105 

106 

100 

99 

94 

100 

90 

91 

98 

99 

103 

104 

106 

85 

100 

104 

105 

107 

99 

107 

102 

106 

103 

101 

105 

108 

92 

107 

108 

108 

101 .4 

MIN 

76 

76 

77 

72 

77 

77 

76 

76 

77 

76 

72 

71 

79 

78 

75 

74 

77 

76 

77 

79 

76 

73 

76 

73 

73 

77 

77 

75 

75 

76 

77 

75.7 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.25 

.17 

.19 

.16 

.22 

.25 

.29 

.24 

.24 

.12 

.19 

.26 

.25 

.27 

.24 

.18 

.21 

.27 

.19 

.24 

.17 

.21 

.26 

.24 

.23 

.20 

B6.84 

WIND 

40 

20 

21 

19 

19 

17 

27 

31 

32 

44 

25 

12 

22 

35 

25 

24 

39 

25 

18 

15 

17 

21 

18 

29 

22 

23 

17 

27 

15 

16 

14 

729 

TIFTON  2  N 

EVAP 

.19 

.21 

.19 

.15 

.22 

.21 

.14 

.24 

.11 

.13 

.17 

.25 

.26 

.22 

.00 

.26 

.21 

.24 

.19 

.23 

.23 

.23 

.13 

.23 

.14 

.37 

.08 

.24 

.22 

B6.08 

WIND 

3 

6 

3 

9 

14 

18 

12 

42 

24 

17 

12 

2 

3 

17 

27 

23 

25 

25 

11 

13 

13 

14 

10 

13 

2 

11 

10 

12 

18 

2 

19 

430 

MAX  and  MIN  la  Table  6  refer  to  eztrenes  of  teaperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  tlae  of  observation. 
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STATION  INDEX 


Sidtion 

Index  No. 

County 

i  Drainage  |  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 
To 

Tables 

Station 

Index  No.  | 

County 

0 

Longitude 

Elevation 

Obse^ 
vation 
Time 

Temp. 

Precip. 

Latitudi 

Temp 

Precip. 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

« 

32  00 

63  18 

240 

6A 

GEORGE  W.  DOWDY 

3 

C 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

3 

32  45 

64  96 

660 

MIO 

BLUE  SPRINGS  FARM 

AOAIRSVILLE 

0041 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

8A 

HARVEY  C.  MOTT 

3 

C 

HARALSON 

4070 

COWETA 

33  14 

84  34 

840 

MID 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

ADEL 

0093 

COOK 

16 

31  08 

63  25 

240 

8A 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  21 

789 

9P 

TA 

SAMUEL  A.  VERNER 

0090 

10 

32  11 

62  34 

250 

8A 

8A 

2  3  9  6  7 

HARTWELL  6  E 

4138 

14 

34  21 

62  50 

690 

8A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

293 

7A 

TA 

ROY  E.  HOLLAND 

2  3  9  7 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

83  26 

245 

6P 

7A 

R.  A.  ML  LENDON 

ALBANV 

0140 

DOUGHERTY 

6 

31  35 

84  10 

210 

5P 

8A 

FRANK   S*  ORTON 

2  3   5  7 

HA2LEHURST 

4204 

JEFF  OAVIS 

1 

31  53 

62  35 

235 

MID 

WOODROW  W,  BROWN 

ALLATOONA  0AM  2 

oiei 

BARTOW 

34  10 

975 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  6  7 

c 

HELEN 

4230 

WHITE 

3 

34  42 

63  44 

1490 

6P 

JOHN  F,  GREER 

ALMA  CAA  AIHPORT 

0211 

8AC0N 

13 

31  32 

82  31 

196 

410 

CIVIL  AERO.  ADM* 

2  3  5  7 

HEMP Town  gap 

4243 

UNION 

34  52 

84  06 

2100 

TVA-131 

0253 

6 

32  06 

476 

6P 

7A 

2  3  5  7 

4279 

34  57 

83  46 

1960 

7A 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

025B 

SUMTER 

?2  06 

64  16 

450 

HID 

U  OF  GA  EXP  STA  NRSY 

c 

HOGGARDS  MILL 

4386 

BAKER 

6 

31  12 

84  27 

132 

MID 

6A 

EMORY  UNI    FLO  STA 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  58 

63  23 

700 

«P 

SA 

PROF,   E.   S,  SELL 

2  3  5  7 

JACKSON  0AM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

83  61 

420 

MID 

GA.  POWER  COMPANY 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

0432 

CLARKE 

10 

33  55 

83  21 

685 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  5  6  7 

JASPER 

4648 

PICKENS 

6 

34  29 

84  27 

1480 

CITY  WATER  PLANT 

ATHENS  we  AIRPORT 

043» 

CLARK 

10 

33  57 

83  19 

798 

410 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

JESUP 

4671 

WAYNE 

1 

31  37 

61  63 

100 

MID 

CITY  OF  jesup 

0441 

13 

31  13 

61  52 

7A 

3 

JOHN TOWN 

4688 

5 

34  31 

64  17 

MID 

MRS.    VIVIAN  CHESTER 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

FULTON 

3 

33  49 

64  28 

785 

7A 

HENRY  T.  6ARNETT 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

930 

OA 

E.   J.   SMlNTt  SR. 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

04^1 

FULTON 

A 

33  39 

64  25 

977 

AID 

4ID 

U*S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

KENSINGTON 

4602 

WALKER 

18 

34  47 

69  22 

850 

7A 

TVA-722 

AUGUSTA  we  AIRPORT 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

61  58 

143 

MID 

410 

J.S*   WEATHER  BUREAU 

2   3  5  7 

c 

KINGSTON 

4654 

BARTOW 

34  14 

64  66 

720 

eA 

SUSAN  MCD«  HARGIS 

AUGUSTA 

0500 

RICHMOND 

33  28 

81  58 

130 

6P 

6P 

MEWSPAPEH  PRTG  CORP 

2   3   5  7 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

85  16 

610 

6P 

7A 

CHARLES  W.  GWYN 

05B1 

30  55 

120 

9P 

SA 

2  3  5  7 

c 

4949 

3 

33  02 

85  02 

740 

6P 

PAUL  Ba  SMITH 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

64  23 

1100 

MRS*  ESTELLE  GROGAN 

3 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83  07 

720 

SA 

SIDNEY  E*  STEVENS 

BEAVEROALE 

0746 

WHITFIELD 

12 

34  55 

64  51 

724 

8A 

HENRY  E.  WARMACK 

3 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33  55 

69  16 

850 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELLVILLE 

11 

32  09 

81  58 

185 

MID 

iENRY  C.  HEARN 

c 

LlNCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47 

62  26 

500 

JAMES  W.  BLACKWELL 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

5P 

U*S*F1SH  +  WLOF  SVC 

2  3  5  7 

LITTLE  HIOHTOWER 

6242 

TOWNS 

34  56 

83  39 

2200 

6A 

TVA-153 

BLAlRSVlLLE  EXP  STA 

0969 

7 

34  51 

83  56 

1938 

BA 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  5  7 

LOUISVILLE 

6314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

337 

6P 

6P 

BLAKELY 

0979 

EARLY 

6 

31  23 

84  56 

300 

7P 

DR.   J.  G.  STANOlFER 

2  3  5  7 

LUMBER  CITY 

6386 

TELFAIR 

9 

31  55 

62  41 

150 

8A 

6A 

W.  ALEX  JERNIGAN 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

7 

34  53 

64  17 

1560 

5A 

TVA-llO 

3 

LUMPKIN  4  ENE 

5394 

STEWART 

3 

32  03 

84  44 

590 
356 

5P 

5P 

GA.  FOREST  COMM. 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

780 

MRS*  GWENDOLYN  BROWN 

3 

MACON  WB  AIRPORT 

9443 

BIBB 

9 

32  42 

63  30 

MID 

MIO 

U*S.   WEATHER  BUREAU 

BRASSTOWN  BALD 

1170 

TOWNS 

34  52 

83  49 

4760 

8A 

TVA-147 

3 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

63  34 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

1266 

11 

32  23 

61  41 

190 

6P 

6P 

2  3  5  7 

5811 

CANDLER 

11 

32  24 

62  04 

120 

6P 

5P 

BRUNSWICK 

1340 

6LYMN 

2 

31  08 

81  30 

14 

5P 

5P 

BENJAMIN  E.  JAMES 

2  3  5  7 

MIDVILLE 

9856 

11 

32  50 

62  14 

186 

BA 

MRS.   E.  B.  KING 

BRUNSWICK  CAA  AP 

1345 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

14 

410 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

c 

MILLEDGtVILLE 

6874 

BALDWIN 

10 

33  05 

63  13 

320 

7A 

7A 

n*  LOUIS  HORNE 

aUENA  VISTA 

1372 

MARION 

32  19 

84  31 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

MILLEN 

5882 

JENKINS 

11 

32  46 

61  56 

195 

9P 

5P 

HARK    0.    MC  COMB 

BURTUN  DAM 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

63  33 

1770 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

c 

MILLHAVEN  8  E 

5896 

SCREVEN 

14 

32  56 

SI  30 

100 

7A 

MR.  UORIS  A.  HART 

32  33 

84  14 

625 

7A 

5979 

MACON 

32  19 

64  01 

375 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  56 

lie 

8A 

EDWIN  S.  EPSTEIN*  JR 

3 

MONT  I CELLO  2  NW 

5986 

JASPER 

9 

33  19 

63  41 

530 

6P 

7A 

C,  LEROY  TILLMAN 

CAIRO  2  NNW 

1463 

GRAOY 

6 

30  54 

84  13 

266 

6P 

6P 

J*  0.  BELCHER 

2  3  5  7 

MORGAN 

CALHOUN 

31  32 

B4  36 

260 

6P 

5P 

CITY  OF  MORGAN 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

84  56 

650 

6P 

6P 

iNW  GA.  EXP.  STATION 

2  3  5  7 

MOULTRIE  2  ESE 

6067 

COLQUITT 

16 

31  10 

83  46 

340 

6P 

5P 

RADIO  STATION  WMTM 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

31  14 

64  13 

175 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  5  7 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

32  12 

82  36 

166 

7A 

L*  G.  REYNOLDS 

1544 

11 

31  52 

61  37 

92 

7P 

7P 

'OST  ENGINEERS 

2  3  5  7 

6266 

UNION 

7 

63  56 

3300 

8A 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

694 

7A 

C.  8.  TEASLEY 

c 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

6P 

7A 

JAMES  0.  HARDIN*  JR 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

14 

34  04 

62  59 

450 

8A 

8A 

J*  D*  MOORE 

2  3  5  7 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

6360 

BAKER 

6 

31  17 

64  37 

182 

MID 

EMORY  UNI   FLD  STA 

CARNESVILLE 

FRANKLIN 

14 

34  22 

700 

7A 

JOHN  W*  CARROLL 

3 

c 

NOONTtXTLA  CREEK 

6399 

34  42 

84  13 

8A 

TVA-112 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

990 

6P 

8A 

CITY  OF  CARROLLTUN 

2  3  5  7 

c 

NORCROSS  4  N 

6407  ;gwinnet 

3 

34  00 

84  12 

1025 

eA 

MRS*  M.  H.  DEMPSEY 

1657 

12 

34  36 

84  42 

695 

8A 

3 

NOTTtLY  DAM 

6471 

UNION 

34  58 

84  05 

1740 

6A 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  09 

84  48 

735 

5P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

2   3  5  7 

PEARSON 

6679 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  91 

205 

MID 

COUNTY  AGENT 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

84  50 

685 

7A 

GRANVtL  P,  TATUM 

3 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

SUMTER 

32  03 

64  22 

500 

5P 

5P 

BRANCH  EXP  STATION 

CAVE  SPGS  4  SSW 

1715 

POLK 

34  03 

69  21 

eoo 

MID 

WILLIAM  W.  BARNET 

c 

PRESTON 

7201 

WEBSTER 

32  04 

84  32 

400 

BILLY  A.  DICK 

CEDARTOWN 

1732 

POLK 

34  01 

85  15 

765 

RALPH  H.  AYERS 

2   3  5  7 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

30  47 

63  35 

150 

5P 

5P 

EMERSON  W.  BROWNE 

1856 

12 

34  46 

64  47 

800 

7A 

3 

c 

7430 

GORDON 

12 

34  36 

64  57 

650 

7A 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

18 

34  55 

65  16 

789 

9P 

U.S.  UEPT  INTERIOR 

RINGGOLD 

7489 

CATOOSA 

16 

34  55 

86  07 

620 

8A 

TVA-721 

CHOESTOE 

1027 

UNION 

7 

34  48 

83  54 

1900 

8A 

TVA-570 

3 

DADE 

16 

34  46 

66  32 

620 

7A 

TVA-669 

CLAYTON  1  H 

1962 

RABUN 

14 

34  53 

83  24 

2160 

6P 

6P 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3  9  7 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  15 

65  10 

610 

6P 

WILLIAM  M.TOWERSflll 

CLERMONT  3  SW 

1996 

34  27 

63  48 

1100 

MID 

JIMMY  C.  OUILLIAN 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

34  10 

65  15 

700 

HID 

J.M.  MONTGOMERY!  JR. 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

83  46 

1570 

8A 

3 

ROME  WB  AIRPORT 

FLOYD 

12 

34  21 

65  10 

637 

MID 

COLQUITT 

2153 

MILLER 

31  10 

84  44 

155 

5P 

9P 

CITY  OF  COLQUITT 

2   3  5  7 

SANDERSVILLE 

WASHINGTON 

11 

32  58 

82  49 

435 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

290 

6A 

THOMAS  M.  JUSTICE 

3 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

7842 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

MID 

eA 

D.  A.  BISSETT 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

3 

32  31 

64  56 

386 

410 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

SAVANNAH  WB  AP 

7847 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

MID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

CONCORD 

2198 

PIKE 

33  06 

84  27 

625 

7P 

C*  R.  SMITH 

3 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2  {32  01 

80  51 

10 

6P 

5P 

U.   S.  COAST  GUARD 

2236 

THOMAS 

6 

31  01 

83  52 

250 

MID 

6223 

HANCOCK 

11 

33  18 

82  59 

550 

MIO 

COOPER  GA9 

2246 

LUMPKIN 

12 

34  36 

64  05 

1919 

HID 

HARRY  M.  BUTLER 

c 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

34  47 

84  18 

2300 

eA 

TVA-111 

CORDELE 

2266 

CRISP 

31  56 

83  47 

345 

69 

6P 

RADIO  STATION  WMJM 

2  3  5  7 

STILLMORE 

8361 

EMANUEL 

1 

32  26 

82  13 

265 

7A 

MRS.MARJORIE  HUDSON 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

34  31 

63  32 

1470 

7A 

BILLY  L,  MASSEY 

2  3  5  7 

SUCHES 

8414  lUNION 

7 

34  41 

84  01 

6A 

TVA~115 

COVINGTON 

2318 

33  36 

83  52 

^  750 

6P 

JACK    L.  CHAPMAN 

2   3  5  7 

SUMMERVILLE 

CHATTOOGA 

34  29 

69  22 

JAMES  R.  BURGESS 

2406 

FORSYTH 

3 

34  13 

64  OB 

1300 

SWAI NSeORO 

6496  :EMANUEL 

11 

32  36 

62  20 

318 

5P 

5P 

CURRWILLE  2  W 

2429 

FLOYD 

12 

34  27 

85  06 

660 

6A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

SWEET  GUM 

6504 

FANNIN 

7 

34  56 

64  13 

1600 

TVA-J 29 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

12 

31  46 

64  47 

461 

5P 

9P 

-IRE  DEPARTMENT 

2  3  5  7 

6517 

StREVEN 

14 

32  45 

Bl  38 

210 

410 

CITY  WTR  ♦  LT  DEPT 

DAHLONEGA 

2475 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  59 

1919 

7P 

6A 

41SS  EMILY  GAILLARO 

2  3  6  7 

TALBOTTON 

6535 

TALBOT 

32  40 

84  32 

700 

L.  R.  MINERi  SR. 

DALLAS 

2485  IpAULOING 

5 

33  56 

84  60 

1025 

7A 

(ENNETH  HAMMOND 

3 

c 

TALLAPOOSA  2  NNW 

85*7 

HARLSON 

17 

33  46 

65  18 

1000 

6P 

6A 

4RS.   MAUD  M.  HAGOOO 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  57 

720 

9A 

9A 

2  3  5  7 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

34  05 

64  59 

710 

7A 

DANBURG  S  NNE 

2502 

LINCOLN 

33  56 

62  36 

590 

MID 

JACK  MC  CALL 

c 

THE  ROCK 

8557 

UPSON 

32  58 

84  14 

600 

4ID 

:ECIL  HARRIS 

OAHSON 

2570 

TERRELL 

6 

31  46 

84  27 

355 

7A 

S.  W.  KENNEY 

3 

THOMASTON  2  S 

8661  lUPSON 

32  52 

84  19 

666 

5P 

6P 

RAOlO  STATION  WSFT 

OAWSONVILLE 

257B 

DAWSON 

5 

34  25 

84  07 

1375 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3 

c 

THOMASVILLE 

6666 

THOMAS 

30  51 

63  59 

240 

6P 

eA 

MRS.SARAH  P.  PORTER 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

84  13 

6A 

TVA-633 

3 

THOMASVILLE  WB  CITY 

6571 

THOMAS 

30  50 

83  69 

283 

4ID 

8A 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

OOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

31  39 

61  51 

80 

6A 

*.  C.  THOMPSON 

3 

8703 

TIFT 

16 

31  28 

83  32 

370 

BA 

8A 

DOLES 

2728 

WORTH 

* 

31  42 

63  93 

260 

410 

JOHN  R,  RUSS 

c 

TITUS 

8732 

TOWNS 

34  67 

83  38 

2180 

8A 

TVA-574 

OONALSONVILLE  3  W 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

34  35 

83  19 

1045 

6P 

7A 

RADIO  STATION  WLET 

DOUGLAS 

2783 

COFFEE 

13 

31  30 

62  51 

245 

RADIO  STATION  WDMG 

2  3  6  7 

TRAY  MOUNTAIN 

6806 

TOWNS 

34  48 

83  42 

TVA-154 

OOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

64  45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

TUNNEL  HILL 

6854 

WHITFIELD 

18 

34  52 

65  02 

880 

TVA-392 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

8A 

3 

6974 

LOWNDES 

16 

30  52 

83  20 

265 

5P 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

10 

32  33 

62  55 

255 

6P 

8A 

H.  LEO  SCARBOROUGH 

2   3  5  7 

WALESKA 

90,7 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1100 

7A 

MRS*  MARY  P.  CLINE 

DUBLIN  2 

2644 

LAURENS 

10 

32  32 

82  54 

190 

419 

CITY  OF  DUBLIN 

c 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

600 

SP 

BA 

L.  MONROE  CASON 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

63  11 

375 

5P 

5P 

CITY  OF  EASTMAN 

2  3  5  7 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

615 

5P 

MRS.  ij.  GRIFFIN 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

31  34 

64  44 

295 

HID 

DAN  W.  HAHMACK 

c 

WATKINSVILLE  ARS 

9169  lOCONEE 

10 

33  52 

63  26 

760 

41D 

3060 

ELBERT 

34  07 

62  52 
84  29 

690 

7A 

3 

WAYCROSS 

i<ARE 

13 

31  13 

82  22 

140 

6P 

7A 

JOHN  J«  T080LA 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

1300 

8A 

«*  D.  DOVER 

3 

WAYNE5B0R0  2  NE 

9194 

14 

3?  07 

81  59 

270 

5P 

6P 

RADIU  STATION  WBRO 

EHBRY 

3147 

PAULDING 

8A 

41 SS  JANETTE  ALLGOOD 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

64  17 

IDA 

lOA 

J  OF  GA.  EXP  STA 

2  3  5  6  7 

WIMIER  I  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  58 

83  43 

960 

5P 

7A 

ORSON  G.  SWINDLE 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

64  42 

735 

DYMPLb  D.  WARMACK 

3 

WOODBURY 

MERIWETHER 

32  59 

64  35 

800 

8A 

ALVIN  A.  SIMS 

3312 

CLINCH 

30  41 

62  34 

115 

4ID 

c 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

6 

34  05 

84  31 

992 

8A 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

64  19 

1050 

■IID 

SAMUEL  R*  HARMON 

c 

YOUNG  HARRIS 

9806 

TOWNS 

7 

34  56 

63  61 

1920 

8A 

rVA-l40 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

SP 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5  7 

NEW  STATIONS 

FLAT  TOP 

3404 

FANNIN 

7 

34  51 

64  30 

TVA-lOW 

3 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

19 

SOIL  CONS.  SERVICE 

2  3  5  7 

c 

MONROE 

5971 

WALTON 

10 

33  47 

83  43 

760 

6P 

RADIO  STATION  WMRE 

FOLKSTON  3-  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

62  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

c 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

62  06 

120 

5P 

5P 

DKEFENOKEE  REFUGE 

2  3   5  7 

FORSYTH  I  S 

3506 

MONROE 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  5  7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

31  36 

85  03 

340 

5P 

7A 

4RS.  MAVME  R.  HAYES 

2  3  5  7 

FORT  VALLEY  3  E 

3544 

PEACH 

9 

32  34 

83  51 

490 

•410 

9A 

W-IVtR   U  SNAPP 

2  3  5  7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

690 

9A 

BOUNTY  AGENT 

3 

GAINESVILLE 

3621 

34  19 

83  50 

1264 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

2   3  5  7 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

540 

7A 

3 

GLENNVILLE 

3754 
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TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION,   JULY  1956 


Isollnea  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     (See  Special  notice  following  Weather  Sumary.) 
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GEORGIA  -  AUGUST  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  seasonal  coolness  of  the  two  preceding 
months  was  reversed  in  a  minor  way  while 
the  dryness  that  marked  May  and  June  was 
resumed  with  considerable  emphasis  after 
the  respite  in  July.  Destructive  storms 
of  consequence  were  reported  on  only  two 
days,  although  thunderstorms  were  at  least 
seasonably  numerous. 

Temperatures  were  quite  warm  during  the 
day  and  rather  cool  at  night,  resulting  in 
daily  averages  that  were  not  as  high  as 
usually  expected  under  the  circumstances. 
Noteworthy  was  the  much  greater  than  usual 
frequency  of  maxima  of  90°  or  above.  At 
some  stations  having  long-term  figures  for 
comparison  such  days  occurred  approximate- 
ly twice  as  often  as  expected  —  at  At- 
lanta,  for  instance,   20  vs  8,   and  Augusta 
27  vs  16.     Extremes  were  not  unusual  and 
ranged  from  105°  at  Augusta  and  Louisville 
on  the  6th  to  49°  at  Blairsville  Exp.  Sta- 
tion on  the  24th. 

Rainfall  was  extremely  spotty,  as  portrayed 
in  Table  3  and  on  the  precipitation  map. 
This  situation  resulted  in  extremes  in 
monthly  totals  that  ranged  all  the  way  from 
the  meager  0.27  inch  at  Winder  1  SSE  to  the 
local  deluge  of  10.61  inches  at  Savannah 
Beach  2  N,   5.80  inches  of  which  was  meas- 
ured on  the  21st. 

WEATHER  DETAILS 

Typical  summer  temperatures  prevailed  the 
first  two-thirds  of  the  month  with  average 
temperatures  just  a  little  above  normal  on 
most  days.     Many  stations  experienced  their 
warmest  readings  around  the  6th  followed  by 
another  group  of  highs  during  the  11th  to 
15th.     A  cool  air  mass  of  Canadian  origin 
covered  Georgia  during  the  21st  to  24th 
during  which  practically  all  stations  re- 
corded their  lowest  readings  of  the  month. 
However,  average  temperatures  dropped  ap- 
preciably more  in  the  northwest  and  south- 
east quarters  of  the  State  than  elsewhere 
during  the  cool  period.     The  remainder  of 
the  month  saw  temperatures  return  to  nor- 
mal levels  with  little  fluctuations  from 
maxima  in  the  high  80 's  and  low  90 's  and 
minima  near  70°. 

Although  thunderstorms  occurred  with  sea- 
sonal frequency  and  were  distributed 
throughout  the  month,  rain  was  inadequate 
except  in  the  northwest  portion.  Showers 
occurred  every  few  days  in  the  last  week, 
but  amounts  were  mostly  light  except  on 


one  or  two  days  when  frontal  zones  or  small 
low  pressure  centers  affected  portions  of 
the  State.     Seldom  did  the  entire  State  ben- 
efit from  the  effects  of  any  single  precipi- 
tation producing  weather  factor. 

WEATHER  EFFECTS 

High  temperatures  and  below  average  rainfall 
in  some  parts  of  the  State  during  August 
damaged  late  corn,  cotton,  runner  peanuts, 
soybeans  and  late  hays,  according  to  the 
Georgia  Crop  Reporting  Service.     In  southern 
areas  most  crops  were  far  enough  along  to 
escape  damage.     In  central  and  northern  dis- 
tricts unfavorable  weather  caused  heavy 
shedding  of  squares  and  small  bolls  in  cot- 
ton.    Considerable  corn  in  east  central  and 
parts  of  north  Georgia  was  hurt  by  dry  wea- 
ther.    The  growth  of  soybeans,   late  hays, 
and  pastures  was  poor  to  only  fair  in  the 
drier  areas.     Over-all  crop  prospects  were 
still  good  as  of  August  31  due  to  good  to 
excellent  crops  in  the  heavy  producing 
areas  of  south  Georgia  and  the  favorable 
weather  earlier  in  the  season  throughout 
much  of  the  State. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Neither  casualties  nor  heavy  losses  were 
attributed  to  storms  this  month.  Local 
storms  embodying  destructive  features  were 
reported  in  several  instances,   the  more 
noteworthy  of  which  are  listed  below.  For 
more  complete  details  the  reader  is  referred 
to  Cliraatological  Data,  National  Summary. 

12th:     A  suspected  small  tornado  about  2  p.m 
at  Linton,  Hancock  County,  severely  damaged 
2  residences;  accompanying  hail  the  size  of 
golf  balls  destroyed  crops  in  a  very  small 
area. 

31st:     Two  local  windstorms  described  as 
small  tornadoes  struck  in  the  Dexter  area 
of  Laurens  County  about  4  hours  apart.  The 
iirst  hit  3  miles  southwest  of  Dexter  about 
4  p.m. ,  moving  a  residence  several  feet  from 
its  foundation  and  overturning  a  chicken 
house.     The  second  storm  near  8  p.m.  se- 
verely damaged  a  residence  just  east  of 
Dexter . 

FLOODS 

None  were  reported. 

J.  E.  Stork,  Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 
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2 

a  00 

- 

3 

•  15 

la20 

14 

aO 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

80 

.9 

2 

a  98 

aO 

SOUTHERN  DIVISION 

ALAPAHA  EXP  STATION 

AM 

93 

•  5 

66 

.6 

80 

.1 

tS 

98 

8 

62 

23+ 

26 

0 

0 

0 

2 

•  S7 

- 

2 

•  81 

.67 

4 

.0 

0 

6 

3 

0 

ALBANY 

96 

•  0 

69 

•  9 

83 

.0 

1 

•  3 

62 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

a92 

4 

•  71 

20 

■  0 

0 

1 

0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

68 

.4 

80 

.  3 

.  2 

97 

11  + 

64 

23+ 

0 

2S 

0 

0 

0 

5 

.21 

•  66 

la69 

3 

.0 

0 

6 

4 

2 

AMERICUS  4  ENE 

95 

.5 

69 

.  6 

82 

.6 

1 

.7 

101 

25 

61 

24 

0 

30 

0 

0 

Q 

1 

.86 

3 

.37 

a64 

4 

aO 

0 

6 

1 

0 

BAINBRIOGE 

95 

.7 

68 

.6 

82 

.2 

.7 

101 

7 

60 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

2 

•  19 

3 

.71 

a74 

30 

aO 

0 

7 

2 

0 

BLACK8EAR0  ISLAND 

92 

.Om 

70 

IM 

81 

.IM 

66 

20+ 

0 

26 

0 

0 

0 

2 

•  23 

la05 

21 

aO 

0 

5 

1 

1 

93 

.5 

69 

.8 

81 

.7 

.7 

62 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

3 

•  68 

3 

22 

a  06 

31 

a  0 

0 

4 

0 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
CAIRO  2  NNW 

93 

•  5 

73 

.7 

S3 

.6 

1 

.7 

100 

15 

68 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

3 

•  93 

2 

64 

la23 

3 

.0 

0 

6 

3 

I 

89 
92 

.6 
.7 

73 
69 

.5 
.3 

81 
81 

•  6 
.0 

.4 

96 

99 

6+ 

7 

69 
63 

23+ 
22+ 

0 
0 

17 
28 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 

3 

.82 
.69 

3 

29 

1.48 
2a22 

3 
13 

.0 
.0 

0 
0 

6 

3 
2 

3 
1 

CAM I LL A 
CAMP  STEWART 

95 

•  6 

69 

■  9 

82 

•  8 

•  6 

99 

11 

60 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

1 

.20 

3a91 

a40 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

92 

■  4 

70 

.2 

81 

.3 

•  3 

98 

6 

61 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

5 

.31 

1 

61 

2.30 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

COLOUITT 

COROELE 
COTHBERT 

94 

.7 

71 

•  3 

S3 

.0 

2 

.1 

100 

25 

64 

22+ 

0 

28 

0 

0 

0 

1 

»1 

2 

90 

a49 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

DOUGLAS 

93 

•  6 

69 

■  2 

SI 

.4 

•  1 

97 

7 

64 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

5 

18 

19 

2a60 

4 

.0 

0 

6 

4 

1 

FITZGERALD 

95 

.0 

71 

.6 

83 

.3 

2 

.1 

99 

11  + 

65 

23 

0 

29 

0 

0 

0 

3 

28 

2.20 

1.27 

29 

.0 

0 

6 

2 

2 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
AUGUST  1956 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highesl 

8 

Lowest 

8 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

& 

Snow,  Sleel 

No 

ol  Days 

Mcx 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

n 

iS 

1     10  or  More  1 

1     50  or  More  | 

1  00 

or  More 

6  S 
S  < 

s5 

i  > 

sl 

hi 

FLEMING  EXP  STATION 

92  •  1 

69.0 

60.6 

98 

15 

65 

23+ 

0 

26 

0 

0 

0 

5.08 

•  92 

20 

•  0 

0 

11 

5 

0 

93t8M 

67. 6M 

80. 7M 

100 

7 

63 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

3.79 

3.10 

15 

.0 

0 

2 

2 

1 

FORT  GAINES 

9'f5 

69.3 

81.9 

1.3 

100 

11 

61 

23 

0 

29 

0 

0 

0 

2.96 

- 

2.73 

1.59 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

GLENNVILUE 

92,7 

70.5 

81.6 

.6 

99 

14 

66 

22+ 

0 

4.97 

- 

1.22 

1.41 

28 

.0 

0 

7 

3 

2 

HOGGARQS  MILL 

9A«8 

69.« 

82.1 

1.1 

100 

11 

60 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

2.50 

2.44 

.95 

16 

.  0 

0 

5 

2 

0 

LUMBER  CITY  AM 

68.4 

Bl.'t 

99 

12+ 

62 

17 

0 

30 

0 

0 

0 

3.83 

_ 

2.07 

1.29 

4 

•  0 

0 

6 

3 

i 

LUMPKIN  4  ENE 

MORGAN 

92.9 

68.0 

80.5 

97 

26 

58 

24 

0 

2.89 

2.16 

4 

.0 

0 

3 

1 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

93.3 

68.6 

81.0 

.7 

96 

7+ 

63 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

1.85 

4.59 

1.15 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

PLAINS  SV*  GA  EXP  STA 

92.6 

69.2 

80.9 

97 

11  + 

61 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

2.05 

.75 

27+ 

.0 

0 

4 

2 

0 

QUITMAN 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

91.8 

68.0 

79.9 

•  2 

97 

14+ 

62 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

4.93 

1.72 

1.31 

6 

.0 

0 

7 

4 

2 

SAVANNAH  WB  AP  R 

91.6 

70.3 

81.2 

.3 

97 

6 

66 

22+ 

0 

25 

0 

0 

0 

4.21 

2.04 

1.03 

4 

.0 

0 

8 

4 

1 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

89.2 

72.5 

80.9 

•  9 

98 

6 

69 

16+ 

0 

14 

0 

0 

0 

10.61 

3.99 

5.80 

21 

.0 

0 

7 

4 

2 

TMOMASVILLE 

93.8 

69.8 

81.8 

.8 

99 

7 

64 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

2.94 

2.81 

1.06 

13 

.0 

0 

4 

4 

1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

93.9 

70.9 

82.'* 

1.8 

99 

7 

65 

22+ 

0 

27 

0 

0 

0 

3.51 

.20 

1.42 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

TIFTON  2  N  AM 

93.2 

69.6 

81.4 

.9 

98 

8 

64 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

1.79 

3.88 

.99 

20 

■  0 

0 

4 

1 

0 

VALDOSTA  *  NW 

93.7 

68.2 

81.0 

98 

7 

62 

25 

0 

29 

0 

0 

0 

2.17 

.66 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

WAYCROSS 

93.6 

69.5 

81.6 

.1 

98 

15 

66 

23+ 

0 

29 

0 

0 

0 

2.52 

3.51 

1.09 

16 

.0 

0 

8 

1 

1 

DIVISION 

81.6 

3.45 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 

s 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  « 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

,01-09 

,10-49 

,50-99 

1,00-1,99 

2,00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

ATHENS  WB  AIRPORT 

SW 

15 

7.3 

29» 

NNE 

15 

87 

88 

52 

69 

5 

6 

1 

0 

0 

0 

12 

5.3 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

SW 

12 

9.0 

31 

NW 

30 

81 

85 

51 

64 

2 

4 

4 

0 

0 

0 

10 

65' 

5.6 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SW 

11 

5.9 

30» 

W 

19 

89 

88 

48 

68 

4 

4 

3 

3 

0 

0 

14 

5.4 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

87 

53 

65 

3 

3 

5 

0 

0 

0 

11 

5.4 

HACON  WB  AIRPORT 

WSW 

12 

7.3 

31 

SW 

15+ 

83 

86 

47 

63 

3 

4 

4 

2 

0 

0 

13 

79 

4.9 

ROME  WB  AIRPORT 

89 

51 

71 

3 

4 

5 

0 

1 

1 

14 

6.0 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

SW 

13 

7.2 

23 

N 

19 

89 

89 

57 

77 

3 

3 

4 

3 

1 

0 

14 

76 

5.1 

•  This  datum  is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  Is  not  available. 
It  Is  not  necessarily  the  fast- 
est iDile  occurring  during  the 
period . 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


AB8EV1U.E 
AOAIRSVILLE 
AD6L 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALHA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  «  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGAI 
ATHENS  «9  AIRPOAT 
ATK INSON 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  MB  AIKPOOT 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIOGE 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

BLACKBEARO  ISLAND 
8LAIRSVIU.E  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RlCXiE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOHN  BALD 
BROOKLET   1  M 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

SUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNM 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVtLLE 
CARROLLTON 
CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTM  1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 
CLAYTON    I  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 
COLUMBUS- 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 
COROELE 
CORNELIA 
COVINGTON 

CUMHING  1  N 
CURRWILLE  2  W 
CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS 

DAL TON 
DAWSON 
DAWSONVILLE 
OAWSONVILLE  W 
DIAL  POST  OFFICE 

OOCTORTOWN  1  HSH 
DONALSONVILLE  3  W 
OOUOLAS 
CXJUGLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

EL6ERT0N 

ELLIJAY 

EMBRV 

EXPERIMENT 
PA  I  MOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  3  S5M 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  I  S 
FORT  MINES 
FOBT  VALLEY  3  E 

FRANKLIN 
GAINESVILLE 
«IBSON 
OLENNVILLE 
MAT  ROCK 

•REENSBOfO 
GRIFFIN 
HARTWELL 
HARTWELi.  6  N 
tttWKINSVILLE 

HELEN 

HEMPTOWN  GAP 
MAWASSEE 
HOMAAOS  HILL 
JASPER 

JOMESeOAO 
KENSINGTON 
KIHSSTON 
UVAYETTE 
LA  OAAMGE 

LEXINGTON 
LINCOLNTON 
LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 
LUMSCR  CITY 

LMMIN  4  ENE 
MACON  WB  AIRPORT 
HAVSVILLE 
HETTER 
HIOVILLE 

MtLLEOOEVIIXE 
HILLEN 

MILLHAVEN  •  E 
MONROE 

MONTEZUMA  1  ME 


2«4I 

2«ST 

•  92 
2.T> 

1<8« 


)*S5 
l«»0 

2«30 
9*  49 
>«09 
4*82 
2.29 

2«1« 


.201 
.311 


S.TS 
2.72 
2.29 


.08  .07 

•  32 
I^IO 

RECORD  MISSING 


3.39 
2.08 
3^9L 


2.48 
2.88 


l.«7 
2.18 
3.28 


1*82 
4«02 

a.82 

••42 
4t97 
2^39 

4a»9 
2aft8 
1.79 
2.82 

1.70 

1«Z9 
2.84 
2.99 
2.90 
Z^07 

9*99 
9*28 
1^89 
9.49 


2^74 
2«91 
9a89 


1.77 

1.01  .02 


RECORD  HISSING 


13     U     15     16     17  le 


1.18  .09 


•19     ^97  .61 


■  19 

lil8 


•08  •91 
•29  ^89 


19     20    21    22    23    24    25    26  27 


•18  1.99  2.08 


•84  2*99 
1.86  .28 

1.01  1.11  1.10 


1.98  T 
•80  .09 


•90  l.OC  2*80 


•14  .19 
.01  .28 


M*  lt*f*r*nc*  KotM  rollowlac  StAtlOD  lodoz 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
AUGUST  1956 


Day  of  month 


1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8  1  9 

10  1  11  1 

IV/    1     11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1  17 

18 

19 

20  1 

21 

22    23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

HOMTICELLO  2  NU 

T 

•IT 

•  15 

•  IT 

•  T> 

•  10 

.30 

HOAQAN 

2a89 

2*  16 

•  00 

•  26 

•  38 

MOULTRIE  2  GSE 

l«l» 

•  0 

•  06 

•  09 

•  17 

08 

* 

05 

* 

.06 

MOUNT  VERNON  3  WNH 

4t00 

*66 

02 

04 

•  30 

la32 

J. 

NEEL  GAP 

1»83 

•  67 

•  02 

* 

* 

•  03 

NEWNAN 

TaM 

•  18 

1.10 

•  15 

•  03 

•  11 

•  47 

2^72 

•  42 

•  32 

i^se 

•  04 

•  09 

•  21 

WONTOOTLA  CREEK 

2t02 

•  16 

•  62 

•  90 

.14 

•  20 

i'MW CROSS  t  N 

)■  10 

.26 

•  44 

■  02 

•  44 

•  49 

•  09 

•  21 

.02 

•  17 

NOTTELY  0AM 

RECORD 

KISSING 

PUA INS  SW  GA  EXP  STA 

5 

•  01 

•  03 

•  30 

•  79 

•  21 

•  75 

PRESTON 

2«71 

1.58 

•  S8 

•  29 

QUI THAN 

RECORD 

MISSING 

1  57 

•  14 

•  21 

•  33 

a  13 

■  41 

•  29 

R I NGGOLO 

*lfl 

* 

la  04 

2a41 

•  71 

RISING  FAWN 

2,30 

T 

*03 
* 

*7« 

1  ^ 

1*36 

a  18 

1)10 

RONE 

4.69 

1 

.  10 

•  04 

T 

•  02 

■  25 

•  05 

•  10 

a  98 

1*05 

.90 

T 

.60 

RONE  MB  AIRPORT  R 

5a4« 

.03 

•  20 

T  T 

•  30 

•  10 

•  37 

2^60 

lal2 

•  01 

•  02 

T 

■  06 

■  40 

S ANDERS V  I LLE 

•  12 

1^43 

•  02 

T 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

T 

1*05 

1  31 

•  13 

•  ♦6 

04 

«01 

07 

'47 

*?o 

SAVANNAH  H6  AP  R 

• 

•  16 

1»08 

• 

a  25 

* 

•  99 

•  02 

.95 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

10.61 

•  39 

.60 

2*20 

5^80 

•  97 

•  22 

SPARTA  2  W4W 

2.16 

•  43 

•  64 

•  07 

.10 

•  23 

•  10 

•  91 

•  06 

STANLEY  GAP 

*.05 

•  33 

.03 

•  22 

•  03 

•  11 

1«77 

33 

1^46 

•  09 

STILU40RE 

1  36 

•  22 

*06 

•  47 

09 

,j 

SUCHES 

• 

•  20 

.42 

•  42 

* 

•  76 

•  21 

SUMMERVILLE 

5.66 

•  19 

1^55 

•  16 

•oe 

•  04 

2«34 

1*12 

•  03 

•  19 

SNAtNSBORO 

•  70 

•  12 

SHEET  GUH 

.  12 

•  06 

•  18 

26 

* 

W45 

talbotton 

• 

'ao 

* 

oa 

• 

TALLAPOOSA  2  NNH 

1.2 

•  21 

•  31 

T 

* 

Id 

* 

•  20 

TAVLORSVILLE 

1.53 

•  6S 

•  48 

•  37 

THOMASTON  2  S 

1.72 

■  25 

.09 

•  97 

•  96 

•  12 

•  13 

TM0MA5V I LL  E 

T 

•  02 

,i> 

•  01 

I 

thomasville  u6  city 

3.51 

T 

•  47 

^02 

_ 

1*^2 

1*0 

T 

•  55 

T 

tii 

•  30 

TIFTON  2  N 

1 .79 

•  10 

•  02 

* 

* 

* 

TITUS 

3.14 

.03 

•  03 

•  36 

.58 

•  15 

•  51 

1^17 

•  OS 

•  04 

•  19 

TOCCOA 

1«3» 

•  02 

•  02 

•  IB 

•  10 

•  33 

•  11 

T 

•  90 

TRAY  MOUNTAIN 

1,72 

.92 

TUNNEL  HILL 

4*59 

•  85 

la22 

*40 
* 

OB 

* 

01 

* 

* 

VALDOSTA  4  NW 

• 

i66 

61 

- 

- 

* 

•  35 

•  OS 

•  11 

HALESKA 

3.25 

T 

•  23 

.17 

1*80 

•  76 

•  07 

•  02 

•  20 

T 

MARRENTON 

3.60 

•  45 

•  41 

•  33 

•  10 

1^27 

•  64 

•  93 

•  02 

•  05 

WASHINGTON 

3.47 

•  16 

•  17 

•  60 

•  10 

•  22 

•  42 

•  06 

•  9S 

•  04 

•  72 

WAY CROSS 

2.52 

•  06 

•  17 

•  11 

•  15 

•  02 

1*09 

•  10 

■  14 

•  17 

.23 

T 

•  19 

WAYNESBORO  2  NE 

5.24 

■  75 

.99 

•  04 

3^90 

WEST  POINT 

2.00 

•  30 

1^20 

•  07 

•  39 

•  04 

WINDER   1  SSE 

•  27 

•  27 

WOOOBURY 

2.06 

.47 

•  76 

•  17 

T 

al7 

•  10 

T 

•  37 

WOODSTOCK 

.77 

•  10 

•  41 

•  21 

•  09 

YOUNG  HARRIS 

2.69 

.07 

•  78 

•  33 

1*11 

•  10 

•oe 

•  19 

•  07 

REFERENCE  NOTES 

be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Imatologist  at  Agricultural  Engineering  Building.  University  of  Georgia.  Athens.  Georgia,  or 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  followloe  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  ailes  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

slonal  units  used  In  this  bulletin  are:     temperature  In  °F.,   precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3.  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m.  E.S.T.  WTR  EQUIV  In  Table  7  means  the  water 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
for  successive  observations:  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent   Inconsistencies  In  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  Weather  Bureau  stations  {those  shown  In  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 
observations  taken  at  the  present  location. 

-     No  record  in  Tables  3.   6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Aaount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  grouod;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the 
roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
H     One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for 
R     Amounts  from  recording  gage     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts 
T    Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superlnt< 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5. 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

§ 

I 

2 

3 

4  1 

s| 

sl 

7I 

"[ 

9 

,0 

11 

12 

13 

14 

15 

is| 

17 

IS 

19 

20 

22 

23 

1 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

3. 

AILEY 

MAX 

MIN 

9* 

70 

«S 
70 

97 

71 

97 
72 

88 
69 

93 
67 

98 
70 

96 
70 

95 
67 



95 

67 

97 
66 

 1 

100 
66 

96 

67 

98 
70 

96 
66 

99 

69 

92 

67 

97 
67 

98 

70 

99 

68 

70 

94 

66 

80 
63 

94 

64 

96 

62 

100 

70 

98 

69 

94 

63 

90 
66 

91 
67 

96 

70 

67*8 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
66 

93 
69 

94 

70 

95 

70 

94 

71 

93 
70 

95 
71 

98 
66 

96 

67 

94 

68 

99 
67 

.7 
66 

94 
66 

95 
68 

95 
68 

97 
66 

93 
64 

96 
69 

97 
64 

96 
64 

94 

66 

89 
67 

82 
62 

88 
63 

92 
62 

96 
63 

94 

67 

91 

68 

91 
67 

90 
66 

93 
67 

93i5 

ALBANY 

MAX 

MIN 

93 
71 

95 

72 

98 

73 

93 
71 

94 

72 

96 

73 

99 

71 

102 
67 

99 

71 

99 

70 

101 
70 

99 

72 

97 
70 

96 
70 

94 
72 

96 
69 

100 
70 

100 
70 

97 
72 

94 

70 

92 

72 

89 

69 

93 
63 

97 
62 

100 
64 

98 

70 

94 

69 

92 

71 

95 

72 

97 
71 

89 

71 

96aa 

AU.AT0ONA  0AM  2 

MAX 

MIN 

S3 
69 

91 

70 

93 
68 

92 

70 

90 
69 

92 
69 

97 
69 

92 
63 

91 
65 

95 

62 

96 
68 

95 
66 

99 
60 

96 
69 

92 
62 

91 
66 

91 
69 

96 
69 

97 

68 

92 
64 

89 
66 

74 

99 

80 
60 

86 
61 

91 

62 

88 

67 

87 
68 

89 
66 

60 
67 

89 
68 

88 
68 

90>2 
66  aO 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
68 

96 

71 

96 

71 

90 
71 

92 

70 

96 

72 

96 

7i 

95 

68 

95 

70 

94 

69 

97 

70 

93 
70 

99 
68 

96 
69 

97 
70 

91 
66 

94 
66 

94 
67 

93 
67 

93 
66 

84 

69 

78 

65 

90 
64 

93 
64 

94 

66 

93 

67 

92 
69 

86 

71 

91 
67 

92 
66 

93 
69 

92.6 

AHERICUS  »  ENE 

MAX 
MIN 

93 
70 

9« 

72 

95 

73 

90 
7J 

93 
71 

96 

73 

96 

73 

97 

68 

94 

70 

97 
70 

100 
69 

100 
70 

100 
70 

99 
70 

97 
73 

92 
66 

99 

70 

100 

70 

98 

71 

97 
69 

91 

70 

88 
66 

94 

63 

97 
61 

101 
66 

99 
72 

93 
66 

93 

70 

94 

70 

99 
69 

91 
70 

95«5 

ATHENS 

MAX 
MIN 

86 

70 

92 
72 

87 
72 

85 

71 

91 
71 

98 

74 

91 
68 

90 

68 

92 
66 

95 

71 

96 
71 

«4 

70 

99 

70 

92 

70 

90 
70 

69 

65 

92 
69 

99 

71 

92 

71 

90 

70 

65 

69 

79 

63 

83 

59 

91 
61 

92 
64 

90 
68 

83 

70 

83 
67 

67 
66 

92 
69 

90 
68 

90.0 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 
MIN 

90 
70 

95 
71 

91 

70 

90 

70 

93 
70 

97 
73 

97 
67 

94 
69 

96 

67 

98 

70 

99 

70 

97 
69 

96 
66 

95 
71 

94 
69 

92 
65 

96 
68 

97 

72 

96 

70 

94 
69 

89 
69 

88 
64 

88 
58 

94 

60 

94 

62 

99 
68 

87 
70 

89 
67 

91 
67 

93 
66 

96 
6« 

93.6 
68  a  0 

ATHENS  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
70 

93 
73 

89 

71 

89 

70 

93 
70 

97 

73 

93 
66 

93 
67 

95 

67 

96 

70 

97 
69 

96 
69 

94 
69 

94 

71 

92 
69 

91 

66 

93 
68 

96 

72 

96 

70 

92 
68 

88 
64 

80 

53 

65 
60 

93 

61 

92 
62 

91 
68 

86 

68 

86 
67 

86 
67 

92 
69 

91 
67 

91.6 
67  .8 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 
71 

93 
74 

91 
71 

84 
72 

91 
72 

98 

75 

93 

71 

92 
69 

94 

71 

96 

72 

95 
74 

94 

71 

99 
73 

88 
72 

93 
71 

90 
68 

95 

74 

96 

76 

90 
70 

90 

70 

76 
67 

61 
64 

89 

62 

91 
66 

92 
69 

89 

70 

86 
68 

84 

67 

66 
69 

69 
70 

89 
70 

90.4 
70.3 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 

72 

99 

73 

90 

73 

86 
71 

96 
71 

104 

77 

96 

67 

95 
69 

96 
67 

99 

69 

102 
74 

98 
71 

9« 

70 

100 
71 

93 
70 

92 
66 

96 
68 

98 

70 

97 

70 

94 

70 

90 

67 

79 
66 

87 
64 

92 
62 

96 

66 

92 

72 

90 
69 

89 
68 

92 

70 

94 

68 

94 

68 

94.2 
69.3 

AUGUSTA 

MAX 

MIN 

94 

73 

100 

73 

89 

72 

87 
70 

96 

71 

105 
79 

99 

70 

96 

70 

96 

70 

99 

70 

100 
75 

98 
73 

98 
72 

100 
73 

94 

70 

96 

66 

97 
66 

99 

72 

96 

70 

99 

69 

92 

65 

80 
64 

87 
66 

94 

63 

94 

64 

94 

66 

91 

65 

91 

70 

93 
69 

96 

68 

95 
69 

94.9 
69.3 

BAINBRIDGE 

MAX 
MIN 

93 
69 

96 
71 

96 
71 

91 
71 

97 
71 

96 

73 

101 
73 

98 
65 

97 
70 

99 
69 

100 
70 

100 
70 

96 
69 

99 
68 

98 
71 

98 
69 

98 
68 

100 
68 

99 
68 

92 
67 

92 
71 

86 
63 

92 
66 

97 
60 

96 

67 

97 
66 

92 
67 

91 
69 

92 
69 

93 
70 

90 
70 

95.7 
68.6 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 
MIN 

96 

70 

95 

70 

98 

71 

91 

71 

90 

71 

90 

74 

97 
76 

92 
72 

92 

77 

99 
68 

94 

68 

95 
75 

97 
70 

88 

72 

92 
68 

92 
69 

94 

70 

94 

66 

89 

71 

79 
67 

86 
68 

92 
66 

91 
66 

90 
67 

89 

70 

90 

72 

94 
68 

94 

70 

92.0 
70.1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

80 
63 

85 
64 

88 

65 

88 
63 

86 

63 

89 
65 

91 
56 

86 

51 

88 
54 

90 

57 

92 
57 

90 
60 

89 
60 

90 
63 

83 
62 

87 
57 

87 
59 

90 
69 

90 
62 

88 
61 

83 
63 

73 
57 

78 
61 

60 
49 

85 
62 

86 

65 

82 
59 

81 

61 

82 
69 

86 
69 

87 
69 

86.7 
58.9 

BLAKELT 

MAX 
MIN 

92 
71 

95 

72 

94 

74 

91 
71 

91 
72 

92 
7* 

97 
72 

97 
66 

95 
70 

97 
70 

96 
71 

95 
71 

93 
70 

96 
69 

93 
71 

95 
69 

97 
69 

98 
68 

93 
70 

97 
69 

89 

71 

63 
63 

90 

63 

95 
62 

98 
68 

96 

76 

89 

68 

89 

70 

94 

70 

92 
71 

86 
70 

93.5 
69.8 

BROOKLET   1  W 

MAX 
MIN 

93 
71 

94 

74 

90 

73 

84 

69 

90 
69 

96 

74 

96 

73 

93 

72 

95 
69 

96 
67 

96 
67 

93 
69 

97 
68 

97 
72 

96 
70 

68 
67 

95 
68 

96 
69 

96 

70 

94 

70 

90 
70 

80 
65 

87 
66 

91 
66 

93 
66 

91 
69 

91 
66 

86 

79 

90 

70 

92 
66 

92 
70 

92.2 
69.6 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

97 
7* 

98 

76 

97 

78 

86 
72 

92 
75 

98 
76 

98 
76 

93 
76 

90 

77 

91 

77 

96 
76 

97 
74 

95 
72 

96 
76 

100 
79 

91 
73 

94 

73 

92 
73 

96 
74 

97 

73 

86 

73 

82 
69 

67 
68 

94 

71 

92 
73 

69 
73 

93 
73 

94 

75 

93 
72 

96 
71 

95 
74 

93.9 
73»7 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 
MIN 

90 

75 

92 
76 

93 
73 

85 
73 

87 
76 

96 

76 

92 

78 

89 

74 

88 

77 

89 
78 

89 
74 

92 
73 

92 
72 

90 

77 

96 
74 

86 

73 

91 
72 

89 
75 

92 
74 

93 
70 

88 

75 

77 
70 

86 
69 

90 
69 

88 
72 

87 
71 

88 
71 

90 
73 

91 
71 

91 
72 

92 
74 

69.6 
73.9 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

92 
69 

94 

72 

95 

73 

89 
71 

93 
71 

95 

72 

99 
74 

96 
68 

92 
71 

95 
70 

97 
70 

96 

70 

93 
67 

94 

70 

94 

71 

91 
70 

94 

70 

93 
71 

93 
69 

90 
69 

90 
71 

87 
63 

89 
66 

92 
63 

94 
65 

92 
67 

92 
68 

91 

69 

91 

66 

92 
70 

90 
70 

92.7 
69.3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

95 
67 

94 

69 

95 

65 

93 
67 

94 
66 

102 
69 

06 

60 

95 
59 

96 
68 

100 
66 

99 

63 

98 
65 

98 
64 

92 

70 

96 
66 

95 

60 

98 

65 

99 
66 

93 

67 

91 

66 

76 

61 

82 

58 

87 

55 

92 

57 

90 

59 

87 
66 

66 

67 

86 
66 

91 
65 

90 
64 

93 
64 

92.9 
63.8 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

95 
70 

96 

72 

96 

73 

93 
70 

95 
72 

96 

73 

98 

71 

97 
68 

96 
73 

98 
70 

99 

71 

98 

72 

98 
70 

97 
70 

96 
70 

98 
73 

96 
70 

98 

71 

97 
72 

96 
72 

92 
71 

86 
64 

93 
60 

91 
63 

95 
67 

98 
70 

96 

70 

94 

70 

96 
65 

96 
72 

97 
73 

99.6 
69.9 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

94 

70 

96 

72 

92 
70 

86 

72 

94 

71 

96 
74 

95 
74 

94 

73 

91 

71 

94 

75 

95 
70 

95 
71 

95 

70 

97 
73 

97 
73 

8, 
70 

93 
72 

94 

70 

97 
71 

92 
70 

90 

71 

76 
66 

87 
66 

91 
61 

93 
68 

92 
69 

92 
69 

88 
69 

90 

70 

93 
67 

93 
69 

92.4 
70.2 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 
MIN 

90 

70 

96 
68 

99 
69 

93 
69 

92 

65 

98 

67 

102 
60 

99 
60 

97 
60 

99 
64 

100 
66 

101 
65 

98 
67 

99 
67 

97 
66 

94 

61 

92 
62 

97 
67 

97 
67 

97 

68 

93 
68 

68 
61 

81 

53 

87 
53 

92 

58 

93 
66 

92 
67 

87 
66 

88 
63 

93 
63 

97 
63 

94.5 
64.2 

CARROLL  TON 

MAX 
MIN 

91 
67 

92 
69 

92 
67 

90 
69 

91 
66 

96 

70 

94 

65 

92 
61 

92 
62 

96 
65 

99 
66 

95 
67 

96 
68 

89 
69 

92 
66 

92 
64 

96 
65 

96 
68 

92 
69 

90 
69 

75 
67 

82 
59 

85 

58 

90 
57 

91 
61 

69 
66 

88 
69 

86 
67 

88 
65 

87 
66 

91 
66 

90.6 
66.6 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

92 
71 

94 

70 

95 
68 

93 
71 

93 
68 

101 
71 

100 
66 

94 

62 

97 
66 

99 

68 

99 

71 

100 
71 

98 

72 

96 
72 

96 
67 

94 

66 

97 
69 

100 
69 

97 

70 

90 
67 

83 

67 

83 
69 

87 
62 

93 

59 

92 

62 

90 
67 

89 

70 

87 
67 

92 
69 

90 
67 

93 
68 

93.6 
67.5 

CEOARTOWN 

MAX 
HIN 

93 
68 

93 
69 

94 
67 

90 
69 

94 

69 

100 
71 

97 

65 

94 
60 

98 
62 

98 
63 

98 
68 

98 
68 

96 
69 

83 
71 

93 
66 

93 
64 

96 
68 

98 
68 

93 
68 

88 
67 

76 

65 

63 
57 

87 
56 

92 

68 

91 
60 

89 
62 

87 
68 

87 
67 

91 
66 

89 
66 

91 
66 

91.9 
69.6 

CLAYTON    1  N 

MAX 
MIN 

86 
65 

87 
64 

81 
66 

80 
66 

87 
67 

91 
65 

85 
66 

87 
58 

90 
60 

91 
61 

91 
62 

91 
64 

92 
64 

81 
66 

89 
66 

84 

61 

90 
64 

90 

64 

88 

63 

66 

65 

81 

64 

79 

52 

82 

53 

84 

64 

64 

56 

82 
68 

60 

60 

78 
63 

88 

60 

87 
61 

90 
62 

85.8 
62.2 

COLQUITT 

MAX 

COLUMBUS  wa  AIRPORT 

MAX 

93 
71 

94 

75 

95 

73 

89 
73 

94 

71 

98 

74 

96 
74 

95 
69 

96 

72 

97 
69 

100 
70 

97 
71 

97 
71 

94 

70 

95 

73 

93 
70 

96 

70 

97 
70 

95 

75 

95 

72 

86 
68 

.2 
66 

90 
63 

94 

61 

96 
66 

93 
74 

90 

70 

89 
71 

87 
70 

93 
66 

90 
68 

93.6 
70.2 

CORDELE 

MAX 

CORNELIA 

MAX 

86 

65 

90 

68 

85 
68 

85 
68 

90 

66 

95 
68 

89 

63 

88 
62 

91 

63 

94 

64 

94 
64 

93 
64 

94 
66 

69 
65 

91 
66 

89 

66 

90 
67 

92 
67 

93 

65 

87 
66 

83 

66 

77 
57 

81 

55 

68 

66 

85 
61 

66 

64 

84 
66 

84 
66 

(8 

63 

92 
64 

90 
64 

88.9 
64.3 

COVINGTON 

MAX 

95 

70 

97 

69 

94 

69 

90 
70 

97 
67 

100 

71 

96 

65 

96 

66 

97 

65 

100 
67 

98 

72 

99 
67 

98 
66 

95 
69 

97 
67 

94 

64 

98 

65 

98 

68 

96 

68 

93 

67 

85 

67 

83 

62 

88 

57 

94 

66 

96 

63 

93 
67 

90 

68 

88 
66 

89 
66 

94 
66 

94 

66 

94.3 
66.3 

CUTHBERT 

MAX 

92 
72 

95 

73 

96 

74 

94 

73 

95 

72 

97 

75 

9« 
74 

98 
70 

96 

73 

97 
73 

99 
74 

99 

73 

97 
71 

96 

72 

95 
73 

92 

69 

96 

71 

98 

71 

96 
74 

96 

71 

96 

72 

84 
64 

92 
64 

96 
66 

100 
69 

95 
72 

90 
69 

68 
71 

91 
72 

95 
71 

88 
72 

94.7 
71.3 

MMLONEGA 

MAX 

64 

92 

70 

90 

72 

92 

67 

92 

66 

92 

66 

67 

70 

80 
64 

78 
64 

82 
64 

88 
61 

84 

66 

84 
67 

83 
68 

83 
66 

87 
71 

89 
69 

>ALTON 

MAX 

90 
71 

95 

71 

92 
68 

94 

71 

90 

71 

95 
69 

99 

66 

92 
64 

94 
60 

.8 
67 

99 
66 

98 
68 

97 
69 

97 
70 

96 
68 

94 
61 

99 
68 

97 
66 

99 

67 

93 
67 

88 
64 

76 
56 

81 
64 

86 
57 

91 
62 

89 
62 

87 
67 

87 
68 

S« 

67 

89 
66 

89 
62 

92.0 
69  .6 

MNSONVILLE  WB 

MAX 
MIN 

92 
6^* 

95 
63 

91 
65 

90 
66 

96 

62 

96 

98 

" 

92 

62 

92 

95 

98 

99 

97 

90 

96 

91 

95 

96 

94 

90 

61 

82 

84 

92 

89 

88 

88 

84 

88 

90 

91.6 
60.9 

MU6LAS 

MAX 

MIN 

93 
68 

96 

72 

94 

71 

99 

70 

96 

70 

96 
69 

97 

70 

96 
69 

92 
70 

94 

70 

94 

71 

92 
69 

96 
69 

96 
70 

95 
71 

94 

70 

94 
69 

94 

70 

99 

71 

94 

70 

93 
69 

83 

65 

90 
64 

92 
69 

94 

68 

93 
69 

94 

70 

93 
69 

92 
70 

93 
66 

94 
69 

93.6 
69.2 

NmLIN 

MAX 
MIN 

1  9* 

1  " 

! 

97 
74 

95 

73 

90 

73 

•4 

71 

100 
75 

97 

72 

98 
68 

97 

70 

100 
70 

102 
72 

100 
73 

98 

70 

100 
72 

101 
71 

95 
68 

99 

68 

100 
70 

97 

72 

98 

71 

92 

71 

86 
66 

02 
64 

97 
64 

99 
66 

97 

73 

97 
70 

88 
71 

90 
70 

96 
69 

93 
69 

96.1 
70.3 

Sm  R«br«oc«  Noma  Folktwtng  Statkm  l"'!*" 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S- Continued 


Day  Ol  Month 

rage 

StaQon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
< 

EASTMAN 

MAX 

MIN 

82 

72 

95 

74 

95 

74 

8« 

73 

91 

65 

98 

73 

99 

74 

98 

72 

98 
74 

98 

67 

98 

72 

97 

70 

97 
69 

96 

72 

96 
74 

90 
69 

9» 

70 

96 

71 

99 

73 

99 

72 

93 

71 

87 
66 

90 
64 

94 

65 

97 
69 

97 

73 

93 

70 

90 

71 

91 

70 

93 

70 

91 

70 

94a2 
T0«6 

EXPERIMENT 

MIN 

90 
70 

90 
72 

92 

70 

93 
70 

66 
71 

92 
74 

96 
69 

93 
67 

93 

72 

94 

71 

95 
72 

97 
72 

97 
73 

95 

70 

90 
69 

93 
67 

91 

72 

96 

73 

93 

72 

91 

71 

00 

70 

79 
64 

82 
60 

89 
61 

90 
69 

92 
71 

89 
69 

88 
67 

85 
68 

87 
70 

90 
68 

90>S 
69>9 

FITZOERALO 

MIN 

95 

72 

97 
74 

97 

75 

89 

73 

94 

73 

96 
75 

98 
74 

97 
70 

95 

71 

95 

73 

99 
74 

96 
72 

96 

70 

98 
73 

96 
74 

92 

70 

96 

70 

96 

72 

96 

73 

96 

72 

94 

73 

88 
66 

01 

65 

96 

66 

99 

70 

96 

72 

96 

70 

92 

73 

94 

70 

91 
71 

91 

71 

99  lO 
71 16 

FLEMING   EXP  STATION 

MIN 

93 
69 

95 

71 

95 
74 

82 

72 

93 
69 

96 

73 

97 

72 

95 

72 

90 
68 

93 

67 

95 
68 

97 
69 

06 
69 

97 
72 

98 

71 

90 

70 

93 
66 

03 

67 

99 

69 

92 
68 

87 
70 

76 

67 

86 

65 

92 

65 

91 

65 

91 
67 

91 
69 

87 
70 

90 
69 

93 
67 

95 
68 

92  tl 
69i0 

FOLKSTON   g  SW 

MAX 

MIN 

95 
68 

97 

70 

92 

72 

67 
69 

94 
70 

96 

72 

100 
72 

97 

66 

94 
69 

96 

71 

97 
67 

96 
66 

97 
69 

97 

66 

94 

65 

99 
66 

87 
66 

84 

68 

89 

63 

91 

64 

95 

65 

94 
64 

93 
66 

93 
69 

92 
66 

99 
64 

93  •  8 
67.6 

FORSYTH    1  S 

MAX 
MIN 

90 
68 

93 

70 

91 

71 

87 
71 

92 

70 

96 

73 

92 
69 

93 
66 

93 
69 

95 
69 

97 

70 

97 
70 

95 
69 

95 

70 

95 

70 

91 

67 

94 

68 

95 
69 

93 

70 

92 
68 

83 

70 

80 
64 

85 
62 

92 
61 

95 
66 

91 

70 

88 
68 

88 
68 

90 
66 

91 
68 

91.6 
68.4 

FORT  SAINES 

MAX 

MIN 

92 
71 

95 
71 

97 

73 

91 
71 

95 
71 

96 

73 

99 

73 

99 
65 

96 

72 

97 
66 

100 
71 

98 
71 

96 
70 

97 
70 

97 
69 

96 
68 

95 

70 

96 
70 

95 

72 

94 
68 

90 
71 

81 

62 

85 
61 

95 

62 

99 

67 

95 
69 

90 
66 

90 

70 

93 
70 

95 
71 

90 
72 

94.5 
69.3 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 
MIN 

92 
70 

96 

72 

94 

72 

86 

72 

93 

70 

98 
74 

96 

71 

94 

69 

95 
68 

96 

66 

99 
66 

99 
69 

98 
69 

98 
70 

98 
70 

92 
68 

94 

68 

96 
69 

96 

70 

96 

68 

87 

67 

80 
65 

90 
61 

96 

59 

100 
64 

98 

72 

93 
66 

91 
69 

93 
69 

96 

67 

94 

68 

94.3 
68.5 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

92 
69 

91 

70 

89 
69 

86 
69 

92 
69 

96 

71 

92 
65 

91 
63 

94 
64 

96 

68 

96 

67 

96 
66 

98 
68 

91 
71 

96 

67 

92 
64 

94 

69 

95 
69 

95 

67 

89 
67 

85 

67 

81 
60 

89 

59 

90 

60 

88 

62 

84 

66 

87 

68 

85 
67 

89 
65 

93 
68 

91 
66 

90.9 
66.5 

&LENNVILLE 

MAX 
MIN 

93 
70 

96 

73 

94 

72 

86 

72 

93 
71 

96 

74 

95 
73 

94 

71 

93 
70 

95 
71 

96 

72 

97 
71 

96 
69 

99 

73 

98 
73 

90 
69 

95 
69 

95 
71 

97 
71 

94 
71 

88 
71 

78 
66 

88 
66 

91 
66 

93 

67 

92 

70 

90 
69 

89 

72 

91 

71 

93 
68 

92 
71 

92.7 
70.9 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

93 
73 

95 
73 

88 
71 

88 

72 

94 
71 

100 
74 

96 

68 

94 

70 

96 
69 

98 

72 

99 
74 

93 
69 

96 

71 

99 

71 

94 

71 

90 
66 

94 
67 

92 
71 

93 
70 

92 
70 

36 
69 

81 
63 

86 
61 

92 
60 

94 

63 

92 

70 

90 
71 

83 
68 

90 
68 

93 
69 

91 
68 

92.3 
69.1 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

93 
69 

94 

73 

93 
70 

87 
70 

94 

70 

98 
74 

95 
69 

95 
69 

94 

71 

97 
71 

96 
74 

97 
71 

96 

72 

92 
70 

95 
70 

92 

67 

96 

71 

94 

75 

92 

70 

91 
70 

81 

70 

82 
64 

87 
61 

92 

63 

95 

69 

89 
70 

91 
70 

86 
68 

90 
69 

92 

71 

92 
69 

92.3 
69.7 

HARTWELL 

MAX 

MIN 

95 
71 

91 

72 

90 

72 

90 
71 

97 

71 

102 
73 

98 

66 

94 

65 

99 
64 

101 
69 

101 
68 

100 
64 

97 
68 

93 

72 

95 
68 

93 

63 

99 
66 

96 

70 

98 

66 

99 

68 

90 

66 

81 
61 

85 
59 

95 
64 

92 
64 

92 
65 

90 
69 

90 
66 

93 
66 

96 
70 

95 
67 

94.2 
67.4 

HAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 

73 

96 

70 

68 
72 

92 
71 

99 
74 

97 

71 

97 
67 

96 
69 

98 

70 

100 

70 

96 
71 

97 
70 

99 
70 

100 
71 

94 

68 

98 
67 

99 

69 

100 
72 

93 
70 

92 

73 

84 

65 

91 

61 

97 

61 

98 
64 

96 

70 

91 
68 

89 
70 

93 
70 

94 
68 

93 
69 

95.0 
69.2 

HELEN 

MAX 

MIN 

85 
67 

91 

67 

85 
66 

83 
67 

90 

65 

95 
68 

89 
61 

69 
58 

91 
60 

91 

60 

91 
63 

87 
62 

94 

65 

85 
67 

89 
68 

88 
62 

69 
62 

90 
65 

92 
65 

87 
64 

83 
65 

79 

57 

84 

54 

89 

54 

87 

55 

85 
57 

80 
63 

84 
64 

87 
60 

91 
60 

92 
61 

87.8 
62.3 

HOGGAROS  MILL 

MIN 

95 
70 

96 

71 

94 

74 

95 
74 

69 

71 

94 

71 

98 

72 

99 

71 

96 

71 

96 

69 

100 

70 

98 

71 

97 

70 

95 
69 

95 

71 

94 

70 

96 

70 

97 

69 

96 

70 

92 
69 

93 

72 

85 
63 

92 
64 

98 

60 

98 
64 

98 

67 

92 
67 

91 

71 

92 

70 

93 

70 

93 
70 

94.8 
69.4 

JASPER 

MIN 

90 
67 

64 
66 

87 
66 

66 
67 

91 
68 

93 

66 

90 
66 

91 

58 

92 

60 

93 
64 

92 
64 

96 
66 

94 

65 

82 
66 

91 

60 

92 

65 

92 
68 

94 

65 

92 
64 

91 
64 

78 
56 

81 
54 

68 

55 

90 
56 

84 

65 

85 
63 

85 
65 

82 
64 

88 
63 

87 
64 

67 
63 

88.8 
63.4 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

93 
70 

90 
69 

92 
67 

92 
71 

95 
70 

98 

70 

92 
64 

93 
61 

97 
61 

97 

67 

98 
67 

97 
72 

98 
66 

67 
69 

92 
65 

96 

67 

94 

60 

98 

71 

88 
71 

75 
64 

80 

55 

85 
54 

90 
57 

66 
60 

85 
61 

85 
67 

63 
66 

89 

65 

89 
65 

90 
65 

90.8 
65.3 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 
71 

92 
69 

86 

69 

92 
66 

95 

71 

91 
69 

93 
62 

94 

68 

95 

68 

96 

69 

96 
69 

95 

70 

66 

69 

93 

66 

97 

68 

96 

71 

92 

69 

92 
69 

85 

69 

60 
61 

87 
59 

92 

60 

95 

65 

89 

69 

88 
69 

85 
67 

89 
67 

90 
68 

90 
66 

91.3 
67.5 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

94 
73 

99 
72 

94 

73 

88 
72 

97 
70 

105 
74 

100 

70 

98 
70 

100 
69 

102 
70 

104 

72 

103 
71 

102 
70 

103 
71 

100 
72 

94 

66 

98 

66 

101 

70 

100 
71 

95 

69 

91 

70 

85 
65 

90 

63 

94 

64 

97 

66 

94 

71 

94 

70 

89 
67 

93 
66 

96 
63 

95 
68 

96.6 
69.3 

LUMBER  CITY 

MAX 

MIN 

93 
68 

94 

70 

96 

71 

97 
72 

90 
71 

93 

72 

97 
70 

96 
68 

96 
66 

95 

63 

96 
69 

99 

72 

96 

68 

97 
69 

98 
69 

98 

69 

90 
62 

95 
69 

97 

69 

97 
69 

94 

71 

90 

65 

80 

63 

99 

65 

93 

65 

95 

68 

95 

70 

92 

71 

92 
63 

90 
71 

93 
69 

94.3 
68.4 

LUMPKIN  *  ENE 

MIN 

MACON  WB  AIRPORT 

MIN 

94 

72 

96 

75 

94 

74 

90 
73 

95 

72 

100 
76 

97 
74 

97 
72 

96 
71 

99 

74 

100 
73 

100 
73 

98 
73 

98 
72 

98 
73 

94 

69 

96 

71 

97 
73 

94 

73 

95 
70 

68 

70 

81 

67 

89 

63 

94 

63 

98 

67 

94 

75 

94 
71 

86 
71 

88 
71 

97 

70 

92 
70 

94.5 
71.3 

METTER 

MIN 

95 
71 

98 
74 

95 

73 

67 

72 

94 

71 

100 

75 

98 

75 

96 

72 

95 
71 

96 

67 

100 
72 

97 
71 

98 
71 

100 

73 

99 

71 

91 

70 

95 
71 

97 
72 

95 
72 

95 

71 

91 

69 

77 

65 

38 

67 

93 

57 

95 

68 

93 
70 

92 

70 

88 
68 

92 
69 

94 
69 

93 
72 

94.1 
70.6 

MILLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

90 

70 

93 
70 

96 

72 

94 

72 

88 
69 

94 

70 

100 
69 

96 
70 

96 
67 

96 
66 

97 

70 

100 
70 

99 
70 

97 
70 

98 
71 

98 
67 

92 
67 

97 
67 

95 
69 

93 

70 

67 
66 

80 

60 

87 
59 

91 

59 

94 

64 

91 

70 

90 
60 

84 
66 

92 
67 

94 
67 

93.3 
67.9 

MILLEN 

MAX 
MIN 

95 
71 

99 
70 

93 

71 

86 

70 

95 
67 

103 
72 

99 

69 

96 

69 

99 

76 

102 
70 

97 
70 

99 
68 

101 
71 

99 

68 

93 
65 

97 

67 

96 
69 

96 
68 

99 

69 

94 

69 

90 

67 

88 
63 

90 

63 

97 

62 

98 
64 

95 
68 

89 

67 

85 
64 

92 
65 

95 
65 

69 
66 

94.9 
67.9 

HONTICELLO  2  NM 

MIN 

91 
67 

93 
67 

91 

66 

87 
72 

92 
65 

99 
70 

95 
62 

93 
59 

94 
62 

96 
64 

98 
68 

96 
66 

95 
65 

93 
67 

95 
65 

91 

61 

96 
61 

93 
64 

93 
67 

90 
66 

85 
68 

81 
63 

85 

52 

92 

53 

94 

56 

91 

65 

90 
66 

87 
67 

88 
63 

92 
67 

91 

63 

91.6 
64.2 

MORGAN 

MIN 

93 
65 

93 
71 

95 

73 

91 

71 

91 
71 

95 

72 

95 
71 

96 

66 

93 
70 

94 

66 

95 
66 

95 

70 

93 
10 

93 
68 

83 
70 

95 

66 

96 

67 

95 

67 

93 

70 

94 

66 

92 

65 

90 

62 

92 

64 

94 

59 

97 
61 

96 
66 

90 
69 

88 
71 

93 

70 

94 
69 

87 
69 

92.9 
66.0 

MOULTRIE  2  ESE 

MIN 

93 
69 

94 

71 

93 
69 

91 
69 

93 
71 

95 
73 

96 

72 

95 
70 

93 
70 

93 
71 

96 

70 

96 
69 

95 
68 

95 
69 

96 
71 

93 
69 

95 
67 

95 
67 

94 

70 

93 

67 

90 

70 

65 
64 

91 

63 

93 
66 

99 

65 

94 

66 

93 
67 

92 

70 

90 
66 

95 
69 

91 

68 

93.3 
68.6 

NEWNAN 

MIN 

93 
69 

94 

71 

93 
69 

89 

67 

91 

68 

96 

71 

95 
67 

93 
66 

95 
70 

97 

69 

97 
70 

97 
69 

96 
69 

90 
68 

95 
67 

93 
66 

97 
69 

95 
72 

93 
68 

91 
69 

81 

68 

61 

62 

86 

62 

92 
62 

93 

62 

85 
69 

90 
68 

66 
66 

88 
66 

90 
67 

91 
68 

91.7 
67.9 

PLAINS   SW  GA  EXP 

STA 

MIN 

90 
70 

92 

70 

94 
72 

66 
72 

93 
69 

96 
74 

95 

72 

95 

72 

94 

71 

94 

68 

97 

70 

97 
69 

95 
70 

96 
69 

96 

72 

92 

67 

95 
69 

97 
69 

95 
71 

93 
66 

88 
71 

79 
64 

88 

62 

94 

61 

97 
64 

95 
72 

88 
68 

88 
70 

89 

71 

93 

70 

87 
69 

92.6 
69.2 

QUITMAN 

MIN 

ROME 

MIN 

95 
72 

94 

71 

97 
69 

93 
71 

95 
69 

102 
72 

99 

66 

98 
62 

100 
64 

101 
68 

100 
69 

102 
69 

99 
69 

69 
72 

94 

69 

96 

64 

98 
68 

99 
67 

98 

68 

91 
67 

77 
67 

85 
58 

83 
56 

95 
58 

91 

61 

90 

63 

'I 
70 

88 
67 

93 
66 

90 
66 

95 
67 

94.1 
66.7 

ROME  MB  AIRPORT 

MIN 

94 
70 

93 
70 

95 

68 

88 
71 

93 

69 

101 
71 

93 
68 

94 

63 

98 
63 

98 
66 

96 
68 

98 
68 

97 
68 

82 
71 

92 
68 

95 
63 

96 
66 

99 
67 

92 

68 

69 
67 

75 
63 

83 
58 

86 

56 

92 

58 

68 
62 

88 

62 

86 
69 

66 
67 

90 
66 

69 
65 

92 
66 

91.6 
66.0 

SANOERSVILLE 

MIN 

92 
76 

96 

72 

92 
72 

66 

66 

93 
68 

102 
67 

98 

69 

94 

68 

96 
66 

98 

66 

101 
71 

100 
72 

101 
70 

99 
70 

98 
72 

91 
66 

96 
69 

96 
72 

95 

71 

92 
70 

67 
68 

60 
66 

87 

63 

92 

62 

96 

60 

92 

73 

92 
71 

87 
70 

92 
70 

95 
69 

93 
68 

93.8 
66.9 

SAVANNAH  USOA  PL 

GARDEN 

MIN 

94 

67 

96 
71 

91 
74 

64 

72 

92 
68 

96 

73 

95 
72 

91 
70 

90 

66 

95 
66 

94 

67 

94 

67 

95 
66 

97 
73 

97 
71 

91 

68 

95 

65 

93 
64 

96 

67 

92 
67 

87 
71 

75 
66 

87 

63 

92 

62 

91 

65 

89 

66 

91 

68 

87 
70 

92 
69 

93 
65 

94 

69 

91.8 
68.0 

SAVANNAH  KB  AP 

MIN 

94 
71 

96 
74 

90 
74 

64 

72 

93 
70 

97 

75 

96 

75 

90 

75 

89 

71 

94 

69 

95 
73 

95 
72 

95 
72 

96 
74 

94 

72 

90 
69 

92 
70 

94 
71 

96 

72 

92 
69 

86 
71 

75 
66 

86 
67 

92 
66 

93 
70 

90 
70 

91 
70 

85 
69 

92 
69 

93 
68 

94 

70 

91.6 
70.8 

SAVANNAH  BEACH  2 

N 

MAX 

MIN 

92 
73 

93 
73 

88 
76 

85 
74 

91 

70 

98 

74 

91 
76 

89 
74 

68 
74 

89 
71 

93 
72 

92 
74 

92 
72 

91 

78 

91 

73 

92 
69 

91 

69 

89 
74 

89 

74 

90 

74 

85 

71 

77 

69 

83 

73 

89 

71 

89 

70 

86 

74 

88 
73 

85 
69 

89 

73 

69 
71 

91 

69 

69.2 
72.5 

SHAINS80R0 

MAX 
MIN 

96 
66 

92 
71 

86 
65 

90 

65 

96 
67 

98 
69 

97 
71 

94 
74 

91 
67 

92 
70 

90 
69 

94 
69 

See  Relarence  Note«  FoUowln<j  Slation  ^nrfex 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1956 


Day  Oi  Monlh 


Station 

1 

2 

I 

J 

*  1 

6 

7  1 

8  1 

1.1  III 

12 

13 

M 

IS 

16^ 

18 

 L 

20 

 1 

21 

r 

_22_| 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

> 
< 

TAL80TT0N 

MAX 

91 

91 

94 

89 

92 

96 

95 

93 

93 

95 

96 

94 

95 

•1 

94 

«1 

94 



94 

90 

89 

- 

as 

80 

86 

91 

95 

89 

90 

86 

86 

90 

89 

91  •2 

69 

72 

72 

69 

74 

70 

65 

68 

70 

70 

70 

70 

69 

71 

66 

68 

71 

72 

70 

71 

65 

60 

60 

65 

73 

68 

68 

70 

70 

68 

69*0 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

90 

90 

91 

91 

91 

96 

90 

90 

94 

95 

95 

95 

90 

85 

92 

92 

93 

96 

94 

87 

89 

81 

87 

92 

91 

88 

87 

85 

90 

87 

90 

9a<5 

6& 

66 

69 

67 

61 

67 

63 

58 

60 

66 

65 

65 

65 

62 

61 

65 

65 

67 

65 

65 

57 

52 

52 

57 

60 

67 

66 

63 

61 

65 

62fl9 

THOMASTON  2  S 

MAX 

92 

94 

95 

90 

92 

98 

96 

96 

96 

98 

98 

98 

94 

97 

97 

95 

97 

94 

95 

90 

81 

89 

93 

95 

93 

92 

88 

aa 

92 

91 

93*5 

67 

66 

70 

70 

67 

71 

68 

66 

65 

65 

67 

67 

67 

67 

68 

65 

64 

66 

67 

68 

69 

64 

57 

56 

62 

69 

67 

66 

64 

66 

66 

66*1 

TMOHASVILLE 

MAX 

94 

96 

95 

89 

96 

96 

99 

97 

94 

95 

98 

97 

95 

94 

96 

95 

95 

97 

95 

91 

91 

81 

91 

94 

95 

93 

93 

90 

88 

96 

91 

93<a 

69 

74 

71 

71 

73 

66 

70 

72 

69 

70 

73 

7 1 

69 

70 

69 

72 

72 

66 

65 

64 

66 

66 

69 

69 

69 

70 

70 

69  #8 

THOMASVILLE   W8  CITY 

MAX 

93 

95 

96 

92 

96 

96 

99 

97 

94 

94 

98 

98 

96 

96 

95 

94 

97 

97 

95 

89 

86 

80 

92 

96 

95 

95 

93 

90 

88 

96 

91 

93  19 

7 1 

73 

72 

71 

72 

'* 

74 

71 

72 

68 

70 

72 

73 

71 

70 

70 

70 

72 

71 

65 

65 

66 

70 

71 

71 

71 

70 

73 

73 

70a9 

TIFTON   2  N 

MAX 

91 

92 

94 

95 

90 

92 

96 

96 

97 

94 

95 

97 

95 

94 

95 

95 

92 

95 

96 

95 

92 

90 

82 

90 

94 

94 

92 

92 

92 

90 

93 

93.2 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

69 

70 

70 

69 

70 

71 

68 

68 

69 

70 

69 

71 

66 

64 

68 

68 

70 

68 

70 

68 

69 

69 

69a6 

TOCCOA 

MAX 

90 

95 

86 

87 

96 

98 

94 

92 

94 

96 

96 

98 

96 

92 

92 

90 

94 

96 

94 

91 

65 

80 

64 

91 

91 

87 

67 

88 

93 

91 

90 

91.5 

66 

70 

70 

69 

69 

72 

67 

66 

64 

68 

67 

64 

66 

72 

68 

64 

67 

68 

67 

68 

67 

60 

57 

61 

61 

66 

66 

66 

64 

67 

66 

66  .  3 

VALDOSTA   <.  NW 

MAX 

9<l> 

95 

96 

90 

94 

95 

98 

96 

92 

94 

96 

94 

96 

94 

96 

95 

95 

95 

96 

93 

89 

81 

91 

93 

96 

93 

94 

92 

90 

95 

96 

93.7 

67 

69 

71 

71 

71 

71 

71 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

66 

68 

65 

66 

66 

71 

68 

66 

63 

62 

66 

67 

69 

65 

67 

66 

68*2 

NARRENTON 

MAX 

92 

95 

89 

85 

95 

101 

96 

99 

96 

98 

101 

96 

96 

95 

92 

90 

96 

97 

95 

92 

85 

87 

85 

90 

91 

91 

90 

86 

92 

91 

90 

92.7 

74 

72 

72 

71 

70 

73 

66 

69 

68 

70 

69 

70 

70 

65 

68 

70 

70 

69 

70 

65 

62 

60 

65 

70 

68 

69 

67 

69 

68 19 

WASHINGTON 

MAX 

87 

as 

94 

92 

89 

96 

97 

98 

95 

96 

96 

92 

90 

93 

93 

93 

93 

88 

79 

87 

92 

91 

90 

89 

89 

90 

92 

91.3 

74 

69 

72 

70 

69 

71 

69 

70 

70 

69 

65 

66 

69 

69 

70 

69 

62 

59 

59 

61 

63 

64 

66 

67 

68 

67  .3 

MAVCROSS 

MAX 

94 

96 

95 

92 

93 

95 

97 

95 

92 

95 

96 

95 

96 

97 

98 

eo 

95 

95 

95 

92 

86 

80 

90 

93 

95 

93 

94 

92 

92 

95 

96 

93.6 

MIN 

69 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

66 

70 

70 

70 

71 

66 

71 

70 

NAVNESBORO  2  NE 

MAX 

93 

96 

95 

89 

93 

100 

99 

97 

96 

99 

101 

100 

99 

100 

100 

96 

96 

97 

98 

95 

90 

88 

87 

93 

94 

95 

92 

87 

92 

94 

94 

95.0 

MIN 

72 

72 

73 

70 

69 

75 

69 

67 

67 

70 

70 

70 

73 

72 

67 

69 

72 

'1 

70 

70 

64 

64 

65 

67 

71 

70 

65 

65 

69 

69 

69.3 

WEST  POINT 

MAX 

91 

94 

93 

86 

93 

98 

94 

92 

95 

97 

95 

95 

93 

90 

92 

91 

93 

92 

92 

91 

90 

80 

85 

91 

94 

90 

89 

86 

87 

91 

91 

91.3 

MIN 

71 

73 

71 

70 

69 

74 

71 

63 

68 

60 

70 

71 

72 

70 

70 

68 

70 

72 

73 

70 

70 

63 

60 

59 

65 

72 

70 

69 

70 

70 

70 

69.1 

WINDER   1  SSE 

MAX 

90 

93 

89 

88 

93 

99 

94 

92 

95 

97 

97 

98 

97 

94 

96 

96 

99 

97 

93 

95 

85 

82 

65 

91 

92 

94 

69 

a« 

88 

91 

90 

92.5 

MIN 

68 

69 

70 

69 

66 

71 

64 

65 

62 

64 

67 

65 

62 

60 

63 

67 

64 

65 

65 

66 

66 

60 

57 

57 

60 

66 

65 

63 

65 

64 

63 

64.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Dmj  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  P 
^  °< 

AILEY 

KVAP 

.19 

.23 

.18 

.18 

.17 

.17 

.25 

.28 

.22 

.24 

.22 

.26 

.15 

.28 

.13 

.08 

.21 

.14 

.14 

.23 

.18 

.11 

.19 

.21 

.27 

.16 

.17 

.19 

.16 

.18 

B5.96 

WIND 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

0 

I 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

5 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

I 

1 

1 

25 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.16 

.15 

.25 

.32 

.18 

.10 

.48 

.35 

.29 

.27 

.24 

.17 

.24 

.08 

.29 

.28 

.24 

.24 

.33 

.17 

.23 

.12 

.33 

.18 

.19 

.11 

.11 

.08 

.26 

.17 

B6.83 

WIND 

60 

17 

31 

73 

35 

31 

51 

45 

S3 

31 

39 

44 

31 

28 

28 

51 

39 

33 

36 

38 

31 

58 

39 

26 

36 

44 

16 

13 

25 

28 

26 

1136 

ATHBNS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.15 

.17 

.29 

.31 

.32 

.44 

.24 

.11 

.35 

.26 

.48 

.37 

.30 

.31 

.23 

.45 

.47 

.15 

.23 

.26 

.21 

WIND 

18 

as 

51 

55 

40 

105 

41 

3S 

30 

4S 

38 

31 

42 

44 

24 

39 

49 

21 

68 

44 

54 

71 

25 

39 

27 

32 

28 

36 

39 

68 

35 

1310 

KXPERIUENT 

EVAP 

.14 

.30 

.25 

.31 

.20 

.35 

.42 

.42 

.28 

.31 

.38 

.38 

.40 

.48 

.29 

.37 

.25 

.34 

.28 

.20 

.26 

.27 

.18 

.25 

.30 

.20 

.27 

.19 

.20 

.30 

.24 

9.01 

WIND 

27 

38 

45 

57 

46 

29 

66 

55 

39 

26 

44 

58 

29 

21 

37 

40 

15 

26 

29 

68 

47 

80 

25 

24 

36 

32 

28 

24 

64 

75 

53 

1283 

BOGGASDS  yiLL 

EVAP 

.23 

.23 

.54 

.13 

.16 

.14 

.21 

.28 

.23 

.26 

.27 

.30 

.17 

.34 

.24 

.13 

.24 

.24 

.25 

.20 

.24 

.22 

.11 

.23 

.26 

.21 

.19 

.16 

.16 

.18 

.21 

8.94 

WIND 

5 

8 

10 

4 

4 

1 

6 

7 

4 

6 

7 

10 

11 

4 

7 

4 

4 

4 

6 

9 

22 

26 

10 

6 

9 

7 

9 

8 

5 

11 

10 

242 

MAX 

IDS 

105 

102 

103 

99 

106 

107 

108 

107 

106 

106 

104 

107 

105 

96 

104 

107 

107 

105 

100 

101 

91 

98 

101 

100 

101 

94 

102.  BM 

MIN 

74 

78 

80 

76 

78 

80 

77 

74 

78 

77 

77 

77 

76 

76 

77 

75 

78 

76 

77 

76 

76 

70 

71 

70 

73 

75 

74 

78 

75. 8M 

BOHK  IB  AIRPORT 

EVAP 

.16 

.23 

.18 

.26 

.13 

.22 

.35 

.31 

.27 

.24 

.22 

.27 

.33 

.22 

.08 

.22 

.26 

.26 

.25 

.26 

.21 

.20 

.23 

.24 

.15 

.13 

.05 

.15 

.13 

.11 

B6.S1 

WIND 

26 

15 

21 

26 

16 

15 

44 

52 

11 

13 

17 

24 

27 

3 

20 

9 

19 

27 

41 

37 

31 

56 

17 

20 

19 

10 

8 

8 

20 

22 

20 

694 

TIFTON  2  M 

EVAP 

.18 

.21 

.23 

.22 

.15 

.19 

.23 

.32 

.20 

.28 

.28 

.22 

.14 

.22 

.25 

.14 

.31 

.15 

.20 

.21 

.24 

.21 

.10 

.19 

.25 

.22 

.15 

.21 

.15 

.11 

.20 

6.36 

WIND 

4 

5 

4 

20 

2 

7 

10 

20 

5 

20 

2 

16 

10 

8 

9 

8 

1 

13 

4 

9 

20 

27 

12 

14 

4 

3 

5 

12 

4 

10 

12 

300 

ItAX  and  WIN  Id  Table  8  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  aa  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
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STATION  INDEX 


GeORGIA 
AUGUST  1956 


Station 

Index  No. 

Oounly 

Drainage  I  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

(Jbserver 

Refer 

To 
fables 

j  Index  No.  1 

v^ounty 

;  Drainage  J  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

1  Precip. 

Temp. 

Precip.J 

ABBEVILLE 

0010 

MILCOX 

g 

32  00 

as  IB 

240 

8A 

GEORGE  M.  DOWDY 

3 

C 

4033 

HARRIS 

3 

32  45 

84  56 

660 

MIO 

BLUE  SPRINGS  FARM 

ADAIRSVILLE 

00^1 

BARTOW 

710 

8A 

HARVEY  C.  MOTT 

3 

C 

HARALSON 

4070 

6 

33  14 

84  34 

840 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

AOEL 

00»3 

J  1  08 

240 

BA 

BROOKS  ALDERMAN 

3 

4133 

HART 

14 

34  21 

82  56 

765 

5P 

SAMUEL  A.  VERNER 

2 

3  5  7 

ooso 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

62  34 

250 

eA 

8A 

HARTWELL  6  E 

4138 

34  21 

82  60 

690 

3 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

293 

7A 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

2   3   5  7 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASm 

9 

32  17 

63  28 

245 

6P 

7A 

R.  A.  MC  LENOON 

2 

3  5  7 

ALBANV 

01«0 

DOUGHERTY 

31  35 

84  10 

210 

5P 

8A 

FRANK  S(  ORTON 

2  3   5  7 

HA2LEHURST 

4204 

1 

31  63 

82  35 

235 

MID 

WOODROW  W.  BROWN 

C 

ALLATOONA  OAM  2 

oiei 

BARTOW 

34  10 

64  44 

975 

6A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

2   3   6  6  7 

4230 

WHITE 

3 

34  42 

1490 

6P 

JOHN  F.  GREER 

2 

3  5  7 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

13 

31  32 

62  31 

198 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2   3   5  7 

MEMPTOWN  GAP 

UNION 

7 

34  52 

2100 

TVA-131 

3 

AMCRICUS  4  ENE 

02^3 

SUMTER 

32  06 

84  10 

476 

6P 

BLANCHE  S«  RHYNE 

HIAWASSEE 

4279 

34  57 

AMERICUS  EXP  STA  NRSV 

025e 

SUMTER 

6 

32  06 

84  16 

450 

MID 

U  OF  GA  EXP  STA  NRSY 

c 

HOGGARDS  MILL 

4386 

BAKER 

I 

31  12 

13^ 

MIO 

6A 

EMORY  UNI   FLO  STA 

2 

3  5  6  7 

0430 

10 

33  56 

83  23 

700 

6P 

6A 

PROF*   E.  S.  SELL 

2  3   6  7 

4623 

U3  51 

4^o 

MID 

GA*   POWtR  COMPANY 

C 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

CLARKE 

33  55 

S3  21 

666 

6P 

EOOIE  L.  REESE 

2  3  5  6  7 

4648 

PICKENS 

l-ITY  WATER  PLANT 

2 

3  5       7  C 

ATHENS  Me  AIRPORT 

0435 

CLARK 

10 

33  57 

83  19 

793 

MID 

BA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

4671 

WAYNE 

100 

CITY  OF  JESUP 

ATKINSON   1  W 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81  52 

7A 

JOHNTOWN 

4688 

DAWSON 

MID 

C 

ATLANTA  BOLTON 

0A44 

FULTON 

3 

33  49 

84  26 

785 

7A 

HENRY  T.  BARNETT 

3 

J0NES80R0 

4700 

CLAYTON 

31  31 

84  21 

930 

BA 

t.   J.   SWINTt  SR. 

3 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

0A51 

6 

33  39 

84  25 

977 

MID 

HIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

KENSINGTON 

4602 

18 

34  47 

85  22 

850 

7A 

TVA-722 

3 

AUGUSTA  we  AIRPORT 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  56 

143 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  6  7 

4864 

5 

84  56 

720 

8A 

SUSAN  MCO*  HARGIS 

AUGUSTA 

0500 

R I CHMOND 

14 

33  26 

81  58 

130 

6P 

6P 

NEWSPAPER  PRTG  CORP 

2  3  5  7 

LAFAYETTE 

4941 

34  42 

65  16 

610 

6P 

CHARLES  W.  GWYN 

2 

3  6       7  C 

BAtNBRIDGE 

0561 

DECATUR 

30  55 

84  34 

120 

5P 

8A 

SIDNEY  R.  MULLEN 

4949 

TROUP 

3 

33  02 

65  02 

740 

6P 

BA 

PAUL  B.   SM 1 TH 

2 

3   5       7  C 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84  23 

1100 

7A 

MRS.   ESTELLE  6R06AN 

3 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

63  07 

720 

8A 

SIDNEY  t.  STEVENS 

3  C 

BEAVEHDALE 

0746 

WHITFIELD 

12 

34  55 

84  51 

724 

eA 

HENRY    L*  WARMACK 

3 

5192 

33  56 

86  16 

850 

MID 

CORP^  UF  ENGINEERS 

C 

BELLVILLE 

0787 

EVANS 

11 

32  09 

81  5B 

IBS 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

c 

L 1 NCOLNTON 

5204 

'1.4 

82  2« 

500 

JAmE^  w.  blackwell 

3 

BLACkSEARD  ISLftNO 

0940 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

61  13 

10 

5P 

5P 

U.S. FISH  +  WLOP  SVC 

2  3  5  7 

LITTLE  H IGHTOWER 

5242 

TOWNS 

7 

34  56 

83  39 

2200 

TVA-153 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

7 

34  51 

83  56 

1938 

8A 

8A 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

LOUISVILLE 

5314 

J£FFER<;on 

11 

33  00 

62  24 

337 

2 

3  5      7  C 

eLAKELY 

0979 

EARLY 

6 

31  23 

84  56 

300 

7P 

7P 

OR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5  7 

LUMBER  CITY 

5386 

Tff.F^lS 

9 

31  55 

62  41 

150 

8A 

8A 

w.  ALEX  JERNIOAN 

2 

3  5  7 

BLUE  RI0G6  fieSVR  OflM 

1029 

FANNIN 

34  53 

84  17 

1560 

5A 

TVA-UO 

3 

LUMPKIN  4  ENE 

5394 

3 

32  03 

84  44 

6P 

5P 

OA.  hUREST  COMM. 

2 

3  5       7  C 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

83  02 

780 

8A 

MRS.  GWENDOLYN  BROW^ 

MACON  WB  AIRPORT 

544  3 

fllBB 

9 

32  42 

MID 

U.S.    WtATHtR  BUREAU 

2 

3   5       7  C 

BRASSTUWf4  BALD 

1170 

TUWN5 

83  49 

4780 

BA 

TVA-147 

5633 

JACKSON 

10  '34  15 

3 

BROOKLET  I  H 

1266 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

2  3  6  7 

METTER 

5811 

U   32  24 

82  C 

OTY  OF  M*TT^R^ 

2 

3  5  7 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

2 

31  08 

81  30 

14 

5P 

5P 

BENJAMIN  E.  JAMES 

2  3  5  7 

MIDVILLE 

6656 

BURKE 

11 

32  60 

a2  14 

1B6 

BA 

MRS.    E.    B,  KING 

BRUNSWICK  CAA  AP 

1345 

GLYNN 

2 

31  09 

61  23 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2   3  5  7 

c 

6874 

10 

33  05 

83  13 

320 

7A 

7A 

H.   LOUIS  HORNE 

2 

3  5  7 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

32  19 

84  31 

657 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFlCt 

c 

6682 

11 

32  48 

81  56 

195 

5P 

5P 

MARK   u.    MC  COMB 

2 

3  5  7 

BURTON  DAM 

1413 

RABUN 

14 

63  33 

1770 

MID 

GUY  W.  RUCKER 

5896 

SCREVEN 

14 

32  66 

61  30 

100 

7A 

1425 

6 

32  33 

84  14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

MONROE 

5971 

10 

33  47 

63  43 

760 

^AOIu'^STAltoN^WMRE 

3 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  56 

118 

SA 

EDWIN  S.  EPSTEIN!  JN 

3 

M0NTE2UMA   1  N£ 

5979 

MACON 

6 

32  10 

84  01 

376 

8A 

H,   W.  COLLINS 

3 

CAIRO  2  NNW 

1463 

g 

30  54 

64  13 

265 

6P 

6P 

J.  D.  BELCHER 

2  3  5  7 

5988 

33  19 

83  41 

7A 

C.   LEROV  TILLMAN 

2 

3  5  7 

CALHOUN  £XP  STATION 

1474 

GORDON 

12 

34  29 

84  58 

656 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

2   3  5  7 

6038 

CALHOUN 

31  32 

64  36 

260 

5P 

CITY  UF  MORGAN 

2 

3   6  7 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

31  14 

84  13 

175 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCe 

2   3  5  7 

6087 

COLQUI TT 

16 

31  10 

83  46 

34  0 

6P 

RAUIO  STATION  WMTM 

2 

3  6  7 

CAMP  STtWART 

1544 

11 

31  52 

81  37 

92 

POST  ENGINEERS 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 
7 

32  12 

82  36 

155 

3 

CANTUN 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

894 

7A 

C.  B.  TEASLEY 

3 

c 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

83  55 

3300 

8A 

TVA-t35 

3 

CARLTON  fiRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

82  59 

450 

8A 

BA 

Jt  D*  MOORE 

2   3   5  7 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

64  49 

990 

6P 

7A 

JAMEi  0.  NAROIN.  JH 

2 

3  5  7 

CARNESVILLE 

1619 

FKANKLIN 

34  22 

700 

7A 

JOHN  W.  CARROLL 

3 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PQ 

6360 

31  17 

84  37 

182 

MID 

EMORY  UNI   FLO  STA 

C 

CAftfiOLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

990 

6P 

8A 

CITY  OF  CARROLLTUN 

2   3  5  7 

noontootla  creek 

6399 

FANNIN 

34  42 

84  13 

2050 

TVA-U2 

3 

1657 

12 

34  36 

64  42 

695 

8A 

NORCROSS  4  N 

6407 

3 

34  00 

84  12 

1026 

8A 

CARTtHSVlLLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  09 

84  48 

5P 

6P 

LITY  OF  CARTtRSVILLE 

2  3   5  7 

NOTTELY  OAM 

6471 

UNION 

34  58 

84  05 

174  0 

8A 

rVA-573  ^^'^^^''^ 

CARTtRSVILLE  3  Sw 

1670 

BARTUW 

5 

34  09 

94  50 

685 

7A 

GRANV£L   P.  TaTUM 

3 

6679 

ATKINSON 

13 

31  16 

62  61 

205 

MID 

c 

CAV£  SPGS  t.  SSW 

1715 

34  03 

8b  21 

800 

WILLIAM  W.  BARNET 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7067 

SUMTER 

6  ;32  03 

64  22 

500 

5P 

5P 

■ikANCH  E*P  STATION 

2 

3  5  7 

CEDAR TOWN 

1732 

POLK 

«5  16 

785 

6P 

6A 

2  3  5  7 

PRESTON 

7201 

WEBSTER 

6  132  04 

84  32 

400 

3 

CMATSWORTM   1  W 

1656 

12 

84  47 

600 

7A 

WILLIAM  L.  ELROD 

QUITMAN 

7276 

16  30  47 

83  35 

150 

5P 

5P 

^mer-^un'-'^'br  W 

2 

3  5  7 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

18 

34  56 

85  16 

789 

5P 

U.S.   DtPT  INTERIOR 

3 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  36 

84  57 

650 

TJBt'u.  HOLLAND 

CMOESTOc 

1927 

UN  I  ON 

34  48 

83  54 

1900 

R I NOGOLD 

7489 

16 

34  56 

85  07 

620 

TVA-721 

3 

CLAYTUN  1  N 

1982 

RABUN 

14 

63  24 

2150 

6P 

6P 

2  3   5  7 

7499 

DADE 

18  :34  45 

85  32 

820 

TVA-669 

3 

CLERMONT  3  Sw 

1998 

HALL 

34  27 

63  48 

1100 

JIMMY  C.  QUILLIAN 

7600 

FLOYD 

34  15 

65  10 

610 

WILLIAM  M.TUWERStlll 

2 

3  5  7 

CLEVtLANU 

2006 

WHITE 

3 

34  36 

83  46 

1570 

"Ja 

MARY  L«  SUTTON 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

34  10 

85  16 

700 

MID 

J.M.  MONTGOMERY!  JR. 

COLQUITT 

2153 

MILLER 

31  10 

84  44 

155 

5P 

'I 

CITY  OF  COLQUITT 

2  3  5  7 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

12 

34  21 

86  10 

637 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  6   7  C 

COLUMBUS 

2161 

\ 

32  28 

84  59 

250 

THOMAS  H.  JUSTICE 

SANOERSV I LLE 

7777 

11 

32  58 

82  49 

436 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

2 

3  5  7 

COLUMBUS  W6  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

W 

84  56 

385 

MID 

MIU 

U.S.   WLATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

2  32  00 

Bl  16 

22 

MID 

8A 

D.  A.  BISSETT 

2 

3  5  7 

CONCORD 

2198 

PIKE 

6 

33  05 

84  27 

825 

7P 

C.  R.  SMITH 

3 

2 

32  06 

61  12 

48 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  6       7  C 

COOLIOOE 

2238 

8 

31  01 

83  52 

250 

MID 

C.  W.  ELLINGTUNt  JR 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  01 

80  51 

10 

6P 

6P 

U.   5.   COAST  GUARD 

2 

3  6  7 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

34  39 

84  05 

1919 

MID 

HARRY  H,  SUTLER 

c 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

11 

33  18 

62  59 

550 

MID 

WILLIAM  M*  WARREN 

3  C 

CORDELE 

2260 

6 

31  58 

83  47 

345 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMJM 

8269 

12 

14  47 

84  18 

2300 

BA 

TVA-111 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

34  31 

83  32 

1470 

7A 

BILLY  C.  MASStY 

2   3  6  7 

5TI LLMORE 

6351 

EMANUEL 

32  26 

82  13 

MRS*MARJORIE  HUDSUN 

COVINGTON 

2316 

9 

33  36 

93  52 

750 

6P 

8A 

JACK  L.  CHAPMAN 

2   3  5  7 

8414 

UNION 

34  41 

84  01 

6A 

TVA-115 

3 

CUMMING  1  N 

2408 

FORSYTH 

3 

34  13 

84  08 

8A 

MILES  Ml  WOLFE 

SUMMERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

34  29 

85  22 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

FLOYD 

12 

34  27 

86  06 

660 

8A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

SWAINSBORO 

8496 

EMANUEL 

11 

12  36 

82  20 

318 

5P 

5P 

C.  H.  MC  MILLAN 

2 

3  5  7 

CUTMBERT 

2450 

RANDOLPH 

12 

31  46 

64  47 

461 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2   3   5  7 

SWEET  GUM 

8504 

34  56 

64  13 

1800 

TVA-129 

3  C 

OAHLONEGA 

LUMPKIN 

34  32 

83  59 

1619 

^A 

6A 

JOE  W.  WOODWARD 

2   3   5  7 

8617 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  38 

210 

MID 

CITY  WTR  +  LT  OEPT 

C 

DALLAS 

2485 

PAULDING 

5 

33  55 

84  50 

1025 

7A 

KENNETH  HAMMONU 

c 

TALBOTTON 

8535 

TALBOT 

6 

32  40 

84  32 

700 

6P 

L.  R.  MINER*  SR. 

2 

3  6  7 

2493 

12 

34  46 

64  57 

720 

9A 

9A 

2  3  5  7 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8547 

HARLSON 

17  ,33  46 

1000 

6P 

8A   MRS*    MAUD  M.  HAGOOD 

2 

DANBURG  &  NNE 

2502 

LINCOLN 

14 

33  55 

82  36 

590 

MID 

JACK  MC  CALL 

c 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

5 

34  05 

64  69 

710 

DR.   W.   K.  COUSINS 

3 

DAWSON 

2570 

TtRRELL 

6 

31  46 

84  27 

355 

7A 

S.  Wt  KENNEY 

3 

8657 

6  '32  68 

84  14 

uoo 

*1I0 

CECIL  HARRIS 

c 

OAWSONVILLE 

2578 

DAWSON 

34  25 

84  07 

1376 

7« 

PEARL  P>  CHAMBERS 

3 

c 

THOMASTON  2  S 

8661 

6 

32  52 

64  19 

665 

5P 

6P 

RADIO  STATION  WSFT 

2 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

34  46 

84  13 

1900 

8A 

TVA-633 

3 

THOMASVlLLE 

8666 

THOMAS 

6  :30  51 

63  59 

240 

6P 

8A  MRS. SARAH  P.  PORTER 

2 

3  5  7 

OOCTORTUWN  1  WSW 

2716 

31  39 

81  51 

60 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

THOMASVILLE  WB  CITY 

8671 

THOMAS 

30  50 

83  59 

283 

MID 

BA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

35  7 

DOLES 

2726 

WORTH 

6 

31  42 

63  53 

260 

MID 

JOHN  Ri  RUSS 

c 

TIFTON  2  N 

6703 

TIFT 

16 

31  26 

83  32 

370 

BA 

8A 

FRED  BELL 

2 

3  5  6  7 

DONALSONV [LLE  3  W 

2736 

StMlNOLE 

6 

31  02 

84  5  5 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

6732 

34  67 

83  36 

2160 

6A  TVA-574 

DOUGLAS 

2783 

COFFEE 

13 

82  61 

246 

6P 

8A 

RADIO  STATION  WDMG 

2   3  6  7 

6740 

34  35 

63  19 

1045 

7A 

fADIO  STATION  WLET 

3  5  7 

OOUtiLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84  45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

8806 

7  34  48 

63  42 

8A 

rVA-164 

3  C 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

\ 

TUNNEL  HILL 

6854 

WHITFIELD 

L8 

34  62 

65  C7 

880 

7A 

rVA-392 

3 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

10 

32  33 

82  55 

255 

6P 

8A 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

2   3  5  7 

VALOOSTA  4  NW 

69  74 

LOWNDES 

30  52 

63  20 

265 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

2 

3  5       7  C 

2844 

LAURENS 

10 

32  32 

82  54 

190 

MIO 

CITY  OF  DUBLIN 

c 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1100 

•IRS.    MARY   P.  CLINt 

3 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  11 

375 

5P 

5P 

CITY  OF  EASTMAN 

2  3  6  7 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

500 

5P 

6A  L.  MONROE  CASUN 

2 

3  5  7 

EDISON 

302S 

CALHOUN 

6 

31  34 

64  44 

295 

MID 

DAN  W.  HAMHACK 

c 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

82  44 

615 

5P 

7A  MRS.   G.  GRIFFIN 

2 

3  5  7 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

34  OT 

82  52 

690 

7A 

MRS. EVELYN  S.KINNEY 

WATKINSVILLE  ars 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

750 

MID 

*GH  RESEARCH  SVC 

C 

ELLIJAY 

3116 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

A.  0.  DOVER 

9186 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

140 

6P 

7A  JOHN  J.  T08ULA 

2 

3   5  7 

EMBRV 

3147 

17 

33  52 

1200 

saImiss  JANETTE  ALLGOOL 

WYNESBORO  2  NE 

9194 

14 

33  07 

81  59  1 

270 

5P 

5P  RAOlO  STATION  WBHO 

2 

3  5  7 

EXPERIMENT 

3Z7J 

SPALDING 

6 

025 

lOA  lU  OF  GA.  EXP  STA 

2  3  5  6  7 

9291 

3 

32  52 

65  1  1 

675 

6P 

8A    J.    SMITH  LANIER 

2 

3  5  7 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

735 

OYMPLE  D.  WARMACK 

WINDER   1  SSE 

9466 

BARROW 

10  33  56 

83  43  . 

960 

5P 

7A 

2 

3  6       7  C 

3312 

\o   4  1 

116 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

WOODBURY 

9506 

32  59 

84  35  , 

600 

SA  ALVIN  A.  SIMS 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

5 

34  07 

MID 

SAMUEL  R.  HARMON 

c 

9524 

CHEROKEE 

5  ,34  06 

84  31 

992 

6A  W.  G.  BOOTH 

3 

FITZGERALD 

3386 

8tN  HILL 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2   3  6  7 

YOUNG  HARRIS 

9806 

7  34  56 

83  61 

1920 

VA-146 

FLAT  TOP 

34  04 

FANNIN 

34  51 

84  30 

8A 

TVA-109 

FLEMING  ExP  STATION 

LIBERTY 

2 

31  63 

81  24 

19 

4P 

SOIL  CONS.  SERVICE 

2  3  5  7 

c 

NEW  STATIONS 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

lOA 

FRANK  H.  DAVIS 

3 

c 

FOLKSTON  9  Sw 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

62  06 

120 

5P 

5P 

okefenokee  refuge 

2   3   6  7 

OAWSONVILLE  WB 

2  683 

DAWSON 

5 

34  21 

84  08 

1110  MID  MID  U.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  7 

NEWIN6T0N 

6323 

SCREVEN 

11    32  35 

61  30 

140 

7P  W.  HUBERT  BRANNEN 

2 

3  6  7 

FORSYTH  1  S 

MONROE 

" 

33  01 

83  57 

630 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2   3   5  7 

FORT  GAINES 

3516 

3 

31  36 

85  03 

3,0 

5P 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

2  3  5  7 

FORT  VALLEY  3  e 

3544 

PLACH 

32  34 

83  51 

490 

1 

3LIVtR    1.  SNAPP 

2  3  5  7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

33  17 

85  06 

690 

COUNTY  AGENT 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

I 

34  19 

83  50 

6P 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  5  7 

GIBSON 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

540 

7A 

SANFORD  N.  BRADDY 

GLENNVILLE 

TATTNALL 

31  56 

81  55 

175 

7P 

7P 

W.  C.  BARNARD 

2  3  6  7 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

85  05 

450 

7A 

GA*  POWER  COMPANY 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  34 

83  11 

620 

5P 

MRS.    LILLIE  CHRIStm 

2  3  5  7 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

33  15 

84  16 

980 

6P 

HORACE  0.  WtSTUROOKS 

1 
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GEORGIA  -  SEPTEMBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  major  departure  from  routine  weather  was 
the  thorough  wetting  associated  with  the  pas- 
sage of  hurricane  Flossy  the  24th-25th  that 
abruptly  ended  a  developing  drought  except  in 
the  extreme  northwest  portion  of  Georgia.  A 
less  spectacular,  but  significant,  departure 
from  the  regular  routine  of  weather,  was  a  lack 
of  warmth  as  two  rather  long  periods  of  very 
cool  weather  without  a  compensating  hot  period 
resulted  in  average  temperatures  that  made  this 
appear  as  the  coolest  September  since  1924, 

Precipitation  totals  for  the  month  ranged  from 
0,81  inch  at  Rome  WB  Airport  to  11,53  inches  at 
Hartwell  6  E  and  the  greatest  measurement  for 
one  day  was  7.70  inches  on  the  26th,   also  at 
Hartwell  6  E,     Temperatures  ranged  from  100°  at 
Amerlcus  4  ENE  the  16th  to  34°  at  Blairsville 
Exp  Sta  the  21st,     The  number  of  days  with  maxi- 
mum temperatures  of  90°  or  higher  was  about  av- 
erage.    The  percentage  of  sunshine  was  high  at 
Savannah  and  about  average  at  Macon  and  Atlanta, 

WEATHER  DETAILS 

The  first  week  was  a  continuation  of  summer  wea- 
ther with  partly  cloudy  skies,   scattered  showers, 
and  temperatures  near  the  seasonal  average.  The 
Polar  air  mass  of  a  strong  high  pressure  system 
that  covered  the  mid-western  states  on  the  6th 
spread  southeastward  and  overran  Georgia  on  the 
7th  to  start  a  cooling  trend  that  caused  record- 
low  temperatures  for  so  early  in  the  fall  on  the 
10th  and  11th  at  Augusta  and  in  the  coastal 
area.     Clearing  weather  at  the  beginning  of  the 
cool  period  established  a  season  of  fair  weather 
that  held  through  the  16th,     A  warming  trend 
starting  the  12th  sent  daytime  temperatures  into 
the  middle  nineties  the  14th-16th  over  most  of 
the  state.     However,  early  morning  temperatures 
were  fairly  low  and  the  daily  average  tempera- 
tures around  mid-month  were  just  a  few  degrees 
above  the  usually  expected  values.     Cloudy  skies 
and  showers,  mostly  light,  held  daytime  tem- 
peratures in  the  eighties  on  the  17th,  and 
moderate  temperatures  with  mostly  fair  weather 
prevailed  through  the  22nd. 

Hurricane  Flossy  approached  the  coast  of  Loui- 
siana on  the  23rd  and  spread  a  cloud  cover  and 
rain  over  south  and  central  Georgia.     The  24th 
and  25th  were  rainy,  windy  days  over  nearly  all 
of  Georgia  as  the  storm  approached  and  crossed 
the  state.     Rainfall  for  the  storm  period  ex- 
ceeded 5  inches  over  much  of  central  and  south- 
west Georgia  and  totaled  over  8  inches  in  a  few 
instances.     Measurements  east  of  the  Quitman- 
Augusta  line  were  generally  in  the  2  to  4  inch 
bracket,  while  in  northern  Georgia  amounts  were 
somewhat  under  4  inches  along  the  Carrolton- 
Clayton  line,  and  diminished  rapidly  towards  the 
northwest.     Maximum  temperatures  were  rather  low 
during  the  rain  period  and  northwesterly  winds 
associated  with  clearing  weather  on  the  26th 
brought  a  cooler  air  mass  that  gave  moderately 
low  minimum  temperatures  on  the  27th  and  28th, 
Partly  cloudy  and  mild  weather  prevailed  the 
29th  and  30th. 


to  a  rather  poor  status  and  delayed  the  prepa- 
ration of  land  for  seeding  of  small  grains  and 
winter  pastures,  but  this  same  dry  weather  was 
very  favorable  for  harvesting  cotton,  corn, 
peanuts  and  hay.     Cotton,   peanuts  and  pecans 
were  damaged  by  the  wind  and  heavy  rains  of  the 
hurricane  and  corn  was  blown  down  in  some  areas 
to  such  an  extent  as  to  make  harvesting  with 
mechanical  pickers  difficult  if  not  impossible. 
However,   yield  prospects  per  acre  at  the  end  of 
September  were  record  high  for  peanuts,  equal 
to  the  previous  record  for  corn,  and  second 
only  to  the  record  in  1955  for  cotton.  Overall 
estimates  as  to  production  of  pecans  indicated 
this  year's  crop  would  be  the  second  largest  of 
record.     The  hurricane  rains  provided  much 
needed  moisture  for  soybeans,  cowpeas,  pastures 
and  late  hay,   and  put  soils  in  good  condition 
for  seeding  of  small  grains  and  winter  pastures. 
Very  little  erosion  occurred  due  to  the  long 
duration  of  the  rain,   some  48  hours  in  most 
areas,   and  the  dry  condition  of  the  soil  that 
permitted  absorption  of  large  amounts  of  water. 
Streamflow  increased  considerably  in  the  south- 
ern part  of  the  state,  but  no  significant  flood 
peaks  were  reached.     Runoff  continued  deficient 
in  the  northern  part  of  the  state. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

A  local  storm,  suspected  to  have  been  a  tor- 
nado,  demolished  a  home  and  a  chicken  house, 
and  damaged  a  barn  at  Stilson,  Bullock  County, 
on  the  4th. 

Most  of  Georgia  was  under  the  influence  of  hurri- 
cane Flossy  the  24th-26th.     The  center  of  the 
hurricane  crossed  the  Mississippi  River  Delta 
between  Grand  Isle  and  Burrwood,  Louisiana,  dur- 
ing the  night  of  the  23rd-24th,  crossed  the 
Florida  coastline  east  of  Pensacola  in  the  even- 
ing of  the  24th,   entered  Georgia  near  Blakely 
early  in  the  morning  of  the  25th,  and  left  north 
of  Savannah  late  in  the  evening  of  the  same  day. 
Winds  in  Georgia  were  generally  no  higher  than 
40  to  50  mph  near  the  center  of  the  storm,  but 
winds  of  25  to  35  mph  extended  over  a  large 
part  of  the  state.     Wind  damage  to  property 
was  mostly  uprooted  or  brtken  trees  and  broken 
wire  lines.     Wind  and  waves  caused  considerable 
damage  to  pleasure  boats  and  dock  facilities  at 
Lake  Sinclair,   north  of  Macon,     A  tenant  house 
was  wrecked  and  some  timber  broken  by  a  tornado 
in  Candler  County  early  in  the  afternoon  of  the 
25th  which  would  place  this  tornado  some  50  to 
80  miles  ahead  of  the  storm  center  approximately 
on  the  line  of  advance.     A  more  complete  report 
on  hurricane  Flossy  may  be  found  in  the  Sep- 
tember 1956  issue  of  Climatological  Data, 
National  Summary, 

FLOODS 

Rivers  did  not  reach  flood  stages, 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


WEATHER  EFFECTS 
Dry  weather  through  the  22nd  reduced  pastures 
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25 

.0 

0 

4 

3 

2 

72.4 

7.04 

.0 

R 

84.0 

60.3 

72.2 

-  3.6 

96 

14  + 

46 

11 

18 

6 

0 

0 

0 

4.72 

U51 

2.34 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

85.1 

61  .0 

73.1 

-  2.2 

9Q 

15 

49 

11 

16 

12 

0 

0 

0 

5.24 

1.88 

2.60 

25 

.0 

0 

6 

4 

2 

86.2 

62.4 

73,8 

-  3.5 

96 

3 

52 

11+ 

6 

9 

0 

0 

0 

3.83 

-  .80 

1.43 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

86.8 

60.8 

73.6 

-  2,1 

99 

14 

48 

1  0 

6 

12 

0 

0 

0 

3.92 

.68 

2.34 

26 

.0 

0 

4 

3 

1 

85.3 

63.1 

74.2 

95 

15 

52 

10+ 

5 

8 

0 

0 

0 

6.43 

2.37 

25 

.0 

0 

7 

5 

1 

85.3 

58.5 

71,9 

-  4.9 

99 

15 

44 

11 

14 

10 

0 

0 

0 

3.96 

.12 

.80 

25 

.0 

0 

8 

5 

0 

65.8 

60.9 

73.4 

96 

16 

46 

1 1 

6 

11 

0 

0 

0 

6.40 

2.14 

25 

.0 

0 

10 

4 

2 

86.9 

62.8 

74.9 

98 

14  + 

46 

11 

6 

16 

0 

0 

0 

3.98 

2.07 

25 

.0 

0 

5 

2 

2 

83.1 

60.6 

71.9 

-  3.2 

96 

16 

60 

10 

19 

7 

0 

0 

0 

6.81 

2.92 

4.05 

26 

.0 

0 

4 

3 

2 

85.2 

60,8 

73.0 

-  2.3 

97 

15 

46 

11 

12 

9 

0 

0 

0 

6.28 

1.03 

1.90 

25 

.0 

0 

7 

4 

2 

73.2 

5.06 

,0 

Precipitation 


NORTHWEST 

ALLATOONA  DAM  2 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERSVILLE 

CEOARTOWN 

DALTON 

LAFAYETTE 
ROME 

ROME  HB  AIRPORT 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  A6RI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

DAHLONEGA 

OAWSONVILLE  WB 

GAINESVILLE 

HELEN 

JASPER 

WINDER   1  SSE 

DIVISION 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 
CLAYTON  1  N 
CORNELIA 
HARTWELL 
TOCCOA 

WASHINGTON 

DIVISION 

WEST  CENTRAL 

CARROLLTON 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
EXPERIMENT 
GRIFFIN 
LA  GRANGE 

NEWNAN 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 

DIVISION 

CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DUBLIN 
EASTMAN 
FORSYTH  1  S 

FORT  VALLEY  3  E 
GREENSBORO 
HAWKINSVILLE 
MACON  WB  AIRPORT 
MILLEDGEVILLE 

MONT  I CELLO  2  NW 
SANDERSVILLE 

DIVISION 

EAST  CENTRAL 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BROOKLET   1  W 

LOUISVILLE 

METTER 

MILLEN 
NEMINGTON 
SWAINSBORO 
(WARRENTON 
WAYNESBORO  2  NE 

DIVISION 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  103  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1956 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

.3 

g 

a 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

B 

Q 

Snov/,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Total  1 

Max  Depth 
on  Ground 

Date  j 

10  or  More  j 

0 

s 

o 

0) 

o 

oS 

—  o 

0  * 

6  » 

0  > 

o5 

SOUTHWEST 

ALBANY 

89  #0 

62.9 

76.0 

—  2.2 

47 

11 

17 

0 

0 

0 

3  09 

25 

3 

2 

AMERICUS  4  ENE 

87.4 

61.5 

74.5 

-  2.5 

100 

16 

46 

1 1 

3 

13 

0 

0 

0 

8.62 

5.39 

6.23 

26 

.0 

0 

5 

4 

3 

BAINBRIDGE 

95 

49 

11 

15 

0 

0 

0 

7,46 

3.18 

3.96 

25 

.  0 

0 

6 

4 

3 

BLAKELY 

85.2 

62.9 

74.1 

-  3.7 

93 

14  + 

50 

11 

0 

9 

0 

0 

0 

10.05 

6.26 

4.47 

24 

.0 

0 

7 

6 

3 

CAIRO  2  NNW 

85.8 

64,0 

74,9 

-  2,7 

94 

15 

54 

10+ 

0 

I  \ 

0 

0 

0 

6.33 

1.71 

4.76 

24 

.0 

0 

3 

3 

1 

CAMILLA 

88.5 

64.5 

76.5 

-  1.7 

96 

1+ 

54 

28+ 

0 

13 

0 

0 

0 

4.66 

.33 

2.60 

26 

.0 

0 

5 

3 

1 

COLQUITT 

36.0 

63.2 

74.6 

-  2,8 

94 

14+ 

5 1 

1 1 

0 

9 

0 

0 

0 

10.31 

6.43 

4.29 

25 

.  0 

0 

6 

FORT  GAINES 

86.2 

62.3 

74.3 

-  2,7 

95 

15 

48 

11 

1 

16 

0 

0 

0 

10.94 

7.63 

4.00 

25 

.0 

0 

6 

5 

3 

H066AR0S  MILL 

87.6 

62.4 

75.0 

-  2.0 

97 

16 

48 

1 1 

0 

15 

0 

0 

0 

6.41 

1.84 

3.42 

25 

.0 

0 

6 

4 

2 

LUMPKIN  4  ENE 

MORGAN 

PLAINS  SW  6A  EXP  STA 

8  4.8 

61.1 

73.0 

93 

14  + 

48 

1 1 

4 

8 

0 

0 

0 

8,34 

4.13 

25 

.  0 

0 

6 

3 

THOMASVILLE 

87.6 

62.3 

75.0 

-  1.8 

95 

15 

53 

1  0+ 

0 

15 

0 

0 

0 

9.69 

4.81 

4.36 

25 

.0 

0 

5 

4 

3 

THOMASVILLE  WB  CITY 

56 

1 1 

14 

0 

0 

0 

25 

4 

2 

DIVISION 

8.51 

SOUTH  CENTRAL 

Al  ADAMA    PyD    QTATT  rvM  AM 
Al-MrAnM    CAr     OlMI  1  \jn  Ml*' 

86.9 

60.3 

73.1 

-  4,4 

95 

17 

46 

26 

5 

12 

0 

0 

0 

7.40 

3.45 

3.40 

25 

.0 

0 

7 

2 

CORDELE 

LJUUuLAS> 

87.7 

62.3 

7  5.0 

-  1,5 

94 

4 

54 

10+ 

0 

13 

0 

0 

0 

5.94 

2.17 

.  0 

0 

FITZGERALD 

85.8 

63.9 

74.9 

-  2.3 

94 

2  + 

62 

10+ 

0 

7 

0 

0 

0 

7.49 

3.72 

3.10 

25 

.0 

0 

6 

4 

2 

nOMt  KV 1 LL t 

LUMBER  CITY  AM 

86.  1 

59.3 

72.7 

95 

1  + 

46 

1 1 

11 

1 1 

0 

0 

0 

6.58 

2.63 

2.87 

25 

.0 

0 

3 

5 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

85.6 

62.5 

74.1 

-  4,4 

95 

15 

52 

10+ 

1 

11 

0 

0 

0 

7.81 

3.36 

4.20 

24 

.0 

0 

7 

3 

3 

QUITMAN 

TIFTON   2  N  AM 

85.5 

62.6 

74.1 

-3.5 

94 

16 

51 

27 

2 

13 

0 

0 

0 

7.00 

3.37 

4.20 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

VALDOSTA  4  NW 

86.3 

62.2 

74,3 

96 

1  + 

50 

2  7 

1 

11 

0 

0 

0 

7.82 

2.09 

25 

.0 

0 

8 

5 

4 

DIVISION 

.74.0 

7,15 

.0 

SOLfTHEAST 

Al  MA    r'AA  ATDDftPT 

85.3 

60.8 

73.1 

-  2,8 

95 

15 

46 

27 

7 

10 

0 

0 

0 

3.34 

-  1.15 

1.42 

24 

.0 

0 

4 

3 

2 

BLACKBEARD  ISLAND 

M 

93 

2 

51 

27+ 

8 

0 

0 

0 

3.42 

.0 

0 

BRUNSWICK 

85.5 

67.7 

76,6 

-  2,0 

94 

1  + 

54 

27 

0 

6.54 

-  .56 

4.19 

25 

.0 

0 

6 

2 

2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

82.6 

67.3 

75.0 

91 

7 

56 

2  7 

4 

2 

0 

0 

0 

3,06 

1.79 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

CAMP  STEWART 

84.6 

63.9 

■74.3 

-  2.3 

94 

16 

54 

1  1  + 

4 

6 

0 

0 

0 

6.51 

.13 

2.40 

26 

.0 

0 

8 

3 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

84.7 

62.3 

'7  3.5 

93 

2  + 

5  0 

1  0 

4 

5 

0 

0 

0 

6.62 

2.88 

25 

.0 

0 

8 

5 

2 

FOLKSTON  9  SW 

88. OM 

62. 2M 

75.  IM 

94 

1  + 

51 

27 

0 

9 

0 

0 

0 

2.97 

.89 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

GLENNVILLE 

34.5 

63.2 

73,9 

-  3.6 

a3 

16 

52 

11  + 

3 

7 

0 

0 

0 

6.61 

1.37 

2.52 

25 

.0 

0 

6 

3 

3 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

84.4 

61.5 

73.0 

-  3.5 

94 

15+ 

49 

10+ 

6 

7 

0 

0 

0 

7.35 

.25 

3.44 

25 

.0 

0 

a 

4 

2 

SAVANNAH  WB  AP  R 

83.8 

64.0 

73,9 

-  3.4 

94 

15  + 

55 

27 

8 

6 

0 

0 

0 

5.71 

-  .79 

1.96 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

83.5 

66.9 

75,2 

-  2.8 

93 

1 

48 

27 

2 

2 

0 

0 

0 

5.78 

.92 

.0 

0 

WAYCROSS 

86.1 

63.0 

74,5 

-  3.4 

95 

15 

49 

27 

2 

12 

0 

0 

0 

5.05 

.57 

2.01 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

74,4 

5.25 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  v/ith  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  fiom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-I0- 

.10-.49 

66-09 

1.00-1.99 

2.00 

1  and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

ATHENS  WB  AIRPORT 

N£ 

21 

8.7 

37* 

NE 

25 

84 

87 

S2 

67 

1 

3 

1 

1 

0 

1 

7 

5.2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NE 

13 

10.8 

28 

NE 

8 

SO 

84 

54 

64 

3 

2 

3 

0 

0 

1 

9 

67 

4.6 

ADOnSTA  WB  AIRPORT 

N£ 

13 

8.1 

29» 

ENE 

25 

89 

89 

58 

77 

3 

1 

2 

2 

0 

1 

9 

5.4 

COLDIIBDS  WB  AIRPORT 

87 

S2 

69 

3 

2 

2 

1 

0 

2 

10 

5.1 

BACON  WB  AIRPORT 

NNE 

14 

8.5 

40 

NW 

25 

82 

86 

48 

65 

3 

2 

3 

0 

1 

2 

11 

69 

5.0 

ROME  WB  AIRPORT 

89 

47 

68 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

6 

4.6 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NE 

19 

S.4 

43 

SW 

24 

89 

90 

57 

77 

3 

2 

4 

1 

2 

0 

12 

73 

5.2 

*  Fastest  observed  one  minute 
wind  speed.     This  station  Is  not 
equipped  with  automatic  record- 
ing wind  Instruments. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  104  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■3 

To 

1  1 

^  1 

3 

4  1 

s  1 

6 

8 

1  J  12 

13  Fu  1  15 

16  1  17 
 1  L 

18 

19  1  20  1  21 

 1  !  

22  j  2j 

ABBEVILLE 

•  21 

■  19 

■  73 

.03 

.21 

1.07 

■  1'. 

T 

AOAIRSVILLE 

l.os 

AOCL 

t<91 

•  10 

.28 

.39 

T 

•  09 

T 

•  02 

l.OV 

2.93  .Od 

TtAO 

1 

•  02 

.38 

.39 

.50 

.38  2 

T 

■  20 

1^85  t*i 

ALAPAHA  EXP  STATION 

7.40 

1.70 

.47 

.18 

'oi 

■  84 

3.40  .20 

ALBANV 

6.43 

1.23 

•  44 

.11 

■  02 

T 

T 

•  91 

3.08  .14 

ALLATOONA  QAH  2 

■  37 

.06 

•  36 

■  02 

.91  .88 

ALHA  CAA  AIRPORT 

3.3t 

.30 

T 

T 

.52 

T 

•  04 

T 

T 

1^42 

1.04  .02 

AMCRICUS  ^  ENE 

8.62 

■  10 

•  60 

T 

T 

T 

1^48 

9.23  1.19 

Sail 

•  20 

•  09 

1.98  3.68 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 

6. TO 

•  45 

•  06 

A  6.19 

ATHENS  MB  AIRPORT 

«.»« 

•  57 

•  01 

•  08 

.49 

9.34  .07 

ATKINSON 

RECORD 

MISSING 

ATLANTA  BOLTON 

■  05 

•  11 

•  09 

■  31 

•  32 

1>49  2.03 

ATLANTA  HB  AIRPORT  R 

6.10 

.11 

.23 

•  01 

•  03 

•  43 

3.30 

AUGUSTA  W6  AIRPORT  R 

A. 72 

•  02 

•  90 

•  96 

2.34  ^22 

AUGUSTA 

>.2A 

T 

T 

.17 

•  19 

1.02 

T 

■  66 

2^90  ^64 

BAINBRIOGE 

7.A< 

■  44 

.36 

•  11 

•  02 

1 

■  01 

T 

1>29 

3^96  •03 

BALL  GROUND 

A. 66 

•  02 

2^21 

.31 

■  09 

•  93  1^32 

BEAVEROALE 

.33 

BLACKQEARO  ISLAND 

3. 42 

.42 

•  16 

.13 

.46 

•  18 

• 

2^03 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

3.06 

•  07 

•  05 

■  81 

•  63 

■16  1,35 

BLAPCELY 

10.03 

1.53 

•  12 

.06 

T 

■  30 

.03 

■  62 

•  98 

T 

4^4T 

2,00  tOi 

BLUE  RIO(iE  RESVR  DAH 

3.02 

•  02 

•  17 

1^53 

•  30 

1.00 

BON MAN 

6*36 

T 

T 

.12 

■  19 

.19 

■  10 

■90  9.30 

BRASSTQWN  BALD 

9.M 

.12 

■  03 

•  34 

1.04 

1.7? 

.02 

.30  1.87 

BROOKLET   1  H 

3.63 

.24 

•  32 

.45 

.10 

.99 

.07 

■  64 

1.43  .03 

BRUNSMICK 

6.34 

.03 

.31 

•  08 

.23 

.09 

■  27 

.02 

.22 

U14 

4.19  T 

3.06 

•  06 

.18 

T 

•  01 

.06 

T 

■  43 

•  08 

T 

1^T9 

•  43  T 

BUTLER 

a.22 

■  30 

.88 

.20 

.20 

■  40 

4.97  1.67 

BUTLER  CREEK 

4.47 

•  05 

T 

•  06 

.A3 

■  11 

1.86  1.91 

CAIRO  2  NNW 

6.33 

•  08 

.01 

■  03 

.02 

T 

.60 

■  02 

4^76 

.81 

CALHOUN  EXP  STATION 

2.16 

1.06 

•  50 

•  60 

rAMP^'^TPyADT 

.30 

T 

.40 

.73  2.60 

6.31 

•  10 

.02 

.77 

.25 

•  70 

.18  1 

.40  T 

•  03 

T 

■  60 

2^40  ^04 

CANTON 

4.36 

•  18 

2.34 

.08 

■  02 

•44  1^90 

CARLTON  BRIDGE 

7.56 

.28 

•  03 

.38 

.07 

■  35 

•97  9^90 

CARNESVILLE 

8.36 

.20 

U22 

.03 

.93 

1^41 

.49  4.10 

4.33 

•  11 

.06 

.08 

•  23 

.T3 

•  24 

1.69  1^21 

4.60 

.15 

3.22 

■  27 

■  96 

CARTERSV ILLE 

2.80 

.38 

•  10 

•  02 

.04 

1^31  ^14 

CARTERSVILLE  3  SM 

3.10 

.30 

.41 

•  19 

.68 

■66  ^70 

CEDAR TOWN 

2.61 

.50 

.33 

•  14 

■  04 

■70  .68 

CmCKlMAUGA  ^  PARK 

2.78 

1.43 

.93 

T 

T 

.42 

2.40 

1.33 

.03 

.06 

.64 

•  02 

•  32 

4.00 

.02 

•  15 

.20 

1.26 

•  92 

.27  1.54 

CLAYTON   1  N 

6.00 

•  06 

1.98 

.22 

•  19 

■  04 

1.65  1.86 

CLEVELAND 

9.74 

.03 

.05 

1.82 

•  31 

•  13 

■  26 

.92  2.62 

RECORD 

MISSING 

COLUMBUS 

6.63 

.10 

.09 

•  10 

■  50 

5.26  .58 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

6.30 

.24 

.63 

.07 

•  01 

■  31 

2^45 

2.66 

CONCORD 

0.40 

T 

■  29 

1.90 

T 

•  90 

6.26  .09 

CORDELE 

RECORD 

MISSING 

3.00 

■  43 

•  64 

.40 

•  17 

•  01 

.54  3.80 

COV I NGTON 

4.70 

■  21 

■  07 

.04 

2.00  2.47 

CUHMING   1  N 

3.80 

.28 

■  11 

1.30 

.13 

■  25 

.60  3.20 

CURRYVILLE  2  W 

1.02 

•  46 

.12 

•  04 

.40 

CUTHBERT 

10.31 

.02  1 

•  19 

.09 

T 

•  14 

2.24 

T 

T 

T 

2^2T 

4.29  .07 

3.04 

•  13 

■  27 

1.20 

.62 

•  00 

•  40 

.39  1.92 

DALLAS 

3.00 

1 

•  30 

■  55 

.47  1 

.00 

•  19 

.83  1.60 

DALTON 

1.38 

•  48 

.  14 

■  14 

■  47 

.02 

■  13 

DAWSON 

7.28 

T 

.14 

.02 

1 

.02 

•  08 

.23 

•  91 

4.86  .40 

DAW SONV ILLE 

3.33 

•  23 

T 

.16 

1^53 

■  17 

.90 

•  22 

.44  2.06 

OAWSONVILLC  MB 

3.00 

1.72 

■  26 

•  18 

.20 

2.64 

DIAL  POST  OFFICE 

3.83 

1 

•  11 

• 

1^29 

.07 

1.36 

DOCTOR TOWN  1  WSW 

3.88 

.32 

■  34 

.03 

■  31 

T 

T 

■  06 

.29 

2.12  .21 

DONALSONVILLE  3  W 

6.42 

.06 

•  14 

.04 

.70 

■  02 

T 

■  44 

•  14 

•  02 

.08  .01 

3.90 

.84  .03 

DOUGLAS 

3.94 

■  35 

■  11 

■  90 

4.50  .08 

DOUGLASV ILLE 

3.84 

.08 

.05 

.17 

■  49 

.34 

.04 

.47 

1.65  2.55 

DOVER 

6.05 

.76 

•  12 

.68 

•  42 

•  27 

■  21 

.42 

.19 

.41 

1.40  1.21 

DU5LI  N 

7.76 

.03 

T 

1.03 

1.12 

■  38 

.02 

.01 

.19 

.28 

2.62  2.08 

EASTMAN 

7.48 

.07 

1.15 

2.00 

4.17  .09 

ELBERTON 

7.30 

■  11 

.12 

■  09 

.03 

1.10 

.81  5.04 

2.71 

•  44 

T 

•  07 

■  80 

•  26 

■  02 

•  1.03 

3.87 

•  02 

.20 

•  55 

1^03 

.86 

•  31 

.67 

1.01  1.22 

EXPER IMENT 

8.87 

.61 

•  02 

■  23 

.10 

5.15  2.76 

FAIRMOUNT 

2.11 

.12 

•  31 

.22 

T 

•40  1^06 

FITZGERALD 

7.40 

•  53 

.4T 

.05 

■  47 

.02 

.03 

■  77  T 

T 

2.03 

3^10 

3.40 

1^60 

.26 

2.36 

■  02 

•  •16 

FLEMING  EXP  STATION 

6.62 

1.08 

■  72 

.67 

.16 

■  04 

.01 

•  11 

.11  .02 

.78 

2^S8  ^04 

FOLKSTON  3  SSw 

4.23 

•  43 

.62 

.79 

•  32 

.91 

1^13  •OS 

FOLKSTON  g  SW 

2.07 

.80 

.27 

•  68 

.32 

•  29 

.32 

FORSYTH   i  S 

7.00 

T 

T 

■  37 

•  12 

T 

1.09 

4.93  •47 

FORT  GAINES 

10.94 

.60 

2^63 

■  98 

2.29 

4^00  .44 

FORT  VALLEY  3  E 

6.74 

.02 

.21 

T 

T 

T  1 

.32 

•  02 

.08 

•  37 

3.32  1.20 

FRANKL I N 

6.07 

.90 

•  46 

4.06  1.05 

GAINESVILLE 

3.56 

T 

T 

•  02 

•  10 

■  46 

•  33 

.77 

.49  3.39 

GIBSON 

3.26 

U30 

T 

T 

T 

•  23 

1.66  2.03 

GLENNVILLE 

6.61 

•  30 

T 

•  06 

.12 

•  09 

•  10  3 

.18 

T 

T 

1*21 

2^32  .0^ 

GOAT  ROCK 

8.66 

1.74 

1*21 

.01 

1^95 

>.li  1^02 

GRcENSBORO 

6.44 

•  04 

•  32 

1 

.13 

.06 

2.20  2.67 

GRIFFIN 

8.12 

.15 

T 

•  01 

.23 

T 

.02 

4.45  3.26 

HARTHELL 

6.84 

.03 

.60 

•  39 

■  22 

.30 

•75  6^3S 

HARTWELL  6  E 

11.53 

.02 

•  30 

.46 

■  40 

.40 

1.60 

•60  7*70 

HAWK  INSV ILLE 

8. 19 

.25 

.21 

.06 

•  08 

•  18 

.16 

T 

.30 

3.30  .43 

HELEN 

6.92 

.39 

T 

•  IS 

4.30 

•  83 

•  07 

.24 

1.80  .92 

HEMPTOWN  GAP 

3.83 

.03 

1^06 

1^08 

.15  1.A9 

HIAWASSEE 

3.41 

•  02 

.20 

.03 

•  94 

•  20 

.11  1.91 

HOGGARDS  HILL 

6.41 

•  98 

•  04 

1.02 

.03 

•  01 

.11 

T 

•02  .01 

T 

T 

■  63 

3.42  .12 

HOMERVI LLE 

RECORD 

MISSING 

|RH IN TON 

JASPER 

2,89 

.06 

.10 

• 

•  1 

.12 

.06 

• 

•  1.55 

JOMESBORO 

8.03 

.04 

•  29 

■  04 

4.31  3.37 

KENSINGTON 

2.94 

•  32 

.09 

1.08 

•  IT 

1^18 

.10 

KINGSTON 

2.10 

•  40 

•  09 

.29 

•36  ,96 

LAf AYtTTE 

1.71 

■  45 

.06 

.81 

•  09 

•  10 

■  12 

•  08 

LA  GRANGE 

9.0C 

•  20 

•  36 

.03 

.14 

T 

■  13 

6,74  2,01 

LEXINGTON 

6.31 

•  05 

•  27 

.09 

T 

1,76  4,14 

LINCOLNTON 

6.K 

•  14 

.07 

•  47 

■  28 

2,09  3,05 

LITTLE  HIGHTOHER 

.20 

3.20 

•  30 

2,00 

LOU I SVI LLE 

3.92 

■  01 

•  37 

.03 

•  09 

■  96 

2.3A  ■S* 

LUHaER  CI  TV 

•  ■58 

•  01 

•  63 

.07 

T 

.63  .01 

T        T  T 

•  02 

T 

•  90 

2^a7  ■Ol 

LUNPKIN  4  ENE 

RECORD 

HISSING 

MACOM  MB  AIRPORT  R 

8.02 

•  16 

.13 

.28 

1.16 

.02 

2>11 

4^11  ^03 

HAVSVILLE 

4.06 

•  04 

T 

.12 

•  13 

•  20 

■  49  3.98 

KCTTER 

6.43 

T 

•  87 

T 

.04 

•  06 

•  10 

•  17 

.78 

.02 

T 

•  98 

2^37  .09 

MIDVILLE 

4.37 

•  22 

.10 

•  06 

.37 

.40 

•  10 

1.30  1.62 

HILLEOGEVILLE 

9.64 

.20 

.09 

.47 

.02 

.21 

T 

•  11 

1.82  2.72 

HILLEN 

3.96 

•  32 

.12 

.64 

•  20 

T 

T 

•  29 

■  70 

•80  .65 

MILLHAVEN  a  E 

8.31 

2>10 

.03 

1.46 

•  M 

■  70 

■  13 

•  03 

T 

■  06 

1.55  1.82 

28    29    30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MONROE 

MONTEZUMA  1  NE 
MONTICELLO  2  NW 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 

MOUNT  VERNON  3  WNM 

NAHUNTA 

NEEL  GAP 

NEWINGTON 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 

N0RCR0S5  N 

NOTTELY  DAM 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

QUITMAN 
RESACA 
RINGGOLD 
RISING  FAMN 
ROME 

ROME  WB  AIRPORT  R 

SANDERSVILLE 

SAVANNAH  U5DA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  MB  AP  R 

SAVANNAH  8EACH  2  N 

SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
STILLMORE 
SUCHES 
SUMMERVILLE 

SURRENCV 
SWA [ NSBORO 
SWEET  GUM 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 

TAYLORSVILLE 
THOMASTON  2  S 
TMOMASVILLE 
TMOMASVILLE  WB  CITY 
TIFTON  2  N 

TITUS 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN  /Q.L>y 
TUNNEL  HILL 
VALDOSTA  4  NW 

WALESKA 
WARRENTON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 

WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 


2.50 
7.34 

9.00 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


1.27 

.03  .69 
.06     .02  1*32 


.61     .25  2.01 


1.60 
1*46 


2.95 
T  2.6'f 
.03  .13 


•06  1.18 
2.73 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


22    23  24 


.10  3(10 
A*20 


25     26  27 


1.17 
2.36 


•  2.65 
2.14  .17 
4.10  2*17 


li30 
1.78 


.57 
<*.I0  1*24 
3.44  .30 
1.95 


.02  1.88 
.42  3*82 
•62  4.70 


2.30  3.50 


6.00  1.37 
1.99  4.32 
4.04  2.17 
•69  1.63 
.07  1.48 


REFERENCE  N0TE3 

'  the  State  Cllmatologist  at  Agricultural  Englneerlag  Building,  University  of  Georgia, 

The  four  digit  identlf Icatloo  numbers  In  the  Index  nuaber  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  la  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

nlta  used  in  this  bulletio  are:     temperature  in  "F. ,  precipitation  aod  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are  baaed  on  a  daily 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  S  and  6  and  snowfall  data  la  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tine. 

Sno*  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  oo  ^ound  values  are  at  7:30  a.m.  E.S.T.  WTR  EQUIV  In  Table  7  means  the  wat 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  poin 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

(those  shown  la  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 

-    No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  eatry. 
+     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  la  a  shelter  located  a  fe*  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  th 
roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  vitb  a  windshield. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  -'Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  S  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
B    Amounts  from  recording  gage     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Bourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

the  Superintendent 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl«  S 


Day 

Ol  M 

DDlh 

• 

Station 

'  1 

*  1 

3 

6 

'  1 

'  1 

9 

10 

"l 

12 

1 

13  j 

U 

IS 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

39 

30  31 

1 

AILEY 

MAX 

«■ 

91 

92 

98 

90 

90 

91 

80 

79 

77 

81 

•7 

84 

91 

88 

90 

88 

91 

88 

68 

79 

74 

SO 

82 

84 

u 

•  0 

HIN 

67 

68 

69 

69 

70 

62 

69 

67 

98 

48 

47 

90 

99 

6« 

65 

54 

53 

60 

63 

65 

69 

91 

40 

48 

47 

44 

M 

a7 

ALAPAH*   EXP  STATION 

MAX 

82 

92 

93 

91 

89 

88 

89 

91 

80 

76 

78 

82 

86 

8« 

92 

94 

99 

80 

84 

90 

90 

00 

90 

84 

72 

79 

SO 

SO 

82 

82 

a» 

•  0 

MIN 

6a 

69 

67 

68 

70 

71 

70 

69 

62 

91 

51 

92 

94 

55 

58 

62 

68 

69 

68 

92 

53 

60 

64 

64 

66 

48 

10 

92 

94 

91 

60 

a} 

ALBANY 

MAX 

«0 

94 

94 

91 

91 

9f 

91 

7» 

82 

82 

87 

91 

94 

94 

98 

96 

89 

91 

98 

94 

94 

99 

83 

78 

74 

82 

82 

87 

88 

88 

S« 

•  0 

MIN 

70 

70 

68 

60 

70 

72 

71 

69 

62 

91 

47 

95 

97 

61 

65 

67 

72 

6^ 

97 

57 

59 

70 

67 

66 

61 

96 

92 

93 

42 

69 

6J 

•  0 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

92 

91 

88 

89 

88 

89 

8« 

79 

78 

71 

74 

80 

89 

92 

93 

94 

94 

89 

61 

81 

78 

78 

81 

81 

70 

41 

71 

74 

82 

87 

•* 

•  1 

MIN 

»S 

69 

60 

68 

68 

68 

69 

61 

99 

99 

50 

59 

98 

60 

62 

63 

65 

59 

48 

52 

92 

96 

61 

61 

60 

92 

90 

91 

99 

99 

M 

«1 

ALMA  CAA  AIKPOKT 

MAX 

•I 

92 

91 

90 

87 

88 

90 

79 

79 

76 

81 

87 

91 

91 

99 

91 

80 

89 

89 

90 

90 

89 

88 

71 

78 

47 

79 

U 

81 

84 

U 

•s 

MIN 

67 

66 

67 

69 

72 

69 

68 

99 

92 

92 

84 

94 

57 

62 

59 

68 

67 

96 

94 

99 

69 

63 

69 

98 

94 

44 

93 

41 

61 

•0 

•  0 

AMERICUS  <•  ENE 

MAX 

94 

99 

91 

89 

90 

90 

87 

79 

79 

81 

87 

94 

97 

98 

100 

99 

92 

89 

91 

87 

89 

86 

88 

69 

78 

80 

SO 

81 

81 

•7 

•4 

MIN 

68 

68 

67 

69 

70 

70 

69 

67 

99 

92 

4« 

99 

99 

61 

63 

64 

69 

63 

92 

98 

98 

67 

68 

64 

98 

19 

50 

91 

98 

69 

44 

ATHENS 

MAX 

«« 

91 

8« 

S« 

84 

89 

78 

77 

80 

87 

92 

93 

91 

91 

84 

86 

82 

81 

78 

84 

89 

77 

61 

71 

47 

74 

77 

SO 

•2 

•s 

MIN 

70 

68 

67 

68 

69 

69 

67 

67 

90 

97 

61 

61 

64 

66 

68 

64 

62 

59 

94 

58 

62 

64 

54 

91 

94 

91 

91 

98 

61 

a4 

ATHENS   COL  OF  A&i)  1 

MAX 

«2 

9* 

91 

88 

87 

89 

84 

79 

78 

77 

81 

91 

99 

96 

97 

98 

89 

90 

88 

86 

81 

88 

87 

70 

64 

72 

78 

78 

81 

84 

U 

•a 

MIN 

72 

67 

66 

67 

68 

69 

67 

66 

94 

91 

48 

94 

59 

59 

63 

62 

63 

63 

63 

97 

54 

99 

61 

65 

89 

91 

91 

91 

91 

94 

60 

•0 

ATHENS  KB  AIRPORT 

MAX 

«1 

91 

88 

87 

88 

87 

77 

78 

78 

79 

81 

90 

91 

99 

96 

94 

86 

87 

81 

81 

79 

•6 

89 

71 

64 

71 

44 

SO 

81 

U 

•  V 

MIN 

6« 

67 

68 

67 

68 

69 

67 

60 

99 

90 

48 

96 

60 

61 

61 

64 

68 

63 

62 

56 

52 

59 

62 

63 

61 

11 

51 

94 

91 

97 

M 

■  0 

ATLANTA   MB  AIRPORT 

MAX 

88 

87 

87 

84 

89 

89 

74 

78 

76 

74 

80 

89 

90 

92 

92 

92 

84 

84 

•2 

81 

81 

»4 

84 

72 

64 

77 

74 

77 

78 

81 

•1 

•  0 

MIN 

67 

69 

69 

68 

69 

70 

67 

69 

97 

54 

51 

58 

63 

67 

66 

70 

71 

63 

58 

61 

56 

62 

66 

64 

59 

94 

51 

94 

97 

41 

62 

•  2 

AUSUSTA   KB  AIRPORT 

MAX 

93 

94 

88 

88 

87 

89 

87 

78 

77 

71 

81 

88 

91 

96 

96 

96 

89 

89 

84 

88 

79 

89 

89 

74 

67 

80 

48 

81 

82 

•4 

•  0 

MIN 

68 

69 

69 

69 

70 

69 

68 

61 

91 

48 

48 

49 

96 

60 

62 

63 

70 

62 

64 

56 

60 

64 

62 

64 

99 

91 

98 

»2 

91 

99 

60 

•  9 

AUGUSTA 

MAX 

OS 

90 

91 

90 

88 

91 

S« 

78 

79 

77 

8» 

90 

99 

97 

99 

97 

89 

90 

84 

89 

80 

91 

87 

78 

47 

44 

48 

79 

81 

84 

•6 

•  1 

MIN 

68 

69 

70 

69 

70 

70 

68 

65 

91 

92 

49 

93 

99 

61 

69 

66 

69 

66 

69 

96 

58 

64 

64 

64 

99 

90 

99 

82 

99 

If 

61 

■  0 

BAINBRIOGE 

MAX 

90 

92 

90 

91 

89 

94 

99 

80 

78 

77 

81 

88 

92 

94 

91 

92 

91 

92 

89 

91 

92 

92 

87 

81 

71 

81 

81 

81 

89 

87 

•7 

•  9 

MIN 

69 

60 

67 

69 

70 

71 

70 

70 

69 

96 

49 

98 

97 

60 

67 

69 

69 

69 

66 

54 

65 

67 

70 

66 

64 

96 

.1 

94 

60 

40 

61 

•  6 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

92 

91 

90 

88 

88 

90 

89 

87 

86 

89 

90 

92 

91 

90 

86 

78 

74 

78 

81 

MIN 

7S 

76 

66 

69 

71 

69 

72 

61 

60 

99 

60 

62 

64 

69 

69 

99 

91 

99 

91 

98 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

87 

88 

84 

81 

89 

80 

70 

77 

77 

76 

82 

77 

83 

87 

87 

88 

88 

84 

78 

77 

71 

79 

81 

80 

72 

62 

68 

41 

70 

79 

7a 

•  S 

MIN 

61 

63 

94 

59 

97 

60 

61 

96 

47 

43 

40 

43 

4* 

49 

47 

49 

50 

94 

47 

41 

34 

37 

90 

97 

98 

49 

48 

49 

47 

60 

•6 

BLAKELY 

MAX 

88 

91 

91 

89 

89 

91 

90 

81 

77 

79 

81 

89 

91 

91 

91 

92 

82 

88 

86 

88 

88 

90 

79 

71 

71 

79 

80 

84 

■9 

84 

•ft 

•  2 

MIN 

68 

70 

67 

69 

60 

70 

70 

68 

62 

93 

90 

99 

61 

61 

66 

70 

70 

64 

58 

61 

58 

66 

65 

66 

44 

96 

92 

52 

60 

64 

63 

•  9 

BROOKLET  1  N 

MAX 

91 

91 

9« 

87 

87 

89 

89 

78 

77 

79 

80 

86 

90 

91 

94 

99 

88 

90 

83 

88 

86 

90 

87 

79 

SI 

71 

72 

SO 

81 

81 

09 

•  2 

MIN 

68 

69 

67 

70 

70 

71 

69 

68 

59 

93 

52 

97 

59 

63 

69 

64 

69 

68 

63 

61 

60 

63 

63 

65 

43 

91 

91 

92 

9S 

60 

63 

•4 

BRUNSHICK 

MAX 

91 

91 

88 

88 

88 

88 

84 

77 

78 

82 

84 

88 

90 

94 

91 

87 

84 

89 

91 

87 

80 

84 

78 

78 

81 

81 

82 

OS 

MIN 

71 

72 

71 

71 

71 

75 

71 

71 

64 

60 

64 

67 

61 

66 

67 

68 

72 

60 

67 

64 

68 

71 

74 

69 

70 

87 

94 

40 

70 

69 

67 

•  7 

BRUNSHICK  CAA  AP 

MAX 

90 

89 

87 

88 

88 

88 

91 

80 

76 

79 

78 

82 

82 

89 

86 

87 

89 

81 

81 

89 

89 

86 

•6 

78 

89 

4* 

74 

78 

74 

78 

02 

•  6 

MIN 

69 

71 

70 

72 

75 

77 

72 

71 

69 

61 

69 

64 

62 

64 

68 

68 

71 

68 

69 

63 

69 

72 

77 

70 

62 

88 

54 

99 

79 

64 

•7 

•  S 

CAIRO  2  Mm 

MAX 

89 

90 

89 

90 

88 

92 

91 

81 

78 

79 

82 

86 

89 

91 

94 

91 

89 

90 

89 

90 

.1 

90 

89 

T. 

74 

79 

81 

84 

81 

81 

•0 

•  8 

MIN 

70 

70 

67 

69 

71 

72 

71 

70 

64 

94 

58 

97 

59 

62 

66 

69 

71 

66 

61 

97 

60 

69 

68 

64 

64 

M 

94 

94 

44 

47 

66 

•0 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

89 

87 

90 

90 

88 

82 

81 

80 

78 

77 

81 

87 

92 

92 

94 

96 

90 

81 

84 

70 

81 

84 

•6 

89 

70 

14 

T* 

78 

80 

84 

OS 

•0 

MIN 

67 

64 

57 

69 

69 

67 

66 

57 

52 

47 

46 

49 

52 

94 

96 

96 

60 

4e 

44 

44 

40 

50 

60 

60 

94 

40 

49 

47 

90 

91 

ss 

•  8 

CAMILLA 

MAX 

96 

93 

96 

94 

90 

90 

90 

86 

82 

83 

83 

87 

90 

95 

95 

94 

96 

89 

93 

90 

90 

86 

89 

69 

60 

75 

62 

63 

66 

67 

ee 

5 

HIN 

84 

80 

86 

70 

70 

72 

70 

70 

64 

65 

57 

55 

57 

58 

67 

68 

66 

70 

66 

58 

57 

56 

58 

58 

65 

63 

60 

54 

54 

55 

64 

5 

CAMP  STEWART 

MAX 

92 

92 

90 

88 

81 

88 

89 

78 

76 

79 

82 

86 

88 

91 

94 

91 

84 

88 

87 

89 

87 

87 

84 

76 

83 

68 

79 

79 

78 

81 

04 

•  6 

MIN 

68 

69 

67 

70 

71 

70 

71 

60 

58 

55 

54 

60 

58 

64 

66 

69 

71 

69 

64 

61 

62 

65 

66 

66 

66 

94 

57 

44 

42 

61 

6S 

•  9 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

99 

97 

97 

89 

88 

88 

89 

78 

80 

79 

78 

81 

90 

99 

98 

97 

98 

90 

89 

84 

84 

80 

88 

SO 

72 

64 

72 

69 

74 

81 

OS 

•  2 

MIN 

69 

62 

62 

64 

69 

60 

^66 

64 

46 

42 

42 

47 

93 

54 

53 

55 

60 

58 

58 

48 

42 

49 

55 

59 

62 

90 

52 

59 

44 

91 

SS 

•  1 

CARROLLTON 

MAX 

88 

88 

88 

87 

84 

83 

77 

78 

79 

79 

79 

89 

89 

90 

92 

90 

83 

81 

81 

80 

80 

83 

83 

71 

64 

79 

70 

79 

79 

81 

61 

■  4 

MIN 

66 

69 

58 

67 

66 

68 

69 

62 

92 

47 

49 

49 

92 

53 

96 

57 

61 

57 

49 

92 

43 

53 

60 

63 

60 

91 

46 

44 

92 

94 

SS 

•  7 

CARTERSVILLE 

MAX 

92 

89 

91 

89 

87 

88 

81 

82 

80 

79 

81 

88 

93 

99 

96 

09 

88 

87 

81 

81 

80 

84 

89 

81 

70 

77 

74 

80 

81 

89 

04 

•  7 

MIN 

66 

65 

98 

69 

60 

69 

66 

62 

60 

96 

90 

91 

96 

97 

60 

61 

62 

61 

49 

92 

49 

59 

66 

69 

60 

94 

47 

91 

98 

60 

SO 

•  0 

CEOARTONN 

MAX 

91 

88 

91 

89 

8« 

82 

81 

81 

77 

77 

82 

88 

94 

96 

89 

82 

82 

82 

82 

86 

87 

77 

68 

78 

78 

80 

S3 

84 

OS 

•  7 

HIN 

66 

69 

57 

67 

66 

70 

66 

62 

96 

46 

46 

90 

93 

99 

57 

62 

59 

43 

53 

40 

92 

60 

69 

62 

94 

49 

44 

90 

99 

S6 

•  1 

CLAYTON   1  N 

MAX 

90 

91 

80 

80 

79 

82 

79 

70 

79 

79 

SO 

84 

89 

90 

90 

90 

84 

li 

76 

76 

71 

82 

80 

71 

64 

61 

62 

41 

70 

74 

70 

•  0 

MIN 

63 

66 

61 

64 

69 

69 

62 

60 

47 

43 

49 

94 

56 

54 

94 

59 

59 

59 

99 

51 

39 

46 

46 

59 

54 

91 

49 

91 

90 

92 

•4 

•0 

COLQUITT 

MAX 

MIN 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

MAX 

90 

93 

91 

89 

89 

91 

88 

78 

79 

77 

82 

87 

92 

93 

94 

94 

80 

88 

86 

87 

87 

88 

84 

68 

64 

80 

79 

84 

S3 

81 

•4 

•9 

MIN 

68 

69 

68 

71 

70 

70 

70 

68 

98 

94 

48 

90 

59 

58 

60 

63 

64 

62 

51 

57 

59 

68 

67 

63 

61 

94 

48 

59 

98 

64 

61 

■  1 

COKOELE 

MAX 

MIN 

COKNELIA 

MAX 

90 

90 

82 

89 

80 

82 

72 

79 

71 

69 

77 

89 

88 

89 

90 

90 

84 

80 

77 

79 

71 

81 

84 

70 

61 

68 

47 

70 

79 

81 

70 

■  9 

MIN 

66 

64 

68 

68 

68 

65 

69 

62 

49 

47 

57 

99 

96 

97 

60 

63 

62 

61 

91 

48 

52 

97 

62 

94 

51 

49 

91 

90 

92 

S7 

■s 

79 

77 

81 

97 

88 

91 

87 

86 

83 

89 

84 

71 

64 

77 

79 

79 

81 

81 

SS 

•  4 

MIN 

66 

64 

60 

69 

6« 

6« 

65 

63 

93 

48 

46 

51 

57 

96 

60 

62 

66 

64 

56 

92 

53 

60 

60 

60 

59 

90 

47 

93 

99 

97 

S7 

•  9 

CUTHSERT 

MAX 

88 

93 

88 

89 

89 

91 

88 

77 

76 

78 

82 

87 

92 

94 

94 

92 

88 

89 

87 

90 

90 

92 

87 

74 

69 

79 

80 

•4 

84 

84 

HIN 

70 

70 

67 

69 

70 

71 

70 

67 

61 

93 

51 

57 

60 

64 

66 

67 

71 

64 

58 

60 

60 

69 

67 

65 

61 

59 

92 

94 

60 

64 

61 

•  2 

DMCONEGA 

HAX 
MIN 

89 

88 

88 

83 

89 

80 

72 

76 

76 

79 

72 

77 

80 

88 

88 

90 

89 

84 

82 

76 

70 

74 

80 

82 

69 

63 

48 

49 

72 

71 

OALTON 

MAX 

92 

86 

87 

89 

90 

89 

82 

82 

77 

79 

78 

81 

87 

91 

91 

94 

94 

90 

78 

82 

72 

82 

89 

89 

74 

76 

77 

71 

78 

87 

OS 

•  7 

HIN 

68 

67 

57 

67 

65 

69 

67 

59 

96 

48 

49 

51 

54 

96 

98 

60 

60 

58 

46 

51 

44 

58 

62 

63 

60 

92 

90 

49 

91 

97 

S7 

•  1 

MHSONVILLE  MB 

HAX 

89 

84 

81 

79 

74 

79 

87 

89 

89 

92 

92 

89 

84 

81 

78 

76 

83 

84 

71 

65 

79 

79 

77 

78 

84 

00 

■  9 

HIN 

64 

61 

63 

63 

44 

41 

47 

49 

49 

91 

55 

53 

53 

48 

43 

36 

47 

56 

60 

59 

93 

45 

90 

48 

90 

SI 

6 

90 

81 

78 

87 

S6 

89 

91 

93 

92 

89 

88 

81 

75 

83 

88 

82 

86 

89 

86 

09 

90 

93 

07 

>7 

HIN 

67 

67 

66 

68 

67 

66 

65 

63 

61 

54 

54 

57 

58 

60 

61 

65 

67 

63 

60 

58 

60 

64 

68 

66 

64 

58 

98 

60 

60 

41 

62 

»S 

DUBLIN 

HAX 

92 

90 

94 

91 

87 

88 

91 

80 

78 

77 

82 

88 

92 

99 

96 

96 

89 

90 

89 

89 

86 

90 

87 

71 

71 

70 

78 

SO 

83 

81 

as 

■  6 

MIN 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

69 

70 

55 

48 

47 

92 

88 

61 

64 

64 

70 

66 

59 

57 

59 

68 

63 

65 

62 

93 

92 

92 

97 

62 

61 

•  7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


Day 

Of  Month 

« 

s 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

EASTMAN 

MAX 
MIN 

90 

70 

91 

70 

90 

69 

80 

69 

87 
70 

88 

71 

88 
70 

78 
69 

70 

58 

75 
49 

80 
50 

85 
56 

90 

58 

93 
64 

94 

61 

94 

67 

90 
71 

90 
64 

87 
61 

89 
60 

87 
59 

88 
70 

87 
69 

85 
66 

71 
64 

71 
54 

77 
52 

SO 
53 

83 
59 

84 

$9,3 
62.8 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

89 

67 

87 
68 

89 
66 

90 

72 

86 
68 

84 
69 

88 
67 

77 

65 

77 
54 

76 

51 

73 
48 

79 

52 

87 
57 

92 
61 

93 

63 

94 
64 

93 

70 

80 
60 

85 
49 

82 

55 

81 

52 

80 
62 

82 
64 

80 

66 

66 

61 

65 

53 

76 

46 

76 

51 

78 
55 

79 
60 

82  al 
9«>S 

FITZOERALD 

MAX 
MIN 

89 

70 

94 

69 

90 
68 

89 
70 

88 

71 

89 
72 

89 

70 

77 
68 

76 
60 

77 
52 

82 
52 

86 
58 

89 
62 

93 
66 

94 
67 

94 

70 

as 

73 

92 
68 

89 
61 

92 

59 

87 
60 

89 

71 

85 
67 

80 
65 

76 
64 

74 
55 

SO 
52 

82 
54 

82 
60 

84 

S5«8 
63  tO 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

MIN 

91 

67 

93 
68 

89 
66 

87 
69 

83 
69 

87 

70 

87 
70 

83 
68 

77 
58 

74 

50 

81 
52 

89 
56 

88 
66 

90 
58 

93 
66 

92 
63 

89 
67 

86 

69 

86 

62 

87 
61 

87 

61 

87 

63 

84 

62 

79 
68 

82 
67 

78 
65 

77 

51 

80 
53 

77 
61 

82 

84*7 
62<3 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

94 
66 

89 
67 

91 
66 

89 
67 

85 
69 

90 
69 

90 

70 

86 

58 

85 
59 

89 
61 

80 

58 

91 

58 

94 

63 

93 
63 

86 
66 

90 
57 

92 
63 

85 
68 

80 
57 

SO 
51 

85 
55 

S3 
56 

88>0 
62i2 

FORSYTH  1  S 

MAX 
MIN 

89 
67 

91 
60 

91 

67 

89 
69 

85 
69 

87 
70 

84 
69 

77 
66 

76 

55 

74 

51 

79 
46 

86 
51 

92 

57 

95 

60 

95 
62 

95 
63 

86 
68 

87 
62 

S2 
52 

86 
49 

82 
54 

84 
64 

83 
62 

78 
64 

64 

52 

76 

52 

77 
47 

79 
92 

80 
91 

83 
60 

83a7 
99«3 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

90 

70 

90 

70 

90 

75 

90 

76 

90 

70 

90 

69 

91 

69 

80 
66 

76 
62 

80 

53 

eo 

48 

87 
93 

91 
57 

94 
61 

95 
64 

92 

65 

86 
66 

90 

63 

90 
66 

90 

58 

90 

55 

91 

67 

82 

67 

74 

65 

70 
63 

80 
54 

83 
52 

86 

91 

86 
56 

83 
67 

86i2 

62<3 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 
MIN 

92 
67 

94 
68 

92 
66 

90 
68 

88 
68 

90 
69 

88 
67 

78 

63 

77 
56 

76 

50 

81 
47 

89 
50 

94 

56 

96 

60 

97 
62 

96 

63 

86 
67 

93 
62 

88 
50 

91 
56 

84 
56 

87 
64 

85 
62 

69 
62 

65 

55 

77 
53 

80 
47 

SO 
52 

81 
57 

84 
41 

85*6 
99.6 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

93 
67 

91 
66 

86 
64 

83 
67 

85 
65 

82 
66 

73 
66 

78 
63 

73 
56 

75 
40 

80 
48 

87 
54 

93 

58 

92 
59 

93 

60 

94 

62 

85 
63 

84 

69 

81 

60 

79 

52 

77 
49 

84 

64 

85 
61 

69 

63 

69 

56 

70 

52 

66 

51 

76 

52 

78 
54 

S3 
35 

81.4 
98.4 

6LENNVILL6 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
69 

90 
68 

88 

70 

85 

70 

89 
72 

90 

71 

77 
68 

76 
59 

76 
54 

80 
52 

84 
58 

88 
68 

90 
64 

93 
66 

92 

65 

84 

71 

87 
68 

87 
64 

88 
59 

87 
61 

90 
64 

87 
65 

77 
65 

82 
65 

69 

54 

77 

52 

80 
54 

81 
61 

S3 
62 

84. 6 
63.2 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

92 
69 

94 

69 

91 

67 

87 
68 

85 
69 

88 

70 

83 

68 

77 

65 

76 

53 

74 

51 

82 
47 

SB 
53 

92 
58 

94 

59 

96 
62 

94 

63 

86 
68 

80 
62 

86 

55 

87 

56 

80 
54 

86 

61 

84 

62 

7« 

65 

66 

94 

71 
91 

72 
46 

79 
64 

81 
60 

S3 
60 

84.0 
60.0 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

as 
6a 

91 
68 

91 
66 

88 
69 

85 
69 

90 

70 

79 
68 

79 

65 

78 
55 

76 

52 

80 

50 

88 
56 

94 

62 

95 
64 

96 
66 

95 
67 

83 
70 

88 
62 

89 

53 

84 

69 

83 
54 

82 
65 

80 
66 

70 
64 

63 
61 

77 
52 

78 
47 

79 
52 

81 
56 

84 
61 

83.6 
61.2 

HARTWELL 

MAX 
MIN 

96 
66 

98 
68 

90 
67 

88 
65 

83 
67 

90 
68 

81 
66 

79 
64 

76 
53 

74 

50 

77 
50 

89 
56 

04 

60 

99 
64 

97 
63 

96 
65 

88 
69 

87 
61 

83 
60 

84 

57 

80 
90 

•8 

55 

80 
60 

83 
63 

68 

52 

70 
48 

76 

55 

73 
59 

77 
92 

84 
56 

84.5 
99.6 

HAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

92 
68 

94 

68 

92 
68 

90 
69 

90 

70 

93 
69 

90 
67 

79 
67 

77 
58 

77 
49 

83 
45 

89 
52 

04 

59 

97 
99 

97 
61 

95 
62 

86 
69 

92 
60 

89 

55 

93 
55 

88 

57 

90 
63 

87 
64 

82 
64 

79 

61 

TS 
54 

80 
49 

83 
91 

84 

56 

89 
61 

87.3 
60.2 

HELEN 

MAX 
MIN 

90 

63 

90 
66 

82 
61 

82 
61 

78 
65 

75 
65 

76 

62 

84 

54 

76 
51 

74 
47 

72 
43 

80 
46 

89 
56 

89 
55 

90 
54 

90 
55 

80 
61 

89 
59 

76 
65 

76 
SO 

73 

50 

77 
54 

80 
57 

74 
60 

66 

55 

64 

98 

69 

46 

67 
94 

74 
49 

82 
92 

78.7 
99.9 

HOSOAROS  MILL 

MAX 
MIN 

90 
69 

93 
69 

91 

67 

91 
69 

89 
69 

92 

71 

93 

71 

80 
70 

80 

55 

81 
50 

89 
48 

88 
54 

93 
57 

96 
59 

97 
64 

94 
64 

84 
71 

91 
65 

90 
56 

92 

55 

94 
58 

09 
68 

81 

67 

72 
65 

72 
65 

81 

99 

83 

51 

87 
61 

86 

67 

87 

61 

87.6 
62.4 

HOMERVILLE 

MAX 
MIN 

JASPER 

MAX 
MIN 

93 
62 

38 
56 

36 
62 

87 
60 

85 
65 

78 
65 

80 
56 

78 
56 

77 
52 

86 
41 

79 
50 

81 
54 

87 
55 

90 
55 

91 
58 

91 
59 

86 
57 

84 
51 

SO 
49 

79 
43 

80 
64 

82 
69 

80 
62 

70 
60 

63 
56 

75 
43 

74 
48 

77 
49 

79 
51 

84 
63 

81.8 
55.5 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

86 

65 

82 
65 

88 
66 

88 
65 

87 
65 

77 
68 

80 
65 

76 

60 

77 
52 

76 
46 

80 
47 

84 

52 

90 
53 

92 
99 

93 

58 

92 
60 

90 
59 

88 
56 

80 
44 

76 
50 

77 
40 

83 

55 

81 
60 

76 

56 

70 
59 

77 
44 

73 
45 

72 
46 

82 
43 

89 

81.9 
99.1 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

89 
66 

90 
65 

91 
62 

84 

69 

8S 

67 

86 

68 

76 
67 

79 
64 

77 
54 

76 
48 

81 
46 

86 

51 

91 
59 

92 
58 

93 
61 

92 
62 

82 
67 

85 
60 

84 

49 

84 

67 

84 

48 

86 

63 

80 
65 

76 

63 

64 

61 

76 

51 

77 
46 

81 

50 

83 
54 

S3 

56 

83.0 
98.9 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

04 
67 

95 
68 

93 
67 

89 

68 

88 

70 

89 
69 

93 

69 

80 
67 

79 
54 

76 
48 

83 

52 

89 
50 

95 

57 

99 

60 

98 
63 

98 
63 

90 
67 

92 

63 

88 
64 

90 
56 

SU 
58 

90 
63 

87 
63 

82 
65 

79 
62 

74 

92 

72 
55 

78 
51 

81 

55 

83 
58 

86.8 
60.8 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

95 
62 

91 
66 

94 
67 

93 
67 

91 

68 

89 

71 

89 
67 

87 

69 

77 

59 

78 
47 

77 
46 

82 

53 

87 
55 

90 
56 

94 
56 

95 
62 

05 
64 

84 

63 

90 
60 

88 

55 

91 

54 

88 

57 

89 

62 

87 
64 

70 
65 

78 
54 

68 

49 

80 
90 

82 
90 

84 

60 

86.1 
59.3 

LUMPKIN  ENE 

MAX 
MIN 

MACON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
70 

93 
71 

94 
69 

90 
70 

87 

70 

89 

71 

89 
70 

80 
67 

79 

57 

7fi 

52 

82 
46 

89 

51 

94 

58 

07 
63 

97 
65 

96 

67 

89 
64 

90 
65 

85 
56 

88 

58 

84 

68 

87 
66 

86 
65 

70 
64 

67 

55 

76 

54 

79 

50 

82 
53 

83 
58 

86 

61 

85. S 
61.9 

METTER 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
69 

90 
67 

89 
70 

86 

70 

88 

72 

»1 

70 

79 

69 

77 
57 

75 
52 

81 
52 

85 
58 

89 
60 

93 
63 

99 
66 

94 

67 

87 
65 

89 
69 

87 

65 

90 

69 

84 

61 

88 

63 

86 
67 

81 
65 

79 

59 

70 
52 

77 
63 

80 
53 

81 
60 

83 
62 

89.3 
63.1 

MILLEOOEVILLE 

MAX 
MIN 

■9 

68 

92 
68 

92 
67 

•1 

68 

87 
69 

82 

70 

87 
69 

87 
67 

77 
54 

77 
49 

79 
47 

81 
47 

87 
50 

92 
56 

94 

59 

95 

60 

93 
62 

83 
61 

88 

55 

8« 

53 

89 

53 

86 

56 

87 
61 

84 

61 

68 

62 

69 

92 

72 

54 

77 
91 

79 
51 

82 
58 

83.8 
»8.6 

MILLEN 

MAX 
MIN 

93 
66 

90 
66 

91 

65 

89 
66 

83 
67 

86 

67 

90 

65 

78 
66 

77 
51 

76 
48 

89 

44 

88 
49 

93 

55 

98 

58 

99 
61 

97 
62 

88 
60 

90 
62 

89 
62 

90 

55 

84 
56 

89 
60 

87 
62 

79 
62 

72 
60 

70 
50 

71 

51 

80 
50 

81 
53 

84 
56 

83.3 
98.9 

MOMTICELUl  2  NW 

MAX 
MIN 

88 
64 

91 
60 

89 

60 

87 
67 

84 

62 

88 
66 

81 

64 

77 
64 

76 
57 

79 

90 

80 
40 

86 
45 

91 
51 

93 
51 

94 
59 

93 
55 

82 
62 

88 
58 

84 
47 

84 
47 

8C 
44 

86 
52 

81 
54 

76 
64 

66 

54 

76 

51 

79 
42 

78 
45 

SO 

50 

S3 
60 

83.1 
94.4 

MORGAN 

MAX 
MIN 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

91 

67 

92 
68 

92 
68 

00 
68 

85 

70 

90 

71 

89 
70 

78 
68 

76 

62 

76 
92 

83 
53 

86 

57 

89 

57 

93 

60 

99 

66 

92 

62 

89 

70 

90 
61 

87 
60 

91 

56 

89 
61 

90 
69 

83 
66 

74 

63 

74 
61 

77 
58 

80 
52 

64 

52 

84 
63 

84 
64 

85.6 
62.9 

NEWINSTON 

MAX 
MIN 

93 
68 

93 
69 

95 
66 

88 

70 

89 

70 

91 

70 

90 

68 

78 
62 

76 

55 

7« 

91 

82 
46 

87 
54 

91 
57 

94 
54 

99 
64 

96 
64 

91 
69 

91 
68 

86 

55 

89 
61 

82 

59 

89 
62 

87 
61 

74 

65 

83 
63 

70 
94 

72 

55 

81 

53 

81 

56 

84 
50 

85.8 
60.9 

NEHNAN 

MAX 
MIH 

86 
65 

88 
66 

90 
64 

87 
68 

85 
68 

85 
68 

76 
67 

79 
65 

77 
55 

74 

91 

80 
49 

86 

54 

90 
58 

91 
60 

94 

62 

92 

63 

84 
66 

84 

99 

82 

60 

82 
56 

81 
52 

70 
62 

82 
65 

76 
62 

65 
60 

76 
51 

76 
44 

80 
52 

SO 
56 

60 
69 

82.2 
59.2 

PLAINS  SW  SA  EXP 

STA 

MAX 
MIN 

89 
68 

91 
68 

90 
67 

88 
68 

88 
68 

90 
69 

88 
69 

75 
66 

76 
58 

78 
50 

81 
48 

86 
54 

91 
57 

93 
62 

93 
64 

93 
66 

88 
69 

88 
63 

84 

54 

90 

69 

86 

58 

89 

66 

82 
64 

76 
64 

68 

58 

78 
54 

78 
49 

82 
51 

83 
58 

82 
64 

84.S 
61.1 

QU I  THAN 

MAX 
MIN 

ROME 

MAX 
MIN 

91 

67 

90 

67 

93 

58 

91 
68 

91 
67 

86 

70 

85 
66 

83 
61 

82 

55 

81 

50 

84 
48 

92 

52 

99 
99 

96 

56 

98 

57 

96 

60 

91 
64 

88 
60 

84 

45 

81 
52 

86 
44 

88 

58 

88 

62 

88 

66 

70 
59 

80 

52 

78 
49 

84 
48 

86 

54 

90 
54 

S7.0 
97.9 

ROME  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
68 

88 
66 

01 

58 

90 

67 

87 
67 

81 
68 

82 
66 

81 
60 

80 
53 

78 
47 

81 
46 

88 
51 

03 
53 

94 
94 

99 
96 

94 

58 

90 
62 

81 
50 

82 
44 

SO 
51 

83 

42 

89 

60 

86 
61 

75 
64 

66 

59 

78 

50 

76 
48 

80 
49 

82 

61 

87 
55 

84.1 
99.t 

SANQERSVILLE 

MAX 
MIN 

96 

67 

95 
66 

91 

67 

89 
69 

84 

70 

88 

71 

86 

70 

79 
68 

77 
54 

79 

50 

82 

44 

88 
50 

93 
51 

96 

65 

97 
67 

97 
66 

90 

71 

90 
64 

87 
65 

89 

58 

80 

58 

90 
64 

S3 

63 

69 
67 

69 
56 

69 

92 

77 

55 

81 
53 

83 
56 

84 

56 

89.1 
61.2 

SAVANNAH  USDA  PL 

GARDEN 

MAX 
MIN 

91 
66 

92 
67 

90 
65 

89 
69 

8S 

70 

88 

71 

90 

70 

80 
68 

77 
56 

76 

49 

82 

50 

86 

53 

88 
93 

91 
56 

94 

65 

94 

63 

84 

71 

68 

67 

60 

61 

62 

61 

66 

65 

94 

49 

51 

57 

84 

62 

61.9 

SAVANNAH  MB  AP 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 
71 

90 
68 

88 

70 

82 

71 

88 

72 

85 

70 

80 
6* 

77 
58 

T» 
55 

81 
54 

89 
58 

89 
61 

92 
64 

94 

67 

94 
67 

85 

72 

87 
69 

84 
66 

88 
63 

83 
63 

87 
65 

89 
66 

74 

67 

82 
63 

63 
54 

74 

52 

78 
56 

77 
62 

83 
62 

83.8 
64.0 

S«e  RateroDcs  NoWt  Following  Statloa 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  OI  Mcinlh 


StoUon 

I  1 

1 

3 

«  1 

1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

< 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

MAX 

85 

82 

75 

78 

81 

84 

86 

91 

tt4 

81 

87 

83 

84 

85 

85 

83 

70 

76 

75 

63  •  5 

MIN 

7* 

70 

70 

74 

77 

73 

76 

6) 

61 

65 

63 

63 

62 

64 

69 

71 

71 

68 

72 

67 

69 

71 

67 

68 

60 

51 

48 

61 

67 

69 

66  19 

SHAINSBORO 

MAX 

94 

92 

92 

91 

88 

85 

92 

97 

91 

91 

87 

91 

61 

76 

HIN 

69 

68 

68 

68 

70 

71 

69 

69 

54 

49 

45 

58 

61 

64 

66 

68 

71 

67 

66 

59 

60 

65 

66 

65 

62 

32 

53 

56 

62 

61 

62  tS 

TAL80TT0N 

MAX 

65 

89 

89 

88 

89 

89 

69 

93 

90 

89 

85 

85 

83 

64 

70 

MIN 

68 

66 

68 

69 

67 

67 

69 

66 

56 

48 

46 

46 

58 

61 

65 

64 

69 

61 

52 

63 

54 

62 

63 

64 

56 

58 

48 

49 

55 

60 

60  aO 

TALLAPOOSA   2  NNH 

MAX 

91 

90 

91 

86 

68 

63 

■j-j 

76 

83 

83 

63 

62 

6» 

76 

75 

79 

MIN 

ST 

63 

55 

68 

65 

72 

65 

63 

54 

45 

45 

tl 

50 

60 

64 

58 

58 

55 

40 

50 

40 

53 

60 

•2 

60 

»3 

46 

44 

50 

54 

I3a2 

THOHASTON  2  S 

MAX 

07 

93 

92 

92 

89 

90 

en 

94 

80 

90 

86 

92 

68 

80 

80 

79 

82 

85 

8*. 8 

MIN 

69 

6S 

64 

67 

66 

67 

69 

64 

52 

47 

43 

47 

52 

54 

57 

58 

63 

59 

4« 

50 

52 

60 

55 

64 

57 

SI 

41 

49 

53 

56 

56<6 

THOMASV ILLE 

MAX 

93 

91 

92 

93 

87 

93 

88 

02 
11 

91 

92 

03 

85 

80 

70 

73 

00 

83 

87 

85 

86 

87.6 

MIN 

70 

69 

69 

67 

70 

69 

70 

69 

56 

53 

54 

56 

57 

60 

68 

63 

63 

60 

55 

56 

68 

68 

66 

68 

50 

53 

53 

53 

62 

62.1 

THOMASVILLE  MB  CITY 

MAX 

92 

94 

94 

91 

88 

93 

93 

78 

7j 

96 

95 

80 

91 

69 

91 

92 

92 

02 

72 

72 

80 

82 

87 

04 

85 

88.6 

MIN 

71 

72 

69 

69 

71 

73 

69 

69 

64 

56 

55 

60 

62 

67 

70 

68 

70 

67 

64 

63 

63 

70 

69 

66 

61 

59 

58 

57 

6« 

66 

65.4 

TIFTON  2  N 

MAX 

92 

91 

92 

90 

89 

76 

93 

94 

93 

00 

90 

89 

90 

90 

90 

04 

72 

72 

74 

80 

81 

85  5 

MIN 

68 

68 

67 

69 

70 

71 

70 

69 

60 

52 

52 

57 

59 

63 

65 

67 

71 

65 

58 

57 

61 

63 

66 

65 

65 

57 

51 

53 

56 

62 

62.6 

TOCCOA 

MAX 

91 

92 

93 

93 

87 

64 

80 

7fl 

64 

65 

78 

78 

MIN 

67 

66 

64 

66 

65 

65 

64 

62 

52 

47 

48 

56 

60 

61 

61 

65 

68 

60 

62 

56 

47 

51 

59 

63 

53 

48 

53 

52 

51 

55 

58.2 

VAL005TA  4  NW 

MAX 

9S 

94 

92 

91 

93 

81 

66 

60 

90 

01 

91 

77 

75 

78 

62 

06 

04 

86 

84.3 

MIN 

66 

6S 

68 

66 

70 

72 

70 

69 

63 

51 

54 

55 

56 

52 

61 

60 

71 

65 

62 

51 

57 

70 

64 

64 

65 

61 

50 

50 

63 

65 

62.2 

MARRENTON 

MAX 

92 

92 

96 

88 

87 

84 

86 

79 

67 

65 

77 

05 

65 

07 

77 

79 

81 

83  a  1 

MIN 

64 

68 

68 

68 

69 

69 

68 

65 

S3 

50 

57 

56 

58 

60 

61 

65 

68 

63 

60 

55 

56 

61 

62 

65 

57 

52 

54 

51 

55 

50 

60  a6 

WASHINGTON 

MAX 

90 

91 

91 

88 

62 

96 

97 

93 

89 

88 

85 

62 

85 

65 

83 

79 

07 

68 

70 

78 

84  aS 

MIN 

66 

68 

68 

67 

66 

67 

68 

64 

62 

50 

47 

50 

37 

60 

63 

62 

63 

64 

63 

64 

56 

54 

60 

64 

55 

56 

47 

53 

53 

54 

59.7 

HAVCROSS 

MAX 

90 

93 

91 

91 

92 

81 

88 

90 

91 

91 

90 

88 

78 

81 

70 

81 

86 

81 

83 

66.1 

MIN 

69 

68 

65 

67 

69 

71 

70 

70 

62 

55 

55 

56 

56 

58 

65 

62 

72 

68 

63 

54 

59 

71 

64 

69 

68 

56 

49 

53 

64 

62 

63.0 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

93 

94 

92 

88 

87 

88 

88 

79 

78 

76 

81 

88 

92 

96 

97 

96 

91 

90 

67 

86 

84 

69 

87 

63 

69 

68 

68 

78 

79 

84 

85.2 

MIN 

69 

69 

67 

68 

70 

69 

68 

68 

53 

48 

46 

31 

57 

63 

64 

64 

69 

63 

64 

52 

58 

63 

63 

66 

63 

52 

55 

52 

51 

56 

60.8 

WEST  POINT 

MAX 

92 

92 

91 

88 

84 

86 

73 

79 

76 

75 

81 

88 

91 

93 

94 

93 

84 

87 

67 

67 

84 

85 

81 

76 

64 

60 

80 

S3 

83 

84 

84.0 

MIN 

67 

67 

64 

64 

68 

68 

66 

66 

57 

49 

47 

51 

55 

57 

61 

61 

67 

61 

48 

57 

49 

60 

65 

63 

62 

52 

47 

50 

56 

60 

SSaO 

WINDER   1  SSE 

MAX 

91 

94 

87 

87 

86 

86 

77 

78 

76 

74 

81 

88 

92 

93 

95 

95 

88 

86 

84 

62 

79 

84 

87 

78 

66 

73 

09 

75 

78 

81 

81  a  1 

MIN 

67 

64 

66 

65 

6« 

67 

65 

63 

47 

44 

51 

55 

55 

61 

62 

1  

63 

60 

58 

54 

49 

55 

57 

63 

52 

49 

47 

49 

52 

52 

57  aO 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  P 

AILKTf 

BVAP 

.20 

.19 

.21 

.33 

.17 

.11 

.13 

.13 

.19 

.20 

.15 

.18 

• 

• 

• 

.70 

.05 

.13 

.21 

.17 

.17 

.07 

.05 

.13 

.13 

.16 

84. M 

WIHD 

5 

11 

0 

1 

1 

1 

0 

2 

3 

9 

11 

2 

2 

• 

• 

• 

18 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

23 

27 

8 

1 

2 

5 

134 

ALLATOOMA  DAH  2 

EVAP 

.13 

.29 

.23 

.22 

.17 

.15 

.09 

.07 

.33 

.18 

.20 

.35 

.18 

.22 

.34 

.30 

.14 

.07 

.33 

.25 

.27 

.35 

.02 

.14 

.12 

.37 

.24 

.16 

.21 

.18 

8.30 

WIKD 

33 

29 

28 

66 

53 

57 

22 

32 

81 

44 

47 

30 

24 

26 

34 

34 

21 

45 

46 

2S 

66 

91 

56 

22 

20 

181 

53 

SI 

56 

55 

1428 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.20 

.07 

.08 

.04 

.21 

.08 

.23 

.47 

.60 

.60 

.19 

.08 

.06 

.51 

.44 

.40 

.60 

.65 

.17 

.26 

.43 

.11 

.15 

.29 

.08 

.09 

B8.18 

WIND 

64 

20 

31 

59 

58 

23 

23 

46 

70 

50 

18 

27 

34 

53 

38 

74 

32 

41 

33 

69 

65 

21 

25 

20 

110 

92 

27 

11 

10 

16 

1260 

KXPERIHENT 

BVAP 

.22 

.19 

.25 

.24 

.16 

.15 

.21 

.06 

.24 

.27 

.18 

.20 

.24 

.27 

.33 

.33 

.27 

.11 

.29 

.19 

.30 

.20 

.20 

.16 

.24 

.18 

.18 

.13 

B6.42 

»IND 

51 

28 

25 

47 

23 

52 

28 

31 

68 

SI 

21 

16 

22 

24 

51 

56 

34 

62 

40 

34 

60 

62 

38 

37 

128 

95 

50 

60 

48 

22 

1364 

HOCGARDS  HILL 

EVAP 

.07 

.08 

.22 

.18 

.18 

.14 

.17 

.20 

.17 

.16 

.20 

.17 

.19 

.20 

.24 

.16 

.20 

.10 

.20 

.25 

.21 

.22 

.19 

.06 

.05 

.15 

.18 

.18 

.10 

B4.BB 

WIND 

4 

3 

7 

9 

2 

6 

4 

24 

30 

6 

IS 

8 

6 

6 

4 

8 

3 

2 

7 

13 

6 

9 

8 

7 

43 

30 

8 

10 

5 

5 

296 

UAX 

95 

100 

101 

82 

86 

60 

93 

96 

99 

101 

100 

100 

88 

98 

93 

95 

96 

99 

84 

71 

75 

88 

89 

92 

89 

93 

92.0 

UIN 

77 

78 

74 

67 

59 

59 

64 

67 

69 

72 

72 

76 

71 

67 

63 

67 

73 

73 

70 

67 

61 

62 

61 

68 

73 

66.4 

BOHK  WB  AIRPOBT 

EVAP 

.18 

.14 

.28 

.19 

.19 

.17 

.03 

.17 

.31 

.20 

.21 

.15 

.19 

.20 

.23 

.25 

.24 

.18 

.25 

.17 

.25 

.20 

.11 

.15 

.07 

.05 

.22 

.13 

.15 

.13 

5.40 

WIND 

26 

18 

28 

20 

IS 

31 

17 

48 

27 

21 

22 

13 

11 

14 

22 

19 

22 

34 

34 

19 

37 

31 

21 

22 

34 

54 

57 

44 

4 

22 

787 

TIFTOII  2  H 

EVAP 

.12 

.12 

.17 

.20 

.19 

.10 

.11 

.16 

.12 

.21 

.19 

.15 

.20 

.21 

.20 

.18 

.21 

.05 

.19 

.20 

.23 

.17 

.26 

.02 

.08 

.13 

.17 

.15 

.14 

B4.79 

WIND 

12 

4 

2 

4 

14 

18 

3 

25 

45 

4S 

10 

11 

13 

4 

S 

10 

2 

8 

11 

14 

26 

28 

9 

17 

50 

95 

30 

14 

12 

9 

552 

MAX  and  HIN  In  Table  6  refer  to  eztreaee  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  tine  of  obserTatlon. 


-   109  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1958 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  vaxues.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data'. 


-  110  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1956 


-  Ill 


STATION  INDEX 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1956 


Station 

Index  No. 

County 

1  Drainage  t  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No.  1 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 

Tables 

1  Temp.  1 

1  Precip. 

Temp. 

Precip. 

ASeeVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

83  la 

2*0 

BA 

3E0RGE  W.  DOWDY 

3  c 

GRIFFIN 

39»6 

SPALDING 

9 

33  15 

84  16 

980 

6P 

8A 

iORACE  D*  WESTBROOKS 

2  3  5  7 

AMIRSVILLE 

0041 

BARTOM 

12 

34  22 

B4  56 

710 

SA 

iARVEV  C.  MOTT 

3  C 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

3 

32  45 

84  56 

660 

MIO 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

AML 

0053 

COOK 

1ft 

31  08 

81  25 

240 

SA 

9ROOKS  ALDERMAN 

HARALSON 

*070 

COWETA 

6 

33  14 

64  34 

6*0 

MRS*   RUTH  T.  GABLE 

C 

0090 

10 

32  11 

82  34 

290 

SA 

SA 

JAMES  Aa  STACY 

2  3  9  6  7 

HARTWELL 

4133 

14 

34  21 

82  56 

785 

5P 

TA 

SAMUEL  A.  VERNER 

2  3  5  7 

ALAPAHA  EXP  STATION 

OlSl 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

293 

7A 

7A 

ROY  £.  HOLLAND 

2  3  9  7 

HARTWELL  6  E 

4138 

HART 

14 

34  21 

62  50 

690 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY 

OlAO 

DOUGHERTY 

31  35 

84  10 

210 

5P 

BA 

FRANK  S.  ORTON 

2  3  5  7 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

S3  28 

245 

6P 

7A 

R*  A.   MC  LENDON 

2  3  5  7 

allatoona  dam  2 

0191 

BARTOW 

5 

84  *4 

975 

8A 

SA 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  6  7  C 

HAZLEHURST 

*20* 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

62  35 

235 

MID 

HDODHOH  W,  BROWN 

C 

ALMA  CAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

82  31 

198 

4ID 

4ID 

CIVIL  AERO.  AOM* 

2  3  9  7 

HELEN 

4230 

WHITE 

3 

34  42 

S3  44 

1490 

6P 

ep 

JOHN  F.  GREER 

2  3  9  7 

02S3 

6 

84  10 

476 

6P 

7A 

HEMPTOWN  GAP 

*2*3 

7 

34  92 

64  06 

2100 

8A 

AHEflCUS  EKP  STA  NRSV 

0258 

SUMTER 

6 

32  06 

84  16 

450 

4ID 

J  OF  GA  EXP  STA  NRSY 

C 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

34  97 

63  46 

1990 

TVA-151 

J 

»TM£NS 

□  '>30 

10 

33  58 

83  23 

700 

6P 

SA 

PROP*   E.  S.  SELL 

2  3  5  7 

HOGGAROS  MILL 

4388 

BAKER 

6 

31  12 

64  2  7 

132 

MID 

SA 

EMORY  UNI   FLD  STA 

2  3  5  6  7 

ATHENS  COL  OF  AGRl 

0432 

CLARKE 

10 

33  55 

83  21 

689 

6P 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  5  6  7 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

63  51 

420 

HID 

GA.  POWER  COMPANY 

C 

ATHENS  WB  AIRPORT 

CLARK 

10 

33  57 

83  19 

798 

4ID 

BA 

JtS.   MEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

JASPER 

PICKENS 

34  29 

6*  27 

1480 

8A 

SA 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5       7  C 

13 

31  13 

81  52 

4671 

1 

31  37 

81  53 

100 

MID 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

3 

33  49 

84  28 

785 

7A 

iENRY  T.  BARNETT 

3 

JOHN TOWN 

4668 

DAWSON 

5 

34  31 

8*  17 

MID 

MRS*   VIVIAN  CHESTER 

C 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

0*51 

FULTON 

33  39 

8*  25 

977 

4ID 

4ID 

J.S>  WEATHER  BUREAU 

2  3  5       7  C 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  Jl 

84  21 

930 

SA 

E.  J*  SWINT*  SR* 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

RIO1M0ND 

1* 

33  22 

81  58 

143 

410 

HID 

JtS>  WEATHER  BUREAU 

2  3  5       7  C 

KENSINGTON 

4602 

WALKER 

18 

34  47 

85  22 

7A 

TVA-722 

AU&USTA 

RICHMOND 

14 

33  28 

81  58 

130 

6P 

6P 

NEWSPAPER  PRTG  CORP 

2  3  5  7 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

5 

34  14 

84  56 

720 

SUSAN  MCD*  HARGIS 

3 

0501 

6 

30  53 

84  3* 

120 

5P 

SA 

2  3  5       7  C 

4941 

34  42 

610 

6P 

7A 

CHARLES  W*  GWYN 

2  3  5      7  C 

BALL  GROUND 

0fl03 

CHEROKEE 

5 

3*  20 

84  2) 

1100 

HRS.   ESTELLE  GHOGAN 

LA  GRANGE 

49*9 

TROUP 

3 

33  02 

85  02 

740 

6P 

BA 

PAUL  B*  SMITH 

2  3  5       7  C 

BEAVEROALE 

07*6 

WHITFIELD 

12 

34  55 

84  51 

724 

8A 

IENRY  E.  WARMACK 

INAC  S/96 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHGRPe 

14 

33  52 

83  07 

720 

SA 

SIDNEY  E.  STEVENS 

3  C 

BELLVILLE 

EVANS 

11 

32  09 

81  58 

185 

4ID 

HENRY  C.  HEARN 

C 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33  96 

85  16 

690 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

BLACKBEARO  ISLAND 

09*6 

MC  INTOSM 

31  29 

81  13 

10 

5P 

6P 

U.S.FISH  *  WLOF  SVC 

2  3  5  7 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47 

82  28 

900 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

7 

34  51 

83  56 

1938 

SA 

BA 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

3*  56 

83  39 

2200 

BA 

BLAKELV 

09T9 

EARLY 

6 

31  23 

84  56 

300 

7P 

7P 

:)R.  J<  G.  STANOIFER 

2   3  5  7 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

337 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3  5       7  C 

BLUE  RIOGE  RESVR  DAM 

1029 

PAMNIN 

, 

34  53 

84  17 

1560 

SA 

TVA-110 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

31  59 

82  41 

150 

SA 

8A 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  9  7 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

1* 

34  12 

83  02 

780 

8A 

4RS>   GWENDOLYN  BROWN 

LUMPKIN  4  ENE 

5394 

STEWART 

3 

3?  03 

84  44 

590 

5P 

5P 

GA,   FOREST  COMM. 

2  3  5       7  C 

BRASSTOWN  BALO 

1170 

TOWNS 

T 

3*  52 

S3  49 

4780 

8A 

rVA-147 

3 

MACON  WB  AISPOAT 

5443 

BIBB 

83  39 

356 

Mto 

HIO 

J.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5       7  C 

1266 

GLYNN  " 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

5633 

10 

34  15 

83  34 

920 

7A 

BRUNSWICK 

13*0 

2 

31  08 

81  30 

14 

5P 

5P 

BENJAMIN  E.  JAMES 

2  3  5  7 

METTER 

5811 

CANDLER 

11 

32  2* 

62  04 

120 

5P 

CITY  OF  METTER 

2  3  5  7 

BRUNSWICK  CAA  AP 

13*5 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

AlO 

HID 

CIVIL   AERO.  ADM» 

2   3  9       7  C 

MIDVILLE 

5898 

BURKE 

11 

32  50 

62  14 

186 

8A 

MRS.   E*  B.  KING 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

6 

32  19 

84  31 

657 

HID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

MILLEOGEVILLE 

587* 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

H.  LOUIS  HORNE 

2   3  5  7 

BURTON  DAM 

RABUN 

34  47 

83  33 

1770 

HID 

GUY  W.  RUCKER 

C 

MILLEN 

5S82 

JENKINS 

11 

32  46 

81  56 

195 

5P 

5P 

HARK  6.  MC  COMB 

2   3  5  7 

1*25 

32  33 

84  14 

625 

5896 

14 

32  56 

81  30 

BUTLER  CREEK 

1*33 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  56 

6A 

EDWIN  S.  EPSTElNt  M 

3 

MONROE 

5971 

WALTON 

10 

33  47 

83  43 

760 

eP 

RADIO  STATION  WMRE 

\ 

CAIRO  2  NNW 

1*63 

GRADY 

8 

30  54 

84  13 

205 

6P 

6P 

Jt  D*  BELCHER 

2  3  5  7 

MONTE2UMA  1  NE 

5979 

MACON 

6 

32  19 

64  01 

375 

BA 

M,  W.  COLLINS 

CALHOUN  EXP  STATION 

147* 

CORDON 

12 

34  20 

B4  58 

9P 

6P 

HW  GA.  EXP.  STATION 

2  3  5  7 

MONTICELLO  2  NW 

598B 

JASPER 

33  19 

530 

6P 

7A 

C.  LEROY  TILLMAN 

2  3  5  7 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

175 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2   3  S  7 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

6 

31  32 

84  36 

260 

5P 

5P 

CITY  OF  MORGAN 

2  3  5  7 

15** 

11 

31  92 

81  37 

02 

7P 

7P 

'OST  ENGINEERS 

6087 

16 

31  10 

83  49 

340 

6P 

RADIO  STATION  WMTm 

2  3  5  7 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

89* 

Lt  B.  TEASLEY 

3  C 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

155 

7A 

L.  G*  REYNOLDS 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

1* 

3*  04 

82  59 

450 

8A 

8A 

J.  0.  MOORE 

2  3  5  7 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

7 

3*  44 

83  55 

3300 

BA 

TVA-135 

CARNESVIULE 

1619 

FRANKLIN 

14 

3*  22 

83  1* 

700 

JOHN  W.  CARROLL 

1  C 

NEWINGTON 

6323 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  30 

140 

7P 

rf.  HUBERT  BRANNEN 

2  3  5  7 

CARROLL TON 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

990 

6P 

BA 

:iTY  OF  CARROLLTON 

2  3  5       7  C 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

6P 

JAMES  0*  HARDIN)  JR 

2  3  5  7 

1657 

12 

3*  36 

84  *2 

8A 

6360 

31  17 

84  37 

182 

HIO 

CARTERSVILLE 

1665 

3ART0W 

84  48 

735 

5P 

5P 

:ITV  OF  CARTERSVILLE 

2  3  5  7 

NOONTOOTLA  CREEK 

6390 

FANNIN 

7 

34  42 

64  13 

2050 

SA 

TVA-112 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

3*  09 

8*  50 

685 

iRANVEL  P.  TATUM 

3 

NORCROSS  *  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

84  12 

1025 

6A 

HRS.   H.  H*  DEMPSEY 

CAVE  SPGS  *  SSW 

1715 

POLK 

3*  03 

85  21 

SOO 

HID 

■ILLIAM  W.  BARNET 

NOTTEL*  DAM 

6471 

UNION 

34  56 

84  05 

1740 

8A 

TVA-973 

CEDARTOHN 

1732 

POLK 

*• 

3*  01 

89  15 

789 

6P 

8A 

tALPH  Hi  AYERS 

2  3  5  7 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  16 

62  51 

205 

HID 

COUNTY  AGENT 

C 

1856 

12 

84  47 

800 

7A 

32  03 

500 

5P 

5P 

2  3  5  7 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKeR 

18 

3*  55 

85  16 

789 

5P 

J.S.  OEPT* INTERIOR 

3 

PRESTON 

7201 

WEBSTER 

32  04 

84  32 

400 

8A 

91LLY  A*  DICK 

CHOESTOe 

1927 

UNION 

7 

34  *8 

83  54 

1900 

8A 

rVA-57e 

3 

OUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

63  35 

150 

5P 

5P 

EMERSON  W*  BROWNE 

2  3  5  7 

CLAYTON  I  N 

1982 

RABUN 

14 

3*  53 

S3  24 

2150 

6P 

jarrell  h.  brewer 

2  3  5  7 

RESACA 

7*30 

GORDON 

12 

3*  35 

84  5  7 

650 

7A 

rOBE  0*  HOLLAND 

CLERMONT  3  SW 

1998 

34  27 

83  4S 

MID 

JIMMY  C.  QUILLIAN 

C 

RINGGOLD 

7489 

CATOOSA 

IS 

34  55 

85  07 

S20 

CLEVELAND 

2006 

iHl^TE 

3 

3*  36 

S3  *6 

1970 

SA 

4AHY  L.  SUTTON 

RISING  FAWN 

7499 

16 

34  45 

85  32 

620 

"till 

COLQUITT 

2153 

MILLER 

31  10 

8*  *4 

155 

5P 

5P 

CITY  OF  COLOUITT 

2   3  5  7 

ROME 

7600 

FLOYD 

4 

34  15 

85  10 

610 

6P 

SA 

HiLLIAM  M.TOWERStlll 

2  3  5  7 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

8*  59 

250 

SA 

THOMAS  H.  JUSTICE 

3 

7605 

34  10 

89  16 

700 

HIO 

J.M*  MONTGOMERY*  JR* 

C 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

MID 

J.S>  WEATHER  BUREAU 

2   3  5       7  C 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

12 

34  21 

85  10 

637 

HIO 

HID 

J*S*  WEATHER  BUREAU 

2   3  5  6  7  C 

CONCORD 

21«8 

PIKE 

6 

33  05 

8*  27 

025 

R<  SMITH 

3 

SANDERSVILLE 

7777 

WASHINGTON 

11 

32  58 

62  49 

435 

6P 

tADlO  STATION  WSNT 

2  3  5  7 

2238 

6 

31  01 

83  52 

250 

HID 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

7S42 

2  32  00 

ai  16 

HID 

BA 

J,  A*  BISSETT 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

3*  38 

84  0  5 

1916 

HID 

lARRY  M.  SUTLER 

C 

7847 

CHATHAM 

2 

32  06 

61  12 

46 

HID 

HIO 

J.S*   WEATHER  BUREAU 

2   3  5       7  C 

COftDELE 

2266 

CRISP 

. 

31  58 

63  47 

345 

6P 

RADIO  STATION  WHJM 

2  3  9  7 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  01 

80  51 

10 

6P 

6P 

J.  St  COAST  GUARD 

2  3  5  7 

CORNELIA 

HABEHSHAM 

1* 

3*  31 

83  32 

1470 

7A 

BILLY  C.  MASSEY 

2   3  5  7 

SPARTA  2  NNW 

6223 

HANCOCK 

11 

33  18 

82  59 

550 

HIO 

WILLIAM  H.  Warren 

3  C 

COVINGTON 

2318 

83  52 

750 

6P 

SA 

JACK  L.  CHAPMAN 

2  3  5  7 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

34  47 

84  18 

2300 

tVA-lU 

2*08 

'OHSYTH 

3 

34  13 

1300 

8A 

STILLMORE 

8361 

1 

32  26 

82  13 

255 

CURRWILLE  2  W 

2*29 

=^LOYD 

12 

3*  27 

65  oe 

690 

JOSEPH  B.  DAVIS 

3 

SUCHES 

8*1'^ 

UN  ion 

7 

34  41 

64  01 

- 

rvA-iis"*"  ^ 

CUTH6ERT 

2450 

12 

31  46 

S4  47 

461 

5P 

SP 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3   1.  7 

SU«MERVILLE 

6*36 

CHATTOOGA 

85  22 

780 

SA 

JAMES  R.  BURGESS 

DAHLONEOA 

2*75 

LUMPKIN 

3*  32 

83  59 

1519 

8A 

SA 

JOE  W.  WOODWARD 

2  3  9  7 

SWaI>4SB0R0 

8406 

r^-ANUEL 

11 

32  36 

82  20 

318 

5P 

5P 

C*  H*  MC  MILLAN 

2   3  5  7 

DALLAS 

PAULDING 

5 

33  55 

84  50 

1025 

7A 

KENNETH  HAMMOND 

3  C 

SWEET  t.UM 

860' 

•  ^HHIN 

7 

84  13 

1600 

8A 

rVA-129 

3  C 

2493 

12 

34  46 

S4  57 

720 

9A 

SYLVAN  1 A 

65 

14 

32  49 

81  36 

210 

HID 

DANBUR6  S  NNE 

2302 

LINCOLN 

14 

33  55 

S2  68 

590 

MID 

JACK  MC  CALL 

C 

TALBOTTON 

0^ 

■ AL80T 

6 

32  40 

84  32 

700 

6P 

SA 

L.  R.  MlNERl  SR* 

2  3  5  7 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

6 

31  46 

64  27 

355 

7A 

3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

.lARLSON 

17 

69  16 

1000 

6P 

SA 

MRS.   MAUD  M*  HAGOOD 

2  3  5  7 

DAMSONVILLE 

2578 

DAWSON 

5 

3*  25 

8*  07 

1375 

TA 

PEARL  P.  CHAMBERS 

3  C 

TAYLOHSVILLE 

SARTOW 

5 

3*  05 

84  59 

710 

7A 

DR.  W.  K.  COUSINS 

DAW50NVILLE  we 

2583 

OAWSON 

5 

34  21 

84  08 

1110 

MID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

THE  ROCK 

UPSON 

6 

32  58 

84  14 

600 

HID 

CECIL  HARRIS 

C 

34  *« 

84  13 

1900 

8A 

THONASTON  2  S 

6 

32  52 

84  19 

665 

5P 

5P 

DOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

-ayne'^ 

1 

31  39 

81  51 

SO 

8A 

H,  Ci  THOMPSON 

3 

THOHASVILLE 

H666 

THOMAS 

8 

30  51 

83  99 

240 

*RS*SAHAH  P.  PORTER 

2   3  5  7 

DOLES 

2728 

WORTH 

31  42 

260 

HIO 

JOHN  R.  RUSS 

THOMASVILLE  WB  ClTv 

f,671 

THOMAS 

8 

30  50 

83  59 

283 

MID 

BA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

OONALSONVILLE  3  W 

2736 

SEMINOLE 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

3 

TIFTON  2  N 

8703 

TIFT 

16 

31  28 

83  32 

370 

6A 

BA 

FRED  BELL 

2  3  5  6  7 

DOUGLAS 

2783 

COFFEE 

13 

31  30 

82  51 

245 

6P 

SA 

RADIO  STATION  WOHG 

2   3  5  7 

TITUS 

8732 

TOWNS 

34  57 

83  38 

2160 

TVA-S74 

2761 

3 

33  45 

64  45 

1219 

OA 

14 

34  35 

83  19 

1045 

6P 

2  3  5 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

BA 

<ARR£N   W.  WYANT 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

3*  48 

83  2 

8A 

TVA-154 

3  C 

DUBLIN 

2B39 

LAURENS 

10 

32  33 

82  55 

255 

6P 

8A 

H.  LEO  SCARBOROUGH 

2   3  5  7 

TUNNEL  HILL 

6854 

WHITFIELD 

18 

3*  52 

85  02 

860 

TVA-392 

DUBLIN  2 

284* 

LAURENS 

32  32 

82  5* 

190 

MID 

CITY  OF  DUBLIN 

C 

VALDOSTA  *  NW 

8974 

LOWNDES 

16 

30  52 

83  20 

265 

6P 

I? 

GEORGE  B*  COOK 

2  3  5       7  C 

EASTMAN 

2966 

DODGE 

32  12 

S3  11 

375 

6P 

5P 

CITY  OF  EASTMAN 

2  3  5  7 

WALE^KA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  10 

84  33 

1 100 

7A 

MRS.    MARY   P*  CLINE 

3028 

31  34 

84  4* 

295 

MID 

9141 

62  40 

500 

5P 

8A 

2   3  5  7 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

34  07 

62  52 

SHELBYN  C*  GUNTER 

3 

WASHINGTON 

WILKES 

L* 

33  44 

82  44 

616 

.P 

MRS.   G*  GRIFFIN 

2  3  5  7 

ELL  I  JAY 

GILMER 

A.  0.  DOVER 

WATKINSVILLE  AR5 

IZ 

0C0NS6 

10 

33  52 

83  26 

AGR  RESEARCH  SVC 

C 

EMBRV 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

8A 

MISS  JANETTE  ALLGOOD 

3 

4AVCR0SS 

1186 

13 

31  13 

82  22 

140 

6P 

JOHN  Ji  TOBOLA 

2  3  5  7 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

B*  17 

925 

lOA 

lOA 

U  OF  GA.  EXP  STA 

2  3  5  6  7 

WAYNESBORO  2  NE 

3URS  ^ 

14 

33  07 

81  59 

270 

5P 

RADIO  STATION  HBRO 

2  3  5  7 

3295 

12 

34  26 

84  42 

735 

8A 

9291 

3 

32  92 

85  11 

975 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  3* 

115 

ST  REGIS  PAPER  CO 

C 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  96 

960 

5P 

CECIL  H*  GRIDER 

2  3  5      7  C 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

34  07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R,  HARMON 

C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

8A 

ALVIN  A.  SIMS 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT 

2  3  5  7 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

34  0« 

84  31 

902 

SA 

H*  6*  BOOTH 

FLAT  TOP 

340* 

FANNIN 

7 

3*  51 

84  30 

8A 

TVA-109 

3 

YOUNG  HARRIS 

9605 

TOWNS 

7 

34  56 

83  51 

1920 

6A 

TV A- 146 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  59 

61  24 

*P 

4P 

SOIL  CONS.  SERVICE 

2  3  5       7  C 

FOLKSTON  3  SSM 

3460 

CHARLTON 

15 

30  48 

62  02 

20 

lOA 

'RANK  H(  DAVIS 

NEW  STATIONS 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  oa 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

2  3  5  7 

HOMERVILLE 

4429 

CLINCH 

31  02 

82  *5 

160 

5P 

:iTY  OF  HOMERVILLE 

2  3  5  7 

FORSYTH  1  S 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  5  7 

IRWINTON 

4594 

WILKINSON 

.0 

32  49 

83  10 

448 

5P 

:OUNTY  AGENTS  OFFICE 

2  3  5  7 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

89  03 

5P 

7A 

MRS.   MAYME  R*  HAYES 

2  3  5  7 

NAHUNTA 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  12 

61  59 

66 

5P 

5P 

JAMES  A*  ROSS 

2  3  5  7 

FORT  VALLEY  3  E 

354* 

PEACH 

32  34 

490 

MID 

«A 

OLIVER    I.  SNAPP 

2  3  5  7 

SUHRENCY 

8476 

APPLING 

1 

31  43 

62  12 

200 

5P 

5P 

JNION  B-C  PAPER  CORP 

2  3  5  7 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  IT 

690 

9* 

COUNTY  AGENT 

3 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

83  50 

1254 

6P 

BA 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  5  7 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

62  36 

540 

SANFORD  N.  BRAODY 

3 

GLENNVILLE 

375* 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  55 

175 

7P 

7P 

H.  C.  BARNARD 

2  3  5  7 

GOAT  ROCK 

37B2 

HARRIS 

32  34 

65  09 

450 

7A 

GA.  POWER  COMPANY 

3 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  3* 

83  11 

620 

MRS.  LILLIE  CHRISTIE 

2  3  5  7 

1 

1 
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GEORGIA  -  OCTOBER  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Cool  weather  the  second  week  and 
moderately  warm  weather  through  most 
of  the  remainder  of  the  month  produced 
average  temperatures  that  were  gener- 
ally somewhat  higher  than  the  long- 
term  means.     Temperature  extremes 
ranged  from  94°  at  Surrency  on  the 
3rd  to  29°  at  Blairsville  Exp  Sta- 
tion and  Dawsonville  WB,  and'  the 
lowest  temperature  in  the  three  south- 
ern divisions  was  43°  at  Bainbridge 
on  the  28th. 

A  rather  spotty  distribution  of  pre- 
cipitation averaged  moderately  heavy 
in  the  South  Central  and  Southeast 
Divisdons,  comparatively  light  in  the 
West  Central  Division,  and  moderate 
in  the  remaining  divisions.  Station 
totals  ranged  from  0.83  inch  at  Exp- 
eriment and  Griffin  to  8.14  inches 
at  Tray  Mountain.     The  far  below  aver- 
age amounts  of  sunshine  recorded  at 
Atlanta,  Macon  and  Savannah  correlated 
rather  closely  with  records  of  exces- 
sive daytime  cloudiness  at  these  and 
other  Weather  Bureau  stations. 

WEATHER  DETAILS 

Considerable  rainfall,  mostly  cloudy 
skies,  and  moderately  high  tempera- 
tures were  the  weather  features  through 
the  6th,  followed  by  a  week  of  dry 
and  relatively  cool  weather.     The  dry 
weather  associated  with  the  cool  period 
continued  through  the  18th  except  in 
the  eastern  portion  of  the  State  where 
rains  fell  the  16th-17th  as  a  coastal 
storm  drifted  northward  along  the  east 
coast  of  Florida  and  off  the  Georgia 
coast.     Cloudy  skies  the  19th-22nd 


gave  moderate  to  heavy  rains  over  the 
entire  State.     Considerable  cloudiness 
and  some  light  rains  were  in  the 
weather  picture  the  26th-27th  and 
again  the  30th-31st.  Temperatures 
were  a  little  higher  than  average 
most  of  the  time  from  the  15th  to  the 
30th  and  climbed  quite  high  at  the 
close  of  the  month. 

WEATHER  EFFECTS 

Harvesting  of  cotton,  corn,  peanuts 
and  pecans  progressed  very  well  under 
generally  favorable  weather  conditions 
Most  field  crops  matured  prior  to  the 
first  of  October,  but  adequate  mois- 
ture and  moderate  to  mild  temperatures 
induced  good  growth  in  late  hay  crops, 
sweet  potatoes,  soybeans,  pasture 
grasses  and  earlier  seeded  grain. 
Streamflow  was  near  median  and  ground- 
water levels  at  the  end  of  the  month 
were  somewhat  below  average. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

21st:     Thunderstorms  were  general  over 
southern  Georgia,  during  the  afternoon 
and  were  accompanied  by  hail  in  severa 
southeastern  counties.     Minor  wind 
damage  occurred  at  Moultrie  when  gust 
reached  50  mph. 

FLOODS 

The  Ocmulgee  River  reached  flood  stage 
at  Abbeville  on  the  5th  but  no  damage 
was  reported. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee  ; 
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TABLE  2 


Station 

Temperature 

Preapitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 
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1 
ji 
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V 
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0 

: 
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c 
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1 

f. 

0 

Snow.  Sleet 

No 

of  Days 

& 

Max 
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1     10  or  More  | 
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0 
° 

s 

0 

28 

t 
& 

&  » 

si 

5  * 

ol 

NORTHWEST 

ALLATOON*  0AM  2 

AM 

74.2 

53.3 

63.8 

81 

3* 

41 

6 

70 

0 

0 

0 

0 

2.22 

1.23 

22 

.0 

0 

i 

2 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

76.1 

48.7 

62.4 

83 

1 

38 

8 

98 

0 

0 

0 

0 

3.22 

1.33 

21 

.0 

0 

4 

S 

1 

CARTERSVILLE 

75,7 

53.9 

64.8 

2.4 

83 

1  + 

39 

8 

55 

0 

0 

0 

0 

2.72 

.34 

1.53 

21 

.0 

0 

} 

2 

2 

CEDARTOHN 

75.1 

50.4 

62.8 

•  5 

83 

5 

37 

8 

99 

0 

0 

0 

0 

2.38 

.12 

1.04 

22 

.0 

0 

} 

2 

1 

OALTON 

AM 

76*3 

51.9 

64.1 

1.9 

88 

40 

9+ 

75 

0 

0 

0 

0 

2.39 

.  46 

.62 

.0 

0 

3 

3 

0 

LAFAYETTE 

7<>.'. 

50.7 

62.6 

.2 

83 

6 

38 

8+ 

107 

0 

0 

0 

0 

3.36 

.69 

1.61 

22 

.0 

0 

1 

I 

1 

ROME 

78.1 

51.9 

65.0 

2.5 

68 

15 

39 

8 

49 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.63 

.92 

22 

.0 

0 

1 

2 

0 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

75.1 

50.4 

62.8 

.6 

62 

1  + 

36 

13 

95 

0 

0 

0 

0 

3.83 

.97 

1.39 

21 

•  0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

63.5 

2.79 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ATHENS 

71.2 

55.3 

63.3 

.7 

82 

1 

44 

8 

88 

0 

0 

0 

0 

3.29 

.36 

2.00 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

74.8 

55.4 

65.  1 

1.3 

86 

1  + 

43 

8 

54 

0 

0 

0 

0 

2.50 

.26 

1.30 

« 

.0 

0 

3 

2 

2 

ATHENS  KB  AIRPORT 

72.4 

54.7 

63.6 

-  .3 

66 

1 

44 

9+ 

77 

0 

0 

0 

0 

2.97 

.03 

1.62 

6 

.0 

0 

3 

2 

2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

72  .6 

56.9 

64.8 

1.4 

82 

5 

47 

12 

49 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.60 

1.43 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

AM 

72.1 

43,6 

57.9 

-  .2 

82 

3 

29 

8 

222 

Q 

0 

0 

2.87 

- 

.13 

1.86 

22 

.0 

0 

» 

1 

1 

DAHLONEGA 

AM 

71.8 

M 

83 

1 

0 

0 

2.07 

- 

1.49 

1.07 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

OAWSONVILLE  WB 

73.2 

46.4 

59.8 

83 

5+ 

32 

8 

164 

0 

0 

1 

0 

2.62 

2.00 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

GAINESVILLE 

71.5 

53,5 

62.5 

1.7 

84 

1 

42 

8+ 

101 

0 

0 

0 

0 

2.58 

.41 

1.64 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

HELEN 

71.4 

49.1 

60.3 

82 

2 

36 

8 

154 

0 

0 

0 

0 

4.27 

2.40 

22 

.0 

0 

3 

2 

2 

JASPER 

AM 

75.3 

50.5 

62.9 

1 1 

83 

3+ 

40 

8 

63 

0 

0 

0 

0 

3.46 

1.07 

1.66 

21 

.0 

0 

4 

4 

1 

WINDER   1  SSE 

73.6 

52.9 

63.2 

84 

1 

40 

8 

88 

0 

0 

0 

0 

2.90 

1.70 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

62.3 

2.87 

.0 

NORTHEAST 

CARLTON  BRIDGE 

AM 

73.5 

50.4 

62.0 

-  .4 

88 

2 

36 

9 

124 

0 

0 

0 

0 

2.58 

- 

.25 

.92 

7 

.0 

0 

2 

0 

CLAYTON   1  N 

70  .9M 

49.  7M 

60. 3M 

2.0 

80 

2* 

36 

8+ 

144 

Q 

0 

0 

0 

3.06 

1.28 

2.20 

22 

.0 

0 

1 

1 

CORNELIA 

69.6 

51.2 

60.4 

-  ,5 

83 

1 

37 

6 

151 

0 

0 

0 

0 

2.32 

.99 

1.79 

22 

.0 

0 

1 

1 

HARTWELL 

73.8 

54.1 

64.0 

1.2 

90 

\ 

42 

8+ 

76 

1 

0 

0 

0 

1.86 

_ 

1.00 

1.30 

22 

.0 

0 

1 

1 

TOCCOA 

72.4 

52.5 

62.5 

1.3 

85 

1 

39 

8 

104 

0 

0 

0 

0 

1.66 

_ 

1.70 

1.02 

22 

.0 

0 

1 

I 

WASHINGTON 

73.8 

M 

84 

4 

0 

0 

0 

0 

1.98 

- 

.77 

1.16 

22 

.0 

0 

4 

1 

I 

DIVISION 

61.8 

2.28 

.0 

WEST  CENTRAL 

CARROLL TON 

73.7 

50.9 

62.3 

-  .5 

33 

6 

40 

8+ 

105 

0 

0 

0 

0 

1.53 

- 

1.23 

.62 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

76  .5 

56.9 

66.7 

.9 

87 

1 

46 

8 

23 

0 

0 

0 

0 

1.33 

.71 

.60 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

EXPERIMENT 

AM 

74.1 

55.8 

65.0 

1.2 

85 

6 

44 

12 

59 

0 

0 

0 

0 

.83 

- 

1.31 

.39 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRIFFIN 

74.3 

56.5 

65  .4 

•  8 

84 

1 

46 

12 

43 

0 

0 

0 

0 

.83 

1.71 

.45 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

LA  GRANGE 

74.8 

53.1 

64.0 

•  2 

85 

1+ 

41 

8 

70 

0 

0 

0 

0 

2.33 

_ 

.  08 

1.05 

21 

.0 

Q 

2 

1 

NEWNAN 

74.4 

54.9 

64.7 

1.0 

85 

I 

45 

12 

56 

0 

0 

0 

0 

2.09 

.61 

1.16 

22 

.0 

0 

J 

2 

1 

TALBOTTON 

76.7 

55.6 

66.3 

1.2 

85 

1 

45 

8+ 

41 

0 

0 

0 

0 

3.12 

.  37 

2.00 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

73.2 

50.9 

62.1 

.  8 

86 

1 

38 

8+ 
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0 

0 

0 

2.04 

_ 

.70 

.77 

22 

.0 

0 

t 

2 

0 

THOMASTON  2  S 

78.2 

51.9 

65.1 

66 

41 

9 

47 

0 

0 

0 

0 

1.92 

1.18 

21 

.0 

0 

i 

1 

1 

WEST  POINT 

76.0 

54.4 

65.2 

1.0 

86 

1* 

42 

3 

52 

0 

0 

0 

0 

2.05 

- 

.51 

1.19 

21 

.0 

* 

1 

1 

DIVISION 

64.7 

1.81 

•  0 

CENTRAL 

A I  LEY 

AM 

78.4 

55.1 

66.8 

90 

2 

45 

1+ 

25 

1 

0 

0 

0 

2.39 

1.03 

4 

.0 

0 

2 

1 

COVINGTON 

74.4 

55.1 

64.8 

2.0 

87 

2 

43 

9 

59 

0 

0 

0 

0 

.85 

2.06 

.60 

21 

.0 

0 

1 

0 

DUBLIN 

76.5 

57.3 

66.9 

45 

12 

26 

0 

0 

0 

0 

3.  90 

1.50 

1.70 

7 

.0 

0 

2 

2 

EASTMAN 

57.7 

67.5 

*^ 

86 

47 

12 

24 

0 

0 

0 

0 

2,65 

.01 

.  84 

7 

•  0 

0 

2 

0 

FORSYTH  X  S 

74'^ 
.3 

55.7 

65.0 

86 

2 

45 

12 

55 

0 

0 

0 

0 

1.22 

.58 

21 

.0 

Q 

1 

0 

FORT  VALLEY  3  E 

76.5 

56.5 

66.5 

.7 

88 

1  + 

46 

12 

35 

0 

0 

0 

0 

2.93 

.32 

1.19 

4 

.0 

0 

3 

1 

GREENSBORO 

74.9 

55.4 

65.2 

1.6 

88 

1 

43 

12 

57 

0 

0 

0 

0 

2.06 

.65 

.57 

22 

.  0 

0 

3 

0 

HAWKINSVILLE 

67.3 

•  5 

88 

1  + 

47 

e 

28 

Q 

0 

0 

0 

2.65 

.  16 

1.55 

4 

.0 

2 

1 

IRWINTON 

76*SM 

56*4M 
* 

88 

1  + 

0 

0 

0 

0 

1.19 

.61 

4 

.0 

0 

1 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

76.0 

.6 

67.1 

a  3 

68 

1  + 

47 

12 

23 

0 

0 

0 

0 

1.94 

_ 

.33 

.81 

21 

.0 

0 

2 

0 

MILLEOGEVILLE 

AM 

75.0 

54.2 

64.6 

•  1 

86 

3 

45 

8+ 

58 

0 

0 

0 

0 

2.01 

_ 

.47 

1.00 

21 

.0 

0 

» 

1 

1 

MONTICELLO  2  NW 

74.6 

48.5 

61.6 

-  2.7 

85 

1 

34 

14 

130 

0 

0 

0 

0 

1.50 

- 

1.28 

.43 

20 

.  0 

.  0 

5 

0 

0 

SANDERSVILLE 

75.3 

57.0 

66.2 

87 

1* 

45 

12 

42 

0 

0 

0 

0 

2.07 

.70 

4 

0 

» 

2 

0 

DIVISION 

65.8 

2.10 

.0 

EAST  CENTRAL 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

75.3 

56.2 

65.8 

1.1 

89 

2 

42 

12 

41 

0 

0 

0 

0 

1.54 

- 

.99 

.80 

21 

.1 

0 

3 

1 

0 

AUGUSTA 

76.1 

57.3 

66.7 

1.4 

90 

1  + 

44 

12 

33 

2 

0 

0 

0 

1.67 

.79 

•  96 

21 

0 

3 

1 

0 

BROOKLET   1  W 

77.6 

57.7 

67.7 

.  3 

90 

1  + 

46 

12 

20 

2 

0 

0 

0 

3.04 

1.01 

1.54 

6 

.0 

0 

» 

2 

I 

LOUISVILLE 

75.8 

55.5 

66.2 

.  8 

89 

2 

43 

12 

38 

0 

0 

0 

0 

3.03 

.43 

1.70 

6 

.0 

0 

4 

3 

1 

METTER 

77.7 

58.7 

68.2 

87 

1  + 

47 

12 

16 

0 

0 

0 

0 

2.51 

.91 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

MILLEN 

76.6 

55.2 

65.9 

-  .3 

86 

1  + 

42 

12 

45 

0 

0 

0 

0 

2.69 

.35 

.c 

0 

NEWINGTON 

77.0 

57,6 

67.3 

88 

I* 

47 

12 

22 

0 

0 

0 

0 

3.75 

1.42 

* 

.0 

0 

7 

3 

1 

SMAINSBORO 

77.4 

58.6 

68.0 

88 

1  + 

45 

12 

IB 

0 

0 

0 

0 

2.79 

1.02 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

HARRENTON 

73.4 

55.4 

64.4 

.3 

86 

2+ 

4? 

9+ 

70 

0 

0 

0 

0 

1.80 

.87 

.52 

21 

.6 

0 

4 

1 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

77.5 

56.9 

67.2 

2.2 

89 

1  + 

43 

12 

24 

0 

0 

0 

0 

2.12 

.13 

1.00 

21 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

66.7 

2.49 

.0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


GEORGIA 
OCTOBER  1956 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

0 
Q 

Lowrest 

1 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  1 

50  or  More 

1.00 

or  More 

90*  or 
1     Above  1 

h£ 

1  B.lo» 

°" 

SOUTHWEST 

ALBANY 

80.5 

57,9 

69.2 

1.0 

91 

1 

47 

12 

10 

1 

0 

0 

0 

2.68 

.41 

.96 

21 

.0 

0 

4 

3 

0 

AMERICUS  h  ENE 

76.6 

57.3 

67.0 

87 

1  + 

46 

12 

31 

0 

0 

0 

0 

3.10 

.79 

1.39 

4 

.0 

0 

4 

2 

2 

BAINBRIDGE 

80.2 

58.1 

69.2 

1.0 

89 

1 

43 

28 

19 

0 

0 

0 

0 

3.37 

1.16 

1.69 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

BLAKELY 

77.3 

57.7 

67.5 

•  5 

87 

1  + 

49 

12 

22 

0 

0 

0 

0 

3.68 

1.03 

1.55 

20 

.0 

0 

4 

3 

2 

CAIRO  2  NNW 

78. A 

59.5 

69.0 

_ 

.  2 

86 

1  + 

49 

28 

17 

0 

0 

0 

0 

2.42 

.60 

1.19 

20 

•  0 

0 

4 

2 

CAMILLA 

81.2 

59.5 

70.4 

•  9 

89 

1 

60 

28 

7 

0 

0 

0 

0 

2.31 

.38 

1.39 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

COLQUITT 

CUTHBERT 

78.2 

58.0 

68.  1 

.7 

89 

1 

49 

12 

21 

0 

0 

0 

0 

1.43 

-  .74 

.53 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORT  GAINES 

78. 4M 

56.  7M 

67. 6M 

.  5 

89 

1 

46 

1  3  + 

24 

0 

0 

0 

0 

2.74 

.51 

1.03 

21 

.0 

0 

4 

3 

1 

HOGGARDS  MILL 

80.1 

57.0 

68>6 

.6 

89 

1 

47 

12+ 

16 

0 

0 

0 

0 

3.65 

2.00 

1  .45 

21 

.0 

0 

4 

3 

2 

LUMPKIN  ENE 

MORGAN 

79. AM 

57. OM 

68. 2M 

88 

1  + 

47 

12 

15 

0 

0 

0 

0 

3.34 

1.34 

3 

.0 

0 

4 

3 

1 

PLAINS  SW  SA  EXP  STA 

76.6 

56.7 

66.7 

87 

1 

46 

12 

32 

0 

0 

0 

0 

3.56 

1.26 

6 

.0 

0 

5 

4 

1 

THOMASVILLE 

60.5 

58.1 

69.3 

1.  1 

89 

1 

45 

28 

13 

0 

0 

0 

0 

2.96 

.00 

.86 

21 

.0 

0 

5 

4 

0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

79.3 

60.3 

69.6 

.5 

89 

1  + 

61 

28 

13 

0 

0 

0 

0 

2.38 

.61 

.89 

21 

.0 

0 

9 

3 

0 

DIVISION 

68.5 

2.93 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

78.7 

56.8 

67.8 

87 

2+ 

49 

12+ 

17 

0 

0 

0 

0 

5.79 

3.61 

1.70 

4 

.0 

0 

6 

5 

3 

CORDELE 

DOUGLAS 

76.6 

67.7 

67.1 

- 

1.0 

90 

1 

60 

12+ 

17 

1 

0 

0 

0 

6.74 

4.58 

.0 

0 

FITZGERALD 

77.8 

59.1 

66.5 

1.2 

87 

1 

49 

12 

15 

0 

0 

0 

0 

4.  11 

2.00 

1.64 

21 

.0 

0 

6 

3 

2 

HOMERVILLE 

80.0 

M 

8 

5+ 

0 

0 

2.14 

.62 

21 

.0 

0 

5 

3 

0 

LUMBER  CITY  AM 

77.7 

55.4 

66.6 

88 

2  + 

44 

12 

25 

0 

0 

0 

0 

3.98 

1.90 

1.35 

22 

.0 

0 

4 

4 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

78.6 

56.3 

68.4 

- 

1.4 

67 

1 

50 

12+ 

16 

0 

0 

0 

0 

3.  84 

1.96 

1.08 

21 

•  0 

0 

6 

3 

1 

QUITMAN 

79.  5M 

57. 4M 

68.  5M 

- 

.4 

50 

27 

10 

0 

0 

0 

0 

2.04 

-  .08 

1.03 

3 

.  0 

0 

4 

1 

1 

TIFTON  2  N  AM 

77.8 

58.2 

68.0 

87 

2 

50 

12 

23 

0 

0 

0 

0 

2.72 

.93 

1.17 

4 

.0 

0 

i 

2 

1 

VALDOSTA  *  NW 

79.3 

69.5 

69.4 

87 

1  + 

60 

27 

10 

0 

0 

0 

0 

4.05 

.80 

3 

•  0 

0 

7 

5 

0 

DIVISION 

68.0 

4.17 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

77.9 

56.6 

67.3 

.  5 

88 

1 

48 

12 

23 

0 

0 

0 

0 

1.80 

-  1.16 

.70 

16 

.0 

0 

4 

2 

0 

BLACKBEARO  ISLAND 

BRUNSWICK 

77.7 

63.2 

70.5 

87 

1  + 

57 

12 

5 

0 

0 

0 

0 

7.59 

3.86 

2.93 

16 

.0 

0 

7 

4 

3 

BRUNSWICK  CAA  AP 

75.5 

62.3 

66.9 

86 

7 

55 

31 

8 

0 

0 

0 

0 

7.93 

3.87 

16 

.0 

0 

5 

3 

3 

CAMP  STEWART 

76.9 

58.7 

67.8 

.  1 

89 

5 

47 

14 

21 

0 

0 

0 

0 

3.55 

.45 

1.70 

16 

.0 

0 

5 

3 

X 

FLEMING  EXP  STATION 

77.'. 

58.4 

67.9 

90 

5 

49 

12 

16 

1 

0 

0 

0 

3.40 

1.88 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

FOLKSTON  9  SW 

79. 4M 

59. 3M 

69. 4M 

88 

5 

52 

12 

10 

0 

0 

0 

0 

6.72 

3.85 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

GLENNVILLE 

77.3 

59.6 

66.5 

•  3 

88 

1 

50 

12 

12 

0 

0 

0 

0 

3.55 

1.38 

1.41 

6 

.0 

0 

3 

3 

2 

NAHUNTA 

78.5 

59.0 

68.8 

90 

5 

51 

12+ 

11 

1 

0 

0 

0 

6.70 

2.21 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

76.6 

57.4 

67.0 

•  5 

90 

5 

46 

10 

27 

1 

0 

0 

0 

3.36 

•  87 

1.36 

17 

.0 

0 

6 

3 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

76.2 

59.3 

67.8 

.  1 

89 

5 

50 

12 

20 

0 

0 

0 

0 

2.90 

.46 

1.27 

16 

.0 

0 

i 

3 

2 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

75.2 

62.8 

69.0 

1.2 

85 

7 

54 

11 

3 

0 

0 

0 

0 

1.69 

-  1.25 

.47 

21 

.0 

0 

6 

0 

0 

SURRENCY 

79.4 

57.6 

68.5 

94 

3 

47 

12 

13 

2 

0 

0 

0 

3.07 

1.05 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

WAYCROSS 

79.0 

59.4 

69.2 

.2 

88 

5+ 

52 

10+ 

8 

0 

0 

0 

0 

3.24 

.83 

1.27 

17 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

68.5 

4.19 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  Bpeed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

9 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Faitest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

o 

jT 
3 

.10-.49 

66  -09' 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

ATHENS  TO  AIRPORT 

NE 

32 

9.4 

29* 

ENE 

28 

89 

92 

64 

79 

5 

4 

1 

0 

2 

0 

12 

5.9 

ATLANTA  TO  AIRPORT 

ENE 

26 

10.4 

24 

NW 

7 

83 

86 

59 

73 

2 

5 

3 

0 

1 

0 

11 

50 

5.8 

AUGUSTA  KB  AIRPORT 

N 

18 

6.3 

28* 

N 

16 

90 

91 

65 

83 

6 

4 

2 

1 

0 

" 

13 

6.2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

87 

57 

79 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

5.7 

HACON  TO  AIRPORT 

NNE 

24 

9.0 

26 

N 

16 

85 

88 

56 

72 

2 

3 

2 

2 

0 

0 

9 

51 

5.7 

ROUE  TO  AIRPORT 

91 

56 

81 

2 

3 

2 

3 

1 

0 

11 

5.7 

SAVANNAH  TO  AIRPORT 

NNE 

23 

9.1 

33 

N 

16 

90 

92 

84 

83 

8 

2 

0 

1 

2 

0 

13 

50 

6.5 

THOltASVXLLE 

1 

3 

2 

3 

0 

0 

9 

*  Fastest  observed  one  minute 
Tlnd  speed.     This  station  Is  not 
equipped  with  automatic  record- 
Ing  wind  Instruments. 

See  Reference  Notes  FoUoviring  Station  Index 
-  116  - 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


GEORCIA 
OCTOeCR  Itit 


Day  of  month 


Station 

Tot. 

 1  1  1 

1   1  2  I  3 

4 

5 

6 

7  I  8  I  9 

10 

11  I  12 

13  1  14  1  IS 

1 

16  1 

17  1 

18 

 r 

19  1 

1 

20 

21 

 r 

22 

 I  _ — r 

23  24 

25  1  26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

AaOEVILLE 

MM  I RSV ICLE 

T  T 

•  H 

U20 

•  M 

AOEL 

»It7 

T 

1.02 

•  02 

•  2S 

•  09 

•  10 

•  40 

.91 

AILEY 

2»3« 

1.09 

•  09 

•  n 

.01 

■  96 

.49 

T 

alapaha  cip  statiom 

5«T9 

l.TO 

1^29 

•  n 

•  97 

■  84 

1.20 

.iO 

•  1* 

T 

■  01 

■  »6 

.69 

T 

ALL A  TOON A  OAM  2 

2  21 

.20 

.71 

1.23 

.08 

ALMA  CAA  AIR^eST 

i.ao 

•  09 

.09 

T 

•  21 

T 

•  70 

T 

■  91 

.90 

T 

T 

T 

T 

T 

AHfiRIChfS  ENE 

1*10 

T 

l.» 

•  11 

1.29 

.99 

ATHENS 

•  M 

2^e* 

•  07 

T 

.96 

.40 

.01 

.19 

1^90 

•  04 

1.01 

ATMcNS  MB  AI HPOKT 

• 

•  02 

•  07 

1^62 

T 

•  04 

T 

.11 

1.09 

•  02 

T 

T 

7 

ATKINSON 

HECOBD  MISSING 

ATLANTA  BOLTON 

1.02 

•  0» 

•  10 

•  10 

.79 

■  82 

.09 

•  09 

ATLANTA  Wa  AiaMRT 

2»00 

T         .0*  .01 

.04 

•  12 

•  17 

1.49 

.02 

7 

•  01 

•  16 

AUGUST A  MB  A 1 R^OR ' 

** 

•  >T 

T 

•  22 

.01 

•  04 

T 

•  07 

.80 

.03 

7 

7 

7 

7 

I'ftT 

T 

.90 

•  16 

•  04 

•  09 

•  02 

•  02 

.08 

.02 

.04 

7 

7 

•  01 

BAI  NSillDGe 

3.37 

.73 

•  06 

•  26 

•  10 

■  06 

1.89 

.34 

BALL  GROVNO 

3.03 

.19 

•  02 

.82 

1.99 

.09 

•  02 

BCAVCBDALE 

3  ail 

.02 

•  01 

•  04 

•  06 

•  41 

.99 

.14 

•  08 

BLACKBCARD  i 5LANO 

RECORD  HISSING 

2  BT 

•  1« 

•  11 

•  08 

.41 

1.66 

.20 

•  09 

BLAKELV 

S.M 

l.OO 

.02 

•  4* 

1^99 

.99 

7 

BLUE  R106E  RESVR  DAM 

.07 

.00 

•  62 

•  08 

•  02 

•  19 

1.63 

.17 

•  09 

T 

BRA5ST0HN  BALD 

*«*2 

.01 

.19 

.09 

• 

•  32 

■  42 

•  20 

2. 07 

.26  .02 

•  09 

•  03 

•  02 

T 

.10 

T 

•  92 

.04 

•  09 

T 

•  49 

.84 

•  02 

T 

7 

T 

T 

BBOOItLET    1  H 

3*0* 

T 

1.94 

•  47 

.04 

■  21 

•  61 

.17 

T 

BRUNSMICK 

.0* 

•  21 

2.94 

•  16 

2.03 

1.05 

•  69 

.04 

•  19 

BRUNSWICK  CAA  AP 

7.93 

•  U 

2.00 

T 

T  7 

9.67 

.06 

.07 

I^IO 

.34 

T 

T 

.29 

I. 00 

1.01 

■  19 

BuTLER  CREEK 

.M 

•  67 

•  06 

.09 

•  00 

•  02 

T 

.47 

■  99 

.04 

•  04 

7 

7 

CAt  MO  2  NNH 

2 

•  «7 

.16 

1.19 

.40 

CALHOUN  EXP  STATION 

3.22 

.70 

1.39 

■  90 

•  07 

•  22 

CAMILLA 

2.31 

•  42 

1.39 

■  90 

CAMP  STEWART 

3*33 

•  03 

•  60 

•  02 

1^70 

.12 

.10 

•  76 

T 

CANTON 

.16 

•  01 

T 

•  74 

1.90 

•  07 

CARLTON  BRIOOC 

2  >S 

.62 

•  92 

•  02 

•  02 

•  49 

•  46 

•  09 

CARNESVILi.E 

.10 

•  20 

•  04 

•  46 

.46 

CARaOLLTON 

1.53 

•  90 

•  62 

.97 

•  04 

•  M 

•  64 

1.09 

CARTERSV ILLC 

•  U 

1^99 

1.00 

•  04 

CARTERSV ILLE  3  SH 

273 

•  10 

•  83 

1.94 

•  14 

•  03 

CEDAR  TOITN 

2.3a 

.04 

•  90 

•  04 

•  04 

•  73 

1.04 

•  07  T 

•  03 

CMATSWORTM   1  W 

2.31 

•  42 

T 

1^04 

.80 

•  16 

CMICKAMAU6A  PARK 

3**0 

.01 

1^29 

.01 

•  03 

•  00 

1.19 

•  21 

•  08 

ChOESTOE 

•  22 

•  06 

•  07 

•  33 

1.67 

•  21 

•  07 

CLA^ON   1  N 

3  06 

.03 

•  16 

•  26 

•  39 

2.20 

CLEVELAND 

2.78 

•  oa 

.02 

•  03 

•  70 

1.81 

•  11 

•  02 

.01 

COLOUITT 

RECORD  MISSING 

COLUMBUS 

1.7A 

.03 

•  00 

.01 

•  00 

■  04 

.61 

•  92 

COLUMBUS  HB  AIRPORT 

•* 

1.33 

T  ,0i 

T 

.07 

.60 

•  47 

7 

.14 

T 

•  IS 

T 

•  76 

T 

T 

COR DELE 

RECORD  MISSING 

CORNELIA 

2.32 

•  10 

•  09 

.09 

T 

•  09 

.09 

•  20 

1.79 

7 

.09 

COV INOTON 

.Bi 

.01 

•  19 

T 

.02 

•  01 

•  60 

.06 

CUHMiNG  I  N 

2.99 

•  10 

.02 

•  10 

.02 

•  49 

2.29 

•  09 

CURRVVILLE  2  K 

3*22 

•  91 

.07 

1^10 

1^90 

•  04 

CUTHBERT 

l.«3 

.1' 

.09 

.16 

.93 

.47 

■  03 

0AHLONE6A 

2.07 

T 

.2S 

T 

T 

T 

•  02 

.69 

1^07 

•  09 

DALLAS 

2.92 

■  17 

.89 

1.90 

DAL  TON 

2.39 

.S2 

.68 

.76 

•  06 

•  07 

OAriSON 

3.07 

•  •7 

.24 

■  24 

1.16 

.96 

DAMSONVILLE 

2.11 

T 

•  21 

.01 

T 

T 

T 

.66 

1.29 

T 

T 

DAWSONVIU.E  M8 

2.«2 

T  T 

T 

•  10 

2.00 

.02 

T 

.90 

DIAL  POST  OFFICE 

2.23 

•  19 

.01 

.09 

.49 

1.49 

•  00 

•  03 

OOCTORTOHN  1  HSH 

**99 

.07 

■  01 

1^69 

2.21 

•  02 

.26 

.26 

•  02 

T 

DONALSONVILLE  3  H 

1.72 

.02 

.27 

1^19 

.80 

.03 

7 

DOU&LAS 

1.98 

1.98 

■  20 

•  64 

• 

2.S9 

DOUOLASVILLE 

3.19 

.10 

■  22 

i.o: 

1.82 

.07 

.23 

•  29 

•  96 

•  10 

.19 

.29 

•  09 

1.1« 

.13 

1^70 

.20 

.44 

.24 

7 

EASTMAN 

2.63 

•  71 

.20 

.64 

•  06 

.04 

•  29 

.48 

.07 

ELBERTON 

2.31 

•  41 

■  10 

•  16 

•  04 

.41 

l.oa 

•00 

ELLIJAY 

2.7« 

•  96 

.10 

•  09 

T 

2^09 

EHBRY 

2.B7 

•  37 

.04 

1^91 

•  19 

T 

•  02 

EIPERIMENT 

(03 

•  18 

•  10 

•  02 

•  9« 

•  12 

•  02 

FAl RMOUNT 

2. BO 

•  42 

•  a3 

1^99 

r 

FITZ6ERAL0 

«.il 

■  12 

1^17 

T 

.41 

•  00 

.18 

•  90 

•  •64 

T 

7 

FLAT  TOP 

4.02 

•  09 

■  01 

•  02 

•  04 

•  02 

•  92 

2^92 

•02 

•  06 

•  06 

FLEMING  EXP  STATION 

3.40 

•  03 

T 

•  96 

•  19 

i^sa 

.12 

•  24 

•  42 

FOLKSTON  3  SSW 

3.20 

.20  .03 

•  SO 

3.99 

•  47 

•  19 

FOLKSTON  9  SH 

6.72 

.90 

1.17 

9^6> 

.40 

•  40 

FORSYTH  1  S 

1.22 

.03 

•  39 

.16 

•  10 

.98 

7 

FORT  GAINES 

2.74 

•  90 

■  09 

1.03 

.26 

FORT  VALLEY  3  E 

2.93 

I^IO 

T 

.64 

T 

T 

.76 

.33 

T 

•  01 

FRANKLIN 

•  41 

• 

1.94 

GAINESVILLE 

2.38 

T  T 

•  11 

•  01 

T 

T 

T 

T 

T 

.70 

1.64 

•  12 

T 

T 

GIBSON 

1*32 

•  60 

•  08 

T 

•  09 

.37 

.44 

GLENNVILLE 

3.S9 

.01 

T 

T 

1.41 

•  09 

T 

•  91 

•  06 

•  04 

1.06 

.01 

GOAT  ROCK 

2.M 

•  oa 

•  02 

.49 

.64 

.61 

•  69 

GREENSBORO 

2.06 

•  la 

•  10 

•  99 

•  10 

.99 

.97 

•  01 

GRIFFIN 

•  93 

.06 

•  19 

T 

.18 

.49 

T 

•  01 

HARTVELL 

l.M 

•  10 

•  42 

•  06 

1.90 

MARTWELL  6  E 

2.32 

.01 

•  97 

•  01 

• 

•  46 

•  06 

T 

• 

• 

1.97 

•  02 

T 

7 

HAMKINSVILLE 

2**» 

1^99 

.21 

•  09 

.62 

.22 

HELEN 

4.27 

•  99 

.07 

T 

1.90 

2.40 

•  04 

•  08 

•  09 

MEMPTOWN  GAP 

2.63 

•  12 

•  21 

•  09 

•  08 

.97 

1.49 

•  99 

3  .36 

•  96 

.26 

T 

•  34 

.28 

1.79 

•  99 

HOGGARDS  MILL 

3.63 

T 

l^ge 

•  01 

.22 

T 

T 

•  03 

1.49 

.99 

T 

T 

7 

HOMERVILLE 

2.14 

.1* 

.94 

•  94 

•  16 

.01 

.62 

.03 

I RH I NTON 

1.19 

•  61 

•  04 

•  04 

.10 

.40 

JASPER 

3«46 

.69 

.66 

1.60 

.06 

•  91 

JONESaORO 

1«M 

.42 

.94 

KENSItMTOM 

3.41 

•  6« 

T 

.46 

2.29 

T 

KINGSTON 

3.11 

•  99 

1.18 

1.16 

.22 

LAFAYETTE 

3.3« 

•  71 

•  02 

.91 

1.61 

.06 

•  09 

LA  GRANGE 

2.33 

•  1> 

.21 

T 

•  16 

.01 

1.09 

.90 

7 

T 

7 

•  23 

LEIINGTON 

2.2* 

.40 

l^O. 

T 

.72 

•  09 

LITTLE  HMHTOWER 

1.30 

•  40 

•  49 

.28 

.37 

lincolntom 

1.36 

•  17 

•  09 

•  14 

•  01 

•  09 

•  04 

•  09 

.29 

.76 

•  04 

LOUISVILLE 

3.03 

•  M 

1^76 

•  09 

•  06 

.9^ 

.10 

LIMBER  CITY 

3.9« 

1^11 

•  07 

•  09  T 

T 

•  66 

•  01 

T 

•  06 

.67 

1.39 

T  T 

T  T 

T 

T 

T 

7 

LUMPKIN  *  ENt 

RECORD  HISSINGi 

•  81 

MACON  as  AIRPORT 

R 

1<M 

•  »0 

•  61 

•  >7 

T 

•  02 

•  01 

•  22 

T 

MATSVILLE 

2.39 

•oa 

•  09 

•  20 

•  02 

•  04 

T 

•  74 

1.20 

.00 

8M  R«f«r«nc«  ItotM  rollMlBf  StRtlOD  IndH 
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Table  3-Continued 


Station 

- 

■2 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

 L 

17 
 L 

18 

METTER 

2.»1 

•  03 

*?« 

.31 

•  40 

•  04 

MILLEOGEVILLE 

2I01 

•  30 

•  19 

HILLEN 

2«M 

21 

121 
* 

*76 

19 

32 

* 

MILLHAVEN  6  E 

2*61 

•  93 

.24 

•  36 

•  46 

40M6OE 

2«7T 

*»S 

•  01 

f*)NTE2UMA  1  ME 

MONT  I CELLO  2  NW 

1*50 

*Ao 

MORSAN 

S>34 

MOULTRIE  2  ESE 

3*S4 

.06 

.02 

•  3S 

•  13 

•  05 

.05 

MOUNT  VERNON  3  WNH 

2.3S 

•  02 

NAHUNTA 

* 

2*20 
• 

• 

.41 

NEEL  MP 

3«M 

08 

NEM I NGTON 

•  23 

1.42 

72 

.  10 

* 

NEMNAN 

2*09 

•  08 

.13 

NOONTOOTLA  CREEK 

* 

MOR CROSS  h  N 

'la 

MOTTELY  DAM 

RECORD  MISSING 

PLAINS  SH  OA  EXP  STA 

3.59 

•  82 

13 

1  26 

PRESTON 

2.50 

.36 

•  70 

•  13 

QUITMAN 

2.04 

03 

04 

.08 

•  20 

RISING  FAWN 

2.76 

•02  .25 

* 

06 

• 

RIN«eOLO 

2.13 

ROME 

2«1« 

T 

•  41 

T 

T 

ROME  WB  AIRPORT  R 

3.83 

T 

*  * 

06 

* 

* 

SANOERSV ILLE 

- 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

3.3« 

_ 

*06 

- 

1 

02 

SAVANNAH  WB  AP  R 

2.90 

.03 

1  *oo 

T 

1*27 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

1*60 

•  40 

•  20 

.14 

.30 

SPARTA  2  NHW 

i.ao 

27 

* 

STANLEY  GAP 

06 

* 

STILLMORE 

2  Us 

*62 

42 

* 

25 

* 

SUCNES 

2.96 

*59 

SUMMERVIU.E 

3*Z3 

•  &8 

T 

SURRENCY 

3.07 

'7^ 

•  40 

80 
*- 

10 

* 

SWA INSBORO 

'32 

31 

* 

• 

SWEET  6UM 

*  1^ 

03 

*Q1 
* 

TALSOTTON 

3.12 

'20 

2^00 

TALLAPOOSA  2  NNW 

2.04 

.37 

T 

TAYLORSVILLE 

3.51 

^  *  22 

THOMASTON  2  S 

_ 

* 

43 

THOMASVlLLE 

2.96 

_ 

*  20 

THOMASVILLE  WB  CITY 

2.86 

•  50 

!oe 

•  20 

01 

TIFTON  2  N 

2.72 

1.17 

.27 

.15 

TITUS 

2.71 

23 

22 

*  - 

TRAY  P40UNTAIN 

8*14 

TUNNEL  HILL 

2.17 

•  83 

05 

•  03 

VALDOSTA  4  NW 

4.03 

•  eo 

.77 

T 

.71 

.28 

.60 

WALESKA 

2.70 

.03  »02 

•  37 

T 

WARREN TON 

1.80 

•  42 

T 

•  39 

.04 

•  03 

washi ngton 

.16 

•  24 

WAYCROSS 

3.24 

•  09 

1.26 

1.27 

•  01 

WAYNESBORO  2  NE 

2*12 

.31 

.11 

•  21 

•  07 

•  03 

.04 

WEST  POINT 

2.05 

.06 

.23 

•  01 

•  29 

WINDER  1  SSE 

2.90 

•  80 

WOODBURY 

1*02 

•  11 

WOODSTOCK 

2*03 

T 

•  09 

YOUNG  HARRIS 

2.60 

T  T 

•  07 

•  03 

T 

•  19 

T 

•  05 

25    26  27 


.09  1. 
.03  1* 


REFERENCE  NCTTES 

obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens, 

Figures  and  letters  following  the  station  naaie,  such  as  12  S3W,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  la  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  nonths  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  September  19S6. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  "P,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  morement  in  miles.  Degree  days  are 
departures  of  average  dally  temperature  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

djusted  to  represent  observations  taken  at 

ye  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
the  ground  Is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  Inches  of  snow  are  on 

wfall  In  Table  7,  when  published,  «re  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  lists  observation  times  in  the  standard 


1  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  : 


-    No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Ho  record  in  Tables  2  and  5,   is  Indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly 

precipitation  totals. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurenteat ,  tine  distribution  unknown . 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  loca 
on  the  roof  of  a  building. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  sta.tlons.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
G     In  the  "Refer  to  Tables"  coluinn  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

U  One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  mo; 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Substation  Blstory'  for  this  state.  Tl 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents,     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 

Table  5 

Day  Oi  Month 


Station 

_J 

1 

2 

3 

*i 

S 

6 

7 

e 

9 

'V 

11  ^ 

12 

14 

■ 

IS 

16  1 

1 

17  1 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
< 

AILtY 

MAX 

ei 

90 

89 

84 

83 

88 

79 

86 

S2 

83 

62 

73  ' 

74 

76 

80 

60 

68 

70 

70 

'^^ 

176  14 

MIN 

<>5 

55 

69 

66 

66 

66 

67 

62 

52 

60 

49 

45 

45 

61 

52 

61 

62 

60 

57 

66 

60 

66 

64 

63 

64 

52 

53 

60 

56 

69 

66 

55 

1 

ALAPAHA   tXP  STATION 

MAX 

Bb 

87 

86 

82 

83 

84 

86 

87 

86 

65 

82 

77 

74 

79 

80 

81 

69 

7  I 

83 

61 

79 

79 

61 

7 1 

70 

70 

78 

7 

MIN 

be 

56 

60 

65 

63 

64 

66 

66 

57 

63 

64 

49 

49 

60 

67 

60 

61 

62 

62 

68 

62 

58 

64 

65 

56 

68 

64 

60 

56 

59 

60 

56 

6 

ALBANY 

MAX 

91 

89 

UO 

86 

88 

86 

88 

86 

86 

86 

80 

76 

83 

83 

86 

76 

81 

85 

84 

69 

72 

80 

78 

73 

71 

73 

75 

71 

72 

60 

80 

6 

MIN 

63 

63 

68 

68 

66 

66 

66 

60 

68 

64 

66 

47 

60 

60 

65 

59 

63 

63 

68 

62 

69 

67 

66 

66 

67 

69 

61 

49 

61 

60 

60 

57 

9 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

83 

80 

81 

80 

73 

79 

76 

72 

73 

80 

75 

67 

77 

81 

76 

76 

78 

72 

77 

72 

63 

71 

66 

73 

78 

69 

7C 

72 

70 

70 

72 

74 

2 

MIN 

1>8 

64 

65 

64 

69 

61 

69 

41 

42 

48 

60 

46 

47 

48 

49 

51 

61 

62 

60 

6y 

56 

67 

6V 

60 

62 

61 

6i 

46 

62 

66 

66 

53 

3 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

88 

86 

83 

80 

86 

79 

87 

86 

64 

84 

76 

75 

79 

80 

80 

69 

69 

82 

83 

71 

79 

79 

80 

81 

71 

63 

7J 

69 

67 

70 

79 

77 

9 

1 

MIN 

56 

66 

66 

67 

63 

66 

62 

57 

57 

49 

60 

48 

64 

54 

69 

61 

66 

62 

61 

63 

66 

64 

64 

64 

57 

57 

51 

60 

60 

60 

56 

56 

6 

AMERICUS  U  ENE 

MAX 

87 

87 

77 

81 

85 

63 

83 

80 

80 

82 

76 

70 

75 

77 

73 

73 

76 

65 

83 

76 

67 

79 

71 

79 

70 

66 

70 

66 

69 

70 

77 

76 

6 

MIN 

64 

63 

67 

66 

63 

67 

63 

49 

67 

65 

64 

46 

60 

60 

64 

66 

63 

66 

63 

62 

bO 

6B 

66 

66 

67 

65 

60 

62 

69 

59 

59 

57 

3 

ATHENS 

MAX 

82 

80 

75 

74 

60 

73 

74 

71 

77 

70 

65 

65 

69 

72 

73 

74 

69 

72 

70 

62 

60 

70 

74 

74 

69 

62 

71 

70 

66 

70 

73 

71 

2 

MIN 

59 

63 

66 

63 

69 

62 

64 

44 

46 

53 

49 

45 

47 

46 

46 

46 

62 

61 

61 

66 

66 

60 

56 

63 

60 

52 

61 

50 

68 

60 

62 

55 

3 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 

MAX 

86 

86 

82 

77 

84 

61 

76 

79 

62 

78 

70 

67 

72 

74 

77 

75 

71 

76 

73 

69 

66 

71 

7b 

7 1 

69 

68 

7J, 

72 

69 

75 

74 

6 

MIN 

57 

60 

64 

63 

68 

63 

64 

43 

44 

52 

48 

44 

49 

47 

48 

56 

62 

61 

60 

66 

66 

69 

66 

53 

69 

48 

51 

61 

67 

69 

61 

55 

4 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

81 

76 

76 

81 

76 

76 

74 

82 

71 

66 

66 

70 

73 

76 

74 

69 

73 

71 

62 

63 

71 

76 

76 

66 

60 

72 

71 

69 

71 

73 

72.4 

MIN 

59 

62 

66 

62 

68 

63 

53 

47 

44 

63 

48 

44 

48 

48 

49 

66 

61 

61 

68 

66 

66 

59 

64 

62 

57 

60 

48 

50 

57 

68 

61 

54 

7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

79 

73 

72 

82 

77 

74 

76 

79 

76 

68 

67 

72 

73 

77 

76 

74 

77 

76 

66 

61 

71 

73 

77 

69 

62 

70 

69 

70 

70 

69 

72.6 

MIN 

61 

65 

66 

61 

61 

64 

66 

60 

61 

67 

52 

47 

49 

50 

64 

67 

63 

62 

61 

6/ 

66 

66 

59 

60 

68 

64 

60 

54 

66 

69 

60 

56 

9 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

MAX 

88 

89 

80 

82 

65 

79 

84 

76 

60 

76 

69 

70 

74 

78 

80 

71 

69 

72 

79 

66 

69 

79 

79 

79 

68 

60 

74 

70 

66 

68 

74 

75 

3 

MIN 

56 

61 

63 

67 

63 

66 

66 

48 

46 

49 

47 

42 

49 

49 

63 

60 

63 

68 

67 

60 

60 

59 

66 

63 

69 

53 

56 

60 

60 

60 

58 

56 

2 

AUGUSTA 

MAX 

90 

90 

80 

82 

86 

80 

86 

80 

82 

76 

70 

70 

74 

78 

80 

71 

70 

71 

80 

66 

76 

79 

60 

80 

70 

61 

72 

70 

67 

66 

75 

76 

1 

MIN 

56 

61 

65 

67 

66 

67 

66 

63 

46 

53 

50 

44 

50 

54 

49 

59 

62 

61 

56 

69 

68 

58 

55 

69 

59 

51 

53 

60 

68 

56 

61 

57 

3 

BAINBRIDGE 

MAX 

89 

86 

79 

87 

86 

86 

88 

87 

84 

84 

81 

76 

80 

81 

83 

77 

64 

66 

79 

70 

83 

61 

82 

83 

78 

70 

68 

72 

69 

67 

80 

60 

2 

MIN 

6<i 

63 

66 

67 

66 

69 

67 

51 

62 

64 

68 

49 

54 

53 

68 

62 

69 

66 

66 

64 

02 

66 

66 

63 

66 

60 

47 

43 

56 

61 

53 

58 

1 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

MIN 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

80 

79 

82 

75 

70 

79 

76 

66 

74 

78 

76 

68 

70 

75 

77 

77 

76 

70 

61 

71 

64 

63 

64 

72 

77 

66 

61 

70 

73 

69 

76 

72 

1 

MIN 

<>& 

47 

68 

69 

57 

52 

62 

29 

30 

32 

39 

38 

31 

30 

31 

33 

46 

52 

52 

53 

54 

64 

43 

44 

48 

43 

34 

36 

38 

55 

43 

6 

BLAK.ELY 

MAX 

87 

87 

75 

81 

85 

62 

86 

81 

63 

83 

78 

73 

78 

79 

61 

72 

80 

64 

79 

67 

73 

77 

75 

80 

75 

67 

66 

70 

66 

67 

78 

77 

>3 

MIN 

63 

64 

66 

66 

63 

68 

64 

51 

69 

55 

67 

49 

62 

52 

56 

58 

69 

63 

56 

62 

62 

56 

68 

57 

56 

56 

62 

61 

56 

66 

66 

57 

•  7 

BROOKLET   1  W 

MAX 

90 

90 

87 

83 

87 

78 

66 

80 

82 

80 

79 

72 

75 

77 

80 

73 

66 

77 

63 

72 

72 

79 

79 

81 

74 

66 

70 

70 

68 

68 

80 

77 

■  6 

MIN 

58 

60 

64 

66 

67 

67 

61 

53 

64 

61 

63 

46 

61 

52 

56 

62 

60 

61 

57 

61 

69 

56 

66 

57 

68 

66 

64 

57 

59 

58 

61 

57 

•  7 

BRUNSWICK 

MAX 

87 

84 

84 

83 

87 

82 

86 

85 

84 

82 

76 

75 

73 

75 

76 

72 

69 

82 

79 

73 

79 

78 

61 

81 

76 

66 

66 

69 

67 

71 

78 

77 

.7 

MIN 

64 

64 

68 

70 

69 

69 

66 

68 

66 

62 

66 

67 

62 

61 

64 

63 

63 

60 

60 

67 

63 

62 

62 

60 

66 

69 

68 

59 

62 

61 

58 

63 

■  2 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

83 

82 

83 

81 

85 

82 

66 

60 

80 

79 

76 

71 

71 

73 

73 

69 

69 

76 

78 

72 

78 

75 

79 

77 

72 

65 

66 

70 

66 

71 

75 

75 

•  5 

MIN 

61 

62 

65 

70 

68 

69 

68 

67 

63 

60 

60 

58 

66 

62 

66 

59 

62 

66 

67 

65 

65 

62 

60 

61 

63 

69 

58 

60 

61 

60 

55 

62 

>3 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

86 

84 

81 

85 

83 

81 

86 

86 

84 

62 

78 

74 

78 

80 

82 

77 

79 

62 

78 

74 

80 

77 

78 

80 

76 

66 

66 

71 

69 

66 

77 

78.4 

MIN 

64 

63 

67 

67 

62 

70 

68 

67 

64 

68 

60 

61 

67 

67 

56 

62 

62 

64 

57 

65 

63 

56 

68 

66 

69 

59 

51 

49 

56 

60 

66 

59 

•  5 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

83 

80 

78 

76 

82 

82 

80 

60 

81 

79 

72 

72 

76 

73 

80 

80 

75 

76 

76 

76 

70 

66 

76 

80 

72 

66 

75 

75 

74 

74 

73 

76 

•  1 

MIN 

54 

69 

60 

55 

66 

59 

45 

38 

39 

46 

44 

44 

42 

42 

44 

40 

60 

56 

62 

54 

60 

56 

50 

48 

53 

50 

43 

45 

43 

45 

48 

48 

■  7 

CAM  I LLA 

MAX 

89 

87 

78 

87 

66 

85 

86 

85 

88 

64 

80 

76 

81 

83 

64 

76 

80 

86 

76 

79 

79 

62 

81 

83 

78 

72 

70 

73 

70 

65 

83 

81 

•  2 

MIN 

73 

64 

66 

68 

65 

67 

69 

53 

60 

66 

60 

53 

52 

52 

58 

60 

66 

64 

66 

67 

59 

57 

66 

54 

57 

58 

64 

60 

60 

64 

65 

59 

•  5 

CAMP  STEWART 

MAX 

86 

85 

84 

83 

69 

60 

87 

81 

83 

60 

72 

74 

75 

74 

79 

70 

68 

80 

81 

72 

75 

77 

81 

80 

71 

66 

69 

70 

66 

70 

78 

76 

■  9 

MIN 

60 

59 

66 

68 

67 

69 

66 

59 

57 

52 

66 

62 

52 

47 

59 

56 

62 

61 

66 

6J 

61 

67 

57 

67 

59 

56 

56 

55 

60 

59 

56 

58 

i7 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

83 

68 

84 

77 

76 

63 

74 

72 

74 

80 

74 

68 

60 

72 

76 

72 

76 

70 

73 

68 

68 

64 

69 

76 

78 

66 

61 

74 

72 

70 

70 

73 

■  5 

MIN 

50 

55 

60 

61 

57 

58 

62 

37 

36 

40 

46 

39 

39 

37 

38 

46 

68 

61 

68 

68 

66 

67 

66 

46 

46 

62 

43 

44 

60 

59 

60 

50 

•  4 

CARROLL TON 

MAX 

81 

80 

76 

72 

82 

63 

76 

76 

80 

76 

69 

68 

73 

74 

75 

76 

78 

77 

79 

70 

61 

72 

73 

76 

70 

66 

72 

70 

67 

69 

70 

73 

■  7 

MIN 

54 

61 

64 

63 

66 

67 

66 

40 

40 

46 

46 

42 

40 

41 

42 

61 

55 

66 

66 

66 

56 

56 

60 

51 

64 

47 

49 

44 

53 

56 

50 

.9 

CARTERSVILLE 

MAX 

83 

82 

81 

74 

83 

83 

78 

77 

63 

81 

76 

69 

76 

76 

78 

81 

77 

76 

75 

73 

63 

67 

74 

78 

76 

67 

73 

72 

71 

72 

70 

75 

.7 

MIN 

58 

64 

66 

64 

69 

61 

56 

39 

41 

47 

52 

49 

49 

43 

60 

47 

62 

60 

60 

59 

56 

57 

57 

60 

69 

53 

52 

44 

62 

56 

60 

53 

.9 

CEDARTOWN 

MAX 

80 

80 

74 

76 

83 

81 

7S 

77 

82 

79 

71 

70 

75 

78 

78 

60 

80 

78 

79 

71 

62 

70 

75 

79 

70 

65 

73 

72 

72 

70 

72 

75 

.1 

MIN 

63 

64 

62 

56 

69 

57 

37 

39 

44 

48 

41 

38 

36 

38 

41 

50 

57 

56 

60 

56 

58 

50 

47 

53 

54 

47 

42 

42 

61 

58 

50.4 

CLAYTON    1  N 

MAX 

79 

80 

77 

70 

78 

68 

72 

74 

80 

74 

66 

66 

72 

77 

75 

76 

65 

65 

65 

61 

60 

63 

75 

76 

63 

65 

74 

68 

70 

70 

70 

■  9 

MIN 

56 

52 

61 

59 

57 

68 

66 

36 

43 

46 

40 

39 

36 

39 

40 

42 

61 

56 

65 

54 

54 

56 

52 

61 

56 

46 

43 

48 

65 

67 

49 

.7 

COLOU 1 TT 

MAX 

MIN 

COLUMBUS  WB  A I RPORT 

MAX 

87 

83 

75 

81 

65 

62 

80 

60 

82 

80 

74 

71 

76 

77 

79 

77 

61 

83 

62 

70 

66 

75 

75 

80 

71 

67 

72 

66 

70 

69 

76 

76 

•  5 

MIN 

63 

64 

66 

67 

62 

64 

54 

46 

52 

4« 

56 

50 

53 

64 

59 

57 

63 

55 

52 

61 

60 

57 

54 

53 

60 

56 

51 

4« 

57 

59 

61 

56 

.9 

CORDELE 

MAX 

MIN 

CORNELIA 

MAX 

83 

81 

77 

72 

79 

69 

69 

78 

69 

62 

63 

67 

72 

72 

73 

69 

67 

64 

60 

69 

63 

74 

74 

63 

57 

69 

70 

69 

72 

69 

69 

•  6 

58 

47 

42 

40 

43 

46 

66 

69 

69 

56 

62 

67 

48 

48 

66 

48 

41 

46 

64 

67 

56 

51 

.2 

^u*  1  fn>  1  un 

87 

75 

76 

85 

77 

76 

76 

62 

75 

69 

66 

73 

75 

77 

75 

72 

76 

76 

68 

62 

73 

76 

78 

68 

64 

73 

70 

69 

71 

73 

74 

■  4 

MIN 

56 

61 

65 

65 

57 

62 

61 

46 

43 

52 

60 

44 

47 

46 

50 

63 

62 

61 

62 

58 

66 

56 

56 

52 

58 

53 

48 

48 

58 

58 

61 

55 

.1 

CUTHBERT 

MAX 

89 

87 

83 

82 

85 

63 

86 

82 

86 

62 

77 

72 

76 

79 

81 

78 

61 

84 

60 

76 

71 

75 

73 

80 

75 

69 

70 

68 

68 

67 

77 

76 

.2 

MIN 

65 

66 

68 

66 

64 

69 

66 

60 

59 

56 

66 

49 

51 

52 

57 

59 

61 

56 

55 

61 

61 

56 

56 

66 

57 

56 

51 

52 

56 

66 

58 

56 

.0 

OAHLONEGA 

MIN 

80 

80 

75 

73 

79 

72 

70 

69 

80 

71 

65 

65 

69 

73 

74 

75 

71 

67 

67 

60 

66 

70 

74 

76 

69 

68 

71 

70 

69 

73 

71.6 

DALTON 

MAX 

88 

83 

82 

80 

76 

83 

84 

72 

78 

80 

78 

74 

74 

78 

79 

82 

80 

75 

70 

80 

70 

63 

71 

73 

80 

68 

69 

66 

75 

77 

74 

76 

.3 

MIN 

52 

64 

64 

63 

59 

58 

57 

41 

40 

61 

44 

47 

40 

42 

40 

42 

49 

60 

66 

57 

67 

59 

68 

66 

58 

61 

50 

44 

46 

60 

57 

51 

•  9 

DAWSONVILLE  WB 

MAX 

81 

79 

77 

73 

S3 

76 

74 

73 

83 

77 

67 

69 

74 

76 

77 

77 

72 

75 

71 

61 

60 

65 

77 

76 

67 

62 

76 

73 

70 

75 

72 

73 

•  2 

50 

65 

61 

50 

52 

54 

40 

32 

34 

41 

40 

36 

34 

34 

34 

37 

45 

56 

56 

56 

66 

56 

48 

43 

64 

45 

34 

40 

43 

55 

60 

46 

.4 

DOUGLAS 

MAX 

90 

88 

86 

1  85 

SO 

S3 

66 

66 

86 

61 

78 

75 

73 

71 

70 

69 

71 

73 

70 

64 

76 

76 

75 

70 

74 

73 

71 

73 

71 

70 

76 

.5 

MIN 

60 

59 

62 

60 

59 

68 

60 

69 

57 

68 

54 

50 

59 

60 

58 

60 

63 

66 

64 

60 

58 

67 

60 

63 

66 

65 

54 

63 

55 

56 

57 

57 

■  7 

DUBLIN 

1  MAX 

88 

SB 

82 

81 

64 

80 

84 

79 

63 

79 

72 

71 

75 

76 

60 

69 

69 

82 

79 

71 

71 

76 

77 

79 

68 

66 

76 

70 

67 

69 

76 

76 

.6 

1  MIN 

5« 

60 

67 

65 

64 

66 

63 

49 

53 

51 

53 

45 

61 

49 

53 

59 

60 

62 

57 

61 

60 

68 

66 

56 

57 

67 

54 

54 

57 

69 

62 

57 

.3 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5  ■  Continued  ^  ,  _  _  —  


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 
15 

16 

17 

IS 
ID 

19 

20  1 
20| 

21 

22  1 

22  1 

23  j 

24 

2sj^28  j 

27 

s  i 

29  . 

30 

31 

01 

> 
< 

EASTMAN 

MAX 

86 

85 

82 

81 

85 

79 

85 

83 

63 

60 

76 

70 

75 

78 

60 

76 

69 

62 

82 

77 

69 

77 

76 

79 

76 

66 

72 

71 

70 

69 

77 

77.3 

MIN 

62 

61 

57 

65 

64 

69 

57 

52 

55 

54 

54 

47 

62 

51 

56 

99 

63 

57 

56 

63 

60 

60 

63 

56 

68 

54 

54 

49 

63 

67 

62 

57.7 

EXPERIMENT 

MAX 

82 

84 

80 

73 

73 

65 

79 

73 

76 

81 

80 

70 

68 

73 

74 

77 

75 

73 

79 

75 

69 

63 

72 

73 

78 

70 

63 

72 

68 

69 

69 

74.1 

MIN 

59 

64 

66 

65 

60 

65 

62 

47 

48 

53 

49 

44 

46 

49 

52 

93 

63 

60 

59 

60 

68 

59 

67 

54 

6o 

53 

51 

50 

55 

57 

59 

65.8 

FITZGERALD 

MAX 

87 

86 

82 

84 

84 

82 

66 

62 

82 

81 

78 

71 

77 

78 

80 

75 

70 

63 

80 

77 

74 

76 

78 

80 

76 

69 

70 

71 

68 

69 

77 

77.8 

MIN 

62 

63 

68 

65 

67 

70 

66 

55 

56 

55 

56 

49 

52 

52 

59 

60 

62 

63 

58 

64 

61 

69 

68 

56 

58 

57 

52 

64 

69 

69 

62 

59.1 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

86 

85 

82 

64 

90 

62 

84 

63 

61 

80 

77 

74 

74 

73 

79 

79 

68 

79 

81 

75 

74 

77 

81 

SO 

76 

66 

67 

68 

66 

70 

79 

77  .4 

MIN 

36 

56 

64 

69 

65 

68 

67 

57 

54 

50 

56 

49 

55 

53 

60 

63 

62 

62 

57 

62 

51 

54 

56 

64 

5  / 

66 

56 

52 

61 

60 

55 

58.4 

FOLKSTON  9  SK 

MAX 

86 

85 

84 

88 

87 

85 

34 

83 

79 

78 

78 

75 

62 

80 

81 

61 

81 

81 

79 

76 

64 

70 

68 

69 

80 

79.4 

MIN 

59 

58 

64 

64 

67 

60 

63 

56 

52 

60 

68 

63 

65 

57 

64 

60 

60 

57 

69 

56 

56 

64 

62 

60 

54 

59.3 

FORSYTH   1  S 

MAX 

8* 

86 

76 

79 

85 

80 

79 

76 

60 

76 

70 

67 

72 

74 

77 

74 

71 

80 

74 

71 

64 

74 

74 

77 

70 

64 

72 

66 

66 

70 

73 

74.3 

MIN 

59 

60 

65 

65 

60 

65 

62 

49 

48 

52 

50 

45 

46 

47 

61 

56 

62 

50 

57 

69 

67 

57 

55 

65 

56 

52 

49 

54 

67 

68 

60 

55.7 

FORT  GAINES 

MAX 

89 

87 

75 

62 

85 

87 

83 

83 

84 

81 

81 

79 

80 

61 

78 

82 

86 

79 

74 

71 

81 

77 

81 

73 

67 

68 

68 

68 

67 

76 

78.4 

MIN 

65 

64 

67 

66 

64 

64 

57 

56 

52 

57 

49 

46 

46 

54 

54 

55 

52 

59 

62 

62 

56 

66 

56 

^  ' 

69 

53 

46 

63 

57 

66 

56.7 

FORT  VALLEY   3  E 

MAX 

88 

88 

77 

64 

66 

86 

64 

78 

84 

79 

72 

69 

74 

77 

79 

73 

73 

64 

79 

74 

64 

77 

75 

79 

70 

66 

72 

66 

68 

70 

77 

76.5 

MIN 

61 

61 

65 

69 

62 

65 

55 

49 

54 

53 

53 

46 

47 

49 

53 

57 

61 

69 

63 

69 

69 

59 

56 

55 

51 

54 

60 

58 

60 

56.6 

GAINESVILLE 

MAX 

84 

81 

76 

70 

82 

73 

73 

72 

63 

73 

66 

66 

71 

74 

75 

74 

69 

70 

66 

61 

68 

64 

76 

75 

64 

60 

73 

69 

74 

71 

71  .5 

MIN 

57 

62 

65 

61 

58 

60 

61 

42 

43 

53 

49 

49 

46 

46 

47 

52 

58 

59 

58 

56 

54 

67 

60 

51 

66 

50 

42 

49 

54 

68 

60 

53.5 

GLENNVILLE 

MAX 

88 

86 

85 

63 

87 

80 

85 

81 

81 

81 

73 

72 

77 

77 

79 

72 

68 

79 

82 

73 

75 

75 

80 

81 

71 

69 

71 

70 

66 

77 

77 

77.3 

MIN 

60 

58 

67 

69 

66 

70 

67 

58 

56 

53 

56 

90 

55 

94 

59 

63 

61 

61 

57 

64 

60 

55 

58 

58 

69 

58 

55 

56 

61 

60 

62 

59.6 

GREENSBORO 

MAX 

88 

86 

77 

77 

85 

79 

82 

77 

82 

74 

68 

67 

72 

74 

77 

73 

71 

76 

75 

68 

64 

75 

77 

77 

66 

73 

73 

70 

67 

72 

77 

74.9 

MIN 

56 

61 

65 

65 

59 

66 

65 

46 

45 

51 

46 

43 

45 

47 

50 

55 

63 

62 

61 

58 

67 

58 

53 

55 

58 

46 

46 

63 

58 

58 

62 

55.4 

GRIFFIN 

MAX 

84 

80 

73 

75 

63 

77 

77 

77 

82 

77 

71 

69 

73 

75 

78 

74 

73 

81 

78 

70 

62 

72 

76 

79 

72 

63 

74 

68 

69 

69 

71 

74.3 

61 

63 

66 

65 

61 

64 

62 

49 

51 

54 

50 

46 

47 

48 

61 

63 

62 

51 

60 

60 

67 

57 

58 

56 

^' 

51 

67 

68 

60 

56.5 

HARTWELL 

MAX 

90 

86 

80 

76 

82 

76 

BO 

76 

82 

73 

67 

67 

71 

75 

77 

75 

72 

71 

70 

64 

62 

70 

76 

77 

70 

62 

74 

71 

70 

71 

74 

73.8 

MIN 

58 

61 

64 

60 

61 

62 

51 

42 

45 

53 

45 

42 

44 

46 

47 

63 

60 

60 

59 

56 

54 

58 

62 

53 

68 

50 

49 

51 

56 

58 

59 

54.1 

HAHMNSVILLE 

MAX 

88 

87 

68 

61 

67 

82 

67 

80 

85 

80 

79 

71 

71 

74 

80 

74 

71 

77 

73 

67 

70 

70 

78 

77.7 

MIN 

59 

63 

66 

65 

63 

67 

64 

47 

54 

51 

55 

48 

51 

51 

56 

56 

63 

55 

53 

60 

60 

60 

53 

55 

58 

57 

50 

50 

51 

59 

51 

56.6 

HELEN 

MAX 

81 

82 

74 

71 

79 

70 

67 

71 

81 

71 

64 

67 

70 

74 

76 

76 

70 

69 

69 

52 

61 

65 

75 

75 

74 

66 

74 

72 

69 

73 

66 

71.4 

MIN 

51 

60 

62 

61 

63 

58 

56 

36 

37 

45 

40 

38 

36 

40 

40 

43 

50 

53 

57 

57 

56 

58 

49 

48 

49 

50 

43 

44 

45 

48 

58 

49.1 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

89 

87 

79 

89 

86 

64 

87 

86 

85 

86 

80 

76 

82 

83 

85 

78 

83 

86 

82 

69 

80 

79 

83 

77 

71 

71 

72 

70 

68 

80 

80.1 

MIN 

61 

63 

68 

67 

62 

66 

67 

50 

53 

54 

56 

47 

50 

51 

56 

60 

63 

51 

53 

64 

64 

55 

55 

53 

55 

58 

49 

47 

55 

59 

56 

57.0 

HOMERVILLE 

MAX 
MIN 

88 

87 

87 

81 

89 

82 

61 

79 

89 

89 

79 

76 

79 

81 

83 

78 

73 

84 

85 

74 

82 

76 

84 

83 

78 

69 

66 

79 

70 

69 

81 

80.0 

IRWINTON 

MAX 

88 

86 

80 

81 

83 

85 

82 

79 

82 

79 

74 

69 

73 

75 

78 

74 

69 

78 

76 

77 

69 

78 

76 

79 

72 

64 

73 

72 

67 

76 

76.5 

MIN 

59 

63 

65 

65 

61 

64 

58 

51 

51 

54 

52 

49 

49 

90 

54 

58 

63 

60 

56 

57 

59 

58 

54 

56 

58 

55 

50 

48 

68 

62 

56.4 

JASPER 

MAX 

80 

82 

83 

62 

80 

83 

75 

75 

75 

83 

60 

79 

78 

77 

77 

78 

71 

72 

70 

70 

62 

64 

77 

78 

79 

69 

66 

74 

71 

70 

73 

75.3 

MIN 

61 

61 

56 

53 

42 

41 

42 

40 

42 

45 

66 

46 

46 

47 

47 

48 

53 

58 

68 

56 

55 

53 

49 

50 

50 

45 

45 

53 

64 

55 

59 

60.5 

LAFAYETTE 

MAX 

81 

79 

78 

76 

78 

83 

74 

76 

79 

75 

74 

73 

76 

77 

79 

77 

73 

72 

77 

79 

70 

66 

72 

76 

72 

66 

67 

71 

73 

71 

63 

74.4 

MIN 

55 

62 

65 

61 

58 

57 

56 

38 

40 

46 

42 

43 

38 

39 

42 

40 

50 

60 

59 

60 

56 

59 

55 

50 

55 

53 

47 

40 

43 

49 

53 

50.7 

LA  GRANGE 

MAX 

85 

81 

71 

75 

85 

80 

75 

78 

61 

79 

73 

69 

74 

75 

77 

79 

79 

81 

80 

74 

65 

73 

73 

76 

71 

66 

72 

66 

69 

66 

72 

74.8 

MIN 

59 

62 

64 

54 

59 

61 

59 

41 

46 

48 

50 

44 

44 

43 

47 

49 

53 

57 

52 

61 

57 

54 

54 

52 

55 

51 

49 

46 

49 

68 

57 

53.1 

LOUISVILLE 

MAX 

68 

89 

31 

62 

85 

79 

84 

76 

81 

76 

79 

69 

74 

76 

79 

70 

69 

76 

76 

72 

69 

78 

77 

78 

73 

62 

72 

69 

66 

71 

75 

75.8 

58 

60 

63 

65 

63 

6S 

64 

49 

64 

51 

51 

43 

48 

49 

92 

57 

62 

61 

57 

62 

59 

58 

64 

54 

52 

54 

68 

68 

60 

96.5 

LUMBER  CITY 

MAX 

86 

88 

68 

62 

80 

86 

79 

62 

82 

84 

63 

74 

74 

78 

81 

61 

68 

69 

82 

81 

71 

76 

79 

80 

81 

71 

65 

69 

67 

69 

77.7 

57 

57 

59 

65 

64 

64 

67 

51 

49 

49 

49 

44 

47 

51 

92 

61 

60 

56 

63 

53 

61 

65 

53 

62 

56 

50 

53 

60 

60 

55.4 

LUMPKIN  ENE 

MAX 

MIN 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

68 

77 

84 

89 

82 

64 

79 

83 

80 

73 

70 

75 

78 

79 

72 

71 

62 

79 

73 

67 

76 

76 

60 

70 

67 

74 

66 

68 

70 

77 

76.6 

62 

64 

67 

67 

62 

67 

98 

51 

53 

52 

54 

47 

50 

90 

65 

57 

64 

62 

57 

59 

59 

59 

55 

54 

69 

54 

61 

54 

60 

69 

63 

57.6 

METTER 

MAX 

87 

87 

84 

61 

66 

65 

66 

83 

82 

80 

77 

71 

76 

78 

80 

76 

69 

78 

80 

76 

71 

76 

79 

SO 

76 

66 

73 

70 

65 

69 

81 

77.7 

MIN 

59 

61 

66 

66 

66 

69 

68 

55 

55 

53 

54 

47 

53 

53 

54 

63 

60 

60 

60 

64 

59 

57 

55 

5o 

57 

56 

55 

57 

56 

59 

62 

58.7 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

82 

85 

86 

77 

79 

84 

76 

84 

78 

81 

77 

71 

69 

73 

76 

78 

70 

70 

76 

76 

66 

66 

76 

74 

79 

70 

60 

74 

71 

66 

71 

75.0 

MIN 

57 

58 

59 

64 

62 

62 

53 

45 

46 

47 

49 

45 

46 

46 

48 

52 

57 

62 

56 

50 

58 

57 

63 

51 

51 

55 

46 

46 

57 

56 

69 

64.2 

MILLEN 

MAX 

B6 

86 

60 

86 

85 

65 

84 

76 

84 

78 

70 

71 

75 

78 

80 

75 

69 

75 

79 

73 

70 

78 

61 

60 

71 

63 

73 

70 

66 

69 

76 

76.6 

MIN 

56 

58 

63 

65 

66 

68 

57 

46 

47 

47 

60 

42 

47 

46 

52 

59 

68 

60 

54 

59 

60 

54 

53 

50 

56 

92 

52 

54 

56 

56 

59 

55.2 

HONTICELLO  2  NW 

MAX 

as 

84 

76 

76 

84 

81 

79 

76 

81 

74 

70 

67 

72 

73 

76 

73 

72 

78 

76 

70 

63 

74 

76 

77 

78 

64 

72 

70 

66 

71 

76 

74.6 

MIN 

49 

53 

59 

63 

53 

57 

55 

36 

38 

41 

45 

39 

36 

34 

38 

46 

54 

57 

49 

58 

55 

52 

46 

43 

52 

39 

41 

51 

56 

97 

48.5 

MORGAN 

MAX 

88 

86 

78 

83 

85 

86 

88 

84 

84 

81 

83 

78 

85 

84 

60 

79 

72 

76 

79 

81 

74 

71 

71 

71 

70 

66 

77 

79.4 

MIN 

63 

63 

65 

65 

62 

63 

63 

49 

47 

91 

56 

59 

62 

53 

52 

61 

62 

56 

64 

53 

56 

66 

50 

49 

53 

57 

56 

97.0 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

87 

86 

60 

64 

89 

82 

86 

86 

64 

62 

72 

73 

78 

60 

62 

74 

76 

83 

81 

74 

81 

80 

78 

80 

75 

68 

68 

73 

68 

69 

79 

78.6 

MIN 

60 

61 

60 

55 

63 

70 

68 

65 

62 

55 

66 

90 

53 

53 

59 

61 

62 

53 

55 

63 

58 

57 

97 

57 

50 

60 

59 

59 

98.3 

NAHUNTA 

MAX 

88 

85 

89 

83 

90 

76 

86 

84 

84 

84 

76 

77 

60 

79 

80 

72 

69 

63 

62 

73 

62 

78 

82 

62 

75 

69 

65 

56 

67 

70 

81 

76.9 

MIN 

56 

55 

64 

65 

64 

67 

67 

59 

60 

53 

59 

51 

97 

57 

60 

64 

63 

55 

51 

64 

60 

57 

67 

56 

58 

59 

56 

53 

61 

60 

61 

59.0 

NEMINGTON 

MAX 

88 

88 

86 

84 

68 

76 

88 

79 

82 

60 

71 

72 

75 

79 

79 

72 

69 

75 

60 

69 

71 

60 

80 

79 

60 

64 

71 

66 

65 

67 

60 

77.0 

MIN 

56 

59 

64 

67 

67 

69 

56 

53 

51 

50 

53 

47 

91 

91 

57 

63 

62 

59 

56 

60 

60 

57 

56 

56 

60 

56 

55 

59 

60 

69 

62 

57.6 

NEWNAN 

MAX 

85 

78 

73 

75 

84 

81 

75 

76 

82 

81 

70 

68 

73 

75 

76 

76 

77 

81 

78 

72 

62 

72 

75 

77 

73 

64 

73 

67 

69 

69 

71 

74.4 

MIN 

60 

62 

65 

66 

59 

62 

69 

48 

47 

52 

50 

45 

48 

47 

50 

50 

56 

58 

59 

59 

56 

56 

55 

54 

67 

53 

49 

52 

54 

57 

57 

54.9 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

MAX 

87 

86 

79 

81 

82 

80 

82 

80 

82 

60 

74 

74 

76 

77 

60 

80 

76 

83 

81 

71 

69 

74 

72 

78 

72 

68 

70 

66 

69 

66 

76 

76.6 

MIN 

62 

62 

57 

66 

62 

65 

62 

50 

56 

54 

54 

46 

49 

51 

55 

59 

63 

54 

63 

60 

69 

56 

55 

55 

56 

54 

49 

52 

57 

56 

98 

96.7 

QUITMAN 

MAX 

83 

85 

88 

66 

83 

80 

79 

81 

81 

89 

74 

82 

84 

79 

75 

71 

81 

82 

64 

79 

69 

69 

70 

73 

79.  5 

MIN 

66 

63 

55 

62 

55 

60 

54 

53 

52 

60 

63 

59 

52 

54 

64 

69 

55 

54 

52 

54 

50 

51 

61 

60 

57.4 

ROME 

MAX 

83 

83 

80 

77 

89 

65 

84 

80 

63 

61 

83 

60 

78 

81 

72 

71 

67 

74 

83 

75 

66 

74 

76 

MIN 

57 

64 

55 

62 

99 

60 

56 

39 

41 

47 

51 

44 

40 

42 

41 

42 

50 

56 

57 

57 

56 

59 

55 

48 

57 

54 

45 

44 

47 

53 

98 

91.9 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

80 

76 

75 

82 

81 

75 

77 

82 

81 

7J 

73 

77 

60 

81 

80 

77 

76 

78 

68 

62 

65 

74 

79 

73 

60 

72 

75 

75 

72 

67 

79.1 

MIN 

55 

63 

62 

61 

57 

69 

48 

40 

40 

49 

49 

42 

38 

39 

40 

42 

50 

56 

56 

57 

57 

57 

54 

50 

54 

50 

46 

43 

43 

52 

99 

90.4 

SANOERSVILLE 

MAX 

87 

87 

61 

82 

87 

78 

as 

80 

82 

76 

70 

69 

72 

78 

79 

70 

68 

78 

76 

70 

65 

78 

79 

78 

69 

62 

67 

e6 

65 

70 

79 

79.3 

MIN 

58 

61 

61 

64 

64 

67 

65 

91 

50 

51 

52 

45 

50 

90 

94 

55 

64 

61 

54 

61 

59 

61 

56 

54 

59 

56 

54 

92 

60 

59 

99 

57.0 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  S  •  Continuftd  _  

Day  01  Month 


Station 

'  1 

'  1 

3 

4 

s 

6 

7 

t 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16  1 

17 

18 

.9| 

"I 

21 

22 

1 

"1 

24 

2S 

1 

26 

27 

28 

1 

29 

30l 

1 

31 

< 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

MAX 

MIN 

87 
6* 

85 

55 

85 
62 

84 

68 

90 
65 

81 
68 

86 
66 

80 
53 

83 
52 

80 
46 

72 
57 

74 
49 

76 
54 

73 
54 

79 
58 

68 

60 

68 

62 

80 
61 

82 

55 

67 

62 

73 
60 

77 
55 

82 
56 

80 

53 

70 

56 

6« 

50 

68 

55 

68 

51 

64 

59 

69 

60 

78 
53 

76  •6 
57a4 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

MIN 

86 
61 

85 
61 

83 
65 

84 
69 

89 
68 

79 

68 

86 

67 

79 

58 

81 

80 
52 

71 
54 

74 

50 

76 
55 

73 
55 

79 
59 

70 
64 

68 

62 

78 
62 

79 

57 

67 
61 

73 
61 

77 

57 

80 

57 

80 
57 

71 
59 

66 
66 

68 
56 

69 

57 

66 
69 

68 
60 

78 
56 

76.2 
59>3 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

MAX 

MIN 

80 
62 

80 
6« 

82 
69 

79 
65 

84 

69 

84 

72 

85 
68 

78 
66 

80 
67 

77 
65 

75 
54 

71 
59 

75 
59 

77 
58 

75 
58 

72 
65 

69 
62 

78 
64 

75 
64 

73 
65 

72 
63 

74 

65 

75 
62 

76 

62 

72 

59 

67 
60 

67 
58 

69 

61 

69 
63 

69 
61 

73 
57 

75.2 
62.8 

SURRENCY 

MAX 
MIN 

88 
il 

89 
5* 

94 
65 

83 
68 

91 

67 

83 
67 

88 
66 

84 

57 

85 
55 

83 
49 

77 
56 

75 
47 

80 
54 

81 
54 

80 
60 

75 
63 

69 
62 

84 

56 

84 

52 

73 
62 

76 
59 

79 
51 

79 
54 

81 

53 

75 
56 

68 

58 

70 
55 

70 
51 

68 

59 

70 
60 

79 
62 

79.4 
S7.5 

SWAINSBORO 

MAX 

MIN 

88 
60 

88 
61 

81 
64 

82 
67 

86 
66 

80 
69 

8« 
68 

78 
65 

82 
52 

79 
50 

78 
49 

73 
45 

75 
51 

80 
49 

53 

73 
59 

69 
62 

79 
62 

81 
60 

74 
60 

76 

62 

78 
59 

79 
55 

79 

58 

72 
61 

68 

65 

70 
66 

66 

63 

69 

68 

68 

66 

76 
63 

77.4 
58.6 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

8S 

a 

84 
63 

78 
65 

84 
66 

81 
60 

83 
63 

80 
63 

77 
45 

82 
51 

82 
51 

76 
52 

73 
46 

75 
45 

72 
47 

79 
51 

78 
55 

74 

63 

82 
63 

80 
54 

74 
62 

70 
58 

72 
52 

74 
54 

75 
54 

80 
56 

76 
64 

70 
52 

66 
48 

68 
54 

72 
67 

76 
60 

76.7 
55.8 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

MIN 

86 

S2 

78 
63 

63 

70 
62 

80 

56 

79 
56 

73 
55 

75 

38 

77 

78 
45 

70 
50 

68 
40 

74 
40 

74 

38 

75 
39 

76 
48 

75 

50 

78 
57 

79 
55 

70 
58 

61 
56 

70 
55 

71 
50 

77 

69 

50 

65 
54 

70 
48 

68 
50 

69 
59 

69 
55 

70 
47 

73.2 
50.9 

THOMASTON   2  S 

MAX 
MIN 

86 

55 

85 
53 

SO 
62 

79 
63 

85 
56 

83 
60 

82 
56 

81 
45 

83 
*! 

82 
47 

76 
49 

73 
43 

78 
45 

80 
45 

82 
50 

76 
51 

77 
60 

83 

57 

81 

50 

76 
60 

68 
56 

74 
55 

79 
50 

82 

52 

76 

56 

66 

48 

76 
43 

73 
45 

74 
45 

73 
57 

75 
56 

78.2 
51.9 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

89 

62 

87 
61 

82 
67 

86 
66 

85 
62 

80 
67 

86 

65 

86 

53 

86 

57 

84 

55 

80 
60 

80 
49 

80 
50 

82 
52 

84 
60 

76 
62 

78 
62 

86 

53 

79 

55 

76 
64 

82 
65 

81 

58 

87 
57 

83 

53 

79 

54 

69 

63 

69 

49 

75 
45 

69 

68 

70 
68 

SO 
59 

80.5 
58.1 

THOMASVILLE   HB  CITY 

MAX 

MIN 

89 
66 

87 
64 

82 
67 

85 
67 

86 
64 

79 
68 

87 
65 

89 

57 

87 
65 

82 
59 

78 

57 

74 

52 

79 
55 

80 
55 

81 
61 

71 
63 

78 
63 

85 

57 

80 
62 

68 
65 

82 
61 

81 
61 

80 
60 

83 

57 

76 
59 

69 
55 

68 

52 

73 

51 

68 
61 

69 

60 

81 
60 

79.3 
60.3 

TIFTON   2  N 

MAX 
MIN 

85 
62 

87 
61 

85 
66 

81 
65 

84 

65 

86 
68 

78 
67 

86 

55 

85 
56 

84 

56 

82 
57 

75 
50 

73 

52 

77 
52 

80 
57 

81 
59 

68 
60 

71 

53 

83 
57 

81 
60 

70 
61 

77 
58 

00 
57 

80 

67 

80 

58 

70 
56 

65 

51 

70 
51 

72 
57 

67 
59 

70 
60 

77.8 
38.2 

TOCCOA 

MAX 

MIN 

85 
54 

84 

60 

76 
64 

74 

59 

81 

59 

74 
60 

75 
59 

73 

39 

81 
45 

74 
47 

70 
46 

66 
42 

70 
44 

75 
45 

76 
48 

76 

53 

70 
63 

68 

59 

68 

57 

62 
55 

59 

54 

68 

53 

77 
48 

77 
52 

68 
56 

59 

50 

69 
45 

73 
42 

70 
62 

74 

58 

72 
59 

72.4 
52.5 

VALDOSTA  i.  NW 

MAX 
MIN 

87 
65 

85 
58 

82 
66 

84 
67 

86 
65 

82 
70 

87 
67 

87 
53 

85 
62 

82 
55 

78 
60 

75 
53 

80 
55 

80 
56 

81 
60 

75 
63 

76 
63 

83 
59 

84 
54 

73 
64 

83 
61 

81 
56 

80 
56 

82 

56 

74 

58 

68 
59 

66 

50 

74 
64 

68 
61 

70 
61 

81 
56 

79.3 
59.5 

XARRENTON 

MAX 

MIN 

SA 

59 

85 

60 

80 
63 

79 
64 

85 
62 

78 
67 

80 
64 

75 

47 

80 
42 

74 
52 

69 

50 

67 
42 

71 
47 

74 
57 

73 
50 

70 
54 

68 
61 

73 
61 

76 

68 

59 

65 

59 

65 

57 

75 
59 

73 
49 

72 
54 

70 
54 

72 
52 

72 
49 

68 
55 

65 

57 

68 
58 

73.4 
55.4 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

81 

82 

80 

84 

83 

78 

80 

74 

80 

76 

69 

66 

66 

69 

70 

70 

68 

75 

78 

73 

70 

68 

70 

71 

75 

73 

70 

72 

70 

69 

78 

73.8 

HAYCROSS 

MAX 
MIN 

87 

57 

87 

57 

83 
66 

82 
69 

88 

65 

81 
69 

88 
67 

85 
58 

84 

60 

83 
52 

76 
59 

78 
52 

80 
57 

81 
55 

81 
60 

73 
65 

71 
62 

84 

53 

82 
54 

74 
64 

81 
62 

79 

81 

58 

82 
57 

« 
56 

68 

58 

66 

" 

68 
61 

70 
60 

80 
62 

79.0 
59.4 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

89 

57 

69 
60 

86 
65 

81 
66 

86 

63 

85 
68 

85 
66 

81 
49 

83 
48 

80 
51 

74 

50 

71 
43 

49 

78 
47 

80 
52 

76 

60 

70 
61 

75 
62 

78 

76 

60 

70 
59 

79 
58 

81 
54 

79 

55 

74 

58 

66 

53 

74 

54 

71 
5« 

69 

59 

69 

59 

75 
62 

77.5 
56.9 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

86 
60 

81 
64 

73 
65 

79 
65 

84 

60 

83 
63 

79 

59 

77 
42 

82 
47 

79 
48 

72 
52 

69 
46 

75 
45 

78 
45 

78 
49 

76 

50 

80 
60 

84 

59 

86 

50 

74 
62 

64 

59 

71 

55 

75 
54 

78 

52 

75 
56 

68 

55 

72 
49 

69 
46 

69 
50 

69 
59 

71 
59 

76.0 
54.4 

WINDER   1  SSE 

MAX 

MIN 

a* 

5* 

82 

58 

77 
60 

74 

60 

83 
62 

83 
65 

80 
54 

73 
40 

81 
43 

77 
53 

70 
41 

65 

43 

70 
46 

73 
46 

76 
48 

^* 

53 

70 
60 

74 

59 

72 
59 

67 
56 

60 
50 

70 
57 

71 
54 

76 
50 

73 
57 

63 

51 

71 
46 

71 
49 

73 
51 

72 
55 

73 
59 

73.5 
52.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


D*7  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILET 

BVAP 

.15 

.15 

.13 

.15 

.13 

.08 

.13 

.12 

.15 

.14 

.16 

.16 

.14 

.14 

.14 

.14 

.06 

.04 

.08 

.08 

.01 

.11 

.16 

.09 

.05 

.05 

.04 

.08 

.06 

.05 

.02 

3.19 

WIND 

2 

1 

0 

3 

« 

4 

1 

6 

3 

1 

7 

11 

13 

9 

4 

12 

18 

5 

4 

2 

2 

2 

1 

0 

1 

S 

2 

5 

S 

4 

1 

136 

ALLATOONA  OAH  2 

EVAP 

.10 

.05 

« 

• 

.04 

.15 

.11 

.15 

.21 

.18 

.21 

.19 

.19 

.13 

.15 

.19 

.17 

.07 

.15 

.07 

.01 

.04 

.10 

.14 

.07 

.13 

.12 

.05 

.11 

.05 

B3.44 

WIND 

32 

25 

24 

41 

IS 

35 

S3 

41 

52 

33 

93 

105 

107 

74 

42 

64 

43 

15 

72 

109 

160 

48 

16 

41 

13 

171 

45 

42 

56 

46 

28 

1742 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.20 

.20 

« 

• 

.19 

.17 

.27 

.26 

.11 

.19 

.12 

.28 

.05 

.20 

.21 

.20 

.14 

.02 

.07 

« 

« 

.06 

.10 

.17 

.08 

.15 

.08 

.08 

.09 

.08 

.09 

3.87 

WIND 

38 

28 

12 

46 

10 

19 

51 

31 

19 

36 

51 

46 

49 

31 

33 

57 

47 

14 

37 

30 

139 

42 

19 

19 

SO 

70 

40 

5S 

15 

42 

28 

1204 

SXPERIMERT 

EVAP 

.13 

.17 

.08 

.04 

.10 

.12 

.20 

.17 

.17 

.17 

.20 

.16 

.19 

.12 

.12 

.17 

.17 

.08 

.14 

.12 

.08 

.10 

.16 

.12 

.06 

.10 

.09 

.08 

.04 

B3.90 

WIND 

26 

21 

18 

72 

18 

33 

4 

88 

30 

48 

37 

S3 

67 

27 

59 

39 

60 

24 

54 

92 

100 

108 

46 

30 

43 

120 

29 

37 

44 

42 

16 

1515 

BOGGAKDS  MILL 

BVAP 

.14 

.17 

.12 

.08 

.16 

.13 

.08 

.21 

.13 

.12 

.15 

.16 

.14 

.15 

.18 

.15 

.17 

.12 

.13 

.06 

.05 

.08 

.10 

.11 

.11 

.09 

.06 

.04 

.07 

.03 

.04 

3.53 

WIND 

5 

4 

2 

2 

5 

2 

1 

11 

2 

4 

5 

14 

16 

19 

13 

27 

37 

5 

3 

1 

3 

2 

1 

7 

5 

14 

4 

3 

14 

7 

1 

239 

HAX 

96 

91 

82 

93 

94 

89 

93 

91 

91 

89 

88 

83 

86 

87 

88 

79 

88 

89 

82 

69 

77 

86 

85 

86 

SI 

75 

70 

73 

71 

70 

73 

83.8 

HIN 

70 

71 

63 

72 

71 

75 

73 

61 

68 

63 

63 

55 

56 

58 

62 

63 

65 

61 

61 

68 

87 

63 

65 

61 

63 

64 

58 

53 

63 

64 

63 

64.0 

BOWS  WB  AIRPORT 

EVAP 

.16 

.04 

.05 

.01 

.05 

.25 

.15 

.14 

.13 

.16 

.15 

.11 

.14 

.14 

.13 

.09 

.10 

.15 

.01 

.10 

.09 

.13 

.03 

.12 

.10 

.08 

.04 

B3.27 

WIND 

9 

6 

5 

17 

12 

• 

29 

41 

IS 

18 

14 

31 

24 

13 

13 

22 

14 

18 

21 

65 

55 

18 

3 

28 

21 

67 

23 

31 

19 

16 

8 

679 

TinON  2  » 

EVAP 

.18 

.20 

.14 

.06 

.11 

.14 

.03 

.26 

.12 

.17 

.18 

.17 

.18 

.19 

.14 

.18 

.03 

.07 

.13 

.06 

.04 

.07 

.09 

.11 

.13 

.08 

.08 

.02 

.10 

.08 

.05 

3. S3 

WIND 

18 

3 

3 

IS 

12 

4 

8 

36 

8 

17 

30 

38 

52 

60 

45 

76 

100 

30 

3 

7 

18 

5 

7 

7 

18 

25 

28 

35 

41 

23 

12 

780 

MAX  ud  MIN  in  Table  6  refer  to  extreaas  of  teaperature  of  water  la  pan  aa  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  obaervatlon. 


Sm  IWnDO  NoM.  roIVn>li>«  IMoa  ■>><>«' 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
OCTOBER  1956 


Beadlud,  Ala 

■O-  3" 


M«rl»nna  CAA  AP,  Fla,  ) 

@      i  ^  / 


Woodruff  Du,  flA. 
CbAttkhoocfaee 

■t.    PlBMOABt,  Pla. 

STATION  LEGEND 
O    •     O    Preclpltotion  orriy 
<D  Precipitation,  storage 

■O         -O-  Precipitation  and  Temperature  LaMoat  B  W,  p». 

^  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage       O    Non- recording , 
•  Recording,      9    *M  types 
Double  circle  combinations  Indicate  the  awailobility  of 
more  detailed  meteorotog/icoi  data. 


-o- 

HadlsoQ,  Pla 


-o- 

Jasper  9  ESS,  PIb. 


@ 

JacksonTllle  WB  AP,  Fla, 


GlOD  St.  Ifary  Hurserles,  Pla. 


HWSC.,   Aflbevllle,  M.  C.    6/56 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data*. 

-  122  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
OCTOBER  1958 


laollnea  are  drawn  through  point*  of  »pproxi««tely  equal  raluea.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  aubstatlona  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 

-  123  - 


STATION  INDEX 


GEORGIA 
OCTOBER  19S6 


Station 

Index  No. 

County 

i  Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

1  Temp. 

1  

j  Precip. 

Temp. 

Precip. 

Mscviu-e 

0010 

MILCOX 

9 

32  M 

•3  IS 

240 

SA 

GEORGE  W.  DOWDY 

C 

GRIPFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  19 

84  16 

980 

CP 

BA 

HORACE  D.  WEST6ROOKS 

2  3  5  7 

U*lR&VILi.E 

BARTON 

HARVEY  C.  MBTT 

*■ 

HAMILTON  4  W 

HARRIS 

BLUE  SPRINGS  FARM 

C 

0093 

COOK 

U 

31  08 

tS  29 

240 

8A 

BROOKS  ALDERMAN 

HARALSON 

4070 

COWETA 

I 

33  14 

64  34 

S40 

MID 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

c 

AILET 

OOBO 

HOMTaOHESY 

32  11 

82  34 

2*0 

SA 

SA 

JAMES  A.  STACY 

2  3  9  6  7 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

02  54 

7S5 

5P 

7A 

SAMUEL  A.  VEKNEK 

2  3  5  7 

ALAPAHA  tMP  STATION 

0111 

BERRIEN 

16 

91  21 

•1  13 

291 

7A 

ROY  E*  HOLLAND 

2   3  9  7 

HARTWELL  6  E 

4138 

HART 

14 

34  21 

82  50 

690 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ALBAMY 

01«0 

DOUGMERTT 

6 

11  13 

B4  10 

210 

9P 

8A 

PRANK  S.  08T0N 

2  3  9  7 

HAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

32  17 

03  28 

249 

6P 

7A 

R*  A.   MC  LEhfDON 

2  3  5  7 

ALLATOOMA  OAH  2 

0161 

BARTOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HA2LEHURST 

JEFF  DAVIS 

WOODROM  H.  BROWN 

C 

ALMA  CAA  AliMIIT 

Q21i 

BACON 

13 

31  U 

82  31 

198 

410 

MID 

CIVIL   A£RO>  AOH* 

2  3  5  7 

4230 

WHITE 

3 

34  42 

63  44 

1490 

6P 

6P 

JOHN  Ft  GREER 

2  3  9  7 

AMEftlCUS  4  ENE 

0293 

SUMTER 

32  06 

64  10 

476 

6P 

7A 

BLANCME  S.  RHYNE 

2  3  9  7 

HEMP TOWN  GAP 

UNION 

34  92 

04  06 

2100 

TVA-131 

1 

AMEiTICUS  EXP  &TA  NRST 

02»8 

SUMTER 

6 

32  06 

84  16 

490 

MID 

J  OF  GA  ESP  STA  NRST 

c 

HtAWASSEE 

4279 

TOWNS 

7 

34  57 

S3  46 

1950 

TVA-151 

3 

ATHENS 

0410 

CLARKE 

10 

33  96 

S3  21 

TOO 

6P 

SA 

PROF.  E.   S.  SELL 

2  19  7 

HOGOAROS  MILL 

4386 

BAKER 

31  12 

B4  27 

132 

HID 

8A 

EMORY  UNI   FLO  STA 

2   3  5  6  7 

ATMEN&  COL  Of  AORI 

0412 

CLARKE 

EDDIE  L.  REESE 

HOMERVIU.E 

CLINCH 

16 

CITY  OF  HOKEfiVlLLE 

2  15  7 

ATHENS  MB  AIRMNT 

0419 

CLARK 

10 

33  97 

81  19 

796 

MID 

8A 

J.S*   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

irminton 

4594 

WILKINSON 

10 

32  49 

B3  10 

446 

5P 

5P 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

2   3  5  7 

ATKINSON   1  H 

0441 

BBAMTLEY 

13 

31  IB 

Bl  52 

MAOT  e.  BOYD 

JACKSON  DAM 

4423 

BUTTS 

9 

33  IB 

S3  91 

420 

HID 

GA,    POWER  COMPANY 

C 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

FULTON 

3 

13  49 

64  26 

785 

7A 

UENBV  T.  BARNETT 

JASPER 

464S 

PICKENS 

9 

34  29 

S4  27 

1460 

SA 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

2   3  5       7  C 

ATLANTA  Hfl  AlltKMT 

0411 

PULTON 

33  39 

B4  29 

977 

410 

MID 

U*S>  WEATHER  BUREAU 

2   3  9  7 

c 

JESUP 

4671 

WAYNE 

1 

31  37 

Bl  93 

100 

MID 

CITY  OF  JESUP 

c 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0495 

RI01MONO 

^* 

J.S.  WEATHER  BUREAU 

JOHN TOWN 

DAWSON 

64  17 

MRS.   VIVIAN  CHESTER 

c 

0900 

RICHMOND 

14, 

33  28 

81  9« 

110 

«P 

6P 

MEWSPAPER  PRTG  CORP 

2  3  5  7 

JONE  SBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

S4  21 

930 

SA 

e.   J.    SWINT*  SR. 

3 

DECATUR 

30  99 

64  34 

120 

9P 

8A 

SIDNEY  a.  MULLEN 

2  3  5  7 

c 

WALKER 

IS 

34  47 

S9  22 

650 

7A 

TVA-722 

3 

BALL  &IIOUN0 

0«03 

CHEROKEE 

5 

34  20 

64  23 

1100 

7A 

MRS.    ESTELLE  6ROGAN 

KINGSTON 

4S94 

BARTOW 

9 

34  14 

64  56 

720 

6A 

SUSAN  HCD.  HARGIS 

1 

BEATEROALE 

0744 

WNITFIELD 

12 

34  99 

64  91 

724 

8A 

MRS.  H.  &.  WARMACK 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

65  14 

610 

6P 

7A 

CHARLES  W.  GWYN 

2  3  5       7  c 

BELLVILLE 

0TB7 

EVANS 

HENRY  C.  HEARN 

LA  GRANGE 

TROUP 

6P 

PAUL  B*  SMITH 

2  3  9       7  C 

BLACKBEARD  ISLANO 

0«4«  IMC  INTOSH 

2 

31  29 

Bl  13 

10 

5P 

BP 

U.S.FISH  ♦  WLOF  SVC 

2  3  5  7 

LEXINGTON 

9149 

OGLETHORPE 

14 

33  92 

61  07 

720 

8A 

SIDNEY  E.  STEVENS 

3  C 

BLAIHSVILLE  EtP  STA 

0M« 

UNION 

7 

34  31 

83  56 

193S 

8A 

6A 

GEORGIA  MTN  ESP  STA 

2   3  B  7 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33  56 

B5  14 

850 

^10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BLAKELV 

0970  &«RLV 

6 

31  23 

•4  56 

300 

7P 

7P 

DR*  J<   G.  STanOIFEB 

2  3  3  7 

LINCOLNTON 

9204 

LINCOLN 

33  47 

a?  28 

900 

SA 

JAMES  W.  BLACKWELL 

3 

BLUE  0tO6£  RESVH  0AM 

1020 

FANNIN 

' 

34  91 

84  17 

1960 

5A 

TV A- 110 

LITTLE  KIGMTOMER 

9242 

TOWNS 

7 

34  56 

B3  39 

2200 

TVA-153 

3 

BOMMAN 

1112 

ELBERT 

MRS.   GWENDOLYN  BROWN 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

11 

33  00 

NESBIT  BAKER 

2  3  5       7  C 

BRASSTOMN  BALO 

1170 

TOWNS 

7 

34  9  2 

83  49 

4780 

BA 

TVA-147 

3 

LUMBER  CITY 

5  386 

TELFAIR 

9 

31  55 

92  41 

190 

8A 

BA 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  9  7 

BROOKLET  1  « 

11 

32  71 

81  41 

190 

6P 

H.  C.  CROMLEV 

2  3  5  7 

LUMPKIN  4  ENE 

STEWART 

3 

32  03 

84  44 

590 

9P 

GA.  FOREST  CONM* 

2  3  9       7  C 

BRUNSMICK 

1>40 

2 

31  06 

61  30 

14 

5P 

9P 

BEMJAMIN  E*  JAMES 

2  3  5  7 

MACON  WB  AIRPORT 

^443 

BtBB 

9 

83  39 

394 

MIO 

MIO 

J.S,   WEATHER  BUREAU 

2  3  5       7  C 

BRUNSWICK  CAA  AP 

1349 

GLYNN 

2 

31  09 

■t  23 

HID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9  7 

c 

NAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

S3  34 

020 

EARL  L,  SAILERS 

3 

BUENA  VISTA 

1372 

MARtOM 

657 

COWNTY  AfiENTS  OFFICE 

^611 

BURKE 

11 

32  24 

5P 

9P 

CITY  OF  METTER 

2  3  5  7 

BURTON  DAN 

1413 

RABUN 

14 

34  47 

S3  13 

1770 

HID 

fiUV  W.  RUCKER 

c 

MIDVILLE 

5656 

32  50 

B2  14 

1B6 

aA 

MRS,   E.  S.  KING 

3 

BUTLER 

1429 

TAYLOR 

6 

S4  14 

625 

7A 

rnOMAS  F.  MATHEWS 

MILLEDGEVILLE 

5874 

BALDWIN 

10 

33  05 

SI  13 

320 

7A 

7A 

H.  LOUIS  HORME 

2  3  5  7 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMONO 

14 

33  22 

SI  9« 

lis 

8A 

EDWIN  S.  EPSTEIN'  JR 

MILLEN 

JENKINS 

11 

32  48 

81  56 

195 

9P 

9P 

MARK    G.   MC  COMB 

2  3  5  7 

CAIRO  2  NN« 

1463 

GRAOV 

30  94 

84  11 

249 

6P 

6P 

Jt  0.  BELCHER 

2  3  9  7 

MILLHAVEN  B  E 

5B96 

SCREVEN 

14 

32  96 

81  30 

100 

MR.  UORIS  A.  HART 

3 

CALHOUN  EIP  STATION 

1474 

GORDON 

Hit  GA.  EXP*  STATION 

MONROE 

5971 

WALTON 

10 

3  3  47 

RADIO  STATION  WMRE 

3 

CAMILLA 

1900 

MITCHELL 

« 

31  14 

84  13 

179 

5P 

7A 

JAMES  B.  SPENCE 

2  3  9  7 

MONTEZUMA   1  NE 

5979 

MACON 

?2  19 

B4  OL 

375 

H,   H,  COLLINS 

3 

CAMP  STEWART 

1944 

LIBERTY 

11 

31  92 

81  37 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

2  15  7 

MONT  ICE LLO  2  NW 

JASPER 

a  19 

83  41 

530 

C,   LEROY  T ILLMAN 

2  3  5  7 

CANTON 

1989 

CMEROKEE 

9 

34  14 

84  2t 

894 

C.  S.  TEASLEY 

c 

MORGAN 

CALHOUN 

3  1  32 

84  36 

260 

5P 

'* 

CITY  OF  MORGAN 

2  3  5  7 

CARLTON  BRIME 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

S2  59 

450 

8A 

8A 

J.  0.  MOORE 

2  3  5  7 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLOUITT 

16 

31  10 

83  49 

340 

6P 

6P 

RAOIU   STATION  WMTM 

2  3  5  7 

CARNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

7A 

JOHN  W.  CARAOLL 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

WHEELER 

10  '32  12 

L.   G.  REYNOLDS 

CARROLL TON 

1640 

CARROLL 

17 

33  36 

89  05 

990 

6P 

BA 

CITY  OF  CARROLLTON 

2  3  9  7 

c 

nahunta 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  12 

81  59 

5P 

9P  JAMES  A.  ROSS 

2  3  5  7 

CARTERS 

169T 

MURRAY 

12 

34  36 

84  42 

695 

RALPH  M.  MESSER 

NEEL  GAP 

6266 

34  44 

83  99 

3300 

SA 

TVA-1J9 

CARTERSVILLE 

1669 

BARTOW 

9 

34  09 

B4  4« 

5P 

5P 

cm  OF  CARTERSVILLE 

2  15  7 

NEWINOTON 

6323 

SCREVEN 

11 

32  35 

140 

7P 

H*  HUBERT  BRANNEN 

2  3  5  7 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

34  09 

B4  90 

689 

7A 

GRANVEL  P*  TATUH 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

6P 

7A 

JAMLS  U.    HAftOINi  JR 

2   3  5  7 

CAVE  SPOS  *  SSW 

1719  POCK 

MID 

WILLIAM  N.  BARNET 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  PD 

6360  'BAKER 

31  17 

MID 

EMORr  UNI    FLD  STA 

C 

CQ>ARTOWN 

1732 

POLK 

4 

34  01 

69  19 

785 

SA 

RALPH  n.  AVERS 

2  3  5  7 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

34  42 

84  13 

2050 

TVA-  1  I  2 

3 

1096 

MURRAY 

34  46 

84  47 

BOO 

7A 

WILLIAM  L.  ELROD 

c 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

34  00 

84  12 

1029 

i: 

MRS.  M.  H,  DEMPSEV 

CH1CKAMAU«A  PARK 

1906 

WALKER 

18 

34  9  9 

89  16 

789 

5P 

U.S*  OEPT  INTERIOR 

NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

34  58 

04  0  9 

1740 

3 

CMOESTOE 

1927 

UNION 

34  46 

83  54 

1900 

TVA-570 

PEARSON 

6079 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  51 

209 

.,0 

COUNTY  AGENT 

C 

CLAYTON  1  N 

19S2 

RABUN 

1* 

6P 

6P 

JARRELL  H.  BREWER 

2  19  7 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

7087 

SUMTER 

6  132  03 

5P 

BRANCH  EXP  STATION 

2  3  9  7 

CLERMONT   3  SH 

1996 

HALL 

3 

34  2  7 

01  48 

1100 

4ID 

JlWtr  C.  QUILLtAN 

c 

PRESTON 

7201 

WEBSTER 

32  04 

84  32 

400 

» 

BILLY  A,  DICK 

CLEVELAND 

2006 

(HITE 

3 

34  36 

83  4« 

1570 

MARY  L.  SUTTON 

OU ITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

83  39 

150 

5P 

5P 

EMEt'SON  W,  BRUHNE 

2  3  9  7 

C01OUIT7 

2193 

31  10 

»4  44 

195 

5P 

CITY  OF  COLOUITT 

2  3  5  7 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  39 

84  57 

690 

TOBt  0.  HOU.ANl> 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

290 

BA 

THOMAS  H.  JUSTICE 

RINGGOLD 

7489 

CATOOSA 

34  55 

89  07 

S20 

rVA-721 

3 

COLUMBUS  «B  AIRPORT 

2166  ^USCOGEE 

410 

4  ID 

U.S*    WEATHER  BUREAU 

7499 

DADE 

16 

34  49 

rVA'649 

3 

21M 

PIKE 

6 

33  09 

84  37 

829 

C.  R.  SMITH 

7600 

FLOYD 

34  19 

B5  10 

610 

6P 

BA 

iflLLIAH  M.TOWERStlll 

2  3  5  7 

C0OLID6E 

223S 

Thomas 

8 

31  01 

81  92 

250 

MID 

C*  W.  ELLINGTON!  JR 

7409 

FLOYD 

S5  16 

700 

MID 

J.H*  MONTGOMERY*  JR. 

C 

COOPER  fiAP 

2246 

LU»««IN 

12 

34  38 

64  09 

1919 

410 

HARRY  M.  BUTLER 

c 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

637 

410 

MIO 

LI*S*  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6  7  C 

COIIOELE 

2?6« 

CRISP 

31  9« 

S3  47 

>45 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMJM 

2  3  9  7 

SANDERSVILLE 

7777 

WASHINGTON 

11 

32  58 

62  49 

435 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSnT 

2  3  5  7 

COWELIA 

HAeERSHAM 

14 

CP 

7A 

BILLY  C  MASSEY 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

7642 

CHATHAM 

2  !32  00 

MIO 

BA  bt  A.  BISSETT 

2  J  5  T 

C0VIN6T0N 

2318 

NEWTON 

9 

33  36 

81  92 

750 

•  P 

JACK  L.  CHAPMAN 

2   3  9  7 

SAVANNAH  MB  AP 

7B47 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

40 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5       T  C 

CUNNINC  1  N 

2408 

FORSYTH 

34  11 

64  06 

1300 

SA 

MILES  M.  WOLFE 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

2 

32  01 

80  91 

10 

['° 

J.  S.  COAST  GUARD 

2  3  6  7 

CURRTVILLE  2  M 

2429 

FLOYD 

12 

34  27 

85  06 

650 

SA 

JOSEPH  B.  DAVIS 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

11 

33  IB 

B2  59 

990 

MIO 

WILLIAM  M.  HARREN 

3  C 

CUTNBERT 

2450 

12 

31  4« 

84  47 

441 

9P 

FIRE  0£PARTMENT 

2  3  5  7 

STANLEY  GAP 

8260 

12 

34  47 

84  18 

2300 

8A 

TVA- 1 1 1 

3 

2479 

.UMPKIN 

8A 

JOE  W.  WOODWARD 

STILLMORE 

8391 

sMANUEL 

32  26 

259 

7A 

4RS.MARJORIE  HUDSON 

DALLAS 

2449 

PAULDING 

9 

33  99 

64  50 

1025 

K.EHNETH  HAMMOND 

'  3  *  ^ 

SUCHES 

6414 

UNION 

34  41 

84  01 

rVA-115 

DALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  44 

84  97 

720 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

2  3  5  7 

SUMMERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

4 

34  29 

85  22 

7B0 

SA 

JAMES  R.  BURGESS 

OANBURG  5  NHG 

2902 

LINCOLN 

14 

33  95 

82  38 

990 

MID 

JACK  ItC  CALL 

SURRENCV 

8476 

APPLING 

1 

31  43 

82  12 

200 

5P 

5P 

JNION  B-C  PAPER  CORP 

2   3  5  7 

OAWSON 

2970 

TERRELL 

6 

31  46 

84  27 

359 

7A 

S.  W,  KENNEY 

5WAINSBORO 

EMANUEL 

11 

32  36 

82  20 

310 

5P 

,P 

C.    H.    MC  MILLAN 

2  3  5  7 

OAMSONVILLE 

2976 

DAWSON 

7A 

PEARL  P.  CHAMBERS 

SWEET  GUH 

FANNiN 

34  98 

8A 

TVA- 128 

3  C 

OAirSOWVILLE  "B 

29B3 

DAWSON 

9 

34  21 

84  08 

1110 

MID 

MID 

LJ.S*   WEATHER  BUREAU 

2   3  9  7 

65  IT 

SCREVEN 

14 

32  45 

SI  38 

210 

MID 

CITY  WTR  »  LT  OEPT 

C 

DIAL  POST  OFFKE 

2677 

FANNIN 

34  44 

a4  13 

1900 

rVA-633 

TALBOTTON 

TALBOT 

6 

S4  32 

700 

L.   R.  MINER*  SR. 

2  3  5  7 

CX>CTORTOIIN  1  WSM 

2716 

WAYNE 

31  19 

SI  91 

80 

SA 

R.  C.  THOMPSON 

TALLAPOOSA  2  NNW 

854  7 

17 

33  44 

65  IB 

1000 

6P 

s: 

MRS.  MAUD  M,  HAGOOO 

2  3  5  7 

DOLES 

2728 

WORTH 

31  42 

BS  53 

260 

MIO 

JOHN  R.  RUS& 

c 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

5 

34  09 

84  99 

710 

7A 

DR,  W,   K.  COUSINS 

3 

DONALSOHVILLE  3  « 

2T3A 

SEMINOLE 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

THE  ROCK 

B697 

UPSON 

32  58 

4  ID 

CECIL  HARRIS 

DOWLAS 

2783 

COFFEE 

13 

31  30 

82  91 

245 

8A 

RADIO  STATION  WDMG 

2  3  5  7 

THOM ASTON  2  S 

866 1 

UPSON 

32  52 

84  19 

649 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WSFT 

2  3  5  7 

OOU«LASV1LLE 

2791 

DOUGLAS 

> 

33  49 

84  45 

1219 

BA 

LEOHA  B.  THOMPSON 

THOMASVILLE 

8466 

THOMAS 

30  51 

S3  59 

240 

6P 

SA 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

2  3  5  7 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  33 

SI  43 

103 

8A  |WARREN  H.  WVANT 

THOHASVIU.E  WB  CITY 

B671  ;th0MAS 

B 

30  50 

S3  59 

283 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

DUBLIN 

2039 

LAURENS 

10 

32  51 

82  99 

255 

«P 

8A         LEO  SCARBOROUGH 

2  3  5  7 

TIFTON  2  N 

8703 

TIFT 

16 

31  2B 

83  32 

■170 

BA 

:: 

FRED  BELL 

2  3  5  6  7 

DUBLIN  2 

2B44 

LAURENS 

MIO 

:inf  OF  DUBLIN 

TITUS 

8712  rrowNS 

7 

34  9  7 

SA  fTVA-574 

EASTMAN 

2*66 

DODGE 

^0 

32  12 

Bl  11 

175 

5P 

5P 

CITY  OF  EASTMAN 

2  3  9  7 

TOCCOA 

B740 

STEPHENS 

14 

34  39 

Bl  19 

1045 

4P 

7A 

RADIO  STATION  WLET 

2  3  5  7 

EDISON 

3028  jCALHOUN 

6 

31  14 

S4  44 

295 

HID 

9AN  W.  HAHMACK 

c 

TRAY  WUNTAIN 

8606 

TOWNS 

7 

34  4S 

83  42 

8A  rrvA-154 

3  C 

ELBERTOH 

3060  Ielbert 

14 

34  07 

S2  92 

690 

7A  QHELBYN  C.  GUNTER 

TUNNEL  HILL 

BS54 

WHITFIELD 

18 

34  52 

B9  02 

8S0 

7A 

TVA-392 

3 

ELLIJAT 

3119  ftlLMER 

12 

34  42 

»4  29 

1300 

8A  [a.  0.  DOVER 

VALDOSTA  4  WW 

6974 

LOWNDES 

It 

30  52 

S3  20 

269 

6P 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

2  3  5       7  C 

EMBRT 

3147 

PAULDING 

17 

33  92 

64  59 

1200 

SA  NISS  JANETTE  AU.GO00 

3 

WALE SKA 

9077 

CMERtKEE 

5 

34  19 

B4  33 

1100 

7A 

MRS.    MARY   P,  CLINE 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

lOA 

lOA 

J  OP  GA,  EIP  ST* 

WARRENTON 

91^1 

WARREN 

11  i>3  24 

6A 

L.  MONROE  CASON 

2  3  5  7 

FAIRMOUNT 

1299 

12 

34  26 

84  42 

SA 

JYMPLE  D.  WARMACK 

WAS  INGTON 

1157 

WILKES 

14 

33  44 

82  44 

620 

5P 

MRS.    SYBIL  B.  EVANS 

2  3  5  7 

FARCO 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

119 

MIO 

ST  RE&IS  PAPER  CO 

WATit  INSVILLE  ARS 

OCONEE 

!° 

33  52 

83  26 

790 

MID 

AGR  RESEARCH  SVC 

C 

FULOS  CROSS  ROADS 

336  3  FULTON 

9 

34  07 

84  IB 

1090 

SAMUEL   R.  KARMON 

c 

WAYCROSS 

91B6 

WARE 

31  13 

82  22 

140 

JOHN  J,  TOeOLA 

2  3  5  7 

riTZSERALO 

31»« 

BEN  HILL 

16 

31  41 

SI  19 

371 

5P 

:iTY  FIRE  OEPT 

2  3  9  7 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

HI  59 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WBRO 

2  3  5  7 

FLAT  TOP 

340i> 

FANNIN 

34  51 

S4  10 

rVA-109 

9291 

TROUP 

32  52 

65  11 

575 

J.   SMITH  LANltR 

2  3  5  7 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  93 

SI  24 

19 

4P 

SOIL  CONS.  SERVICE 

2  3  9  7 

WINDER   1  SSE 

9466 

BARROW 

'2 

33  96 

83  43 

940 

5P 

CECIL  K.  GRIOER 

2  3  5       7  C 

FOLKSTON  3  SSV 

3460 

CHARLTON 

19 

30  4< 

S2  02 

lOA 

CRANK   H.  DAVIS 

c 

WOODBURY 

9906 

MERIWETHITR 

32  99 

S4  35 

SOO 

8A 

ALVIN  A.  SIMS 

3 

FOLKSTON  9  SH 

3469 

CHARLTON 

19 

30  44 

S2  08 

120 

5P 

5P 

JKEFEMOKEE  REFUGE 

2  3  9  7 

WOODSTOCK 

9924 

CHEROKEE 

34  0« 

S4  31 

992 

8A 

K.  G.  BOOTH 

FORSrTM  1  S 

3906 

MONROE 

9 

33  01 

S3  97 

630 

6P 

6P 

:iTY  OF  FORSYTH 

2   19  7 

VOUNG  HARRIS 

BS05 

TOWNS 

7 

34  54 

83  51 

1920 

8A 

TVA- 144 

3 

FORT  GAINES 

3316 

CLAY 

3 

31  3* 

Bl  03 

340 

5P 

4RS.  UAVME  R.  HAYES 

2  3  9  7 

FORT  VAUEY  1  E 

3944 

PEAOt 

9 

32  14 

61  51 

49  0 

MID 

9A 

XIVER   I.  SNAPP 

FRANKLIN 

3967  jHEAitO 

3 

33  17 

B3  06 

-OUNTY  AGENT 

GAINESVILLE 

3621  UalL 

3 

34  19 

81  90 

12*4 

8A 

SAM  S.  MARBEN 

2   3  5  7 

GIBSON 

3699 

5LASSC0CK 

It 

33  14 

62  36 

540 

7A  1 

>ANFO«D  N.  BRAODY 

6LEMNV I LL  E 

3794 

TATTNALL 

1 

31  96 

81  59 

179 

7P 

(■  C*  BARNARD 

2  3  5  7 

GOAT  ROCK 

3Tt2 

iARfilS 

3 

32  3« 

89  05 

450 

•A.   POWER  COMPANY 

GREENsaoao 

3  999 

SREENE 

10 

33  >4 

S3  11 

620 

5P 

4RS.   LILLIE  CHRISTIE 

2  3  9  7 
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GEORGIA  -  NOVEMBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  month's  weather  was  characterized  by 
numerous  dry,  sunny  days  with  warmth  at 
the  beginning  and  persistent  cold  at  the 
end.     However,   cold  days  overcompensated 
the  warm  days  both  in  number  and  intensity 
and  produced  monthly  average  temperatures 
that  were  lower  than  the  long-term  means 
in  all  divisions  as  well  as  at  practically 
all  individual  stations  having  such  com- 
parative figures.     Temperature  extremes 
ranged  from  89°  at  Homerville  on  the  14th 
to  10°  at  Blairsville  Exp.   Station     on  the 
28th.     A  more  revealing  indication  of  the 
general  severity  of  the  cold  was  the  low 
temperatures  over  the  southern  part  of  the 
State,  reaching  17°  at  Savannah  USDA  Plant 
Garden  on  the  28th  and  very  nearly  as  low 
westward  near  the  Florida  line. 


21st  and  persisted  without  relief  through 
the  remainder  of  the  month  as  a  series  of 
chilly  Canadian  air  masses  controlled  the 
State's  weather.  Coldest  readings  of  the 
month  occurred  during  this  period  with 
some  stations  recording  monthly  minima  on 
more  than  one  date. 

Air  masses  lying  over  Georgia  during  Novem- 
ber were  mostly  dry.     Rains  fell  in  northern 
areas  on  the  1st,  and  over  the  whole  State 
on  the  7th-8th  with  the  heaviest  amounts 
in  the  north  and  practically  negligible 
falls  elsewhere.     Except  for  scanty  rains 
the  21st  or  22nd  the  southern  half  of  Georgia 
was  dry  until  the  30th  when  light  general 
rains  fell.     Northern  areas  were  compara- 
tively more  fortunate  with  many  localities 
receiving  moderate  to  heavy  rains  on  the 
16th  or  17th  and  light  falls  the  21st. 


Precipitation  was  light  generally  and 
averaged  well  under  one  inch  in  the  Central, 
East  Central  and  the  three  southern  divi- 
sions with  the  Southeast  averaging  a  scant 
0.17  inch.     Precipitation  deficiencies 
exceeded  one  inch  in  every  division  but 
was  by  far  the  most  severe,  -2.15  inches, 
in  the  Southwest  Division.     Station  defi- 
ciencies generally  were  an  inch  or  more 
and  a  goodly  number  were  2  inches  or  more. 
Several  WB  stations  reported  this  was  the 
driest  November  in  a  number  of  years  and 
at  Columbus  was  the  driest  in  a  record 
dating  back  to  1891.     Two  stations,  Folk- 
ston  9  SW  and  Savannah  Beach  2  N,   tied  for 
the  least  precipitation  with  exactly  none. 
At  the  other  extreme  Flat  Top  had  r,  total 
of  4.27  inches  while  Neel  Gap  measured 
2.60  inches  on  the  1st  for  the  greatest 
daily  amount . 

WEATHER  DETAILS 

Warm  weather  characterized  the  first  few 
days  with  the  month's  highest  readings  at 
practically  all  stations  during  the  1st 
to  3rd.     More  nearly  seasonal  temperatures 
marked  the  4th  to  8th,  particularly  in  the 
southern  half  of  the  State.     Late  on  the 
8th  the  forward  edge  of  a  Pacific  High 
entered  the  northwest  portion  and  dropped 
temperatures  over  the  State  during  the 
following  three  days  with  freezing  minima 
reaching  all  the  way  to  the  coast  and 
extreme  southern  areas.     Daytime  tempera- 
tures began  climbing  on  the  11th  and  after 
overcoming  a  setback  on  the  13th  rose  to 
unseasonably  warm  levels  around  the  15th 
with  a  continuation  to  the  17th  in  the 
southeast.     The  east  and  south  were  favored 
by  warmth  the  20th  or  21st  while  the  remain- 
der of  the  State  experienced  seasonal  tem- 
peratures.    A  cold  regime  began  on  the 


WEATHER  EFFECTS 

Dry  conditions  favored  harvesting  of  corn 
which  was  nearly  completed,  and  pecan  gath- 
ering advanced  rapidly  past  the  seasonal 
peak.     Seeding  of  small  grains  was  almost 
completed  in  the  north  but  was  delayed  by 
dry  soils  in  the  south.     By  the  end  of  the 
month  small  grains  and  winter  pastures  were 
in  only  fair  condition  in  all  sections 
because  of  dryness.     Preparation  of  tobacco 
beds  began  early  in  the  fourth  week  in  the 
flue-cured  belt. 

The  Georgia  Crop  Reporting  Service  valued 
1956  crops  at  $387,219,000,   or  4%  less  than 
those  of  1955  with  the  decline  reported  due 
mainly  to  decreased  acreages  of  cotton  and 
tobacco.     Offsetting  factors  were  the  record 
high  yields  of  peanuts,  wheat  and  oats,  with 
corn  equalling  last  year's  all  time  high 
yield.     Commercial  vegetable  crops  were  val- 
ued 22%  higher  than  1955,   due  to  better 
prices,  and  were  produced  on  11%  fewer  acres. 

The  U.   S.  Geological  Survey  reported  that 
runoff  ranged  from  deficient  in  the  north- 
east to  well  above  median  in  the  south,  the 
latter  probably  due  to  prolonged  carryover 
from  hurricane  Flossy  in  late  September. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

None  were  reported. 

FLOODS 

None  were  reported. 

J.  E.   Stork,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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21 

.0 

0 

2 

0 

0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

67.1 

41.6 

54,4 

83 

2 

22 

23 

32  7 

0 

0 

5 

.37 

,19 

8 

,  0 

0 

2 

0 

0 

THOMASVILLE 

70.8 

43.1 

57.0 

- 

1)5 

86 

1  + 

22 

28 

256 

0 

0 

6 

0 

.73 

- 

1.95 

,72 

22 

,0 

0 

1 

1 

0 

70.0 

46.9 

58,5 

1,0 

85 

1 

28 

2  3 

226 

0 

0 

3 

0 

.18 

2.06 

,16 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

56.4 

1,4 

.48 

2.15 

,  0 

SOUTH  CENTRAL 

71. 2M 

41. 2M 

- 

1.8 

2  + 

275 

0 

0 

- 

1.30 

.35 

,0 

0 

2 

0 

0 

CORDELE 

64.9 

46.7 

55.3 

- 

.9 

83 

1 

29 

24+ 

318 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

DOUGLAS 

69.7 

44  .  & 

57,1 

.  7 

83 

2 

25 

29 

243 

0 

0 

3 

0 

.33 

1.48 

.19 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

FITZGERALD 

69.6 

44.9 

57,3 

_ 

.6 

82 

1  + 

26 

28 

251 

0 

0 

4 

0 

.55 

_ 

1.48 

,26 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

HOMERV ILLE 

73. 6M 

M 

89 

14 

0 

0 

0 

.36 

.28 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

LUMBER  CITY  AM 

69.5 

38.4 

54,0 

83 

2  + 

21 

28 

346 

0 

^ 

11 

0 

,67 

- 

1.41 

,32 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOULTRIE   2  ESE 

70.6 

43.7 

57,2 

- 

2.5 

85 

1 

24 

26 

254 

0 

0 

4 

0 

,70 

- 

1.32 

.31 

8 

,0 

0 

3 

0 

0 

QUITMAN 

71  .OM 

43. OM 

57,  OM 

2,4 

78 

2 

233 

0 

0 

0 

,16 

1.97 

,16 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TIFTON  2  N  AM 

69.3 

41.9 

56.6 

2.2 

64 

2+ 

24 

23 

298 

0 

0 

6 

0 

,76 

_ 

.95 

.26 

8 

,0 

0 

4 

0 

0 

VALDOSTA  4 

71.9 

41.1 

56.5 

85 

1 

18 

28 

271 

0 

0 

8 

0 

,46 

.36 

30 

,0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

56.2 

- 

1.8 

.51 

- 

1.47 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  CAA  AIRPORT 

69.6 

39.3 

54.5 

2.0 

1 

1 8 

328 

0 

0 

10 

0 

2.19 

.14 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

BRUNSWICK 

71.2 

49.4 

60.3 

.7 

63 

1  + 

31 

23+ 

161 

0 

0 

2 

0 

.09 

1.63 

.08 

a 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRUNSWICK  CAA  AP 

67.7 

46.5 

56.1 

80 

16 

26 

26 

231 

0 

0 

2 

0 

.07 

.07 

a 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  STEWART 

69.9 

43.6 

56.8 

1.4 

65 

1 

24 

28 

270 

0 

0 

5 

0 

.13 

1.86 

,10 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

70.4 

40.8 

55.6 

82 

1  + 

19 

28 

295 

0 

0 

7 

0 

.10 

,04 

8 

,0 

0 

0 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

73. 7M 

44. 6M 

59. 2M 

83 

1  + 

23 

29 

198 

0 

0 

6 

0 

00 

,0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

69.5 

43.7 

56.6 

1.8 

82 

1  + 

23 

28 

269 

0 

0 

4 

0 

.42 

1.53 

,23 

30 

,0 

0 

2 

0 

0 

NAHUNTA 

71. 8M 

45. 3M 

58. 6M 

83 

1  + 

21 

28 

220 

0 

0 

7 

0 

.37 

,15 

a 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

69.5 

36.7 

54.1 

2,5 

83 

1 

17 

28 

334 

a 

0 

9 

0 

.20 

1.56 

,07 

a+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

68.2 

43.0 

55.6 

2,5 

83 

2 

24 

28 

302 

0 

0 

5 

0 

.28 

1.23 

.18 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

67.5 

48.4 

58.0 

1,2 

81 

1 

25 

28 

237 

0 

0 

4 

0 

00 

1.92 

.0 

0 

0 

0 

0 

SURRENCY 

71.3 

40.1 

55.7 

85 

1 

19 

28 

294 

0 

0 

8 

0 

.19 

.10 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

WAYCROSS 

71.4 

42.7 

57.1 

2.1 

84 

2 

20 

28 

257 

0 

0 

6 

0 

.25 

1.69 

.13 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

56.9 

2.0 

.17 

1.61 

.0 

Precipitation 


t   DATA   RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

a 

O  H 
CJ  w 
..  M 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-.09 

10-49 

.30-99 

1,00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NW 

16 

9.5 

28* 

NW 

22 

82 

87 

57 

72 

3 

1 

5 

0 

1 

0 

10 

3.8 

ATLAMTA  WB  AIRPORT 

NW 

16 

11.2 

27 

W 

21 

74 

84 

54 

65 

3 

3 

1 

2 

0 

0 

9 

66 

4.2 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

W 

16 

6.5 

21  • 

W 

22 

83 

86 

47 

71 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

6 

3.7 

COLDMBUS  WB  AIRPORT 

88 

49 

72 

3 

S 

1 

0 

0 

0 

9 

3.8 

OAWSONVILLE 

3.9 

30 

N 

9+ 

1 

2 

1 

2 

0 

0 

6 

MACON  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

9.3 

26 

NW 

6+ 

76 

84 

42 

60 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

5 

87 

3.7 

ROUE  WB  AIRPORT 

86 

49 

73 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

4.7 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NE 

12 

9.0 

28 

NW 

21 

81 

87 

45 

71 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

76 

3.8 

THOHASVILLE 

2 

1 

X 

0 

0 

0 

4 

*  Fastest  observed  one  minute 
wind  speed.     This  station  Is  not 
equipped  wltti  automatic  record- 
ing wind  Instruments. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  128  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 
AOEL 
AILEY 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  4  £NE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  HB  AIRPORT 
ATKINSON 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  MB  AIRPORT 

AUOUSTA  MB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAl NBRIOtiE 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

6LACK6EAR0  ISLAND 
SLAIRSVILi-E  EXP  STA 
BLAKELY 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOHN  BALD 
BROOKLET    1  H 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 


CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE 
CEDARTOWN 
CMATSWORTM  1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 
CLAYTON    1  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 
COLUMBUS 


SW 


COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

COR DELE 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUHMING   1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS 

DALTON 
DANVILLE 
DAWSON 
DAWSONVILLE 
DAWSONVILLE  WB 

DIAL  POST  OFFICE 
OOCTORTOWN  1  WSW 
OONALSONVILLE  3  H 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 

DOVER 

DUBLIN 

EASTMAN 

ELBERTON 

ELLIJAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 
FAl RMOUNT 
FITZGERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH   1  S 
FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  £ 

FRANKLIN 

GAINESVILLE 

GIBSON 

GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 
GREENSBORO 
GRIFFIN 
HART WELL 
HARTWELL  6  E 

HAMKINSVILLE 
HELEN 

HEMPTOWN  GAP 
HIAWASSEE 
HOGGARDS 


ILL 


HOMERVILLE 

IRWINTON 

JASPER 

JONESBORO 

KENSINGTON 

KINGSTON 
LAFAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLNTON 

LITTLE  HIGHTOWER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN  «  ENE 
HACOM  WB  AIRPORT 


H 


RECORD  HISSING 


RECORD  HISSING 


3>2a 


2.M 
2>13 
1<63 


10  I  11  I  12~ 


Day  of  month 
13  I  14  I  15~ 


T       1.15  ilO 


•o»  .at 

•  01  .M 
•02  •*> 


22    23  24 


25    26  27 


RECORD  HISSING 


S««  R*f«r«QC*  HotM  rollovloc  StatloD  lodaz 

-  1»  - 


DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 

Table  3-Continued  November  1956 


Station 

•3 

Doy  of  month 

2 

3 

4  j  5 

6 

7 

8  1 

g 

10  1  11  1  12 

13  j  14  1  15 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

HAYSVIU.E 

METIER 

MIDVILLE 

MILLEOGEVILLE 

MILLEN 

3.12 
.7* 

•  at 

.23 

•  20 

•  81 

•  44 

•  27 

•  10 
1^20 

1.52 

•  47 

.12 
.09 
•  22 

•  29 

•  36 
.13 

MILLHAVEN  8  E 
MONROE 

MONTEZUMA  1  NE 
MONTICELLO  2  NH 
MORGAN 

•  05 

2.38 

•  2a 

1.28 

•  44 

•  16 

•  22 

•  84 

•  28 

•  30 

T 

1^3a 

T 

•  43 

•  12 

T 

•  19 

.08 

T 

•  43 

•  40 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NAHUNTA 
NEEL  GAP 
NEWINGTON 

.70 

•  88 

•  37 
^•01 

•  *« 

2^60 

•  31 
.23 
.15 

•  62 

•  28 

.13 

•  61 

•  11 

•  06 

•  14 

T 

.04 

.07 
.08 

•  21 

•  44 

•  14 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 
NOTTELY  OAH 
PLAINS  SM  GA  EXP  STA 

1.83 
2.73 

.37 

•  20 

•  45 

•  40 

RECORD  HISSING 

•  92 
1^31 

•  10 

.62 
.48 
.78 

•  35 

•  05 

•  15 

•  12 

•  32 

•  18 

T 

•  06 

T 

•  06 

PRESTON 
QUITMAN 
RESACA 
R I NGGOLD 
RISING  FAWN 

•  56 
.16 
2.10 
3.54 
3.33 

•  66 

1^33 
1^15 

T 

.07 
.09 

•  3* 

.85 
.70 
.60 

.04 

V 

•  10 
1^10 

•  96 

.30 
•  03 

•  15 

•  16 

•  15 

•  30 

•  40 

.04 
.02 

.06 

.09 

ROME 

ROME         AIRPORT  R 

SANOERSVILLE 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  MB  AP  R 

2.35 
1.31 
.63 
.20 
.28 

•  71 
.01 

.01 

T 

T 

•  01 

T 

•  96 

T 

.98 

T 

.16 
.07 
.10 

T 

.03 

.01 

•  10 

•  10 

•  47 

•  15 

T 

•  09 

T 
T 

•  09 

7 
T 

T 

T 

.47 
.07 
.18 

SAVANNAH  BEACH  2  N 
SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
5TILLM0RE 
SUCHES 

.00 

2.54 
.74 
3.28 

1.05 
1.72 

.05 
.60 
.25 
•  70 

.03 

•  11 

•  30 

•  78 

•  05 

•  26 

■  08 

.10 

T 

.34 
.49 

SUMMERVILLE 
SURRENCY 
SHAINSBORO 
SHEET  GUM 
TALBOTTON 

2.11 
.10 

•  79 
1^77 

•  43 

1^12 

•  62 

•  10 

.03 

•  B2 

•  10 

•  23 

•  54 

•  15 

.02 

•  04 

•  09 

•  08 

•  21 

.11 
■  2« 

T 

.02 

.09 
.45 

.18 

TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLORSVILLE 
THOMASTON  2  S 
THOMASVILLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 

2*65 
2^19 

•  26 

•  73 

•  18 

•  56 

•  62 

•  04 

1^15 

•  89 

•  21 

T 

T 

T 
T 

•  81 

•  68 

•  13 
.01 

T 

.72 
•  16 

T 

T 

.01 
.02 

TIFTON  2  N 

TITUS 

TOCCQA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 

•  76 
2^18 
2^68 
3^93 
2^S6 

•  35 
.53 
2.34 
1.01 

•  24 

•  30 

•  04 

•  26 

•  42 

•  49 

•  40 

•  70 

.11 

.20 
.04 

•  60 

•  56 
1«23 

•  54 

•  05 

•  24 

•  34 

•  08 

.14 
.26 
.09 

•  13 

•  11 

.09 
.01 

.25 

VALOOSTA  *.  NW 

WALESKA 

WARRENTON 

WASHINGTON 

WAYCROSS 

•  48 
1^96 

•  42 

•  72 

•  25 

•  40 

T 

•  03 

•  10 

•  92 

•  15 

•  10 

•  05 

•  01 

•  01 

•  54 
.32 

T 
T 

.10 
.03 
.03 
.02 

.38 

.24 
.27 
.13 

WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 

1.23 
2.65 
1.17 
1.97 

•  13 

•  U 
.07 

•  36 

.03 

1^20 
•  31 
.71 

•  07 

•  41 
1.04 

.58 

•  73 

•  51 

.12 
.06 

.29 

.04 

.17 

T 
T 

T 

.55 
.12 

.10 

YOUNG  HARRIS 

1.49 

.23 

T 

.53 

.01 

T 

•  42 

•  12 

•  01 

.17 

T 

T 

REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  cllaate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia.  Athens,  Georgia,  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Tigures  and  letters  folloving  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  lo  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

llonthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  nr  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
Divisions,  as  used  In  Table  2,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  unite  used  In  this  bulletin  are:     Temperatxire  in   'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  morement   In  miles,     llonthly  degree  day  totals 
are  the  suids  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "V.  3.  Weatber  Bureau")  are  based  on  the  period  I921-19S0,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  samples  publlshei!  In  Table  7  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  result   in  apparent  InconBlstencles  In  the  record,     fater  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Data  In  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times  in  the  standard  of  time  in 
local  use. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.m..  E.S.T. 

-    No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index,     No  record  in  Tables  2  and  5.   is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly 

precipitation  totals. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   tlae  distribution  unknown, 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     Id  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data", 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
G     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "0"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H    One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
S    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 
V     Includes  total  for  previous  moach. 

Information  concerning  the  history  of  changes  lo  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication   'Substation  History'   for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
■ay  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents, 

Subscrl^ion  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).     Checks,   and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1956 


Day  Ot  Monlh 


1 

2  j 

4  ! 

'  1 

7 

ft  1 

10      U  1  12 

16 

1 

17  ^ 

_L 

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

AILEY 

MAX 
MIN 

80 
S8 

86 
66 

83 
69 

81 
59 

70 
50 

73 
44 

76 
44 

78 
44 

72 
36 

57 
30 

66 

30 

73 
33 

74 
35 

68 
33 

76 
34 

81 
49 

82 
49 

81 
40 

69 

36 

79 
24 

57 
30 

50 
22 

5U 
23 

64 

33 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

78 
53 

83 
53 

83 

57 

80 
59 

72 
53 

72 
47 

76 
48 

76 
46 

70 
37 

56 
29 

66 

33 

72 
36 

74 
40 

70 
36 

80 
40 

82 
44 

60 
44 

67 
40 

71 
41 

78 
40 

97 
30 

46 

21 

59 
23 

60 
35 

ALBANY 

MAX 
MIN 

8* 

&8 

88 
57 

84 
68 

73 
69 

73 
64 

76 
50 

79 
46 

72 
61 

62 
37 

67 
29 

73 
36 

76 
45 

71 
40 

77 
39 

81 
47 

81 
52 

76 

54 

7; 
40 

74 
38 

77 
48 

78 

66 

60 

38 

57 
24 

63 
34 

60 
27 

54 

38 

48 

32 

61 
24 

68 

36 

69 
33 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 
HIN 

69 
5* 

71 
47 

78 
49 

75 

55 

70 
49 

62 
46 

70 
48 

68 
60 

60 
32 

63 
29 

66 
34 

79 

42 

70 
32 

66 
36 

68 
41 

74 
52 

69 
4; 

58 
31 

54 
36 

68 
38 

65 
46 

62 

32 

90 
19 

66 

22 

54 

23 

96 

30 

39 

32 

41 

23 

51 

25 

52 
23 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

85 
56 

83 

53 

80 
69 

71 
60 

76 
47 

76 
43 

76 
42 

70 
54 

56 

32 

65 
29 

72 
30 

75 
39 

70 
39 

76 
33 

81 
45 

82 
64 

82 

50 

68 
41 

71 
40 

75 
45 

79 
60 

57 
33 

96 

22 

66 

28 

99 

25 

96 

33 

48 

97 
18 

62 
29 

56 

28 

AMERICUS  «  ENE 

MAX 
MIN 

81 
60 

84 

57 

79 

68 

76 

68 

67 
51 

74 
46 

78 
60 

71 
68 

60 

33 

63 
29 

74 

37 

75 
41 

72 
36 

73 
39 

80 
91 

80 
55 

80 
51 

64 

38 

68 

35 

74 
41 

74 

53 

60 

33 

53 

22 

60 

32 

58 

26 

90 

33 

45 

31 

99 
24 

66 

36 

68 
27 

ATHENS 

MAX 
HIN 

76 
60 

SO 
52 

76 

59 

66 

68 

67 
49 

69 

45 

72 
51 

70 

67 

57 
34 

62 

33 

72 
37 

72 
42 

63 
34 

66 

33 

73 
44 

63 
64 

58 
51 

60 

35 

60 

32 

64 

35 

63 
43 

48 

■34 

94 

22 

50 
29 

50 
22 

90 
32 

*s 

28 

66 

23 

53 
30 

62 
26 

ATHENS  COL  OF   AGR I 

MAX 
MIN 

78 
61 

80 

60 

77 
61 

71 

68 

69 

49 

70 
44 

72 
50 

69 

56 

63 

33 

61 

31 

70 
35 

72 
44 

69 

32 

70 
31 

74 

45 

71 
52 

63 

51 

60 

35 

59 

34 

65 

37 

64 

42 

56 

32 

93 
22 

50 
30 

51 
23 

90 
29 

45 

26 

59 

22 

54 

24 

52 
25 

ATHENS   we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
57 

78 
52 

75 
56 

66 

52 

68 
49 

69 
46 

71 

52 

66 
40 

54 

33 

61 

32 

70 
38 

72 
42 

61 

34 

68 
33 

72 
46 

64 

52 

57 
43 

68 

36 

68 
36 

64 

36 

63 
41 

47 

28 

52 

23 

49 

29 

50 
23 

46 

30 

44 

26 

94 

23 

53 
30 

49 
25 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7* 
56 

77 
56 

75 
61 

66 

55 

61 

51 

70 
60 

73 
53 

66 

40 

60 

32 

62 

71 

71 

62 
36 

67 
39 

72 
49 

60 
49 

56 
43 

56 
36 

60 

39 

65 
43 

66 

41 

45 

29 

99 
24 

47 

33 

54 

25 

43 

32 

40 

28 

55 
27 

50 
34 

47 

27 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

82 
59 

61 
54 

79 
60 

70 
51 

72. 
47 

71 
44 

75 
42 

72 
48 

56 
39 

66 
28 

73 
33 

74 
41 

64 
39 

72 
30 

79 
44 

81 
48 

73 
50 

63 

34 

65 

31 

70 

37 

77 
44 

52 
32 

56 
21 

56 
29 

66 
22 

95 

39 

49 

30 

57 

23 

65 
29 

52 
32 

AUGUSTA 

MAX 
HIN 

82 
60 

83 
58 

78 
60 

71 
57 

73 
55 

72 
47 

75 
45 

72 

55 

61 
42 

66 

33 

73 
36 

75 
44 

67 
40 

73 
35 

78 
49 

60 
64 

75 

52 

64 
46 

65 

38 

72 
41 

76 
48 

62 

37 

96 

27 

56 

33 

54 
24 

59 
39 

60 
34 

57 
25 

63 

36 

56 

32 

BAINBRIDGE 

MAX 
MIN 

83 
55 

67 
56 

82 
62 

74 

60 

73 
51 

76 
46 

80 
46 

79 

56 

68 
40 

65 
26 

74 

31 

78 
43 

73 
38 

76 
36 

80 
40 

84 
45 

81 
48 

80 
40 

74 

37 

78 
50 

S3 

50 

68 
46 

98 
21 

65 

31 

62 

25 

62 

35 

92 
30 

63 
19 

66 

42 

60 
31 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 
MIN 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

69 
45 

71 
35 

76 
37 

75 
36 

75 
39 

74 
36 

66 
42 

69 
45 

69 
26 

46 

16 

57 
20 

70 
26 

68 
20 

63 
21 

70 
23 

67 
46 

66 
44 

63 
22 

62 
22 

60 

23 

61 

31 

64 

29 

47 
14 

49 

17 

42 

12 

46 

13 

38 
27 

33 
10 

52 
11 

47 

15 

BLAKELY 

MAX 
MIN 

82 
59 

64 

59 

80 
58 

71 
59 

71 

53 

74 
49 

77 

60 

72 
59 

59 
36 

66 

31 

72 
38 

75 
48 

69 
46 

74 
38 

80 
44 

79 

61 

69 

57 

69 
40 

70 
40 

77 
50 

66 

62 

52 
34 

66 

23 

61 

34 

59 

26 

62 

36 

48 

30 

59 
25 

66 

36 

59 

29 

BROOKLET    1  W 

MAX 
HIN 

S3 
55 

81 

56 

86 
69 

70 
61 

72 

52 

74 
46 

76 
44 

72 

52 

66 
40 

64 

32 

72 
36 

74 
44 

66 
43 

76 
37 

83 
51 

62 

53 

84 

52 

46 

67 
40 

73 
43 

80 
49 

72 
38 

54 

24 

64 

32 

69 
26 

54 

32 

49 

31 

56 
21 

66 

28 

60 
35 

BRUNSWICK 

HAX 
MIN 

83 
60 

63 
67 

77 
63 

72 
67 

72 
56 

75 
53 

74 

52 

75 
59 

71 
43 

67 
38 

72 
42 

74 
49 

71 

60 

76 
49 

81 

57 

63 

69 

81 

58 

74 

56 

68 
49 

70 

56 

80 

55 

76 
44 

56 
31 

66 
42 

59 

36 

59 
45 

56 
34 

59 

31 

66 

40 

60 
45 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
60 

78 
66 

75 
64 

70 
65 

66 
56 

72 

53 

72 
50 

74 

59 

69 
42 

67 
36 

71 
44 

74 
50 

66 
46 

73 
49 

79 

56 

80 
58 

78 
57 

64 

54 

66 
49 

67 

69 

74 

66 

63 
40 

56 

30 

68 
43 

61 
34 

60 
39 

48 

34 

54 
26 

61 
38 

56 
42 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

82 
55 

83 

57 

80 
61 

73 
62 

73 
56 

74 

51 

77 
50 

71 
61 

66 

39 

66 
30 

72 
38 

75 
46 

71 
48 

74 
42 

80 
48 

82 
48 

80 

58 

71 
46 

73 
44 

76 

54 

77 

55 

62 

34 

67 
25 

63 
34 

69 

29 

65 
38 

49 

26 

61 
24 

61 
41 

59 

33 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

70 
52 

76 
40 

75 
43 

79 
45 

70 
45 

71 
43 

66 
52 

60 
40 

62 
30 

62 
28 

71 
30 

71 
30 

65 
30 

68 

30 

67 
31 

68 

34 

70 
30 

71 
30 

62 

28 

68 

30 

65 
40 

60 

27 

68 
18 

60 

23 

66 
18 

56 

27 

42 

30 

60 
18 

50 
25 

47 

23 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

83 
68 

86 
57 

84 

53 

86 

57 

83 
53 

80 

80 
64 

76 
60 

73 
35 

68 
38 

74 

38 

77 
46 

73 
42 

76 
43 

82 
50 

'  84 
60 

83 
58 

78 
39 

74 

43 

76 
63 

76 

50 

99 

32 

59 
26 

66 
34 

63 
29 

60 
35 

56 

39 

62 
29 

61 

33 

65 

32 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

85 
56 

82 
61 

80 
61 

72 
63 

71 
53 

74 
47 

74 
46 

70 
52 

64 
40 

66 
33 

72 
36 

74 
47 

68 
44 

7^ 
41 

80 
51 

62 
51 

62 
67 

69 
49 

68 
42 

70 
46 

78 

49 

70 
40 

61 

25 

68 

36 

69 

29 

90 
37 

50 

32 

67 
24 

65 
35 

62 

27 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 
MIN 

76 
58 

78 
58 

80 
47 

78 

56 

69 
52 

70 

39 

70 
39 

73 
50 

71 
36 

56 
24 

63 
24 

74 
31 

73 
25 

68 
26 

70 
22 

73 
43 

68 
46 

57 
46 

71 
20 

61 

27 

68 

30 

49 
24 

54 

22 

49 

16 

62 
23 

52 
24 

47 
16 

56 

22 

66 
22 

CARROLLTON 

MAX 
HIN 

75 
49 

78 
45 

75 
46 

70 
48 

62 

43 

72 
42 

68 
60 

64 

50 

51 
31 

61 
26 

72 
30 

70 
38 

65 
28 

69 
29 

73 
43 

62 
42 

57 
44 

62 
27 

ti 

26 

66 
36 

60 
43 

46 

26 

67 
17 

50 
24 

56 
18 

50 
26 

42 

30 

65 
18 

50 
27 

48 

22 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

74 
54 

79 
46 

77 
49 

75 
47 

65 
49 

72 
46 

70 
65 

62 
49 

52 
33 

51 
27 

73 
33 

71 
38 

68 
30 

70 
38 

75 
50 

71 
60 

68 
42 

61 

29 

61 

37 

65 
44 

66 
49 

32 

54 
19 

63 
27 

57 
21 

93 
28 

43 

32 

57 
20 

57 
31 

49 

22 

CEDARTOWN 

MAX 
MIN 

72 
49 

60 
41 

77 
48 

74 

49 

61 
44 

73 

42 

69 

54 

61 

49 

52 
31 

61 

26 

73 

32 

70 
42 

66 
26 

72 
29 

74 

37 

68 
60 

60 
42 

60 

25 

64 

26 

68 
41 

62 
46 

46 

33 

55 
18 

48 

24 

57 
19 

54 

30 

43 

30 

57 
16 

53 
28 

48 

21 

CLAYTON    I  N 

MAX 

MIN 

63 

52 

76 
44 

72 
49 

74 

42 

70 
46 

61 
44 

70 
42 

67 
47 

65 

30 

60 
29 

74 

30 

72 
43 

64 

26 

72 
31 

70 
39 

60 
49 

60 
41 

65 
31 

64 

27 

68 
30 

59 
42 

46 

29 

53 
18 

46 

29 

42 

17 

44 

25 

41 

25 

56 
20 

53 
29 

53 
27 

COLQUITT 

MAX 
MIN 

74 
64 

73 
45 

74 
43 

80 
51 

80 
52 

60 
36 

60 
37 

64 
27 

62 
29 

58 
36 

51 
31 

63 
27 

63 
27 

61 
29 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
57 

61 

53 

76 
58 

70 
58 

67 
48 

74 

45 

76 

69 
43 

54 

34 

63 
28 

71 
32 

73 
38 

68 
34 

73 
35 

79 
60 

63 
50 

58 
45 

66 

31 

67 
39 

74 

45 

67 
43 

50 
30 

56 
19 

55 
28 

59 

22 

47 

36 

47 
26 

68 
21 

60 

30 

49 

28 

CORDELE 

MAX 
HIN 

83 
68 

81 

65 

76 
60 

74 

61 

76 
56 

61 
59 

74 

60 

73 

57 

76 
51 

71 
49 

66 

50 

62 
48 

56 
43 

55 
40 

53 
41 

62 
39 

57 
41 

62 
39 

57 
39 

67 
42 

63 
44 

57 
38 

69 
34 

50 
29 

54 
29 

69 

33 

61 
34 

63 
38 

67 
41 

60 
42 

CORNELIA 

HAX 
MIN 

72 

75 
45 

71 

55 

65 

52 

65 
45 

65 
51 

68 
46 

65 
46 

52 
31 

60 
31 

68 

32 

69 

46 

59 
28 

66 
30 

68 
42 

59 

50 

66 

31 

55 
31 

56 
29 

96 

33 

55 
43 

49 

30 

60 
19 

47 

29 

43 

20 

44 

26 

40 
26 

61 
22 

53 

33 

50 
26 

COVINGTON 

HAX 
MIN 

76 

57 

79 
52 

76 
59 

70 
57 

63 
46 

71 
41 

74 

50 

67 
55 

56 
32 

63 
29 

71 
34 

72 
43 

64 

32 

68 
31 

73 
43 

66 

" 

59 
46 

69 

31 

60 

35 

66 
40 

67 

43 

48 

29 

55 
22 

51 
27 

54 
20 

47 

30 

43 

27 

56 
20 

52 

29 

49 

26 

CUTMBERT 

MAX 
MIN 

81 
62 

63 
69 

80 
59 

72 
69 

66 

53 

74 

50 

76 
51 

73 
60 

65 
35 

65 
32 

73 
42 

75 
48 

72 
43 

75 
42 

79 
90 

11 
53 

71 
66 

69 
40 

69 

39 

76 
49 

73 

55 

59 
34 

67 
24 

59 

36 

69 

27 

66 
36 

47 

29 

59 

27 

65 
39 

62 
29 

DAHLONEGA 

1  MAX 
MIN 

70 

71 

74 

73 

66 

65 

64 

67 

63 
31 

48 

32 

68 
36 

67 
36 

67 
36 

58 
31 

66 

35 

67 

53 

68 
49 

57 
31 

56 
34 

55 

37 

57 
38 

55 
31 

42 

22 

48 

23 

46 

18 

43 

23 

43 
31 

37 
19 

61 
26 

53 
26 

DALTON 

MAX 

1  HIN 

67 
49 

70 
48 

78 
44 

78 
47 

77 
46 

65 
46 

71 
49 

66 

46 

66 
33 

61 
27 

64 

35 

76 
39 

31 

64 
36 

68 
48 

72 
49 

52 
42 

62 
32 

60 
34 

64 
45 

65 
51 

59 

35 

42 

19 

64 

27 

44 

22 

56 
39 

40 

33 

39 

20 

56 
29 

49 

22 

DAHSONVILLE  WB 

MAX 
HIN 

74 
56 

78 
41 

76 
48 

72 
45 

67 
44 

69 

37 

71 
46 

64 

39 

62 
29 

59 

27 

71 
26 

69 

30 

63 

69 
25 

72 
36 

56 
44 

56 

30 

69 

23 

58 
23 

62 
29 

62 
34 

44 

25 

52 
17 

46 

22 

52 
14 

41 

20 

39 

25 

63 
13 

52 

22 

53 
22 

DOUGLAS 

r  HAX 
HIN 

l\ 

83 
57 

81 
66 

54 

74 

52 

74 

51 

75 
49 

69 

53 

63 
38 

66 
40 

69 
43 

73 
45 

;; 

45 

74 
38 

76 
61 

79 

53 

81 
63 

79 
48 

69 
42 

70 
49 

72 
93 

69 
36 

66 
28 

66 

36 

63 
36 

93 
42 

68 
38 

59 
35 

60 
26 

60 
30 

DUBLIN 

]  HAX 
HIN 

i 

82 
59 

83 
57 

80 
56 

72 
69 

71 
50 

74 
46 

'  76 
46 

71 
58 

60 
36 

65 
30 

73 
37 

74 

43 

,  68 
37 

75 
33 

79 
49 

80 
51 

76 
51 

67 
36 

68 
32 

78 
41 

77 
49 

60 
36 

56 
26 

61 
31 

58 
26 

59 
38 

46 

30 

58 
23 

63 
32 

56 
31 

72.3 
39  .6 

71.2 
41.2 

70.7 
43.0 

62.5 
37.2 

69.6 
39.3 

68.5 
41.4 

62.3 
39.5 

63.6 
3S.a 

61.3 
38.1 

60.6 
40.3 

67.0 
38.4 

66.0 
42.6 

72.8 
41.1 


60.1 
26.9 


68.3 
43.0 


70.4 
42.1 


71.2 
49.4 


67.7 
48.5 


70.0 
44.4 


63.6 
32.3 


73.4 
44.3 


69.9 
43.6 


64.9 
33.5 


61.7 
34.3 


63.0 
37.6 


62.6 
35.0 


60.7 
34.9 


65.0 
38.6 


64.9 
46.7 


58.4 
36.1 


68.9 
44.0 


60.' 
30  i 
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Table  5 -Continued 


Station 

Day  Of  Month 

« 

s 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28  1 

29  j 

30 

31 

• 

EASTMAN 

MIN 

a2 

57 

83 
58 

79 
69 

76 
60 

66 

51 

74 
47 

75 
49 

70 
60 

67 

35 

54 

32 

71 

37 

73 
45 

70 
42 

73 
37 

75 
43 

78 
51 

75 

53 

67 
41 

68 
34 

72 
45 

77 
54 

63 

35 

64 

25 

60 

36 

55 
24 

53 
39 

46 

30 

56 
26 

64 

39 

31 

5814 
42.5 

EXPERI MENT 

MAX 
MIN 

71 
56 

77 
55 

80 

57 

75 
55 

55 
50 

51 
44 

72 
52 

73 
56 

65 
31 

51 
29 

61 
37 

70 
48 

72 
33 

65 
42 

70 
47 

76 

53 

62 
47 

56 
32 

50 

33 

60 

39 

67 
51 

67 

31 

46 

22 

64 

29 

24 

56 

31 

43 

29 

41 

25 

55 
33 

55 
24 

62  •6 
39.8 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

82 
56 

82 

59 

79 

60 

76 
51 

69 

53 

72 
49 

75 
51 

73 
59 

68 

37 

64 

35 

71 
42 

73 
48 

71 
45 

73 
42 

79 
52 

80 

56 

60 
53 

76 
43 

68 
40 

73 
46 

77 

55 

74 

37 

53 
26 

60 

39 

59 
30 

55 
41 

47 
31 

56 
26 

62 
39 

59 
33 

59i5 
44>9 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

82 
56 

61 
58 

80 
59 

74 
63 

71 
49 

73 
43 

75 
42 

69 
47 

68 
40 

63 
27 

71 
33 

72 
39 

71 
39 

74 
36 

82 
45 

82 
51 

82 
50 

75 
49 

67 

36 

69 
44 

79 
45 

75 
40 

53 
24 

68 

29 

63 
25 

57 
33 

54 
31 

56 

19 

65 

26 

61 
41 

70.4 
40.8 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

83 
56 

83 
61 

80 
62 

75 
54 

77 
50 

77 
47 

74 

55 

68 
41 

55 
31 

72 
36 

75 
47 

71 
45 

78 
42 

83 
51 

82 
61 

6 1 
54 

79 
51 

72 
45 

74 

63 

79 
28 

79 
35 

66 
40 

67 
29 

58 
25 

65 

23 

59 
45 

73.7 
44.5 

FORSYTH    1  S 

MAX 
MIN 

77 
57 

81 

56 

72 
59 

57 

55 

62 
49 

73 
46 

74 

48 

68 

56 

61 

32 

63 
32 

73 
34 

74 
41 

65 
35 

70 
33 

74 
47 

75 
54 

60 
49 

60 
34 

63 
35 

69 

39 

70 
50 

57 
31 

57 
22 

53 
30 

56 

21 

50 
32 

44 

29 

57 
20 

50 
33 

49 
26 

54.5 
39.4 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

80 
56 

65 
55 

85 
54 

74 

55 

72 
52 

76 
48 

70 
47 

69 
46 

60 
35 

57 
30 

73 
40 

75 
48 

73 
39 

75 
37 

60 
42 

62 

65 

55 

70 
36 

70 
35 

75 
49 

73 

52 

57 
34 

57 
23 

63 

38 

60 

26 

57 
33 

50 
30 

60 
26 

67 
37 

60 

28 

69.1 
41  .4 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 
MIN 

80 
57 

84 

58 

76 
66 

67 

56 

68 

60 

74 
47 

75 
48 

73 
42 

65 
33 

67 
27 

74 

36 

76 
41 

67 
37 

73 
36 

79 
49 

64 

45 

61 

32 

34 

73 
39 

71 
41 

52 
29 

58 
21 

60 

32 

57 

22 

50 
31 

46 
24 

69 
20 

65 
35 

52 
26 

66.6 
36.6 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

54 

78 
50 

73 
66 

68 
55 

67 
46 

69 
47 

69 
49 

65 
50 

51 
32 

31 

70 
35 

70 
41 

63 
32 

67 
33 

70 
45 

59 
54 

48 

55 
31 

55 
33 

50 

36 

60 

45 

48 

31 

52 

21 

49 

30 

47 

21 

43 

28 

39 

28 

54 

22 

53 
31 

49 
24 

59.6 
36.1 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

82 
54 

81 
59 

81 
60 

71 

63 

53 

75 
47 

46 

68 
64 

39 

64 

33 

71 

36 

73 
47 

67 
44 

75 

39 

80 
63 

62 

52 

81 

63 

72 
48 

58 
40 

73 
47 

78 
50 

71 
39 

55 
25 

66 

35 

58 
29 

55 
37 

48 

32 

66 
23 

54 

34 

68 
38 

69.6 
43.7 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

60 
58 

62 
55 

51 

69 

58 

56 
61 

71 

43 

75 
50 

72 
59 

60 
34 

63 
29 

72 
35 

43 

70 
33 

72 
36 

47 

56 

53 

61 
33 

62 
34 

68 
38  _ 

69 

39 

62 
32 

54 

24 

54 

29 

54 

21 

53 
30 

48 

29 

56 

22 

67 
34 

51 
27 

55.2 
39.7 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

76 
56 

63 
55 

77 
59 

65 
57 

51 
51 

74 

49 

52 

68 
65 

54 

32 

64 

31 

72 
41 

76 
47 

66 
34 

72 
42 

75 
47 

53 
55 

56 
47 

62 
34 

63 
35 

69 
40 

67 
41 

47 

32 

55 
23 

53 
31 

57 
26 

46 

31 

43 

29 

57 
29 

55 
40 

49 
25 

63.4 
40.9 

HARTWELL 

MAX 
MIN 

59 

60 

58 

57 

50 

46 

49 

72 
65 

60 

33 

32 

72 
37 

44 

32 

70 
33 

43 

46 

48 

59 
40 

59 
32 

62 
34 

42 

30 

53 

23 

50 

32 

46 

21 

52 
26 

49 

27 

56 

23 

54 

32 

52 
28 

63.3 
38.9 

HAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

83 
56 

65 

55 

60 
59 

73 
60 

70 
49 

76 
44 

77 
45 

77 

69 

64 

35 

67 
28 

72 
32 

75 
43 

69 
36 

75 
34 

79 
47 

81 
61 

75 

51 

67 
37 

59 

32 

75 
44 

79 
50 

61 

35 

57 
23 

63 
29 

57 
24 

54 
37 

48 

29 

56 
20 

66 
30 

69 
29 

69.7 
40.1 

HELEN 

MAX 
MIN 

73 
54 

75 
43 

73 
46 

70 
46 

65 
45 

54 

40 

68 
45 

65 
50 

51 

32 

50 
35 

72 
28 

73 
35 

63 
28 

66 
27 

68 
36 

63 
48 

55 

31 

58 
29 

57 
27 

58 
31 

57 
42 

51 

32 

52 
21 

47 

27 

42 
16 

43 

26 

39 
29 

65 
20 

54 
26 

49 
26 

59.6 
34.0 

H0G6ARDS  MILL 

MAX 
MIN 

84 
56 

86 

57 

83 
56 

71 

59 

74 

53 

77 

49 

79 
47 

74 
50 

57 
37 

58 
27 

74 
32 

76 
42 

72 
39 

77 
34 

61 
44 

82 
46 

74 
56 

71 
41 

73 
38 

78 
46 

78 
50 

54 

33 

57 
20 

64 

31 

59 
26 

54 

35 

48 

27 

61 

20 

65 
37 

52 
31 

70.1 
40.7 

HOMERVILLE 

MAX 
MIN 

88 

84 

80 

74 

79 

80 

60 

70 

59 

78 

80 

77 

89 

62 

85 

78 

78 

80 

77 

69 

70 

62 

72 

63 

62 

52 

54 

63 

56 

73.5 

IRWINTON 

MAX 
MIN 

JASPER 

MAX 
MIN 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

67 

50 

74 
44 

75 

50 

75 
49 

69 
49 

66 
44 

69 
67 

56 
42 

43 

33 

52 

29 

59 

35 

69 
44 

63 
27 

69 
30 

70 
39 

67 
47 

51 
42 

59 
26 

53 
26 

65 
39 

59 
46 

46 

32 

64 
16 

47 
24 

49 
20 

39 
34 

40 
31 

52 
19 

47 

31 

45 

18 

59.7 
35.6 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

75 
53 

79 
50 

76 
52 

72 
52 

65 
47 

74 
44 

75 
50 

65 
64 

57 
32 

63 
26 

70 
35 

78 
41 

66 
33 

72 
31 

75 
41 

68 

53 

57 
45 

61 
29 

54 

32 

69 
40 

54 
45 

49 
29 

56 
24 

53 
28 

68 
22 

52 
30 

45 
31 

58 
23 

54 
35 

54 

22 

64.2 
37.7 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

81 

58 

81 
56 

79 

68 

70 
58 

70 
50 

78 

45 

73 
44 

71 

66 

61 

39 

64 

29 

71 
31 

73 
42 

69 
38 

71 
34 

77 
34 

80 
45 

72 
51 

64 

43 

65 
35 

70 

39 

76 
49 

63 
33 

56 

22 

59 
31 

56 
24 

53 
33 

49 

32 

58 
22 

65 
31 

59 
29 

57.8 
39.7 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

78 
57 

83 
56 

63 
57 

81 
52 

71 
49 

72 
42 

75 
46 

76 
46 

70 
38 

55 
28 

53 
32 

73 
36 

74 
34 

66 
32 

77 
37 

51 

8 1 
49 

61 
39 

56 
32 

70 
36 

75 
41 

76 

36 

55 
24 

66 

23 

66 
28 

56 
32 

21 

58 
23 

62 
34 

69.5 
38.4 

LUMPKIN   <t  ENE 

MAX 
MIN 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 

59 

64 

65 

79 
60 

67 

55 

70 
48 

75 
44 

75 
50 

73 
45 

56 

35 

65 
31 

74 

37 

75 
45 

67 
38 

73 
34 

77 
49 

76 
66 

65 
48 

65 
36 

67 

33 

73 
41 

73 
45 

52 
31 

56 
24 

57 
34 

58 

25 

52 

33 

47 

29 

58 

23 

65 

38 

63 
29 

67.1 
40.3 

METTER 

MAX 
MIN 

82 
55 

81 
53 

79 
60 

79 
52 

70 
63 

73 
47 

7* 

47 

70 
56 

57 
38 

54 

32 

72 
35 

73 
37 

70 
43 

73 
36 

76 
52 

60 

63 

80 

52 

74 

46 

66 
41 

72 
45 

78 

61 

72 

38 

65 
26 

62 

j3 

57 

28 

55 
37 

50 

32 

66 
24 

62 
33 

60 
34 

69.5 
42.6 

MILLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

77 
57 

80 
64 

62 
54 

78 

56 

67 

47 

67 
44 

74 
43 

75 
46 

72 

35 

55 
27 

65 
27 

72 
32 

74 

33 

65 
30 

72 
30 

77 
43 

78 
50 

55 
34 

64 

28 

55 

29 

71 
34 

5/ 
32 

51 
29 

47 

20 

56 
20 

63 

28 

68.2 
37.1 

MILLEN 

MAX 
MIN 

84 

52 

60 
53 

79 
66 

74 

57 

71 
48 

71 
40 

76 

40 

73 

52 

72 

37 

66 
26 

74 

30 

76 
42 

67 
34 

75 
29 

81 
46 

50 

82 
48 

72 
45 

30 

72 
37 

80 
43 

76 

21 

60 

60 

60 

5 1 

60 

65 

60 

71.0 
41.6 

MONTICELLO  2  NW 

MAX 
MIN 

78 
52 

83 
46 

77 
47 

67 
46 

64 

38 

75 

35 

74 

36 

69 
54 

59 
30 

64 

23 

72 
26 

74 

30 

66 
22 

72 
23 

75 
33 

69 
49 

50 
48 

5 1 
24 

19 

71 

25 

70 
34 

53 
26 

16 

53 
20 

56 
14 

24 

44 
26 

57 
13 

20 

50 
24 

64.6 
30.9 

MORGAN 

MAX 
MIN 

83 
56 

85 
57 

81 

56 

74 

68 

70 

62 

73 
49 

77 
47 

75 
61 

69 

35 

69 
27 

72 
33 

77 
39 

73 
38 

75 
34 

60 
43 

46 

64 

37 

36 

45 

49 

31 

20 

30 

19 

32 

26 

20 

26 

65 
27 

70.7 
39.6 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 
MIN 

85 
53 

63 
56 

80 
59 

73 
51 

71 

53 

75 

49 

76 

50 

74 

59 

69 

36 

64 

34 

77 
35 

75 
43 

72 
44 

76 
41 

82 
46 

81 
54 

60 

62 

69 
45 

72 
42 

77 
47 

67 

37 

26 

35 

29 

56 

36 

29 

60 

37 

59 
34 

70.6 
43.7 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

83 
56 

83 
59 

79 
60 

73 
55 

72 

53 

78 

47 

77 
45 

75 
53 

63 
41 

68 
28 

72 
40 

75 
39 

80 
49 

52 

63 
53 

72 
50 

42 

48 

79 
50 

59 
35 

31 

58 
21 

65 
29 

56 
42 

71.8 
45.3 

NEWINGTON 

MAX 
MIN 

82 
59 

81 
57 

60 
60 

69 
57 

71 
53 

71 
44 

75 
43 

71 

53 

61 
41 

66 
33 

74 

37 

75 
43 

65 
42 

75 
34 

82 
57 

63 

53 

75 
49 

66 

36 

73 
41 

80 
46 

70 
38 

57 

23 

67 
31 

26 

58 
34 

60 

31 

58 
22 

31 

58 

35 

70.0 
42.1 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

78 
55 

82 
62 

76 
68 

68 
55 

62 

50 

75 
44 

74 

52 

57 
52 

54 
31 

63 
25 

72 
35 

73 
42 

70 
32 

76 
38 

76 
48 

63 

52 

69 
44 

62 
31 

62 
36 

70 
42 

54 

47 

44 

30 

52 
19 

50 

26 

56 

23 

46 

30 

42 
31 

57 
22 

49 

33 

48 
22 

63.0 
36.7 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

80 
57 

83 
56 

79 
58 

69 

57 

67 
51 

73 
46 

75 
49 

70 
59 

60 
34 

63 
30 

71 
36 

74 
40 

67 
37 

73 
37 

78 
49 

60 
56 

65 
64 

67 
37 

67 
36 

74 
42 

73 

52 

54 

33 

56 

22 

59 

35 

58 
25 

52 
33 

33 

59 
25 

37 

58 
27 

67.1 
41.6 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

76 
51 

78 
46 

43 

52 

74 

53 

72 
49 

69 
49 

73 
52 

72 
60 

58 
47 

69 
43 

74 
46 

79 
48 

63 
52 

67 
44 

71 
41 

76 

38 

69 
40 

74 

37 

77 
36 

73 
38 

76 
34 

77 

33 

55 
28 

49 
20 

71.0 
43.0 

ROME 

MAX 
MIN 

73 
54 

80 
42 

80 
52 

78 
50 

67 
48 

73 
46 

64 

54 

62 
42 

54 

34 

62 
31 

73 
32 

71 

37 

57 

29 

74 
31 

77 
44 

58 
50 

61 

42 

64 

26 

65 

29 

71 

46 

66 
46 

47 

33 

55 
21 

50 
26 

60 
20 

50 
32 

44 

32 

51 

19 

54 

29 

48 

22 

63.6 
36.6 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

71 
49 

78 

43 

78 

51 

75 
47 

62 
45 

71 
46 

55 

53 

60 

38 

52 
31 

63 
27 

73 
30 

71 
37 

66 
28 

71 
29 

74 

38 

65 
48 

61 

32 

61 

28 

52 

25 

69 
44 

62 

37 

43 

23 

55 
17 

45 

22 

57 
18 

40 

26 

42 

21 

56 
17 

51 
25 

47 
20 

61.5 
33.2 

SANOERSylLLE 

MAX 
MIN 

80 
61 

82 
56 

80 
60 

68 

60 

69 
50 

75 

43 

74 

45 

73 
44 

61 

37 

64 

31 

63 
30 

74 
44 

70 
35 

72 
31 

79 
49 

75 
48 

73 
50 

55 
36 

66 
35 

71 
42 

75 
48 

66 
36 

67 
29 

56 
30 

65 
27 

49 
31 

51 
32 

58 

22 

65 
37 

61 

29 

67.6 
40.3 
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Table  J  -  Contlnu»d 


Station 

Day  Of  Monlh 

1 

s 

{ 

1 

2 

3 

4 

g 

7 

3 

9 

10 

1  ] 

12 

13 

14 

15 

IS  i 

1 

17  1 

1 

18 

19  1 

1 

»  1 

21 

22  1 

1 

23  1 

1 

24 

— 1 

i 

26  1 

27 

 1 

28  1 

29  1 

1 

30 

31 

SAVANNAH  USOA  PL  GARDEN 

MAX 

8J 

82 

79 

69 

70 

73 

74 

70 

57 

08 

72 

73 

07 

74 

82 

82 

82 

67 

66 

68 

80 

72 

58 

*s 

60 

59 

50 

58 

66 

56 

69  a5 

MIN 

55 

58 

56 

55 

48 

41 

39 

46 

39 

27 

32 

44 

34 

33 

45 

50 

48 

33 

33 

43 

45 

39 

20 

28 

24 

40 

30 

17 

30 

26 

38.7 

SAVANNAH  WB  AP 

81 

83 

80 

70 

70 

71 

73 

68 

57 

65 

72 

73 

64 

72 

81 

81 

81 

66 

67 

66 

79 

59 

56 

67 

59 

57 

49 

56 

65 

58 

66.2 

MIN 

60 

61 

61 

58 

51 

44 

53 

38 

31 

38 

47 

40 

40 

55 

52 

51 

41 

41 

45 

49 

37 

26 

35 

27 

37 

31 

24 

34 

36 

43.0 

SAVANNAH  BEACH   2  N 

MAX 

81 

79 

74 

71 

71 

70 

69 

70 

60 

66 

69 

71 

63 

70 

71 

75 

79 

67 

66 

66 

75 

66 

56 

64 

57 

59 

55 

60 

62 

62 

67.5 

MIN 

64 

65 

65 

64 

60 

53 

52 

50 

31 

39 

45 

50 

52 

56 

59 

56 

58 

55 

52 

56 

62 

34 

32 

41 

38 

39 

25 

28 

36 

48.4 

SURRENCY 

85 

83 

81 

76 

72 

76 

76 

70 

66 

66 

74 

75 

70 

78 

82 

84 

84 

76 

70 

74 

80 

71 

58 

68 

60 

57 

49 

58 

64 

57 

71.3 

MIN 

53 

55 

58 

63 

51 

42 

42 

51 

38 

32 

32 

40 

36 

33 

47 

49 

49 

34 

44 

48 

36 

23 

28 

25 

36 

29 

19 

28 

37 

40.1 

SWAINSBORO 

MAX 

82 

80 

78 

76 

70 

74 

75 

72 

65 

65 

70 

75 

66 

74 

79 

82 

81 

77 

70 

70 

71 

64 

60 

56 

48 

58 

63 

70.4 

MIN 

58 

58 

56 

54 

52 

48 

46 

48 

38 

34 

38 

40 

41 

37 

52 

55 

56 

50 

37 

41 

33 

26 

26 

40 

32 

24 

32 

42.7 

TALBOTTON 

MAX 

75 

75 

79 

70 

68 

72 

75 

69 

59 

63 

67 

69 

68 

70 

69 

65 

64 

66 

66 

71 

e« 

54 

55 

50 

57 

35 

45 

56 

60 

50 

64.4 

MIN 

60 

55 

55 

53 

50 

46 

46 

54 

33 

29 

36 

41 

33 

33 

42 

52 

51 

31 

30 

38 

52 

33 

22 

30 

24 

30 

33 

25 

30 

27 

39.2 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

72 

78 

75 

70 

66 

70 

68 

60 

SO 

62 

71 

70 

67 

70 

73 

65 

60 

62 

63 

66 

63 

48 

55 

40 

57 

50 

43 

56 

62 

48 

62.3 

MIN 

45 

40 

45 

46 

40 

41 

51 

47 

30 

21 

27 

38 

25 

28 

36 

47 

40 

24 

25 

36 

43 

29 

16 

21 

17 

25 

25 

16 

27 

18 

32.3 

THOMASTON   2  S 

MAX 

78 

81 

82 

72 

68 

75 

75 

71 

63 

64 

70 

75 

70 

73 

77 

73 

60 

68 

70 

73 

71 

56 

57 

56 

57 

55 

46 

57 

59 

51 

66.8 

MIN 

52 

51 

54 

53 

44 

40 

44 

55 

31 

31 

30 

42 

28 

30 

42 

48 

50 

33 

32 

41 

45 

31 

19 

26 

18 

31 

27 

17 

21 

21 

36.2 

THOMASV  I  LLE 

86 

86 

82 

72 

75 

76 

78 

72 

63 

66 

73 

76 

73 

76 

82 

82 

82 

72 

74 

78 

78 

62 

57 

61 

56 

49 

61 

61 

51 

70.8 

MIN 

54 

53 

55 

62 

54 

47 

48 

61 

40 

30 

36 

46 

42 

39 

47 

49 

52 

43 

38 

52 

54 

36 

26 

32 

27 

41 

29 

22 

43 

35 

43.1 

THOMASVILLE   WB  CITY 

MAX 

85 

84 

80 

71 

73 

77 

79 

71 

53 

66 

73 

75 

73 

78 

84 

83 

80 

70 

73 

80 

76 

55 

57 

64 

61 

»* 

49 

62 

61 

53 

70.0 

MIN 

57 

60 

60 

63 

56 

51 

54 

62 

40 

35 

46 

52 

48 

47 

52 

55 

55 

47 

46 

54 

57 

36 

28 

41 

35 

29 

30 

45 

33 

44.9 

TIFTON   2  N 

MAX 

78 

84 

84 

80 

7X 

71 

75 

76 

70 

53 

66 

71 

75 

69 

75 

78 

81 

80 

67 

71 

75 

77 

53 

56 

62 

58 

54 

59 

60 

69.3 

MIN 

55 

57 

59 

61 

53 

49 

50 

54 

38 

30 

35 

40 

43 

42 

49 

55 

53 

44 

42 

47 

36 

24 

27 

27 

30 

30 

25 

28 

33 

41.9 

TOCCOA 

MAX 

75 

78 

76 

69 

69 

64 

69 

69 

63 

56 

70 

72 

62 

67 

69 

62 

58 

58 

58 

59 

58 

55 

53 

48 

44 

48 

44 

54 

52 

54 

61.1 

MIN 

58 

50 

56 

53 

48 

46 

51 

51 

35 

33 

37 

45 

33 

34 

42 

51 

50 

32 

34 

35 

45 

32 

23 

30 

19 

30 

28 

26 

33 

27 

38.9 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 

85 

84 

81 

79 

73 

77 

79 

73 

65 

66 

72 

76 

71 

78 

83 

83 

83 

70 

83 

78 

80 

70 

53 

69 

61 

57 

50 

60 

59 

59 

71.9 

MIN 

49 

56 

59 

60 

55 

44 

47 

56 

40 

25 

30 

39 

39 

35 

47 

50 

49 

45 

39 

49 

55 

36 

23 

29 

25 

40 

29 

18 

29 

36 

41.1 

WARRENTON 

MAX 

80 

80 

77 

69 

68 

78 

74 

71 

61 

63 

71 

73 

65 

71 

77 

77 

66 

63 

64 

65 

78 

61 

55 

54 

54 

52 

46 

53 

61 

56 

66.1 

MIN 

60 

53 

59 

59 

52 

43 

45 

55 

38 

29 

35 

41 

35 

34 

45 

51 

39 

35 

35 

46 

33 

30 

38 

23 

29 

30 

20 

23 

27 

39.8 

WASHINGTON 

MAX 

78 

74 

73 

70 

69 

73 

77 

75 

67 

73 

72 

73 

78 

69 

71 

70 

69 

75 

75 

71 

67 

55 

58 

49 

52 

55 

63 

68.2 

MIN 

22 

30 

30 

24 

36 

27 

WAYCROSS 

MAX 

83 

84 

80 

73 

73 

76 

77 

75 

65 

67 

74 

77 

72 

78 

82 

83 

83 

69 

72 

75 

79 

71 

57 

70 

62 

59 

48 

59 

64 

56 

71.4 

MIN 

61 

57 

60 

60 

52 

45 

44 

56 

38 

28 

35 

44 

44 

37 

46 

53 

51 

49 

40 

48 

53 

37 

25 

32 

28 

37 

29 

20 

33 

40 

42.7 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

82 

81 

79 

72 

71 

76 

75 

72 

69 

62 

71 

73 

71 

73 

78 

80 

77 

68 

65 

72 

76 

73 

55 

58 

54 

54 

49 

56 

65 

60 

66.9 

MIN 

57 

55 

59 

60 

51 

46 

43 

51 

36 

30 

35 

43 

38 

33 

48 

49 

49 

46 

33 

37 

45 

36 

22 

29 

23 

36 

32 

22 

34 

32 

40.3 

WEST  POINT 

MAX 

78 

82 

77 

70 

62 

74 

74 

69 

56 

65 

72 

75 

69 

72 

76 

71 

60 

65 

65 

70 

65 

50 

58 

55 

59 

»♦ 

48 

58 

56 

51 

66.2 

MIN 

54 

49 

52 

54 

50 

44 

51 

57 

34 

28 

34 

41 

32 

31 

39 

50 

46 

29 

31 

41 

45 

33 

20 

28 

24 

29 

33 

23 

31 

24 

37.9 

WINDER  1  SSE 

MAX 

75 

78 

76 

72 

65 

68 

71 

67 

58 

60 

70 

71 

69 

66 

71 

68 

58 

58 

58 

62 

62 

53 

52 

50 

52 

50 

43 

54 

51 

50 

61.9 

MIN 

54 

52 

56 

52 

47 

46 

46 

56 

31 

28 

35 

40 

28 

32 

43 

51 

49 

31 

34 

38 

42 

32 

20 

30 

22 

28 

28 

20 

28 

25 

37.5 

J  I  <  
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  <* 

o  o  ► 
H  < 

A I  LEY 

EVAP 

.07 

.09 

.09 

.10 

.06 

.07 

.07 

.09 

.07 

.07 

.07 

.10 

.16 

.02 

.01 

.06 

.06 

.09 

.08 

.34 

.08 

.07 

.02 

.16 

2.10 

WIND 

0 

1 

1 

8 

4 

2 

1 

2 

10 

10 

13 

8 

19 

4 

3 

3 

5 

6 

4 

* 

• 

* 

• 

• 

• 

85 

32 

S 

18 

7 

251 

ALLATOONA  DAH  2 

EVAP 

.18 

.10 

.00 

.17 

.06 

.03 

.08 

.08 

.13 

.08 

.08 

.13 

.15 

.09 

.09 

.09 

.00 

.07 

.11 

.16 

.09 

WIND 

38 

27 

36 

119 

38 

42 

SO 

32 

88 

79 

47 

33 

67 

51 

S6 

54 

3S 

46 

38 

lie 

84 

80 

62 

69 

55 

45 

69 

40 

47 

52 

1695 

ATREMS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.17 

.06 

.06 

.10 

.16 

.04 

.20 

.28 

.42 

.26 

.08 

.08 

.05 

.04 

.04 

.09 

.01 

.11 

.08 

.05 

.15 

.10 

• 

« 

.13 

B3.30 

WIND 

36 

5 

29 

51 

41 

17 

27 

54 

130 

85 

85 

85 

52 

33 

4 

28 

28 

40 

38 

25 

29 

169 

39 

78 

71 

98 

123 

70 

43 

77 

1690 

EXPERIHEMT 

EVAP 

.13 

.09 

.11 

.13 

.08 

.03 

.15 

.13 

.26 

.12 

.13 

.18 

.22 

.10 

.12 

.12 

.05 

.11 

.04 

.13 

.06 

.11 

.10 

.10 

.07 

.05 

.08 

B3.33 

WIND 

66 

24 

21 

55 

44 

18 

35 

63 

138 

96 

114 

100 

106 

35 

58 

72 

43 

49 

43 

73 

79 

161 

83 

79 

80 

83 

125 

48 

99 

92 

2182 

BOGGARDS  yiLL 

EVAP 

.10 

.10 

.00 

.21 

.07 

.10 

.09 

.08 

.11 

.08 

.09 

.06 

.08 

.09 

.06 

.07 

.09 

.08 

.06 

.05 

.06 

.28 

.05 

.06 

.05 

.05 

.07 

.OS 

.03 

.04 

3.41 

WIND 

5 

3 

7 

19 

9 

14 

4 

4 

45 

28 

14 

9 

20 

6 

S 

7 

6 

17 

8 

11 

8 

39 

20 

10 

16 

11 

41 

23 

10 

12 

431 

HAX 

88 

86 

84 

73 

80 

79 

80 

75 

62 

64 

68 

74 

72 

72 

78 

82 

78 

72 

72 

78 

75 

61 

55 

62 

59 

55 

S3 

S6 

63 

58 

70.4 

HIN 

65 

65 

63 

65 

61 

67 

55 

55 

42 

35 

39 

47 

49 

42 

50 

55 

63 

51 

43 

S3 

56 

43 

3S 

35 

35 

41 

35 

34 

42 

42 

48.7 

ROHE  WB  AIRPORT 

EVAP 

« 

.05 

.05 

.08 

.11 

.02 

.04 

.11 

• 

.16 

.10 

.12 

.09 

.10 

• 

« 

.10 

.08 

.10 

.30 

.OS 

• 

.08 

U.8S 

WIND 

12 

7 

7 

24 

10 

8 

10 

10 

70 

31 

26 

22 

35 

10 

18 

33 

27 

22 

14 

33 

30 

61 

57 

16 

16 

44 

58 

15 

IS 

14 

754 

TIFTOM  2  K 

EVAP 

.09 

.12 

.13 

.13 

.08 

.11 

.08 

.10 

.09 

.19 

.09 

.08 

.11 

.06 

.14 

.08 

.14 

.06 

.08 

.11 

.08 

• 

.18 

• 

.14 

• 

• 

.21 

B2.78 

WIND 

14 

8 

6 

43 

31 

17 

4 

IS 

42 

40 

13 

12 

22 

13 

S 

16 

16 

33 

19 

27 

19 

50 

55 

IS 

30 

14 

66 

34 

5 

52 

736 

MAX  And  UIN  la  Table  6  refer  to  eztreaeH  of  teaperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  tlae  of  observation. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
NOVEMBER  1956 


NWRC.,  Ashevllle.  N.  C.    8/56 


Isollnea  are  drawn  through  points  of  approxlaateljr  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
NOVEMBER  1956 


Cl«v«lud  6  Ml,  Tana. 

I  -o- 


ABdrvn  3  I,  N.  c. 

I 


Chftttftoooga  WB  AP,  Tsnn. 


7     J    B-«oJ'     -7  ,  Y 


CoDsaaucft  l  R,  t^db.  |  Coweta  Imp  St 

Ir  Du       TouDg  Harrla 


Om»  \Blmlr»TlU«/  Blwaa    V  -Q- 


GEORGIA 


uu,  w.  c 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
arallable  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
N0VEH8ER 


Station 

Index  No. 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

Precip. 

'  Temp.  1 

Precip. 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

83  la 

240 

BEORGE  W*  DOWDY 

3 

C 

GREENSBORO 

3899 

GREENE 

10 

33  34 

83  11 

620 

5P 

MRS.  LlLLIE  CHRISTIE 

2 

AOAIRSVtLLE 

00*1 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

8A 

NAHVEV  C.  MOTT 

3 

c 

GRIFFIN 

3996 

SPALDING 

9 

33  19 

84  16 

960 

6P 

eA 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

16 

31  08 

83  2» 

240 

8A 

3 

HAM 1 L  TON  4  W 

4033 

3 

32  45 

64  56 

660 

HID 

BLUE  SPRINGS  FARM 

AILEV 

OOflO 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

62  34 

2»0 

SA 

BA 

JAMES  A.  STACY 

2  3  5  6  7 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

33  14 

MID 

MRS,  RUTH  T.  GABLE 

C 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BEIRRIEN 

16 

31  21 

83  13 

293 

7A 

7A 

HOY  Et  HOLl-AND 

2  3  3  7 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  21 

82  96 

785 

5P 

7A 

SAMUEL  A.  VERNER 

2 

3  5  7 

ALBANY 

01^0 

DOUGHERTY 

31  39 

84  10 

210 

9P 

8A 

FRANK  St  ORTON 

2  3  5  7 

HARTWELL  6  E 

4138 

14 

34  21 

62  50 

690 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

allatoona  dam  Z 

oiei 

BARTOW 

S 

34  10 

84  44 

979 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  6  7 

c 

HAWKINSVILLE 

4170 

jeff"avis 

9 

32  17 

63  28 

245 

6P 

7A 

R.  A.  MC  LENDON 

2 

0211 

13 

31  32 

82  31 

200 

HIO 

■410 

2  3  9  7 

helen"""^^ 

4204 

1 

31  53 

82  35 

WOOORUW  W.  BROWN 

AMERICUS  «  ENE 

0293 

SUMTER 

6 

32  06 

84  to 

476 

6P 

7A 

BLANCHE    Si  RHYNE 

2  3  5  7 

4230 

WHITE 

3 

34  42 

63  44 

1490 

6P 

6P 

JOHN  F,  6REER 

2 

3  5  7 

AMEHICUS  EXP  STA  NRSY 

0258 

SUMTER 

* 

32  06 

84  16 

450 

MID 

U  OF  6A  EXP  STA  NRSY 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

34  52 

84  06 

2100 

8A 

TVA-131 

3 

ATHEMS 

0430 

CLARKE 

10 

33  98 

83  23 

700 

6P 

PROF.  £.  S.  SELL 

2  3  5  7 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

7 

34  57 

63  46 

1990 

TVA-151 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

0432 

CLARKE 

10 

33  59 

83  21 

6P 

6P 

EDDIE  L.  REESE 

2  3  9  6  7 

HOGGAROS  MILL 

4386 

BAKER 

31  12 

64  27 

132 

EMORY  UNI  fLD  STA 

0439 

10 

33  57 

S3  19 

798 

HIO 

8A 

2  3  5  7 

4429 

16 

31  02 

82  49 

5P 

5P 

CI TY  OF  HOMERVI LLE 

ATKINSON   1  M 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81  52 

7A 

GRADY  E.  BOYD 

3 

I RW I NTON 

4994 

WILKINSON 

10 

32  49 

83  10 

448 

5P 

5P 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

2 

3  5  7 

ATLANTA  BOLTOM 

04*4 

FULTON 

3 

33  49 

84  2  6 

785 

7A 

HENRY  T.  BARNETT 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

* 

33  19 

83  51 

420 

MID 

bA.  POWER  COMPANY 

C 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

33  39 

84  29 

977 

mo 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

JASPER 

4648 

PICKENS 

5 

34  29 

84  27 

1460 

6A 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0493 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  58 

143 

<*ID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2   3  9  7 

JESUP 

4671 

WAYNE 

1 

31  37 

81  53 

100 

HID 

CITY  OF  JESUP 

0500 

14 

33  20 

81  58 

130 

6P 

6P 

2  3  5  7 

JOHNTOWN 

4688 

9 

34  31 

84  17 

HIO 

MRS.   VIVIAN  CHESTER 

BAIN8RI0GE 

0981 

DECATUR 

30  55 

84  34 

120 

9P 

8A 

SIDNEY  R.  MULLEN 

2  3  5  7 

c 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

930 

E.  J.  SWINT*  SR. 

3 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

84  2  3 

1100 

7A 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

3 

KENSINGTON 

4802 

18 

34  47 

89  22 

850 

7A 

TVA-722 

3 

BEAVERDALE 

0746 

WHITFIELD 

34  55 

8*  51 

724 

8A 

<*dSt   H*   E.  WARHACK 

3 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

5 

34  14 

84  56 

720 

BA 

SUSAN  MCD.  HARIfIS 

BELLVILLE 

0787 

EVANS 

11 

32  09 

81  58 

185 

MID 

HENRY  C.  HEARN 

c 

LAFAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

65  16 

BIO 

6P 

7A 

CHARLES  W.  GWVN 

BLACKBEARO  ISLAND 

0946 

31  29 

81  13 

10 

5P 

3P 

U.S. FISH  *  WLDF  SVC 

2  3  5  7 

4949 

3 

33  02 

65  02 

740 

PAUL  e.  SM I  tn 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

UNION 

7 

34  51 

63  56 

1938 

GEORGIA  MTN  EXP  STA 

2  3  9  7 

LEXINGTON 

5169 

OGLETHORPE 

33  52 

83  07 

720 

8A 

SIDNEY  E,  STEVENS 

3  C 

BLAKELY 

0979 

EARLY 

* 

31  23 

84  56 

300 

7P 

7P 

DR.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5  7 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

* 

33  56 

85  16 

890 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

1029 

FANNIN 

34  53 

84  17 

1960 

5A 

TVA-llO 

3 

LI NCOLN TON 

5  204 

LINCOLN 

14 

33  47 

62  26 

900 

8A 

JAMES  W.  BLACKWELL 

BOMHAN 

1132 

ELBERT 

8A 

XRS.   GWENDOLYN  BROWN 

3 

LITTLE  HIGHTOWER 

3242 

TOWNS 

7 

34  56 

83  39 

2200 

8A 

TVA-153 

3 

BRASSTOMN  BALD 

1170 

34  52 

83  49 

4760 

8A 

3 

5314 

11 

33  00 

82  24 

337 

6P 

6P 

'ilESB  1 T  BAKER 

2 

3  5       7  C 

BROOKLET  1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

6P 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

2  3  9  7 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

31  55 

62  41 

150 

BA 

6A 

W.  ALEX  JERNIGAN 

2 

3  5  7 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

31  08 

61  30 

14 

5P 

9P 

BENJAMIN  E.  JAMES 

2  3  5  7 

LUMPKIN  4  ENE 

5394 

STEWART 

32  03 

84  44 

590 

5P 

5P 

GA.  FOREST  COMM. 

2 

3  5       7  C 

BRUNSWICK  CAA  AP 

1349 

2 

31  09 

81  23 

14 

^ID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

c 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32  42 

B3  39 

356 

HID 

HID 

J.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5       7  C 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

6 

32  19 

84  31 

697 

mo 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

63  34 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

3 

1413 

14 

34  47 

63  33 

1770 

MID 

c 

5811 

11 

32  24 

62  04 

120 

5P 

9P 

2 

3  5  7 

BUTLER 

1425 

TAYLOR 

32  33 

84  14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

3 

MIOVILLE 

5858 

BURKE 

11 

32  50 

62  14 

186 

HRS.   E.  B.  KING 

3 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  56 

116 

eA 

EDWIN  S.  EPSTEIN*  JR 

MILLEDGEVILLE 

5874 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

7A 

7A 

H,  LOUIS  HORNE 

2 

3  5  7 

CAIRO  2  NNH 

1463 

GRAOY 

30  54 

84  13 

269 

6P 

6P 

J.  D.  BELCHER 

2  3  5  7 

MILLEN 

5882 

JENKINS 

11 

32  48 

61  56 

195 

5P 

5P 

HARK  G.  MC  COMB 

2 

3  5  7 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

34  29 

64  56 

6P 

•^W  GA.   EXP.  STATION 

2  3  5  7 

MILLHAVEN  a  E 

5  696 

SCREVEN 

14 

32  56 

61  30 

100 

7A 

MR.  DORIS  A.  HART 

1500 

6 

31  14 

64  13 

175 

5P 

MONROE 

5971 

10 

S3  43 

760 

6P 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

11 

31  52 

81  37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

2   3  9  7 

MONTEZUMA  1  N£ 

5979 

MACON 

6 

32  19 

84  01 

375 

8A 

1.  W,  COLLINS 

i 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

34  14 

84  29 

894 

7A 

C,  8.  TEASLEY 

MONTICELLO  2  NW 

5968 

JASPER 

33  19 

63  41 

530 

6P 

7A 

C.   LEROY  TILLMAN 

Z 

3  5  7 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

ELBERT 

14 

34  04 

82  99 

490 

8A 

J.  D.  MOORE 

2   3  5  7 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

31  32 

84  36 

260 

5P 

5P 

CITY  OF  MORGAN 

2 

3   6  7 

CARNESVILLE 

1619 

FRANKL IN 

14 

34  22 

83  14 

700 

7A 

JOHN  W.  CARROLL 

c 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

16 

31  10 

83  45 

340 

RAOIO  STATION  WMTM 

Z 

1640 

17 

65  05 

990 

6P 

8A 

Z  3  S  7 

6126 

10 

32  12 

82  38 

155 

7A 

L .  G.  REYNOLDS 

CARTERS 

1697 

HURRAY 

12 

34  36 

84  42 

695 

«A 

RALPH  M.  MESSER 

NAMUNTA 

6210 

BRANTLEY 

13 

31  12 

61  59 

65 

9P 

9P 

JAMES  A.  ROSS 

2 

3  5  7 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

5 

34  09 

64  46 

735 

6P 

5P 

CITY  OF  CARTERSVILLE 

2   3  5  7 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

63  55 

3300 

8A 

TVA-135 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

9 

34  09 

84  50 

685 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

i 

NEWINGTON 

6323 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  30 

140 

7P 

7P 

W.  HUBERT  BRANNEN 

2 

3  5  7 

CAVE  SPGS  *.  SSW 

1715 

POLK 

34  03 

85  21 

800 

WILLIAM  W.  BARNET 

c 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

990 

6P 

7A 

JAMES  0.  HARDIN*  JR 

2 

3  5  7 

1732 

34  01 

85  15 

785 

6P 

8A 

2  3   5  7 

6360 

31  17 

84  37 

182 

HID 

tMORY  UNI   FLD  STA 

CHATSWORTM  I  W 

1856 

MURRAY 

12 

34  46 

84  4  7 

800 

7A 

WILLIAM  L.  ELROD 

3 

c 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANNIN 

7 

34  42 

84  13 

2050 

BA 

rVA-112 

3 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

18 

34  55 

65  16 

789 

9P 

J.S.   OEPT  INTERIOR 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

^ 

34  00 

64  12 

1025 

eA 

HRS.  M.  H.  OEMPSEY 

3 

CHOeSTOE 

1927 

UNION 

7 

34  48 

63  54 

1900 

rVA-570 

3 

NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

7 

34  56 

64  0  5 

1740 

BA 

TVA-573 

CLAYTON  1  N 

1982 

RABUN 

14 

34  51 

83  24 

2150 

6P 

6P 

JARRELL  H.  BREWER 

2  3  9  7 

PEARSON 

6879 

ATK I NSON 

31  18 

62  51 

205 

HID 

COUNTY  AGENT 

C 

1998 

3 

34  27 

8>  48 

1100 

XID 

c 

7087 

SUMTER 

6 

32  03 

84  22 

900 

5P 

5P 

BRANCH  EXP  STATION 

2 

3  5  7 

CLEVELAND 

2006 

ilHITE 

3 

34  36 

83  46 

1970 

8A 

'^ARY  L.  SUTTON 

3 

PRESTON 

7201 

WEBSTER 

32  04 

64  32 

400 

aiLLY  A.  DICK 

3 

COLQUITT 

2153 

MIL1.ER 

* 

31  10 

64  *4 

199 

5P 

5P 

CITY  OF  COLQUITT 

2  3  5  7 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

83  35 

150 

5P 

5P 

EMERSON  W.  BROWNE 

2 

3   9  7 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

250 

8A 

THOMAS  H.  JUSTICE 

3 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

84  57 

650 

TOBE  0.  HOLLAND 

3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

64  56 

385 

•IID 

•IID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

RINGGOLD 

7469 

CATOOSA 

IB 

34  55 

820 

8A 

rVA-721 

2198 

6 

33  05 

84  27 

7P 

3 

7499 

18 

34  45 

85  32 

820 

7A 

COOLIOGE 

2236 

THOMAS 

a 

31  01 

83  52 

250 

410 

C.   W.   ELLINGTON)  JR 

c 

ROME 

7600 

FLOYD 

4 

34  15 

65  10 

610 

6P 

WILLIAM  M.TUWERSiIII 

2 

3  5  7 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

34  38 

84  05 

1919 

i<ID 

'lARRY  M,  BUTLER 

ROME  8  SW 

7609 

FLOYD 

34  10 

85  16 

700 

410 

J.M.  MONTGOMERY*  JR. 

cordele' 

2266 

CRISP 

31  58 

83  47 

345 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMJM 

2  3  5  7 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

12 

34  21 

89  10 

637 

41D 

HID 

J.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  6  7  C 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

34  31 

63  32 

1470 

SILLY  C.  MASSEY 

Z  3   5  7 

SANDERSVILLE 

WASHINGTON 

11 

32  58 

62  49 

435 

6P 

6P 

4ADI0  STATION  MSNT 

2 

3   5  7 

2318 

9 

33  36 

83  52 

750 

6P 

8A 

2  3  5  7 

7842  CHATHAM 

32  00 

81  16 

22 

4ID 

)t  A.  BISSETT 

2 

CUMHING  1  N 

2408 

FORSYTH 

34  13 

84  06 

1300 

BA 

41LES  H.  WOLFE 

3 

SAVANNAH  WB  AP 

7847 

CHATHAM 

2 

32  06 

61  12 

46 

XID 

HID 

;.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

3  5       7  C 

CUHHYVILLE  2  W 

2429 

FLOYD 

34  27 

85  06 

650 

OA 

JOSEPH  B.  DAVIS 

SAVANNAH  BEACH  2  N 

7860 

CHATHAM 

32  01 

60  51 

10 

6P 

6P 

J.  S.  COAST  GUARD 

3   5  7 

CUTMBERT 

2450 

RANDOLPH 

12 

31  46 

84  47 

461 

5P 

9P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3   6  7 

SPARTA  2  NNW 

8223 

11 

33  IB 

62  59 

950 

*10 

WILLIAM  H.  WARREN 

3  C 

DAHLONEGA 

2479 

LUMPKIN 

3 

34  32 

63  59 

1519 

8A 

8A 

JOE  W.  WOODWARD 

Z  3  5  7 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMER 

12 

34  47 

84  18 

2300 

8A 

TVA- 1 1 1 

2485 

5 

33  59 

84  50 

1029 

7A 

3 

8351 

EMANUEL 

1 

32  26 

82  13 

255 

7A 

MRS.HARJORIE  HUDSON 

3 

DALTON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  57 

720 

9A 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

2  3  5  7 

SUCHES 

8414 

UNION 

7 

34  41 

64  01 

- 

0A 

TVA-115 

3 

DANBURG  4  NNE 

2502 

L I NCOLN 

14 

33  94 

82  38 

990 

410 

WAYNE   0.  MATTHEWS 

c 

SUMMEfiVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

34  29 

65  22 

780 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENCY 

8476 

APPLING 

I 

31  43 

82  12 

200 

9P 

9P 

UNION  B-C  PAPER  CORP 

2 

3  5  7 

DAMSON 

2570 

TERRELL 

31  46 

84  27 

395 

7A 

S.  W.  KENNEY 

3 

SWAINSBORO 

8496 

EMANUEL 

11 

62  20 

318 

5P 

5P 

C.  H.  MC  MILLAN 

2 

3  9  7 

2578 

DAWSON 

9 

34  25 

84  07 

1375 

7A 

3 

8504 

FANNIN 

34  58 

84  13 

1800 

8A 

TVA-129 

3  C 

DAWSONVILLE  W8 

2583 

DAWSON 

9 

34  21 

84  08 

1110 

ilID 

41D 

J.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

SYLVANIA 

8517 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  38 

210 

4ID 

CITY  WTR  +  LT  OEPT 

C 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

34  46 

84  13 

1900 

8A 

fTVA-633 

3 

TAL60TT0N 

8539 

TALBOT 

32  40 

84  32 

700 

6P 

SA 

L.  R.  MtNER<  SR. 

2 

3  5  7 

DOCTORTOMN  t  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  30 

SI  51 

80 

BA 

it  C.  THOMPSON 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8547 

HARALSON 

33  46 

89  18 

1000 

BA 

HRS.   MAUD  M.  HAGOOO 

2 

3  5  7 

DOLES 

2728 

WORTH 

6 

31  42 

83  53 

<ID 

JOHN  R.  RUS& 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

5 

34  05 

84  59 

710 

7A 

DR.  W.   K.  COUSINS 

3 

DOUGLAS  ^'""^  '  " 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

64  55 

139 

6P 

3 

6657 

UPSON 

6 

32  58 

84  14 

800 

CECIL  HARRIS 

2783 

COFFEE 

13 

31  30 

82  51 

245 

6P 

8A 

RADIO  STATION  WOMG 

2  3  5  7 

THOMASTON  2  S 

8661 

UPSON 

6 

32  52 

64  19 

665 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WSFT 

2 

3  5  7 

DOUGLAS V I LLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

84  49 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

3 

THOMASVILLE 

8666 

Thomas 

30  51 

63  59 

240 

6P 

8A 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

2 

3  5  7 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  35 

81  43 

103 

8A 

3 

THOMASVILLE  WB  CITY 

8671 

THOMAS 

6 

30  50 

63  59 

263 

><I0 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  7 

DUBLIN 

2839 

LAURENS 

10 

32  33 

82  55 

W.  LEO  SCARBOROUGH 

TIFTON  2  N 

8703 

TIFT 

31  2B 

83  32 

370 

8A 

FRED  BELL 

2 

3  5  6  7 

2844 

LAURENS 

10 

HID 

CITY  OF  DUBLIN 

8732 

TOWNS 

7 

34  57 

63  38 

2160 

BA 

TVA-574 

3 

EASTMAN 

2966  !D00GE 

9 

32  12 

63  11 

375 

5P 

5P 

CITY  OF  EASTMAN 

2  3   5  7 

TOCCOA 

8740 

STEPHENS 

14 

^*  35 

83  19 

1049 

6P 

7A 

RADIO  STATION  WlET 

2 

3  5  7 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

31  34 

84  44 

295 

MID 

DAN  W.  HAMMACK 

c 

TRAY  MOUNTAIN 

8606 

TOWNS 

14  48 

83  42 

TVA- 1 54 

3  C 

ELBERTON 

3060 

ELBERT 

14 

34  07 

82  52 

690 

7A 

SHELBYN  C.  6UNTER 

3 

TUJ^NEL  HILL 

8854 

WHITFIELD 

16 

34  52 

85  02 

880 

7A 

TVA-39Z 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

64  29 

1300 

8A 

A.  D.  DOVER 

3 

VALDOSTA  4  NW 

8974 

LOWNDES 

16 

30  52 

63  20 

265 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

2 

3  5       7  C 

3147 

PAULDING 

17 

33  52 

84  50 

1200 

8A 

*ISS  JANETTE  ALLGOOO 

3 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1100 

7A 

MRS.    MARY   P.  CLINE 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

lOA 

U  OF  GA.  EXP  STA 

2  3  5  6  7 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

5P 

L.  MONROE  CASON 

2 

3  5  7 

FAIRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

64  42 

735 

BA 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

82  44 

615 

5P 

7A 

HRS.   SYBIL  B.  EVANS 

2 

3  6  7 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

S2  34 

115 

MID 

ST  REGIS  PAPER  CO 

c 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

63  26 

750 

HID 

AGR  RESEARCH  SVC 

C 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

9 

34  07 

84  19 

1050 

MID 

SAMUEL  R*  HARMON 

c 

WAYCROSS 

9166 

WARE 

31  13 

82  22 

140 

6P 

7A 

JOHN  Jt  TOBOLA 

2 

3  5  7 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

Ciyy  FIRE  DEPT 

2  3  5  7 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

61  59 

270 

5P 

5P 

RADIO  STAT  ION  HBRO 

2 

3  5  7 

3404 

FANNIN 

7 

3*  51 

84  30 

6A 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

65  11 

575 

6P 

8A 

Jt   SMITH  LANIER 

2 

3  5  7 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

10 

4P 

SOIL  CONS.  SERVICE 

2  3  5  7 

WINDER   1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  58 

83  43 

960 

5P 

7A 

CECIL  H.  GRIDER 

2 

3  5       7  C 

FOLKSTON  3  SSW 

3*60 

CHARLTON 

15 

30  46 

62  02 

20 

lOA 

FRANK   H.  DAVIS 

c 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

64  39 

600 

BA 

ALVIN  A.  SIMS 

3 

FOLKS TON  9  SW 

3*65 

CHARLTON 

19 

30  4* 

82  08 

120 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

2  3  9  7 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

992 

BA 

il,  G.  BOOTH 

3 

FORSYTH  1  S 

3S06 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

ep 

i; 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  9  7 

YOUNG  HARRIS 

9809 

TOWNS 

7 

34  56 

83  51 

1920 

8A 

TV A- 146 

3 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

65  03 

340 

5P 

7A 

MRS.  NAYME  R.  HAYES 

2  3  5  7 

FORT  VALLEY  3  E 

3»44 

PEACH 

9 

32  34 

83  51 

490 

MID 

9A 

OLIVER    I.  SNAPP 

2  3  5  7 

NEW  STATIONS 

FRANKLIN 

3967 

HEARD 

3 

33  17 

89  06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

3 

DANVILLE 

2532 

TWIGGS 

10 

32  36 

B3  15 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

3 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

34  19 

83  90 

1254 

6P 

6A 

SAM  S.  HARBEN 

2  3  5  7 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

940 

7A 

SANFORD  N.  BRADDY 

3 

GLENNV I  LLC 

3754 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  55 

175 

7P 

W.  C.  BARNARD 

2  3  5  7 

GOAT  ROCK 

3782 
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GEORGIA  -  DECEMBER  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Lengthy  periods  of  very  warm  weather, 
continued  drought  in  the  southeastern 
portion,  and  heavy  rains  in  the  north- 
west and  west  central  areas  were  the 
major  weather  features.     Records  for 
Atlanta,  and  Macon  showed  this  month's 
average  temperatures  as  the  highest 
for  December  since  the  turn  of  the 
century.     It  was  the  warmest  December 
since  1931  at  Athens,  and  the  warmest 
since  1933  at  Rome,  Columbus,  Augusta, 
and  Savannah.     Maximum  temperatures 
for  the  month  at  various  stations 
were  scattered  from  the  4th  to  the 
23rd  with  concentrations  on  the  8th 
and  13th,     Minimum  readings  were 
mostly  on  the  1st  and  30th.  Extreme 
temperatures  ranged  from  86°  at  New- 
ington  to  11°  at  Blairsville  Exp  Sta. 
Precipitation  averaged  nearly  50% 
above  the  long-term  mean  in  the  West 
Central  Division,  less  than  half  of 
the  long-term  mean  in  the  South  Cen- 
tral Division,  and  only  about  one- 
seventh  of  the  long-term  mean  in  the 
Southeast  Division.     Several  stations 
reported  a  trace  of  snow  but  the  only 
measurable  amount  was  a  tenth  of  an 
inch  at  Waleska.     Daytime  cloudiness 
was  less  than  usual  and  the  percentage 
of  sunshine  was  well  above  average 
even  in  the  areas  with  the  heavier 
rainfall . 

WEATHER  DETAILS 

Dry  and  cool  weather  at  the  beginning 
of  December  continued  dry,  but  became 
unseasonably  warm  in  the  northeast 
the  3rd  and  over  the  entire  State  by 
the  6th.     Very  warm  weather  continued 
through  the  8th,  and  only  very  light 
rains,  which  did  not  reach  the  south- 
eastern section,  accompanied  the  change 
to  cooler  weather  the  9th.  Seasonal 
temperatures  prevailed  the  9th-llth, 
and  the  12th  marked  the  beginning  of 
an  extended  period  of  very  warm  weather 
that  persisted  through  the  23rd.  Two 
spells  of  rainy  weather  during  this 
warm  period  provided  nearly  all  of 
the  precipitation  for  the  month. 
Heavy  rains  occurred  in  the  northwest 
portion  the  12th,  and  there  was  con- 


siderable rainfall  the  13th-16th 
except  in  the  southeastern  section. 
The  second  rainy  spell  covered  the 
period  from  the  20th  to  the  24th  and 
brought  heavy  rains  to  the  north,  west, 
and  central  portions  of  the  State, 
but  produced  only  light  rains  in  the 
southeast,  completely  missing  some 
communities . 

WEATHER  EFFECTS 

Dry  weather  early  in  December,  follow- 
ing greatly  deficient  rainfall  in 
November,  further  delayed  seeding  of 
small  grains  in  southern  Georgia. 
Rains  around  the  12th-16th  were  very 
beneficial  for  winter  pastures  and 
earlier  seeded  small  grains,  and  the 
continuation  of  warm  weather  permitted 
good  growth.     Due  to  an  interval  of 
several  days  between  the  two  rainy 
periods,  there  was  little  flooding 
even  from  the  second  period's  heavy 
rains.     The  major  portion  of  the  State 
had  adequate  moisture  by  the  latter 
part  of  the  month,  but  the  southeast- 
ern portion  continued  very  dry  with 
hazardous  forest  fire  conditions  pre- 
vailing. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

What  was  probably  the  same  small  tor-  ' 
nado  struck  parts  of  Troup,  Harris 
and  Pike  Counties  in  the  early  hours 
of  the  23rd.     One  residence  was  severe- 
ly damaged,  one  person  was  injured, 
and  outbuildings  and  trees  were  flat- 
tened northeast  of  West  Point  in  Troup 
County  as  the  storm  moved  along  the 
ground  for  about  4  miles.     Minor  damage 
was  caused  in  northeast  Harris  County 
and  several  farm  homes  were  damaged 
in  Pike  County. 

FLOODS 

The  Ocmulgee  River  exceeded  flood 
stage  at  Macon  by  about  2  feet  on  the 
25th  but  the  only  damage  was  of  a 
minor  nature  in  local  brick  yards. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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43.3 

55.5 
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15 

.0 

0 

4 

2 

1 

CUTHBERT 

69.6 

47.5 

58.6 

7.8 

78 

13  + 

30 

25+ 

217 

0 

0 

2 

0 

6,85 

.80 

2.49 

15 

,0 

0 

6 

S 

3 

FORT  GAINES 

6  8.7 

8.0 

80 

18 

29 

2+ 

214 

0 

9 

0 

7,13 

2.57 

3,04 

16 

,0 

0 

4 

4 

3 

HOSGARDS  MILL 

70.7 

44.3 

67.5 

6.1 

80 

7  + 

25 

1 

255 

0 

0 

9 

0 

2,94 

-  2.41 

2.02 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

LUMPKIN  4  ENE 

MORGAN 

69.0 

45.1 

57.1 

78 

12  + 

28 

26+ 

252 

0 

0 

6 

0 

5.18 

1.32 

16 

.0 

0 

6 

S 

THOMASVILLE 

72.8 

45.0 

68.9 

6.4 

82 

18 

28 

2+ 

205 

0 

0 

7 

0 

1.08 

-  3.23 

.58 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

71.4 

49,5 

60.5 

6.9 

81 

16 

32 

30 

173 

0 

0 

1 

0 

1.01 

-  2.62 

,50 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

u  1  V  1  3 1  \jn 

58.9 

6.3 

3.28 

-  .97 

.  0 

ALAPAHA  EXP  STATION  AM 

70.9 

41.6 

56.3 

4.4 

80 

21  + 

27 

1 

284 

0 

Q 

Q 

1.87 

-  1.76 

1.72 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

CORDELE 

70.3 

39.1 

54.7 

4.8 

81 

13+ 

32 

26+ 

312 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

DOUGLAS 
FITZGERALD 

70.4 

47.1 

58.8 

7.0 

79 

23 

31 

30 

211 

0 

0 

2 

0 

1.64 

-  1.68 

.83 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

HOMERVILLE 

76  .9M 

M 

84 

18 

25 

30 

0 

0 

0 

.03 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

LUMBER  CITY  AM 

69.9 

40.6 

55.3 

81 

14 

21 

30 

313 

0 

0 

11 

0 

1.29 

-  1,76 

1.10 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

U/M  llTDIP    J  ET^iP 
mUUL  1  K  1  C    £  tl^C 

72.0 

45.4 

58.7 

4.7 

80 

18 

29 

30 

212 

0 

0 

5 

0 

.77 

-  2,73 

.40 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

NAonV 1  LLC 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

UU 1  I  MAN 

72.7 

43.5 

58.1 

4.9 

82 

17 

25 

31 

239 

0 

0 

10 

0 

1.30 

-  2.68 

1.00 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

T  T  PTr\M           Kl  AM 

70.7 

45.0 

57.9 

6.8 

81 

19 

29 

1+ 

236 

0 

0 

6 

0 

2.14 

-  1.34 

1.19 

23 

.0 

0 

2 

2 

VALDOSTA  4  NW 

73.0 

42.6 

57.8 

81 

16 

26 

1 

239 

0 

0 

9 

0 

1.00 

1.00 

23 

.0 

0 

1 

1 

1 

01 V I S I ON 

67.1 

4.  5 

1.25 

-  2.15 

.0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

71.9 

41.8 

66.9 

6.3 

82 

17 

23 

2+ 

266 

0 

0 

9 

0 

1.45 

-  2.13 

.89 

23 

.0 

0 

2 

2 

0 

m    A/-fDCADri     ICI  AMPi 

BLAtPvbhAKU  IbLANU 

70. 3M 

45, 8M 

68.  IM 

80 

9+ 

30 

3  0 

239 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.6 

50.5 

61.6 

6.3 

82 

15  + 

33 

30 

145 

0 

0 

0 

0 

.09 

-  2.89 

.09 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

DKUN O n  ILN    V.AA  Mr 

69.4 

49,2 

59.3 

79 

9+ 

33 

2  + 

192 

0 

0 

0 

0 

,09 

.08 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

/-ALIO  ^TPUADT 

72.2 

45.5 

58.9 

6.9 

83 

22 

25 

30 

224 

0 

0 

5 

0 

,48 

-  3.14 

.36 

24 

.0 

0 

2 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

73.2 

43.2 

58.2 

82 

13  + 

23 

30 

237 

0 

0 

8 

0 

.31 

.24 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

73. 2M 

46. 2M 

59. 7M 

82 

14+ 

29 

30 

190 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

71.5 

46.6 

59.1 

7.  1 

81 

13+ 

29 

30 

215 

0 

0 

3 

0 

,77 

-  2.34 

.75 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

JESUP  e  S 

M 

24 

30 

0 

0 

0 

.0 

0 

NAHUNTA 

74. 3M 

46. IM 

59.  7M 

82 

14 

26 

27 

193 

0 

0 

5 

0 

,12 

.11 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

72.0 

41.2 

56.6 

5.8 

83 

18 

24 

2+ 

276 

0 

0 

9 

0 

.36 

-  2.43 

.20 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

71.1 

45.8 

53.6 

6.1 

81 

13+ 

29 

30 

232 

0 

0 

5 

0 

.89 

-  1.75 

.54 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH 

68. 7M 

50. 8M 

59. BM 

7.5 

77 

13+ 

30 

1 

171 

0 

0 

1 

0 

.08 

-  3,09 

.04 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

SURRENCY 

74.0 

43.0 

58.5 

83 

14 

24 

30 

226 

0 

0 

8 

0 

.97 

.97 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

WAYCROSS 

73.5 

44.3 

68.9 

5.8 

83 

18 

24 

30 

212 

0 

0 

7 

0 

.18 

-  2,89 

.16 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

58.8 

5.6 

.41 

-  2.46 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TC«  LATE  TO  BE 
INCLUDED    IN  DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 

station 

ABBEVILLE 

AOAIR^VILLE 

4t90 

ADEL 

1|03 

A I  LEY 

1|32 

ALAPAHA  EXP  STATION 

la8T 

ALBANY 

3,10 

ALLATOONA  DAM  2 

ALMA  CAA  AIRPORT 

1.46 

AMCftlCUS  *  ENE 

4.86 

ATHENS 

3*20 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

3ie3 

ATHENS  MB  AIRPORT 

3iTS 

ATKINSON 

•  23 

ATLANTA  BOLTON 

2t40 

ATLANTA  HS  AIRPORT  R 

3il2 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

2>20 

AUGUSTA 

3|}« 

BAINBRIDGE 

li7a 

BALL  GROUND 

BEAVEROALE 

9|40 

BLACK6EARD  ISLAND 

.00 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

e>03 

BLAKELY 

3.33 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

7*32 

BOWMAN 

3*21 

BRASSTOHN  BALD 

T.K 

BROOKLET  1  W 

I.IS 

BRUNSWICK. 

•  oe 

BRUNSW ICK  CAA  AP 

•  00 

BUTLER 

7.79 

BUTLER  CREEK 

2,*i 

CAIRO  2  NNW 

I^IS 

CALHOUN  EXP  STATION 

S^OO 

CAM ILLA 

2*31 

CAMP  STEWART 

•  40 

CANTON 

9i39 

CARLTON  BRIDGE 

3.00 

CARNESVILLE 

3.33 

CARROLLTON 

9.  34 

CARTERS 

6.22 

CARTERSVILLE 

6.19 

CARTERSVILLE  3  SW 

6.06 

CEDARTOWN 

9.00 

CMATSWORTM  1  W 

CHICKAMAUGA  PARK 

4.79 

CHOESTOE 

7.21 

CLAYTON  1  N 

7.22 

CLEVELAND 

6.97 

COLQUITT 

COLUMBUS 

9.0« 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

9.29 

CONCORD 

9.72 

CORDELE 

CORNEL I A 

3"79 

COV I NGTON 

9.26 

CUMMING   1  N 

9.94 

CURRYVILLE  2  W 

4.96 

CUTHBERT 

6.99 

DAHLONEGA 

6.91 

DALLAS 

4.90 

DALTON 

9.73 

DANVILLE 

4.04 

DAWSON 

3.09 

DAWSONVILLE 

6*61 

DAWSONVILLE  WB 

6.11 

DIAL  POST  OFFICE 

0.66 

DOCTORTOWN  I  WSW 

.29 

DONALSONVILLE  3  H 

3.99 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLE 

9.19 

DOVER 

1.43 

DUBLIN 

2.33 

EASTMAN  1  H 

2.04 

EL6ERT0N 

3.98 

ELLIJAY 

7.09 

EMBRY 

9.14 

EXPERIMENT 

7.12 

FAIftMOUNT 

9.93 

FITZGERALD 

1.04 

FLAT  TOP 

14.60 

FLEMING  eXP  STATION 

.31 

FOLKSTON  3  SSW 

FOLKSTON  9  SW 

.00 

FORSYTH   1  S 

FORT  GAINES 

7.13 

FORT  VALLEY  3  E 

9.88 

FRANKLIN 

6.09 

GAINESVILLE 

4.44 

GI BSON 

GLENNVILLE 

.77 

GOAT  ROCK 

7.91 

GREENSBORO 

9.01 

GRIFFIN 

7^96 

HARTWELL 

3^34 

HARTWELL  6  E 

3^14 

HAWKINSVILLE 

2^93 

HELEN 

6«66 

MEMPTOWN  GAP 

7^19 

MlAWASSEE 

6^82 

HOGGARDS  MILL 

2^04 

MOMERVILLE 

•  03 

IRWINTON 

9^73 

JASPER 

7.92 

JESUP  6  S 

JONESBORO 

4^79 

KENSINGTON 

9.39 

KINGSTON 

9.09 

LAFAYETTE 

9.93 

LA  GRANGE 

7.11 

LEXINGTON 

4.00 

LINCOLNTON 

3.71 

LITTLE  HIGHTOWER 

6.11 

LOUISVILLE 

2.69 

LUMBER  CITY 

1.20 

Day  ot  month 


RECORD  MISSING 


RECORD  HISSING 


13       14  15 


22    23  24 


.94  1.49  1.01 


2.42 
.30 
1.10 


.77  1.16  1.00 


.42  1.23  .84 


•07     ,79  .98 


.26  3.30  2.70 


•«0  1.11  1.19 
•99  1.20  .98 
.96  1.76  1.41 


.04     .68  2.21  1.29 


.93  1.43  .94 


.29{  1.08     .82  1.27 
>1  .44 


1.20 


.99 


.00 


1.19 
.90  1.22 
.04     .70  .66 
.40  1.81  1 
1.39     .89  1 


.80 


.69 


.92 


1.39  3.04  1.13 
.10     .98  1.12 
•31  .83 
.10  2.01  1 


•  80  2. 

•  93  !• 

•  84  ], 


.06  1.09 
.11  1.11 
.44 


•66  1^22 
•  40 

•09  2^31  1^69 

•40  1.60  1.29 

.19  1.91  1.44 

.70  1.00  1.03 
.26  2.09 


S««  R*f«r*Dc*  HotM  7ollovlD<  station  lodaz 
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DAILY  PRECIPITATION 


Stotion 

"3 

Doy  of  month 

f2 

1   1  2  1  3 

4 

5  I  6 

7 

8    [  9 

10  1  11 

12 

13  1 

14  1  15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22    23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

LUMPKIN  4  ENE 

MACON  WB  AIRPORT  R 

MAYSV ILLE 

METTER 

MIOVILLE 

9<7a 
i>6e 

lt68 

RECORD  MISSING 

.01 

T 

•  05 

•  40 

T 

•96  ^79 
.11  .68 
.06 

.09 
.16 
.02 
.31 

•  39 

.02 

T 

.09 

1>36  2^99  ^49 
•72     ^78  .63 
.04  1.08 
.29  1.12 

T  .01 

■  02 

■  OS 

HILLEDCEVILLE 
MILLEN 

MILLHAVEN  6  E 
MONROE 

MONTEZUMA  1  NE 

3<9T 
ll«2 

3il9 

.07 

•  04 

•  06 

•  03 

.09 

.42  .22 
.07  .62 

.86 

.12 

.11 

.20 

•  10 

.17  1.80  1.49 
.99  .92 
1.30 

2.10  .05 
.03  1.44 

■  06 

■  24 

■  06 

MONTtCELLO  2  NW 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NAHUNTA 

e.27 

•  12 

RECORD  MISSING 

•  09 

•  02 

.31 
.02 
.01 

.30 

.06 

•  03 

.69  2.10  2.79 

.01  .40 
.84 
.11 

NASHVILLE 
NEEL  GAP 
NEW INOTON 
NEWMAN 

NOONTOOTLA  CREEK 

1*13 
«.07 
7.91 

T 

.J!9 

.49 

•  03 

•  98 

•  3.33 
.03 
.01  ,21 
2.35 

2.80 

.18 
1.09 

•  01 

•  10 
■  03 

.99  1.80  1.42 
.11  .96 
.96  1.40  1.22 
1.29  ta»9 

•  09 
■  03 
.03 

•  19 

NORCROSS  <•  N 
NOTTELY  DAM 
PATTERSON 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
PRESTON 

3a26 

RECORD  MISSING 

.09 

•  03 

7 
T 

•  46 

.03  .17 

.97  1.32 
1.14 

.16 

.01 
•  13 
1.04 

.04 
.10 

.02 

.01 

T 

•  28 

.64     .78  .94 
.29 

1.10  1.02  .93 
1.77  1.66 

•  04 

QUI  THAN 
RESACA 
R I NGGOLD 
RISING  FAWN 
ROME 

1.30 
5.97 
5.39 
5.7* 
4.50 

T 

T 

T  T 
T 

.03 
.03 

.28 
1.50 
1.97 

•  35 

1>52 
■  93 

•  90 

•  28 

T  .20 
.48  .90 
.79  .04 
1.35  .26 
.53  .13 

.11 

.03 
.42 

.10 

.03 

T 

T 

T 

T 

•  13 

•  19 
.10 
.17 

1 . 00 

.85     .94  .73 
.95  1.04  .31 
.50     .82  .15 
1.10     .71  .78 

.03 

T 

ROME  WB  AIRPORT  R 

SANOERSVILLE 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

SAVANNAH  W8  AP  R 

SAVANNAH  BEACH 

4.59 

.36 
.89 

.08 

T 

T 

1  •36 

.01 

T 

•  01 

.82 
.02  .01 

•  01 

.08 
.01 

•  03 

•  02 

T 

.54 

•  02 

.01 

111 
.02 

T 

1.24     .93  .03 
■05  2.76  .24 
.01  .20 
.04  .29 

■  01 

.01 

.04 

.06 
.01 
.02 
.02 

T 

SPARTA  2  NNW 
STANLEY  GAP 
STILLMORE 
SUCHES 
SUHHERVILLE 

<>.32 
9.61 
.97 
10.59 
6.77 

•  28 

•  08 

•  77 

•  07 
.82 

•  69 

•  •38 
1^62 

.07  2.09 

.59  1.38 
.43  .13 

1.16 

2.65 
.01 

T 

■  2C 

•  11 
.33 

■40  1.71  1.2C 
1.21     .92  1.17 
.93 

.99  2.20  1.17 
1.08  1.43  .64 

.10  .05 

•  04 

•  05 

SURRENCV 
SWAINSBORO 
SWEET  GUM 
TAL80TT0N 
TALLAPOOSA  2  NNW 

.97 
1.76 

7.06 
3.90 

.04 

T 

1^02 
•  28 

1.41 
.20 

.20 
.29  1.27 
.66 
1.14  T 

.71 
.30 
.71 

.20 

T 

.91 

1.07  .43 

.63     .74  .80 
3.10     •  2.80 

.77  1.00 

•  06 

•  04 

T 

taylorsville 
tmomaston  2  s 
thomasville 
thohasville  wb  city 

TIFTON  2  N 

5.58 
6.98 
1*08 
1.01 
2.14 

.22 

T 
7 

1  ^02 
•  01 

.15 

■42  .67 

T  .16 
T  .18 
.90  .05 

•  12 

•  34 

•  32 

.01 

.05 

T 

.01 

1.62  2.48  1.14 

•  58 

•  SO 

T  1.19 

•  09 

TITUS 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALDOSTA  t,  NW 

7.02 
4.17 
9.6E 
5.12 
1.00 

.02 
.06 

•  15 

.49 
1.19 
2.10 

.44  .33 
.35  2.35 
.75  .05 

•  16 

1^53 

•  03 

.0< 
.04 
.10 

.41  1.12  l.K 
•  86  1^79  1^42 
.80     .36  .35 
1.00 

.02 
.02 

WALESKA 
HARRENTON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 

7.33 
«.66 
4.5« 

2.6C 

•  08 

•  OS 

T 

•  18 

•  69 

.12  1.39 
■  08 
.21 

.21 

1^59 

•  73 

•  07 

•  01 

•  02 

.09 

.01 

.01 
.03 

.18 
.25 
.43 

•  14 

•87     .78  1.31 
■20  2.30  1.05 
.61   1.63  1.53 
T  .16 
.09  1.37  .69 

T 

•  14 

•  OS 

•  09 

WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 

7>42 
3.52 
6.82 
6.17 
6.17 

T  T 

T 

•  12 

T 

•  08 

•  07 

•  32 

•  66 

1^30 
•  72 

.07  .41 
.38 
.01  1.51 
1.37 
■06  .66 

1^11 

•  40 
■  33 

•  44 
1^21 

T 

•  04 

•  25 

.11 
■  08 

1.80  1.95  1.90 
.70  1.17  .62 
.95  2.85  1.12 
■79     .62  .90 
•  74     .64  1.04 

•  02 

•  09 

•  04 

•  07 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

,10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

200 

^and  over 

Total 

8|| 

«  Q  3 

ATBENS  WB  AIRPORT 

SW 

18 

9.3 

27++ 

wsw 

28 

83 

88 

59 

71 

5 

2 

4 

0 

2 

0 

13 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

SW 

17 

11.5 

46 

w 

9 

82 

88 

60 

69 

3 

6 

2 

0 

2 

0 

13 

58 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SW 

15 

6.5 

• 

30++ 

WNW 

29 

85 

90 

56 

75 

3 

2 

3 

0 

1 

0 

9 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

93 

59 

78 

5 

2 

4 

0 

1 

2 

14 

DAWSOJfVILLE 

0 

4 

1 

1 

4 

0 

10 

HACON  WB  AIRPORT 

SW 

11 

8.5 

30 

W 

29 

83 

88 

53 

66 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

10 

70 

ROME  WB  AIRPORT 

90 

59 

81 

4 

3 

5 

1 

2 

0 

15 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

W3W 

16 

8.4 

35 

NW 

29 

85 

91 

47 

71 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

6 

64 

THOHASVILLE 

3 

1 

2 

1 

0 

0 

7 

Fastest  observed  one  minute 
wind  speed.     Ttiis  station  is  not 
equipped  wltb  automatic  record- 
ing wind  Instruments. 

See  Reference  Hotes  Pollowlag  Statloo  Index 
-  142  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Day   Ol  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

t  "    i  " 

'  '  i  I 

A I  LEY 

MAX 

61 

66 

73 

76 

77 

77 

79 

79 

82 

S2 

70 

73 

78 

80 

63 

65 

78 

71 

79 

64 

99 

55 

65 

71 

90 

60 

69 

.7 

26 

30 

33 

34 

^* 

42 

** 

46 

34 

64 

62 

55 

51 

51 

54 

49 

54 

53 

61 

32 

29 

30 

30 

38 

26 

27 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

S3 

62 

70 

72 

76 

74 

76 

77 

77 

77 

60 

66 

78 

76 

77 

76 

79 

78 

78 

79 

80 

80 

79 

78 

64 

97 

56 

63 

69 

90 

61 

70 

•  9 

27 

32 

38 

** 

46 

36 

34 

44 

46 

55 

97 

56 

53 

54 

54 

56 

55 

54 

96 

54 

30 

30 

29 

32 

37 

28 

30 

41 

•  6 

ALBANY 

MAX 

63 

68 

74 

76 

74 

79 

•0 

79 

78 

65 

69 

SO 

77 

78 

74 

69 

79 

80 

74 

73 

79 

74 

75 

61 

55 

98 

66 

72 

62 

69 

73 

71 

•  8 

MIN 

32 

36 

43 

46 

58 

99 

63 

63 

60 

53 

57 

60 

58 

59 

61 

61 

33 

30 

32 

42 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

4} 

94 

63 

70 

70 

76 

70 

74 

77 

62 

99 

60 

67 

65 

66 

65 

71 

68 

66 

57 

60 

72 

68 

62 

58 

99 

49 

62 

62 

66 

57 

63 

•  8 

MIN 

26 

42 

49 

45 

31 

36 

37 

60 

61 

99 

32 

41 

50 

48 

60 

55 

25 

33 

30 

27 

40 

•  0 

ALMA  CAA  AIRPORT 

MAX 

61 

67 

73 

76 

76 

77 

76 

79 

80 

61 

70 

SO 

SO 

78 

73 

79 

82 

81 

67 

66 

77 

76 

81 

70 

57 

56 

66 

74 

56 

61 

72 

71 

•  9 

MIN 

28 

23 

26 

29 

32 

' '' 

42 

48 

90 

35 

34 

40 

92 

99 

61 

54 

40 

49 

56 

56 

53 

*^ 

•  8 

AMERICUS  *  ENE 

MAX 

60 

67 

72 

75 

73 

77 

78 

78 

75 

70 

65 

79 

79 

79 

70 

70 

70 

77 

70 

64 

70 

71 

70 

70 

64 

55 

64 

69 

60 

63 

73 

70 

.2 

MIN 

27 

33 

36 

41 

37 

45 

47 

43 

53 

31 

38 

55 

58 

62 

61 

58 

51 

51 

58 

52 

59 

59 

63 

31 

29 

32 

38 

35 

45 

ATHENS 

MAX 

57 

64 

72 

76 

71 

75 

73 

76 

65 

58 

57 

68 

76 

70 

63 

71 

75 

75 

59 

58 

72 

65 

64 

63 

49 

51 

64 

66 

68 

55 

70 

69 

•  7 

MIN 

29 

29 

36 

35 

46 

43 

49 

50 

30 

31 

48 

97 

60 

98 

58 

50 

51 

52 

51 

56 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

59 

56 

70 

77 

79 

75 

73 

77 

70 

97 

56 

70 

77 

79 

69 

72 

79 

77 

73 

60 

71 

70 

70 

69 

94 

51 

63 

65 

57 

58 

71 

67 

•  3 

MIN 

30 

35 

36 

37 

44 

43 

43 

52 

29 

32 

48 

94 

60 

97 

68 

50 

51 

51 

50 

95 

51 

52 

50 

28 

27 

30 

38 

32 

28 

37 

42 

,9 

ATHENS  KB  AIRPORT 

MAX 

55 

62 

70 

79 

70 

73 

71 

79 

69 

96 

56 

68 

76 

70 

63 

70 

74 

74 

94 

58 

70 

62 

65 

56 

4« 

50 

62 

64 

43 

54 

67 

63 

•  7 

38 

40 

47 

36 

29 

^* 

49 

97 

61 

" 

58 

53 

52 

50 

50 

57 

98 

56 

36 

29 

28 

32 

37 

28 

27 

37 

42 

■  8 

ATLANTA  KB  AIRPORT 

MAX 

55 

63 

72 

72 

70 

73 

71 

74 

64 

99 

60 

69 

72 

68 

64 

71 

73 

70 

98 

59 

69 

63 

65 

66 

47 

51 

63 

64 

42 

57 

70 

63 

•  9 

MIN 

29 

40 

43 

41 

48 

49 

38 

34 

37 

56 

60 

60 

98 

55 

48 

55 

52 

50 

58 

58 

56 

36 

32 

29 

34 

41 

31 

30 

40 

,7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

5S 

66 

74 

79 

79 

78 

76 

79 

76 

99 

62 

77 

80 

79 

71 

75 

76 

78 

59 

66 

75 

65 

67 

62 

52 

93 

64 

70 

56 

56 

71 

66 

.7 

MIN 

29 

27 

35 

38 

41 

41 

44 

32 

29 

46 

54 

61 

60 

51 

50 

48 

50 

48 

58 

56 

69 

42 

31 

30 

33 

34 

28 

41 

42 

,  1 

AUGUSTA 

MAX 

60 

68 

79 

77 

76 

78 

75 

79 

74 

62 

62 

77 

80 

79 

73 

76 

75 

78 

68 

66 

74 

67 

67 

63 

56 

94 

65 

70 

60 

55 

72 

69 

•  7 

MIN 

29 

38 

39 

41 

48 

*' 

49 

36 

33 

47 

97 

62 

62 

50 

50 

51 

52 

50 

58 

96 

59 

54 

33 

30 

35 

40 

36 

31 

41 

45 

BAINBRIDGE 

MAX 

70 

79 

77 

77 

79 

82 

80 

81 

68 

70 

so 

76 

78 

71 

78 

78 

79 

76 

78 

76 

78 

82 

69 

60 

64 

79 

•0 

MIN 

26 

28 

30 

38 

38 

49 

46 

35 

29 

58 

49 

66 

63 

62 

53 

59 

56 

62 

62 

27 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

62 

69 

72 

65 

65 

70 

70 

80 

79 

67 

72 

79 

76 

80 

80 

75 

76 

76 

74 

76 

78 

72 

58 

66 

61 

70 

50 

68 

70 

•  3 

MIN 

40 

38 

*^ 

45 

50 

*^ 

42 

46 

49 

97 

60 

59 

50 

55 

57 

60 

64 

39 

32 

3 1 

31 

30 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

45 

50 

96 

69 

72 

70 

72 

72 

74 

56 

57 

59 

62 

69 

67 

61 

70 

70 

68 

60 

62 

70 

62 

65 

52 

52 

46 

57 

69 

32 

52 

60 

•  8 

MIN 

11 

11 

19 

16 

22 

35 

36 

34 

28 

28 

39 

93 

56 

53 

46 

37 

37 

40 

48 

52 

52 

53 

46 

27 

20 

19 

21 

25 

21 

19 

33 

jl 

BLAKELY 

MAX 

62 

66 

72 

72 

70 

75 

77 

77 

77 

60 

65 

78 

76 

78 

71 

67 

77 

79 

71 

67 

69 

72 

75 

59 

53 

57 

66 

70 

59 

66 

72 

69 

•  9 

MIN 

28 

33 

37 

41 

49 

48 

53 

34 

34 

98 

96 

62 

62 

60 

53 

69 

59 

61 

62 

47 

29 

37 

28 

40 

BROOKLET  1  H 

MAX 

57 

68 

73 

78 

77 

78 

80 

80 

80 

73 

67 

80 

83 

82 

76 

77 

78 

80 

68 

69 

77 

79 

81 

66 

60 

53 

64 

71 

63 

51 

71 

72 

<3 

MIN 

28 

33 

36 

38 

38 

40 

44 

43 

48 

37 

36 

43 

96 

61 

63 

98 

51 

51 

59 

52 

56 

51 

62 

56 

33 

32 

31 

42 

39 

25 

38 

44 

f  4 

BRUNSWICK 

MAX 

62 

67 

74 

72 

74 

74 

78 

78 

80 

79 

72 

77 

77 

75 

82 

78 

72 

76 

70 

62 

76 

77 

82 

78 

67 

96 

65 

71 

67 

60 

72 

72 

•  6 

MIN 

35 

38 

42 

43 

44 

47 

52 

53 

54 

44 

49 

51 

59 

61 

69 

61 

57 

57 

60 

59 

59 

60 

63 

41 

38 

36 

47 

45 

33 

48 

50 

,5 

BRUNSWICK  CAA  AP 

MAX 

62 

69 

70 

60 

71 

71 

76 

76 

79 

69 

71 

74 

74 

75 

78 

72 

72 

74 

64 

62 

72 

73 

79 

71 

97 

56 

63 

71 

68 

69 

72 

69 

•  4 

MIN 

35 

33 

41 

40 

40 

45 

51 

51 

54 

44 

51 

49 

97 

64 

64 

61 

56 

56 

58 

58 

59 

69 

64 

62 

40 

36 

36 

48 

39 

33 

48 

49 

,2 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

63 

69 

73 

74 

74 

76 

77 

80 

80 

72 

70 

78 

73 

75 

69 

78 

77 

80 

76 

71 

76 

78 

78 

73 

57 

57 

65 

71 

65 

64 

73 

72 

•  3 

MIN 

31 

32 

34 

35 

40 

41 

47 

50 

47 

37 

36 

55 

93 

63 

64 

59 

57 

58 

61 

60 

60 

60 

67 

52 

32 

31 

32 

36 

40 

29 

40 

44 

«4 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

5* 

63 

71 

70 

70 

73 

71 

76 

64 

63 

64 

63 

70 

68 

70 

70 

67 

66 

65 

60 

71 

70 

67 

59 

45 

61 

62 

62 

58 

55 

67 

64 

.7 

MIN 

19 

21 

26 

30 

40 

51 

42 

52 

40 

38 

39 

52 

56 

53 

57 

40 

29 

23 

29 

31 

30 

29 

30 

37 

4l 

CAMILLA 

MAX 

6« 

65 

73 

76 

79 

78 

80 

80 

80 

64 

69 

79 

78 

78 

76 

77 

78 

80 

77 

73 

75 

79 

74 

69 

96 

56 

66 

73 

76 

70 

74 

72 

•  6 

MIN 

29 

32 

30 

36 

40 

43 

45 

49 

49 

36 

36 

99 

98 

63 

64 

63 

65 

66 

62 

61 

65 

63 

64 

62 

32 

31 

32 

43 

40 

29 

43 

47 

•  6 

CAMP  STEWART 

MAX 

60 

61 

73 

79 

74 

75 

77 

77 

79 

70 

70 

79 

80 

81 

79 

80 

80 

81 

67 

68 

78 

83 

82 

70 

98 

56 

64 

71 

65 

58 

71 

72 

•  2 

MIN 

29 

31 

34 

36 

32 

40 

41 

51 

52 

38 

43 

46 

90 

62 

66 

61 

55 

52 

53 

54 

52 

59 

65 

57 

33 

32 

32 

41 

41 

26 

45 

45 

a5 

CARLTON  BRIDGE 

MAX 

54 

57 

69 

74 

72 

72 

77 

74 

77 

62 

48 

60 

70 

77 

75 

64 

75 

76 

76 

57 

68 

74 

65 

65 

92 

90 

55 

68 

68 

43 

95 

65 

i3 

MIN 

20 

19 

23 

26 

29 

30 

23 

30 

40 

24 

23 

26 

44 

52 

52 

55 

47 

45 

45 

52 

52 

52 

59 

53 

28 

24 

25 

28 

3S 

27 

26 

35 

•  9 

CARROLLTON 

MAX 

57 

63 

70 

73 

72 

70 

71 

74 

67 

57 

60 

69 

70 

66 

65 

72 

72 

69 

61 

59 

70 

68 

66 

59 

48 

91 

63 

64 

58 

58 

68 

64 

i8 

MIN 

19 

20 

25 

25 

31 

45 

35 

39 

40 

30 

27 

55 

60 

60 

60 

54 

44 

48 

46 

51 

58 

57 

67 

40 

29 

29 

26 

29 

30 

24 

26 

39 

t3 

CARTERSVILLE 

MAX 

56 

64 

71 

72 

72 

76 

78 

81 

77 

63 

60 

66 

70 

69 

66 

72 

60 

68 

67 

58 

71 

71 

66 

61 

49 

49 

63 

63 

60 

58 

66 

66 

•  3 

MIN 

19 

22 

26 

30 

50 

32 

28 

60 

61 

60 

55 

44 

50 

47 

52 

57 

60 

31 

29 

•  0 

CEDARTOWN 

MAX 

57 

64 

72 

73 

79 

70 

74 

78 

68 

56 

63 

70 

71 

70 

67 

73 

70 

68 

63 

61 

73 

68 

66 

60 

47 

50 

63 

64 

56 

60 

68 

65 

.7 

MIN 

16 

21 

27 

27 

32 

54 

48 

51 

41 

29 

28 

55 

63 

60 

62 

34 

40 

51 

42 

52 

58 

58 

59 

41 

27 

23 

26 

30 

31 

26 

31 

40 

CLAYTON  1  N 

MAX 

57 

99 

69 

74 

72 

77 

75 

79 

62 

60 

90 

56 

59 

62 

66 

71 

74 

66 

57 

58 

68 

60 

61 

60 

60 

48 

69 

62 

90 

60 

65 

62 

■  6 

MIN 

22 

26 

36 

32 

33 

*^ 

44 

44 

42 

32 

29 

44 

52 

54 

50 

47 

42 

47 

47 

47 

52 

54 

54 

26 

26 

29 

28 

25 

24 

30 

38 

•  8 

COLQUITT 

MAX 

65 

74 

73 

75 

73 

79 

81 

81 

79 

79 

78 

82 

81 

81 

75 

70 

BO 

81 

78 

75 

75 

75 

78 

68 

58 

58 

68 

72 

70 

67 

74 

74 

3 

MIN 

28 

31 

30 

33 

43 

43 

48 

52 

51 

36 

34 

57 

51 

51 

63 

62 

54 

59 

61 

62 

62 

62 

61 

52 

31 

30 

31 

43 

38 

30 

39 

46 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

69 

71 

73 

72 

75 

79 

76 

73 

58 

69 

74 

76 

67 

68 

73 

76 

77 

66 

64 

73 

65 

68 

57 

51 

54 

64 

68 

47 

62 

71 

67 

•  3 

MIN 

24 

25 

27 

30 

33 

42 

42 

42 

41 

34 

33 

56 

58 

62 

60 

55 

55 

55 

53 

54 

61 

60 

66 

39 

32 

28 

29 

32 

35 

28 

32 

42 

,4 

COROELE 

MAX 

53 

54 

94 

62 

64 

60 

68 

72 

73 

70 

67 

80 

81 

78 

73 

75 

77 

79 

78 

61 

80 

78 

76 

69 

66 

74 

64 

69 

66 

69 

70 

70 

t3 

MIN 

37 

38 

37 

39 

38 

34 

38 

41 

42 

39 

41 

45 

38 

48 

41 

39 

40 

38 

44 

42 

46 

41 

38 

33 

32 

33 

35 

32 

36 

42 

30 

,1 

CORNELIA 

MAX 

57 

61 

73 

73 

69 

73 

70 

74 

61 

9» 

52 

58 

61 

69 

64 

70 

73 

70 

58 

96 

67 

63 

62 

59 

43 

46 

59 

59 

37 

50 

66 

61 

■  4 

MIN 

23 

29 

37 

35 

37 

43 

46 

45 

42 

26 

29 

44 

93 

96 

56 

56 

44 

48 

50 

50 

52 

55 

57 

43 

26 

22 

20 

21 

22 

39 

39 

f  7 

COVtNOTON 

MAX 

56 

62 

71 

79 

72 

75 

73 

76 

67 

97 

59 

72 

77 

68 

64 

73 

75 

75 

69 

96 

71 

65 

65 

59 

90 

53 

62 

66 

50 

59 

70 

66 

.2 

MIN 

23 

24 

30 

29 

33 

43 

40 

40 

43 

32 

33 

51 

97 

99 

56 

58 

49 

50 

52 

90 

56 

57 

59 

47 

30 

28 

33 

35 

32 

26 

38 

41 

•  8 

CUTMBERT 

MAX 

61 

67 

73 

79 

73 

76 

77 

76 

74 

65 

64 

77 

78 

79 

69 

70 

77 

78 

74 

66 

67 

68 

72 

62 

52 

96 

64 

67 

66 

64 

73 

69 

•  9 

MIN 

33 

33 

42 

42 

41 

47 

47 

46 

97 

33 

36 

57 

99 

62 

62 

60 

63 

59 

58 

55 

62 

60 

61 

49 

33 

30 

35 

40 

36 

30 

42 

47 

t5 

DAHLONEGA 

MAX 

48 

52 

60 

70 

71 

67 

72 

60 

72 

59 

53 

51 

99 

61 

63 

61 

67 

71 

62 

99 

55 

67 

62 

62 

51 

42 

46 

52 

98 

36 

49 

56 

•  6 

MIN 

28 

30 

39 

36 

39 

41 

46 

48 

46 

27 

29 

39 

90 

96 

58 

52 

44 

46 

52 

91 

62 

53 

31 

48 

27 

27 

29 

32 

28 

26 

31 

39 

•  9 

DALTON 

MAX 

45 

94 

65 

73 

73 

69 

68 

72 

76 

90 

54 

60 

69 

69 

70 

65 

69 

68 

64 

61 

59 

72 

64 

66 

53 

93 

49 

62 

62 

57 

53 

62 

•  8 

MIN 

18 

22 

29 

30 

34 

41 

48 

52 

45 

33 

36 

42 

99 

98 

61 

22 

42 

44 

41 

47 

56 

58 

59 

48 

29 

25 

26 

34 

31 

28 

32 

39 

•  7 

OAMSONVILLE  WB 

MAX 

54 

61 

70 

74 

72 

69 

72 

76 

60 

57 

59 

63 

69 

63 

64 

70 

72 

72 

56 

56 

69 

61 

64 

54 

44 

48 

62 

60 

39 

63 

63 

61 

•  9 

MIN 

19 

19 

27 

27 

28 

43 

40 

42 

36 

22 

23 

48 

90 

56 

56 

46 

37 

39 

45 

61 

52 

57 

54 

33 

26 

22 

20 

23 

24 

23 

25 

35 

•  8 

DOUGLAS 

MAX 
MIN 

DUBLIN 

MAX 

60 

66 

73 

77 

79 

77 

78 

77 

74 

64 

61 

78 

80 

78 

70 

66 

76 

77 

66 

62 

70 

65 

72 

64 

94 

56 

65 

70 

62 

61 

72 

69 

•  3 

MIN 

28 

32 

33 

33 

34 

41 

42 

42 

48 

36 

34 

49 

52 

61 

62 

57 

SO 

53 

56 

51 

60 

58 

63 

52 

32 

30 

33 

39 

39 

28 

42 

44 

•  2 

rmtmruacm  not**  folim&s  Stttlon  (M«s. 
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Table  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1956 


Day    Of  Month 


Diation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

EASTMAN   1  W 

MAX 

&3 

64 

70 

73 

73 

74 

T5 

76 

76 

72 

60 

79 

80 

84 

84 

77 

85 

85 

71 

76 

70 

71 

76 

72 

62 

65 

63 

70 

75 

65 

74 

72< 

9 

MIN 

30 

33 

39 

40 

38 

44 

46 

47 

54 

35 

36 

53 

56 

61 

61 

56 

56 

56 

49 

51 

61 

63 

62 

62 

33 

30 

30 

32 

37 

28 

44 

45. 

6 

EXPERIMENT 

MAX 

*7 

57 

64 

70 

74 

73 

75 

73 

76 

64 

57 

63 

71 

75 

67 

64 

73 

75 

74 

57 

63 

69 

66 

64 

52 

46 

50 

61 

64 

40 

97 

63  • 

9 

MIN 

27 

30 

40 

39 

45 

52 

53 

54 

56 

32 

35 

45 

58 

62 

60 

58 

52 

57 

53 

50 

53 

57 

56 

46 

29 

27 

32 

41 

32 

27 

39 

45. 

3 

FITZSERALO 

MAX 

58 

64 

70 

72 

71 

73 

76 

77 

77 

72 

67 

78 

76 

76 

75 

73 

77 

76 

75 

69 

76 

74 

79 

63 

54 

33 

62 

69 

67 

61 

71 

70. 

4 

MIN 

33 

32 

41 

37 

40 

43 

50 

49 

55 

35 

41 

52 

59 

55 

65 

56 

54 

57 

59 

54 

60 

60 

62 

62 

35 

33 

36 

43 

39 

31 

46 

47. 

1 

FL6MINS  EXP  STATION 

MAX 

60 

65 

73 

76 

75 

78 

79 

75 

78 

76 

70 

79 

62 

60 

76 

60 

82 

82 

72 

67 

80 

76 

62 

78 

65 

53 

64 

71 

66 

57 

71 

73. 

2 

MIN 

25 

26 

30 

29 

31 

37 

40 

46 

45 

40 

36 

43 

51 

57 

62 

57 

53 

47 

58 

54 

59 

58 

63 

60 

36 

26 

26 

39 

41 

23 

41 

43. 

2 

FOCKSTON  9  SW 

MAX 

63 

69 

74 

77 

76 

77 

76 

79 

81 

71 

74 

80 

62 

61 

62 

76 

73 

71 

65 

71 

79 

31 

74 

65 

57 

65 

72 

67 

61 

74 

73. 

2 

MIN 

31 

33 

35 

36 

38 

43 

51 

49 

48 

42 

41 

45 

58 

65 

61 

60 

56 

57 

59 

57 

59 

57 

50 

34 

31 

31 

43 

43 

29 

49 

46. 

2 

FORSYTH  1  S 

MAX 

59 

66 

73 

75 

74 

77 

76 

77 

73 

57 

65 

73 

76 

73 

65 

74 

75 

76 

65 

62 

72 

66 

66 

62 

69 

56 

64 

67 

63 

60 

70 

66 

3 

MIN 

27 

30 

32 

38 

38 

45 

44 

45 

53 

32 

33 

55 

57 

61 

58 

58 

52 

55 

50 

55 

58 

57 

57 

49 

34 

23 

29 

38 

34 

26 

37 

43 

9 

FORT  GAINES 

MAX 

62 

69 

75 

75 

75 

78 

78 

79 

79 

61 

64 

76 

78 

75 

68 

72 

76 

80 

71 

70 

70 

69 

73 

64 

56 

59 

66 

70 

68 

66 

74 

70 

9 

MIN 

30 

29 

29 

32 

45 

47 

45 

57 

53 

32 

32 

56 

57 

63 

60 

62 

53 

57 

56 

59 

63 

60 

60 

63 

32 

29 

36 

42 

36 

29 

43 

4 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

61 

67 

76 

76 

75 

76 

78 

78 

73 

57 

64 

78 

79 

79 

69 

74 

76 

77 

62 

63 

75 

65 

67 

69 

55 

55 

66 

69 

49 

61 

73 

68 

7 

MIN 

26 

28 

35 

35 

35 

41 

45 

43 

39 

33 

33 

56 

57 

60 

60 

56 

51 

55 

52 

50 

58 

58 

59 

39 

31 

27 

33 

38 

29 

27 

40 

9 

GAINESVILLE 

MAX 

56 

61 

70 

7* 

71 

71 

71 

75 

64 

57 

59 

63 

66 

69 

63 

70 

72 

69 

60 

54 

68 

62 

63 

59 

46 

48 

61 

63 

54 

53 

64 

62 

8 

MIN 

27 

29 

40 

38 

41 

49 

46 

48 

43 

27 

32 

48 

54 

97 

58 

56 

45 

50 

51 

50 

53 

57 

56 

41 

29 

27 

32 

34 

30 

26 

34 

3 

GLENNVILLE 

MAX 

59 

63 

72 

75 

74 

75 

77 

77 

79 

68 

66 

78 

81 

79 

73 

80 

60 

81 

73 

66 

79 

74 

61 

68 

55 

54 

63 

70 

63 

58 

71 

71 

5 

MIN 

30 

31 

38 

38 

37 

42 

47 

47 

53 

37 

40 

48 

93 

64 

65 

61 

53 

51 

56 

55 

60 

59 

63 

63 

35 

34 

33 

44 

40 

29 

46 

6 

GREENSBORO 

MAX 

38 

64 

73 

77 

73 

78 

75 

77 

70 

58 

37 

73 

79 

76 

68 

72 

76 

77 

70 

61 

72 

67 

67 

64 

51 

52 

64 

67 

61 

56 

70 

67 

6 

MIN 

26 

30 

34 

34 

37 

44 

46 

43 

54 

31 

32 

51 

99 

63 

58 

58 

57 

53 

52 

50 

58 

59 

60 

60 

30 

28 

32 

39 

35 

25 

38 

1 

GRIFFIN 

MAX 

59 

65 

73 

74 

74 

77 

74 

77 

67 

59 

64 

70 

77 

66 

65 

74 

77 

76 

62 

58 

70 

63 

66 

58 

50 

53 

62 

66 

55 

60 

70 

66 

5 

MIN 

29 

34 

44 

42 

45 

52 

52 

54 

47 

33 

36 

64 

56 

63 

59 

59 

52 

57 

53 

60 

58 

57 

60 

49 

31 

29 

31 

44 

33 

29 

43 

4 

HARTWELL 

MAX 

69 

64 

75 

75 

72 

75 

74 

78 

72 

61 

59 

67 

72 

72 

66 

74 

76 

74 

65 

60 

72 

70 

64 

64 

51 

52 

61 

65 

99 

63 

67 

66 

7 

MIN 

28 

31 

42 

41 

38 

47 

50 

46 

51 

30 

30 

48 

52 

96 

57 

56 

50 

54 

50 

50 

54 

58 

58 

60 

30 

27 

33 

35 

30 

26 

38 

43 

5 

HAWKINSVILLE 

MAX 

61 

67 

74 

76 

75 

77 

76 

77 

73 

62 

66 

79 

77 

72 

68 

80 

77 

71 

66 

74 

68 

72 

73 

59 

56 

64 

67 

66 

61 

72 

72 

70 

4 

MIN 

26 

26 

28 

30 

32 

36 

40 

41 

34 

31 

39 

56 

57 

60 

56 

60 

54 

56 

51 

59 

59 

62 

53 

32 

29 

32 

34 

33 

37 

32 

42 

7 

HELEN 

MAX 

52 

56 

69 

74 

66 

75 

72 

76 

70 

55 

51 

55 

99 

63 

64 

64 

73 

67 

64 

56 

68 

70 

63 

62 

49 

49 

69 

60 

55 

61 

65 

62 

>4 

MIN 

32 

38 

34 

29 

34 

41 

42 

44 

40 

27 

25 

43 

53 

99 

57 

49 

43 

50 

47 

52 

54 

56 

56 

46 

36 

28 

26 

26 

29 

24 

24 

■  0 

HOGGAROS  MILL 

MAX 

63 

67 

74 

75 

72 

77 

80 

60 

76 

57 

69 

79 

76 

77 

74 

68 

76 

78 

77 

66 

72 

77 

78 

59 

56 

57 

65 

71 

52 

65 

74 

70 

.7 

MIN 

25 

28 

28 

31 

36 

39 

40 

47 

49 

33 

32 

57 

51 

67 

62 

60 

51 

53 

58 

62 

62 

61 

63 

62 

30 

28 

28 

37 

37 

27 

38 

•  3 

HOMERVILLE 

MAX 

65 

67 

76 

78 

76 

80 

81 

61 

62 

81 

82 

83 

62 

81 

83 

82 

84 

82 

72 

70 

80 

62 

60 

76 

74 

67 

73 

65 

66 

75 

76 

>9 

MIN 

64 

51 

52 

54 

52 

59 

63 

56 

54 

38 

35 

30 

27 

41 

38 

26 

42 

IRWINTON 

MAX 

60 

65 

74 

77 

75 

76 

75 

78 

74 

63 

62 

78 

77 

78 

75 

70 

76 

77 

70 

64 

74 

70 

67 

64 

53 

59 

67 

66 

60 

69 

72 

69 

>6 

MIN 

29 

30 

39 

48 

36 

42 

49 

45 

54 

34 

36 

53 

59 

56 

61 

59 

52 

54 

56 

46 

58 

59 

62 

48 

31 

32 

33 

37 

36 

28 

42 

■  4 

JASPER 

MAX 

*7 

56 

63 

70 

75 

70 

71 

73 

75 

48 

57 

58 

61 

64 

64 

62 

70 

70 

70 

54 

67 

67 

63 

63 

53 

43 

47 

60 

61 

5* 

63 

61 

■  9 

MIN 

22 

28 

31 

36 

37 

37 

45 

51 

45 

29 

39 

45 

51 

57 

59 

56 

43 

49 

49 

52 

.55 

56 

54 

46 

26 

24 

26 

28 

27 

24 

32 

40 

•  6 

JESUP  S  S 

MAX 

71 

81 

62 

63 

78 

80 

81 

62 

72 

70 

79 

78 

62 

77 

62 

96 

64 

70 

68 

99 

72 

MIN 

42 

50 

59 

62 

57 

53 

46 

51 

57 

54 

51 

62 

61 

31 

27 

26 

33 

41 

24 

42 

LAFAYETTE 

MAX 

53 

64 

71 

72 

68 

66 

72 

75 

56 

49 

53 

61 

64 

70 

68 

65 

66 

62 

62 

56 

70 

67 

66 

61 

44 

46 

60 

60 

48 

92 

69 

61 

.8 

MIN 

19 

23 

32 

29 

33 

51 

45 

54 

38 

34 

30 

52 

57 

57 

61 

47 

39 

50 

52 

53 

56 

57 

57 

40 

29 

23 

26 

34 

29 

28 

36 

41 

il 

LA  GRANGE 

MAX 

58 

67 

73 

74 

73 

75 

75 

78 

69 

57 

64 

71 

71 

76 

65 

75 

76 

73 

68 

62 

70 

68 

66 

60 

50 

93 

69 

66 

98 

61 

71 

67 

•  5 

MIN 

25 

27 

33 

32 

37 

50 

45 

44 

46 

29 

30 

54 

58 

62 

56 

58 

47 

54 

48 

51 

60 

57 

60 

46 

29 

29 

30 

38 

33 

27 

39 

42 

■  8 

LOUISVILLE 

MAX 

60 

66 

73 

77 

75 

76 

76 

78 

7S 

64 

66 

78 

80 

79 

74 

73 

76 

78 

78 

66 

71 

66 

67 

62 

54 

55 

66 

69 

63 

68 

72 

70 

.1 

MIN 

29 

30 

33 

37 

36 

41 

42 

42 

50 

34 

33 

46 

51 

62 

62 

58 

50 

54 

54 

49 

56 

56 

61 

62 

30 

26 

31 

42 

37 

27 

40 

43 

»7 

LUMBER  CITY 

MAX 

54 

60 

66 

73 

75 

75 

76 

78 

77 

78 

61 

68 

60 

61 

78 

71 

77 

79 

79 

64 

66 

78 

72 

80 

64 

56 

56 

64 

70 

90 

60 

69 

■  9 

MIN 

26 

26 

28 

29 

32 

34 

33 

40 

42 

34 

33 

43 

48 

91 

63 

50 

62 

53 

54 

50 

55 

56 

61 

67 

32 

26 

28 

29 

40 

21 

30 

40 

•  6 

LUMPKIN  t,  ENE 

MAX 
MIN 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

67 

75 

75 

73 

76 

77 

77 

72 

60 

69 

78 

76 

79 

69 

74 

77 

77 

63 

62 

72 

65 

66 

60 

53 

56 

65 

71 

48 

61 

72 

68 

•  5 

MIN 

29 

29 

33 

35 

36 

43 

44 

43 

41 

34 

33 

53 

56 

62 

61 

57 

52 

56 

53 

50 

60 

60 

60 

41 

34 

31 

34 

42 

32 

30 

42 

.1 

METTER 

MAX 

58 

65 

72 

74 

74 

75 

76 

77 

77 

72 

63 

78 

80 

80 

76 

75 

76 

79 

66 

66 

76 

74 

79 

65 

97 

54 

63 

70 

67 

57 

71 

70 

■  8 

MIN 

31 

33 

38 

40 

38 

43 

44 

46 

48 

36 

37 

45 

58 

64 

65 

57 

52 

53 

96 

52 

51 

58 

67 

48 

34 

32 

33 

43 

40 

28 

44 

>3 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

52 

60 

66 

7* 

75 

75 

77 

76 

78 

72 

59 

63 

76 

79 

79 

67 

72 

74 

77 

61 

65 

72 

66 

66 

99 

52 

55 

64 

68 

46 

97 

67 

•  2 

MIN 

24 

23 

27 

27 

30 

33 

38 

39 

40 

32 

29 

34 

48 

94 

57 

57 

50 

50 

52 

48 

50 

58 

69 

64 

29 

26 

27 

28 

39 

28 

26 

•  4 

MILLEN 

MAX 

62 

69 

76 

80 

79 

79 

79 

81 

81 

71 

62 

60 

83 

78 

76 

73 

65 

57 

57 

66 

72 

64 

59 

73 

71 

.6 

MIN 

29 

26 

30 

33 

37 

40 

42 

45 

48 

37 

34 

44 

56 

62 

52 

55 

51 

61 

63 

54 

33 

26 

29 

45 

40 

28 

42 

^2 

■  4 

MONT  I  CELLO  2  NW 

MAX 

59 

66 

74 

76 

73 

77 

76 

77 

71 

59 

62 

72 

80 

74 

66 

74 

76 

77 

57 

61 

71 

66 

65 

63 

92 

53 

63 

68 

56 

69 

70 

67 

>9 

MIN 

17 

18 

19 

22 

25 

33 

30 

32 

37 

29 

31 

43 

44 

93 

50 

50 

48 

43 

44 

47 

55 

56 

56 

60 

22 

23 

23 

27 

33 

22 

39 

■  0 

MORGAN 

MAX 

HIN 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

62 

67 

72 

76 

76 

76 

78 

78 

79 

72 

70 

79 

79 

79 

72 

78 

76 

80 

79 

70 

76 

77 

79 

74 

96 

95 

64 

69 

64 

63 

72 

72 

.0 

MIN 

31 

32 

35 

37 

36 

40 

46 

48 

47 

36 

35 

50 

52 

60 

62 

56 

54 

55 

98 

56 

57 

57 

66 

51 

34 

32 

32 

41 

36 

29 

43 

45 

»4 

NAHUNTA 

MAX 

63 

68 

74 

71 

76 

78 

SO 

61 

72 

80 

81 

82 

79 

80 

78 

80 

69 

66 

78 

76 

69 

77 

74 

•  3 

MIN 

28 

27 

29 

31 

34 

38 

45 

46 

38 

43 

91 

61 

62 

57 

56 

52 

55 

59 

66 

55 

26 

39 

49 

•  1 

NASHVILLE 

MAX 

79 

77 

78 

81 

68 

70 

78 

80 

75 

98 

56 

68 

87 

MIN 

58 

54 

54 

54 

60 

59 

57 

67 

57 

33 

32 

30 

99 

NEWINGTON 

MAX 

85 

66 

74 

77 

76 

77 

80 

60 

79 

69 

69 

86 

83 

72 

SO 

74 

55 

55 

63 

71 

61 

58 

72 

72 

>1 

MIN 

28 

34 

33 

36 

40 

40 

42 

36 

50 

38 

36 

42 

96 

99 

55 

50 

42 

51 

55 

49 

60 

56 

56 

53 

35 

29 

32 

41 

39 

28 

39 

lO 

NEMNAN 

MAX 

59 

64 

72 

74 

73 

74 

75 

77 

63 

57 

67 

70 

74 

64 

69 

74 

75 

72 

63 

61 

71 

66 

66 

60 

4S 

52 

63 

66 

96 

60 

71 

66 

i3 

MIN 

25 

28 

36 

38 

42 

51 

47 

49 

40 

31 

36 

55 

99 

63 

98 

58 

47 

52 

52 

50 

58 

57 

60 

43 

27 

25 

30 

36 

31 

25 

36 

43 

i4 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

MAX 

61 

68 

72 

76 

74 

76 

76 

77 

74 

61 

69 

78 

78 

78 

69 

72 

77 

76 

70 

63 

69 

66 

70 

60 

52 

59 

63 

68 

62 

62 

72 

69 

0 

MIN 

29 

30 

35 

39 

38 

45 

46 

44 

56 

31 

36 

96 

50 

61 

61 

51 

51 

57 

57 

53 

60 

60 

60 

48 

32 

26 

35 

39 

35 

28 

38 

49 

■  1 

QUITMAN 

MAX 

55 

64 

69 

73 

76 

77 

78 

78 

79 

80 

78 

79 

80 

76 

78 

80 

82 

78 

80 

72 

68 

71 

79 

80 

66 

59 

67 

66 

72 

59 

64 

72 

7 

MIN 

26 

28 

30 

31 

33 

40 

46 

49 

45 

39 

43 

47 

50 

55 

62 

60 

56 

54 

68 

69 

66 

63 

60 

58 

30 

28 

27 

32 

37 

28 

25 

43 

5 

ROME 

MAX 

60 

63 

71 

75 

75 

70 

78 

60 

63 

96 

63 

66 

72 

68 

69 

72 

70 

70 

62 

60 

74 

68 

66 

69 

46 

91 

68 

63 

55 

56 

66 

66 

2 

MIN 

20 

24 

27 

29 

34 

53 

42 

53 

42 

32 

31 

57 

60 

61 

61 

56 

42 

50 

44 

52 

58 

58 

68 

42 

29 

25 

26 

30 

32 

26 

29 

41 

5 

8«e  reference  ootee  follovlog  Station  lodez. 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1996 


Slalion 

Day 

Of 

Month 

• 

• 

i 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROME  NB  AIRPORT 

MAX 

57 

64 

71 

74 

73 

69 

~70 

67 

67 

61 

99 

73 

66 

'-^ 

63~ 

63 

67" 

63 

6 

MIN 

17 

21 

26 

27 

32 

90 

43 

46 

37 

29 

28 

99 

98 

61 

96 

46 

42 

45 

41 

53 

58 

58 

52 

30 

29 

23 

26 

29 

29 

25 

26 

38 

6 

SANDERSVILLE 

MAX 

60 

67 

74 

80 

79 

to 

78 

76 

79 

99 

66 

78 

62 

83 

73 

72 

76 

79 

67 

64 

73 

62 

66 

61 

93 

99 

69 

69 

62 

97 

70 

69 

8 

HIN 

29 

30 

38 

40 

37 

41 

49 

46 

42 

34 

31 

92 

97 

63 

61 

58 

52 

53 

55 

49 

59 

58 

60 

56 

30 

29 

31 

40 

38 

29 

41 

44 

6 

SAVANNAH   USOA   PL  GARDEN 

MAX 

61 

67 

79 

76 

79 

77 

78 

78 

80 

63 

70 

76 

82 

80 

76 

81 

82 

83 

63 

68 

80 

79 

82 

70 

97 

97 

64 

71 

91 

59 

74 

72 

0 

MIN 

26 

24 

27 

28 

30 

39 

39 

44 

43 

37 

34 

41 

90 

93 

63 

56 

52 

"■6 

50 

92 

62 

60 

69 

48 

32 

26 

27 

37 

37 

24 

44 

41 

2 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

99 

66 

73 

79 

74 

76 

77 

78 

79 

69 

68 

77 

81 

79 

76 

80 

79 

80 

63 

66 

78 

79 

81 

69 

55 

99 

63 

70 

98 

57 

71 

71 

1 

HIN 

31 

30 

36 

34 

38 

40 

44 

48 

48 

39 

41 

49 

94 

64 

69 

59 

54 

50 

58 

53 

60 

61 

62 

50 

36 

31 

32 

44 

39 

29 

44 

49 

6 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

99 

67 

74 

70 

68 

69 

79 

76 

76 

71 

77 

73 

71 

72 

67 

70 

66 

64 

70 

69 

73 

96 

60 

99 

70 

67 

96 

77 

68 

7 

MIN 

30 

39 

41 

41 

48 

49 

96 

94 

41 

98 

63 

61 

64 

62 

60 

53 

66 

60 

58 

62 

59 

41 

36 

39 

49 

46 

45 

94 

90 

8 

SURRENCY 

MAX 

62 

68 

79 

77 

78 

78 

60 

77 

80 

73 

69 

80 

82 

83 

80 

80 

81 

81 

75 

77 

80 

77 

82 

68 

60 

99 

69 

72 

67 

60 

72 

74 

0 

MIN 

29 

26 

29 

30 

32 

36 

42 

49 

91 

36 

33 

40 

49 

51 

62 

58 

48 

49 

58 

56 

60 

54 

62 

98 

33 

29 

28 

41 

44 

24 

44 

43 

0 

SHAINSSORO 

MAX 

74 

77 

76 

79 

77 

77 

79 

72 

60 

77 

81 

80 

74 

73 

79 

74 

67 

74 

71 

76 

71 

94 

94 

92 

60 

70 

60 

57 

71 

70 

4 

MIN 

32 

31 

48 

40 

49 

47 

48 

91 

37 

37 

46 

99 

99 

63 

5a 

53 

59 

64 

SO 

60 

60 

66 

51 

30 

30 

30 

40 

39 

28 

43 

46 

1 

TAUBOTTON 

MAX 

60 

69 

72 

73 

72 

76 

76 

71 

73 

99 

64 

72 

73 

73 

69 

72 

76 

72 

68 

62 

71 

71 

67 

61 

49 

94 

63 

69 

64 

62 

70 

67 

9 

MIN 

27 

32 

34 

37 

39 

39 

49 

44 

92 

33 

30 

98 

61 

64 

99 

68 

48. 

65 

63 

50 

58 

58 

60 

48 

30 

27 

36 

40 

39 

28 

40 

44 

2 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

97 

64 

71 

79 

72 

70 

72 

79 

67 

96 

62 

60 

70 

68 

67 

72 

70 

69 

64 

61 

70 

72 

73 

69 

47 

90 

63 

63 

57 

69 

69 

65 

8 

MIN 

17 

19 

24 

29 

32 

49 

44 

40 

38 

30 

28 

94 

62 

61 

62 

57 

42 

56 

42 

61 

58 

53 

56 

40 

24 

20 

28 

26 

30 

26 

32 

39 

4 

THOMASTON   2  S 

MAX 

61 

67 

79 

78 

79 

78 

79 

78 

78 

62 

66 

73 

79 

79 

67 

75 

78 

80 

79 

61 

71 

70 

69 

60 

92 

99 

62 

67 

62 

61 

72 

69 

6 

MIN 

20 

21 

26 

30 

33 

40 

40 

40 

49 

34 

30 

90 

93 

60 

99 

53 

45 

50 

56 

50 

98 

58 

98 

52 

27 

26 

27 

34 

39 

27 

33 

40 

8 

THOMASVILLE 

MAX 

ft 

70 

74 

77 

76 

78 

80 

80 

80 

71 

67 

79 

73 

73 

68 

80 

80 

82 

75 

70 

73 

78 

78 

70 

98 

96 

66 

71 

70 

69 

74 

72 

8 

MIN 

29 

2a 

31 

32 

34 

39 

43 

49 

49 

39 

32 

93 

92 

60 

62 

55 

54 

55 

58 

59 

58 

59 

65 

53 

33 

33 

30 

49 

40 

28 

49 

49 

° 

THOMASVILLE  WB  CITY 

MAX 

63 

70 

74 

76 

76 

78 

80 

79 

79 

60 

67 

79 

73 

72 

68 

61 

78 

80 

76 

70 

73 

77 

76 

69 

97 

98 

69 

70 

91 

64 

73 

71 

4 

MIN 

37 

38 

43 

44 

42 

47 

99 

91 

93 

37 

41 

94 

58 

63 

64 

57 

66 

57 

61 

60 

60 

69 

69 

46 

36 

34 

40 

48 

41 

32 

91 

49 

9 

TIFTON   2  N 

MAX 

91 

60 

67 

72 

71 

79 

77 

78 

78 

77 

70 

79 

78 

79 

73 

71 

76 

78 

81 

72 

68 

75 

75 

78 

62 

99 

99 

63 

70 

61 

72 

70 

7 

MIN 

29 

32 

36 

38 

39 

41 

43 

48 

90 

39 

39 

43 

92 

61 

63 

57 

54 

57 

67 

57 

58 

59 

59 

56 

33 

30 

32 

39 

38 

29 

41 

49 

0 

TOCCOA 

MAX 

98 

62 

74 

79 

71 

74 

72 

77 

70 

99 

99 

94 

60 

66 

63 

68 

79 

70 

62 

55 

70 

66 

64 

62 

46 

91 

61 

63 

99 

93 

71 

63 

9 

MIN 

28 

30 

39 

47 

43 

46 

93 

92 

43 

29 

30 

46 

90 

94 

96 

57 

45 

51 

61 

50 

63 

57 

68 

46 

29 

27 

32 

36 

32 

27 

37 

43 

0 

VALOOSTA  *  NW 

MAX 

63 

68 

73 

76 

76 

77 

79 

78 

79 

69 

71 

60 

78 

80 

71 

SI 

78 

80 

69 

69 

73 

79 

80 

71 

96 

66 

71 

64 

63 

73 

71 

73 

0 

MIN 

26 

28 

29 

31 

32 

37 

44 

44 

42 

38 

33 

45 

90 

94 

62 

55 

53 

50 

55 

66 

55 

63 

67 

31 

28 

29 

36 

32 

39 

39 

42 

42 

6 

HARRENTON 

MAX 

99 

69 

73 

77 

74 

73 

79 

77 

72 

62 

66 

76 

77 

77 

71 

73 

79 

77 

70 

62 

72 

67 

66 

63 

92 

93 

63 

67 

60 

59 

70 

68 

2 

MIN 

28 

27 

34 

36 

37 

43 

49 

43 

90 

34 

32 

49 

97 

63 

60 

57 

62 

52 

92 

48 

68 

59 

59 

43 

30 

28 

30 

40 

36 

29 

40 

WASHINGTON 

MAX 

S9 

69 

74 

79 

77 

77 

79 

78 

67 

67 

99 

79 

79 

78 

73 

71 

77 

76 

66 

61 

72 

70 

60 

61 

93 

91 

60 

63 

93 

93 

71 

67 

6 

MIN 

27 

31 

40 

43 

46 

46 

49 

90 

94 

31 

32 

46 

90 

61 

99 

59 

56 

52 

50 

50 

49 

46 

47 

44 

30 

31 

30 

36 

39 

31 

30 

43 

»3 

WAYCROSS 

MAX 

63 

69 

79 

77 

77 

77 

79 

79 

81 

67 

72 

80 

82 

80 

79 

80 

81 

83 

72 

69 

79 

78 

82 

71 

99 

97 

66 

73 

63 

65 

73 

73 

•  9 

MIN 

30 

28 

31 

39 

34 

39 

44 

50 

45 

39 

36 

42 

49 

63 

64 

56 

52 

51 

55 

59 

68 

54 

63 

57 

32 

30 

29 

41 

43 

24 

39 

44 

>3 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

98 

64 

72 

77 

74 

76 

79 

72 

76 

71 

99 

76 

80 

80 

76 

73 

79 

70 

64 

71 

69 

68 

63 

99 

92 

62 

66 

66 

99 

70 

69 

•  2 

MIN 

31 

30 

38 

38 

37 

41 

42 

49 

49 

36 

33 

47 

96 

61 

99 

65 

51 

51 

53 

48 

66 

56 

61 

54 

33 

28 

32 

42 

32 

28 

42 

44 

■  0 

WEST  POINT 

MAX 

62 

61 

73 

72 

72 

77 

77 

78 

73 

98 

66 

71 

70 

68 

66 

77 

77 

76 

72 

62 

71 

70 

69 

62 

52 

99 

65 

68 

67 

61 

72 

68 

•  2 

MIN 

2* 

24 

28 

29 

29 

47 

40 

41 

91 

30 

30 

99 

98 

63 

99 

56 

47 

61 

90 

93 

60 

57 

61 

44 

30 

28 

31 

43 

35 

29 

32 

42 

■  4 

WINDER  1  SSE 

MAX 

99 

64 

70 

79 

70 

73 

72 

79 

70 

99 

97 

67 

74 

71 

62 

70 

74 

76 

70 

99 

70 

68 

69 

62 

49 

90 

62 

63 

61 

99 

68 

69 

•  9 

MIN 

29 

29 

32 

37 

39 

48 

43 

49 

47 

28 

33 

49 

99 

96 

96 

55 

47 

48 

52 

49 

64 

57 

58 

49 

27 

25 

29 

39 

30 

24 

31 

41 

■  3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


OUDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|o> 

AILEY 

EVAP 

.07 

.06 

.05 

.07 

.07 

.05 

.06 

.04 

.05 

.04 

.02 

.04 

.10 

.04 

.06 

.13 

.05 

.08 

WIND 

18 

9 

10 

10 

9 

3 

0 

1 

0 

• 

• 

• 

50 

8 

6 

5 

10 

2 

5 

3 

20 

9 

11 

20 

45 

20 

21 

26 

78 

45 

21 

4.61 

ATHENS  COL  OP  AGRI. 

EVAP 

.24 

.05 

.08 

.24 

.12 

.12 

.18 

.06 

.06 

.17 

.05 

• 

.30 

.17 

.02 

.02 

.25 

.00 

.01 

.18 

.01 

.06 

.28 

.09 

.07 

.07 

B3.33 

WIND 

190 

20 

30 

23 

33 

34 

30 

55 

70 

50 

27 

43 

56 

53 

31 

52 

22 

8 

61 

27 

44 

41 

85 

90 

35 

140 

130 

110 

147 

138 

122 

1997 

EXPERIHENT 

EVAP 

.08 

.13 

.14 

.09 

.09 

.11 

.10 

.10 

.11 

.06 

.08 

.07 

.07 

.03 

.08 

.08 

.14 

.08 

.01 

.13 

.08 

.09 

.08 

.08 

.24 

.09 

.10 

.10 

82.90 

WIND 

73 

50 

87 

74 

19 

56 

47 

50 

87 

117 

50 

118 

88 

67 

108 

44 

64 

35 

61 

137 

9 

94 

114 

88 

110 

90 

82 

153 

173 

125 

125 

2591 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

.08 

.05 

.05 

.08 

.02 

.02 

.08 

.02 

.06 

.07 

.04 

.02 

.09 

.03 

.17 

.08 

.01 

.03 

.05 

• 

• 

.07 

.12 

.05 

.08 

.06 

.06 

.05 

.17 

.03 

.01 

1.71 

WIND 

8 

9 

12 

7 

1 

2 

5 

7 

2 

22 

3 

18 

17 

11 

15 

4 

2 

4 

2 

« 

19 

28 

18 

18 

17 

12 

13 

87 

15 

15 

387 

MAX 

S9 

S3 

66 

87 

67 

73 

74 

77 

74 

61 

65 

79 

78 

78 

74 

71 

78 

76 

75 

71 

73 

71 

77 

85 

59 

SB 

62 

65 

57 

59 

87 

68.1 

HIN 

35 

35 

37 

37 

47 

47 

50 

57 

55 

44 

38 

80 

58 

67 

67 

68 

59 

S3 

65 

66 

65 

64 

89 

53 

40 

35 

36 

43 

43 

35 

44 

51.0 

ROUE  WB  AIRPORT 

EVAP 

.04 

.04 

.05 

.08 

.05 

.05 

.05 

.04 

.08 

.08 

.08 

• 

• 

.01 

.00 

.05 

.04 

.08 

• 

• 

.09 

.04 

• 

• 

.26 

.10 

• 

.14 

B1.48 

WIND 

10 

10 

14 

17 

4 

13 

11 

15 

27 

56 

12 

44 

19 

21 

IS 

10 

B 

7 

22 

41 

22 

26 

17 

35 

13 

79 

31 

30 

S3 

101 

13 

800 

TirrON  2  H 

EVAP 

• 

.15 

.07 

.08 

.07 

.07 

.06 

.08 

.07 

.11 

.05 

.05 

.07 

.05 

.05 

.03 

.04 

.03 

.07 

.05 

.02 

.08 

.03 

.14 

.07 

• 

.14 

.08 

.14 

• 

.18 

2.11 

WIND 

25 

14 

8 

17 

10 

10 

11 

17 

7 

S5 

27 

12 

26 

44 

26 

9 

7 

3 

6 

25 

26 

39 

87 

60 

55 

23 

17 

34 

99 

78 

38 

896 

MAX  and  HIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of  tenporature  of  water  in  pan  u  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

1 

S 

0 

a 

Lowest 

o 

a 

Degree  Days 

No  of  Day 

s 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleel 

No 

o(  Days 

Max. 

Min 

Max  Depth 
on  Ground 

5 

a 

0 

1   .50  or  More  | 

1.00 

or  More 

8  < 

0  » 

S  » 

o  > 

JAHUABT  19S6 

PLAINS 

57.4 

33.5 

45. 

5 

73 

29 

22 

14+ 

598 

0 

0 

13 

0 

2.25 

1.38 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

FEBRUARY  1956 

PLAINS 

66. 7H 

44. 9M 

55. 

8M 

80 

18 

30 

29 

278 

0 

0 

3 

0 

6.22 

1.81 

6 

.0 

0 

8 

4 

3 

MARCH  1956 

PLAINS 

67.7 

44.7 

56. 

2 

81 

7 

26 

21 

288 

0 

0 

5 

0 

6.32 

1.37 

29 

.0 

0 

10 

7 

1 

APRIL  1956 

PLAINS 

75.5 

51.0 

63. 

3 

89 

29 

40 

17 

113 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.47 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

MAY  1956 

COLQUITT 

91.9 

U 

97 

22+ 

26 

0 

0 

0 

.0 

0 

PLAINS 

85.6 

62.2 

73 

9 

95 

23 

44 

17 

3 

14 

0 

0 

0 

2.85 

1.28 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

JUNE  1956 

PLAINS 

89.1 

65.9 

77 

5 

95 

8 

48 

3 

1 

17 

0 

0 

0 

4.98 

1.60 

14 

.0 

0 

5 

4 

2 

AUGUST  1956 

CORDELE 

97.9 

72.5 

85. 

2 

+  3.0 

100 

3+ 

62 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

QUITMAN 

93.  OU 

67.  OM 

80. 

OH 

-  1.2 

97 

13+ 

61 

29 

0 

28 

0 

0 

0 

3.81 

-  2.77 

3.35 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 

SEPTEMBER  1956 

CORDELE 

92.2 

71.2 

81 

7 

+  5.6 

98 

2+ 

58 

28 

0 

23 

0 

0 

0 

1.15 

-  1.56 

.87 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

NAHUNTA 

U 

.0 

0 

QUITMAN 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

OCTOBER  1956 

BLACEBEARD  ISLAND 

M 

.  0 

0 

CORDELE 

87.5 

72.7 

80 

1 

+14.6 

92 

2+ 

67 

9 

0 

10 

0 

0 

0 

2.61 

+  .70 

1.02 

4 

.0 

0 

5 

3 

1 

NOVEMBER  1956 

ATKINSON  1  W 

.14 

.14 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

BOGGARDS  MILL 

70.1 

40.7 

55 

4 

-  1.0 

86 

2 

20 

23+ 

298 

0 

0 

8 

0 

.66 

-  2.59 

.38 

22 

.0 

0 

2 

C 

0 

IRWINTON 

67.9 

40.  OU 

54 

OU 

79 

2+ 

22 

23 

378 

0 

0 

10 

0 

.54 

.40 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

.10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

jAiiuAinr  issa 

PLAIKS 

.07 

.21 

.48 

1.38 

.09 

.03 

2.29 

FEBRUARY  1956 

PLAINS 

.26 

1.07 

1.81 

.98 

.18 

.09 

1.40 

.09 

.36 

06' 

.43 

8.22 

MARCH  19Se 

PLAINS 

.31 

.77 

.08 

.15 

.98 

.01 

.94 

.71 

.68 

.81 

1.37 

.15 

6.32 

APRIL  1956 

PLAINS 

.18 

.20 

.08 

.47 

.31 

.16 

1.39 

HAY  1956 

COLQUITT 

1.01 

.10 

• 

.79 

- 

PLAINS 

.46 

.04 

1.28 

.03 

.89 

.20 

2.89 

JWm  1956 

PLAINS 

.08 

.04 

.08 

.03 

1.80 

.03 

.64 

.63 

.06 

1.38 

.42 

4.98 

AUGUST  1956 

CORDS LI 

qUITUAN 

.09 

.10 

T 

T 

T 

.29 

3.39 

T 

.02 

3.81 

SSPTEUBER  1956 

CORDBLS 

.02 

.08 

.87 

.18 

1.19 

NAHUNTA 

.01 

- 

QUITMAN 

T 

.07 

T 

.03 

.70 

T 

.08 

T 

.10 

- 

OCTCBER  1956 

BLACEBBARD  ISLAND 

CORDELE 

1.02 

.19 

.77 

.51 

.12 

2.61 

NOVEMBER  1956 

ATEINSON  1  W 

.14 

.14 

UOGCARDS  MILL 

.08 

T 

T 

T 

.38 

T 

T 

T 

T 

T 

.20 

IRVINTON 

.11 

.03 

.40 

.94 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

o 

9 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■1 

JAKUARY  X956 

PLAINS 

MAX 
MIN 

60 
23 

65 
28 

68 
41 

57 
33 

67 
30 

70 
26 

64 
42 

52 
28 

55 
24 

49 

29 

56 
33 

53 
35 

53 
33 

60 
22 

63 
28 

54 
40 

54 

22 

66 
30 

59 
38 

40 

35 

55 
27 

43 
33 

50 
41 

43 
42 

54 

38 

55 
31 

33 
36 

67 
40 

73 
44 

65 

57 

5! 

3: 

57.4 

33.5 

FEBBDART  19S6 

PLAINS 

MAX 
MIN 

45 
40 

72 
38 

78 
51 

75 
59 

66 
49 

66 
50 

66 
33 

66 
37 

66 
50 

66 
43 

56 
51 

58 
32 

64 
38 

71 
42 

73 
46 

69 
55 

76 
59 

80 
64 

79 
62 

64 
38 

60 
32 

62 
33 

68 
38 

70 
47 

7S 
47 

63 
39 

60 
42 

56 
38 

59 
30 

66.7 
44.9 

MARCH  1956 

PLAINS 

MAX 
MIN 

65 
34 

61 
48 

64 

51 

70 
39 

72 
44 

79 
58 

81 
62 

54 

39 

66 
32 

65 
39 

61 
51 

76 
57 

79 
64 

71 
61 

58 
53 

69 
51 

59 
31 

70 
41 

55 
41 

51 
31 

58 
26 

65 
38 

72 
37 

72 
46 

63 
30 

78 
42 

77 
49 

79 
56 

68 
52 

63 
46 

78 
3f 

67.7 
44.7 

APRIL  1956 

PLAINS 

MAX 
MIN 

SO 
46 

81 

53 

83 
54 

81 
60 

78 
66 

82 
59 

70 
57 

68 
41 

73 
41 

59 
48 

55 
45 

73 
42 

77 
48 

82 
49 

82 

60 

69 
58 

69 
40 

70 
42 

70 
42 

72 
42 

71 
44 

73 
46 

79 
46 

70 
35 

69 
52 

82 
32 

85 
57 

87 
60 

89 
62 

87 
63 

75.5 
51.0 

MAY  1956 

COUJUITT 

MAX 
MIN 

90 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

93 

79 

89 

92 

95 

95 

92 
67 

90 
67 

84 

68 

94 

63 

92 
54 

94 

53 

94 

73 

97 

97 

96 

96 

90 

93 

94 

94 

94 

93 

91.9 

PLAINS 

MAX 
MIN 

89 
62 

87 
61 

80 
65 

82 
64 

78 
66 

72 
66 

83 
64 

72 
63 

76 
52 

82 
54 

85 
59 

91 
64 

91 
68 

90 
65 

90 
65 

79 
64 

82 
44 

91 
59 

92 
60 

92 
58 

92 
65 

94 
64 

93 
67 

94 

66 

70 
66 

82 
60 

84 

60 

86 
61 

90 
64 

90 
65 

92 
67 

83.6 
82.2 

JUNE  1956 

PLAINS 

MAX 
MIN 

88 
68 

78 
54 

80 
48 

87 
54 

8S 
68 

87 
61 

90 
65 

9S 
63 

92 

67 

91 
69 

94 

68 

93 

67 

88 
66 

85 
66 

85 
65 

89 
68 

87 

65 

89 

65 

90 
69 

83 

69 

90 
68 

92 
69 

91 
69 

92 
71 

92 
74 

94 

72 

93 
71 

90 
66 

93 
68 

92 
68 

89.1 
65.9 

ADCDST  1956 

CORDELE 

MAX 
MIN 

97 
78 

99 
76 

100 
77 

98 
73 

99 
74 

100 
75 

100 
76 

98 
78 

100 
73 

99 
72 

100 
74 

100 
76 

100 
73 

100 
75 

98 
74 

99 
73 

97 
72 

99 
73 

99 
74 

98 
68 

99 
64 

96 
62 

94 

67 

96 
69 

98 
73 

92 
74 

94 

73 

96 
77 

97 
65 

98 
64 

96 
76 

97.9 
72.5 

qUITVAN 

MAX 
MIN 

92 
66 

93 
66 

92 
69 

94 

68 

93 
69 

90 
66 

93 
69 

94 

69 

97 
65 

95 
68 

97 
68 

97 
68 

97 
68 

95 
66 

95 
66 

93 
67 

89 
70 

84 

66 

90 
65 

93 
64 

93 
63 

94 

68 

94 

68 

91 
69 

89 
61 

94 

67 

92 
67 

93.0 
67.0 

SEPTEMBER  1956 

CORDELE 

MAX 
MIN 

94 

78 

98 
74 

97 
74 

94 

75 

96 
76 

98 
74 

92 
70 

91 
73 

89 
69 

92 
74 

94 

73 

93 
74 

96 
71 

92 
69 

91 
70 

92 
71 

94 

73 

93 
75 

95 
74 

90 
77 

88 
74 

87 
73 

91 
78 

89 
71 

89 
69 

92 
67 

91 
64 

89 
58 

88 
62 

91 
59 

92.2 
71.2 

NAHinrrA 

MAX 
MIN 

83 

81 
48 

85 
53 

80 
64 

85 
63 

QDinUN 

MAX 
MIN 

93 
67 

94 
66 

93 
87 

92 
85 

89 

70 

91 
72 

93 
71 

80 
68 

75 
63 

77 
71 

85 
54 

81 
64 

89 
54 

92 
58 

93 
61 

78 
70 

89 
65 

83 

70 

92 
51 

92 
59 

OCTCBER  1936 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

89 

61 

71 
61 

77 
56 

COBDELE 

MAX 
MIN 

90 
71 

92 

70 

90 
69 

89 
72 

87 
72 

88 
76 

91 
73 

82 
75 

81 
67 

88 
71 

87 
73 

91 
74 

92 
76 

92 
75 

90 
73 

89 
78 

88 

77 

86 
71 

82 
73 

84 

72 

86 
68 

82 
69 

81  83 
70  72 

87 
74 

89 
73 

91 
74 

88 
73 

89 
77 

90 
78 

89 
69 

87.5 
72.7 

NOVEMBER  1956 

BOGGARDS  MILL 

MAX 
MIN 

84 

S8 

86 
57 

83 
56 

71 
59 

74 

53 

77 
49 

79 
47 

74 

50 

57 
37 

68 

27 

74 

32 

76 
42 

73 
39 

77 
34 

81 
44 

83 
46 

74 

56 

71 
41 

73 
38 

78 
48 

78 
50 

54 

33 

571  64 
20'  31 

59 
25 

34 

33 

48 

27 

61 
20 

65 
37 

53 
31 

70.1 
40.7 

miNTOR 

MAX 
MIN 

78 
58 

79 
54 

78 
59 

71 
59 

70 
53 

75 

76 

73 

61 

66 

75 

76 

88 

78 

78 
47 

79 
56 

66 
47 

67 
35 

68 
33 

75 
40 

73 
44 

52 

30 

59 
22 

58 
34 

59 
24 

54 
32 

49 

25 

57 
23 

66 
38 

53 
38 

67.9 
40.0 
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T»ble6 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tola! 

or 
Ava 

NOTEVBER  1956 

BOGGARDS  MILL 

EVAP 

.10 

.10 

.00 

.21 

.07 

.10 

.09 

.08 

.11 

.08 

.09 

.06 

.08 

.09 

.06 

.07 

.09 

.08 

.06 

.05 

.06 

.28 

.05 

.06 

.05 

.05 

.07 

.05 

.03 

.04 

2.41 

WIND 

5 

3 

7 

19 

9 

14 

4 

4 

45 

28 

14 

9 

20 

6 

5 

7 

6 

17 

8 

11 

8 

39 

20 

10 

16 

11 

41 

23 

10 

12 

431 

Cbatsworth  1  W 


Augusta  WB  AP 


Thomasville  WB  City 


CORRECTIONS 
MONTH:     JANUARY  1956 


MONTH:     JULY  1956 


MONTH:     AUGUST  1956 


MONTH:     SEPTEMBER  1956 


Precipitation  oa  the  17th  should  be  T; 
monthly  total  should  be  2.24. 


PreclpltatloQ  total  should  be  2.19. 


PreclpitatlOQ  departure  from  normal 
should  be  -2,40. 


Thomasville  WB  City 


Average  maximum  temperature  should  be 
86.8;  average  temperature,  76.1;  tem- 
perature departure  from  normal  should 
be  -1.8;  precipitation  departure  from 
normal  should  be  +4.05. 


Tray  Mountain 


La  Grange 


MONTH:     OCTOBER  1956 


MONTH:     NOVEMBER  1956 


Precipitation  on  the  1st  should  be  0.21. 


Total  precipitation  should  be  2.10;  No. 
days  with  .10  or  more,  5. 


Precipitation  on  the  31st  should  be  0; 
monthly  total  should  be  2.10. 


Rome  WB  AP 


Evaporation  on  the  30th  should  be  .04; 
total  evaporation  should  be  B1.84. 


RETXREHCK  NOTES 

*y  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllaatologist  at  Agricultural  Engia< 


ring  Building,  Oniveralty  of  Georgia,  Athens,  Georgia, 


Figures  and  letters  following  the  station  nane,  such  as  12  SSW,  Indicate  diatance  In  milea  and  direction  froa  the  poat  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  iasuea  of  thla  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  thla  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  Isai 
OlTialona,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  Septesber  1956. 

in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  morement  1: 


Bvaporatlo 
Long-term 


B  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperattires  from  ( 
is  meastired  In  the  standard  Veather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dia 


Monthly  degree  day 


Qleaa  otherwise  aho 


by  foi 


following  Table 


snowfall  in  Table  7,  when  publiahed,  are  for  the  24  houra  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  list 


represent  observations  taken  at  the  pr' 

her  causes  of  local  varlabi 
two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  groi 

observation  times  in  the  standard  of  timi 


gro 


nd  in  Table  7 


observation  time  fi 
6,  7  and  the  Static 
dates. 


all  < 


nde; 

sent,  time  dlatrlbuti< 


ept  Isatber  Bureau  and  CAA  st 

No  record  la  Tables  2  and  5, 


ions.  For  thes 
indicated  by  n 


Btatio: 
entry. 


a  anow  on  gro 
Consult  the 


t  7:30  a.m. ,  E.S.T. 
thla  publication  for  Interpola 


unknot 


covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  theraoneti 


exposed  in 


-    No  record  in  Tables  3, 

precipitation  totals . 
+     And  also  on  a  later  dat 
*     Amount  included  In  foil 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above 
on  the  roof  of  a  building. 
AH     Data  based  on  obeeryational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tablea"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  8tatl< 
■'Hourly  Precipitation  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estisated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches 
G     In  the  "Hefer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M    One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  val 
Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  esaentlall/  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publiahed  later  In  Hourly  Precipitation  Data. 


shelter  located 


These  stations  are  proceaaed  for  special  purpoaes  and  are  published  la 
nowfall. 

for 


T  Tr 


all 


eludes  total  for  previo 


nth. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  ezpoaure  etc.  of  substations  through  1955  nay  be  found  In  the  publication  'Substation  History'   for  this  state, 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Goveroaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C,   for  35  cents.     Siallar  Information  for  regular  Veather  Bureau  statlo 
■ay  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 


TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
DECEMBER  1956 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxlutely  equal  values.  Hourly  precipitation  data  froB  recorder  substations  vill  be 
available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
OECEHBEK  1956 


Cl«Teland  a  n,  T«aa. 

I  -o- 


Aadreva  2  1,  B.  c. 

I  -o- 


Cbfttt«aoo«k  WB  AP,  Tenn. 


I  X«D8lDKtoal  Tunnsl  ail 
to    ■'    O  '-D-Itiolo 

Inf  "—1      Ch.t««rtn  1  w   st>iil«r   ;  '."  UFi  y —  Wton  D».  y 

1/     L.>.,.tt<>    ;     -.^    >vl       OKnij>^  /  np'"/?"'^  '  "a 

•   J  /.^  Moootootl.  '    "'Nil.  "  ^  \ 

I        "               ;«;..c.O          C^ir^V,      ^.-ciopSrir  °|     O  Tocco, 
'        Q         C«ll>ouB  Eip  Sl.tloo    j  \«      \         -t>-     Vciev.l.nd       1  ,'  ^ 

Dow  ra  API^       JT*    "'"■■•ouot   W      |S    cljMI-l  S  J>  / 

W      A<lalrB»lll<i       I       ^        (         |._(^2^j>on"^*i  »B  ^ 

I  "^^^^^^^^Vm       I  "aleak*    ^  Ground 

1  .C«rJSraTlu,  3^1*°°  » Ca  too,  fjc, 

f'-jD._^'J!3jri^0  ^^-^  fx,  ^.-NOI/THERN 

\ * -o- L::fii^'""' jV---'--^. -  i  ^  54° 


GEORGIA 


\  USDA  PI  Car 

J_0-   1  —  I 

Savannah  Beach  2  (I| 


O    •    O    Prtclpltothn  only 

®  Pnciptfotion,  storage 

-O-         -O-  Pnclpitatlon  ona  Ttmptrvfurt  Lmaoot  8'w  f» 

Pncfpltetien,  l^mptnfurt  and  Evoporotfon 

Typtofgogt:      O    Non- recording, 
•  Ptcora/ng;      O    fi^M  i^/Vf 

combinaflons  Indicate  the  avalfabllify  of 
mere  detailed  meteerohgtco I  data 


Oleo  St,  lUr)'  Nuraorlee,  Fla 


Jacksonvlllo  ITB  AP,  FU 


rihr^SHcflt::  '^Zt  l^e'cISl^ftKir^'^  ^"-'^  precipitation  data  fro. 


recorder  substations  will  be  available 


STATION  INDEX 


GCORGIA 
DfCCMBCR  1956 


otstion 

Index  No. 

de 

Longi  tud* 

Elevation 

Obeer- 

vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

6 

*w 

County 

e 

? 

g 
'a 
& 

e 

u 

e 

C 

Obser 

vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Index  I 

ui 

d 
» 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX  

9 

32  00 

83  18 

240 

GREENE 

33  34 

83  11 

9P 

MRSa  LILLIE  CrtNlSTIt 

AOAIRSVILLE 

0041 

BARTOW 

12 

34  22 

84  56 

710 

BA 

rtARVEV  Cm  MOTT 

3 

C 

3036  SPALDING 

31  15 

84  16 

6P 

»A 

iKMACE  Da  wESTBROOkS 

\\\  \ 

2  3  9  7 

AOEL 

16 

BA 

4011 

HARRIS 

32  45  1  84  56 

>4ID 

BLUE    SPRINGS  FARM 

C 

AlLCV 

'CNTCOMERr 

290 

BA 

JAMES  A*  STACY 

2  3  9  6 

7 

4070 

COWETA 

33  14 

84  34 

410 

MRS.  RUTH  T>  GABLE 

alapaha  ekp  station 

3ERRIEN 

293 

tOY  E.  HOLLAND 

2  3  9 

7 

HARTWELL 

4133 

HART 

785 

5P 

7A 

SAMUEL  A.  VERNEN 

219  7^ 

ALBANV 

0140 

DOUGHERTY 

31  35 

B4  10 

210 

9P 

8A 

'Rank  s  *  o  rton 

2  5  5 

HARTWCLL  6  E 

4198 

HART 

3*  21 

82  50 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALLATOONA  OAH  2 

OlBl 

SARTOW 

5 

34  10 

84  44 

975 

8A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  15  6 

7  C 

4170 

PULASKI 

32  17 

6P 

7A 

R*  A.  MC  LEWON 

2  19  7 

ALMA  CAA  AIRPORT 

13 

31  32 

82  31 

200 

4iD 

1*10 

2  3  5 

7 

4204 

JEFF  DAVIS 

31  93 

82  95 

4ID 

MOOOROW  Ha  BROWN 

C 

AMERICUS  a  ene 

32  00 

84  10 

6P 

7A 

2  3  5 

7 

4290 

WHITE 

3*  *2 

85  4* 

6P 

6P 

JOMN  Fa  GREER 

2  3  5  7 

AHERICUS  EXP  STA  NftSV 

SUHTER 

490 

410 

J  Of  GA  EXP  STA  NRSY 

C 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

2100 

8A 

rVA*131 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

S3  58 

83  29 

700 

6P 

8A 

PROF*  Ea  S*  SELL 

2  3  9 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

3*  97 

85  46 

7A 

ATHENS  COU  OF  AQRI 

0432 

10 

33  99 

83  21 

689 

6P 

6P 

2  3  5  6 

7 

HOGCARDS  HILL 

4308 

BAKER 

11  12 

8*  27 

410 

BA 

D40RY  UNI  FLO  STA 

2  3  5  6  7 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0433 

10 

53  97 

83  19 

798 

MID 

8A 

2  3  5 

7 

4429 

CLINCH 

31  02 

82  *5 

5P 

5P 

CITY  OF  NONCRVILLE 

ATKINSON   1  W 

0441 

jrantlcy 

13 

31  13 

81  52 

7A 

1 RW I NTON 

4994 

WILKINSON 

32  49 

09  to 

9P 

9P 

COUNTY  AGENTS  OFPICl 

\\\  \ 
2  3  9  7 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

3 

53  49 

B4  28 

785 

7A 

^tENRY  T.  BARNETT 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

*20 

'4ID 

Ma  POWER  COMPANY 

ATLANTA  NB  AIRPOnT 

0491 

FULTON 

33  59 

84  25 

977 

■*I0 

2  3  5 

4648 

PICKENS 

1*  29 

84  27 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

0493 

14 

33  22 

81  58 

143 

4ID 

410 

j*s>  ncathlr  bureau 

2  3  5 

7  C 

46T1 

MAYNE 

100 

MID 

CITY  OF  JESUP 

0900 

1 I CHHONO 

14 

33  28 

81  58 

190 

6P 

6P 

2  3  5 

7 

DAWSON 

3*  31 

84  17 

MID 

MRSa  VIVIAN  CHESTER 

C 

BAINSRIOGE 

0981 

>ECATUR 

6 

30  95 

04  54 

120 

5P 

8A 

SIDNEY  K*  MULLEN 

2  3  5 

7  C 

4700 

CLAYTON 

13  31 

84  21 

BA 

E.  Ja   SWINTa  SRi 

BALL  CIIOUND 

0A03 

CHEROKEE 

5 

54  20 

84  25 

1100 

7A 

MS.  ESTELLE  GROGAN 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

34  47 

850 

7A 

rVA-722 

3 

BEAVEROALE 

0T4« 

<N1TF lELO 

34  55 

8*  51 

724 

BA 

"RSt  Ht  Ea  WAftMACK 

BARTOW 

1*  14 

84  96 

SUSAN  MCO.  KARGIS 

0787 

11 

52  09 

81  98 

185 

410 

^EnRy  c*  HEARN 

C 

4941 

WALKER 

810 

6P 

7A 

CHARLES  W<  GWVN 

2  3  5      7  C 

094« 

2 

51  29 

81  15 

10 

7A 

7A 

LlaSaFISH  *  WLOF  SVC 

2  3  9 

7 

4949 

TROUP 

13  02 

89  02 

6P 

8A 

PAUL  B.  SMITH 

2  3  9       7  C 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

34  51 

83  96 

193B 

BA 

8A 

GEORGIA  MTM  EXP  STA 

2  3  5 

7 

5165 

OGLETHORPE 

31  92 

83  07 

BA 

SIDNEY  Ea  STEVENS 

3  C 

BLAKELY 

0979 

EARLY 

6 

31  23 

84  96 

30O 

TP 

7P 

9R.  J.  G.  STANDIFER 

2  3  5 

7 

LIHE  BRANCH 

5192 

POLK 

890 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  RIOCE  RESVR  OAH 

1029 

34  53 

84  17 

1560 

5A 

LINCOLN 

13  47 

82  2B 

JAMES  W(  BLACKWELL 

1132 

14 

34  'l2 

83  02 

780 

8A 

9242 

TOWNS 

34  96 

8A 

BRASSTOMN  BALD 

1170 

7 

34  52 

83  49 

4700 

9914 

JEFFERSON 

33  00 

82  2* 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

2  3  5      7  C 

BROOKLET  1  W 

1266 

11 

32  23 

61  41 

100 

OP 

60 

4  •  C  •  C  ROM  L  EY 

2  3  5 

7 

9366 

TELFAIR 

11  99 

82  *1 

8A 

8A 

M.  ALEX  JERNIGAN 

2  3  5  7 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

2 

31  08 

81  30 

14 

9P 

9P 

BENJAMIN  Ea  JAHES 

2  3  9 

7 

LUHPKIN  4  ENE 

939* 

STEWART 

590 

9P 

9P 

SAa  FOREST  COHHa 

2  3  5      7  C 

BRUNSWICK  CAA  AP 

1349 

31  09 

81  23 

<ID 

2  3  9 

MACON  WB  AIRPORT 

94*3 

BIBB 

32  42 

83  39 

MlO 

HID 

JaSa  WEATHER  BUREAU 

2  3  9       7  C 

BUCNA  VISTA 

1372 

6 

32  19 

84  31 

657 

4ID 

c 

5653 

JACKSON 

34  15 

81  34 

7A 

tARL  La  SAILERS 

BURTON  OAH 

1413 

14 

34  47 

83  33 

1770 

4ID 

c 

9811 

CANDLER 

32  24 

82  04 

9P 

5P 

CITY  OF  NETTCR 

2  3  9  7 

luTLER  CREEK 

1429 

32  33 

84  14 

629 

7A 

9898 

BURKE 

32  50 

82  14 

8A 

MRSa  E.  Ba  KING 

1433 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  96 

lie 

6A 

EDWIN  Sa'EPSTElNi  JR 

3 

MILLEDGEVILLE 

9874 

BALDWIN 

33  09 

j20 

7A 

7A 

n%  LOUIS  HORNE 

2  3  9  7 

CAIRO  2  NNM 

1463 

GRADY 

30  94 

84  13 

265 

6P 

6P 

2  3  5 

9862 

JENKINS  ni 

32  48 

81  96 

9P 

9P 

MARK  Ga  MC  COMB 

2  3  9  7 

CALHOUN  CXP  STATION 

1474 

iORDON 

12 

34  29 

84  98 

690 

6P 

ep 

2  3  5 

7 

9896 

SCREVEN  14 

32  96 

81  30 

7A 

MR(  DORIS  Aa  HART 

1900 

31  14 

84  13 

175 

5P 

7A 

2  3  5 

7 

9971 

WALTON  jlO 

33  47 

6P 

RADIO  STATION  MMRE 

CAMP  STEWART 

1944 

11 

31  92 

81  37 

92 

7P 

'OST  ENGINEERS 

2  5  9 

9979 

MACON  6 

32  19 

8*  01 

CANTON 

1989 

IMEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

7A 

Ca  Ba  TEASLEY 

C 

MONTICELLO  2  NM 

9968 

JASPER 

33  19 

83  41 

930 

6P 

Ca  LERDY  TILLMAN 

2  3  9  7 

CARLTON  BRIDGE 

1601 

34  04 

82  99 

450 

SA 

8A 

2  3  9 

6038 

CALHOUN 

31  32 

8*  36 

9P 

9P 

CITY  OF  MORGAN 

2)5  7 

CARNESVILLE 

1619 

14 

34  22 

83  14 

700 

7A 

3 

c 

6087 

COLOUITT 

31  10 

83  45 

6P 

6P 

Radio  station  wmtm 

CARROLL TON 

1640 

17 

^3  36 

89  09 

990 

6P 

SA 

2  3  9 

7  C 

6126 

WHEELER 

32  12 

82  38 

7A 

L .  G .  R  EYNOLO  S 

1697 

12 

34  36 

84  42 

695 

8A 

6219 

BRANTLEY 

31  12 

81  59 

5P 

2  3  5  7 

CARTERSVILLE 

)ARTOM 

9 

34  09 

64  48 

733 

9P 

9P 

:iTY  OF  CARTERSVILLE 

2  3  9 

7 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

34  44 

81  55 

3300 

8A 

rvA-is5 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

5 

34  00 

84  50 

685 

NEWING TON 

6323 

SCREVEN 

32  39 

81  30 

7P 

7P 

CAVE  SPGS  4  SSW 

1719 

)4  03 

89  21 

800 

UD 

c 

6339 

COWETA 

11  22 

84  49 

6P 

7A 

JAMES  Oa   HARDIN*  JR 

CEOARTOWN 

1732 

14  01 

85  15 

7S9 

6P 

2  3  5 

7 

BAKER 

31  17 

84  37 

MID 

EMORY  UNI  FLO  STA 

CHATSWOftTH  1  W 

1896 

12 

34  46 

84  47 

800 

7A 

c 

6399 

FANNIN 

34  42 

84  13 

8A 

CHICKAMAUCA  PARK 

1906 

WALKER 

18 

94  55 

85  16 

709 

9P 

^■Sa  OEPT  INTERIOR 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

34  00 

84  12 

1029 

8A 

MRSa  M.  Ha  DEMPSEY 

3 

CHOCSTOC 

1927 

UNION 

7 

14  48 

83  54 

1900 

8A 

OTT 

6471 

34  98 

84  09 

1902 

14 

34  53 

83  24 

2190 

6P 

6P 

2  3  5 

7 

6679 

ATKINSON 

31  18 

82  91 

4ID 

COUNTY  AGENT 

CLERMONT  3  SW 

1996 

3 

34  2T 

83  48 

ILOO 

«I0 

C 

7087 

SUMTER 

32  03 

64  22 

9P 

9P 

CL EVE LA NO 

3006 

3 

>4  36 

83  46 

1570 

BA 

7201 

WEBSTER 

32  04 

8*  32 

BA 

3ILLY  Aa  DICK 

COLQUITT 

2193 

MILLER 

6 

31  10 

64  44 

195 

5P 

9P 

;iTY  OF  COLQUITT 

2  3  5 

7 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

30  47 

83  35 

190 

5P 

9P 

PERSON  Wa  BROWNE 

2  3  5  7 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

290 

8A 

7430 

CORDON 

34  39 

84  97 

7A 

rOBE  Oa  HOLLAND 

COLUMBUS  wB  AIRPORT 

2166 

3 

32  31 

84  96 

385 

410 

MlO 

2  3  9 

7  C 

7489 

CATOOSA 

34  95 

89  07 

8A 

^108 

6 

13  05 

84  27 

825 

7499 

DADE 

34  45 

89  32 

7A 

COOL I D4E 

2238 

8 

31  01 

83  92 

290 

410 

C 

7600 

FLOYD 

34  19 

89  10 

6P 

8A 

4ILLIAH  MaTOWERSalll 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

34  38 

84  05 

1019 

410 

1ARSY  H.  BUTLER 

C 

ROME  8  SW 

7609 

FLOYD 

700 

410 

J.H.    MONTGOMERY*  jRa 

C 

COROELE 

2266 

CRISP 

31  SB 

83  47 

349 

6P 

6P 

UOlO  STATION  WMJM 

2  3  9 

7 

7610 

FLOYD 

34  21 

69  10 

410 

410 

2283 

14 

34  31 

83  32 

1470 

6P 

7A 

2  3  9 

7 

7777 

WASHINGTON 

32  98 

82  49 

6P 

COVINGTON 

2318 

9 

33  36 

83  92 

790 

6P 

8A 

2  3  5 

7842 

CHATHAM 

32  00 

81  16 

8A 

>•  A.  BISSEtT 

34  13 

84  08 

1300 

8A 

7847 

CHATHAM 

32  08 

81  12 

4ID 

CURRWILLE  2  W 

2429 

FLOYD 

12 

34  27 

85  06 

690 

8A 

JOSEPH  Ba  DAVIS 

SAVANNAH  BEACH 

7r60 

CHATHAM 

10 

9P 

9P 

CITY  OF  SAV,  BEACH 

2  3  9  7 

CUTM8ERT 

RANDO  PH 

31  46 

84  47 

461 

5P 

9P 

:iRE  DEPARTMENT 

2  3  9 

SPARTA  2  NNH 

8223 

HANCOCK 

33  18 

82  99 

4ID 

DAHLONEGA 

!479 

3 

34  32 

83  59 

1919 

8A 

BA 

JOE  Wa  WOODWARD 

2  3  5 

7 

8269 

GILMER 

34  47 

84  16 

BA 

'AULDING 

5 

33  59 

84  90 

1029 

7A 

C 

8391 

EMANUEL 

32  26 

82  13 

7A 

2403 

(H 1 TF I CLO 

12 

34  46 

84  97 

720 

9A 

9A 

2  3  9 

7 

8414 

UNION 

34  41 

84  01 

BA 

OANBURO  4  nnE 

2902 

LINCOLN 

14 

13  94 

82  38 

590 

HIO 

"YNE   D.  MATTHEWS 

C 

SUHMERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

34  29 

S5  22 

780 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

3 

DANVILLE 

2332 

TWIGGS 

*6 

32  36 

S3  19 

450 

8*76 

JtPPLIMG 

31  43 

82  12 

9P 

2570 

31  46 

84  27 

355 

7A 

J 

8*96 

EMANUEL 

32  36 

62  20 

9P 

9P 

257B 

3 

J*  25 

84  07 

1375 

C 

8904 

CANNIN 

34  98 

84  13 

8A 

DAWSONVlLLE  WB 

2583 

5 

34  21 

84  08 

1110 

)ID 

10 

2  3  9 

8917 

SCREVEN 

32  49 

81  38 

410 

DIAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7 

14  46 

84  13 

1900 

8A 

rVA-633 

TALBOTTON 

8935 

TALBOT 

32  40 

04  32 

700 

6P 

8A 

..  Ri  MINER)  SR. 

2  3  5  7 

11  39 

81  91 

80 

8947 

HARALSON 

33  46 

89  18 

6P 

[728 

11  42 

83  93 

260 

HIO 

c 

8600 

lARTOW 

34  09 

84  99 

7A 

)Ra    W.    Ka  COUSINS 

2736 

6 

11  02 

84  59 

130 

6P 

8697 

UPSON 

32  58 

84  14 

MID 

2783 

>1  30 

82  91 

249 

6P 

8A 

2  3  9 

7 

UPSON 

12  52 

9P 

5P 

DOUCLASV 1 LLE 

2701 

DOUGLAS 

3 

13  45 

84  45 

1219 

8A 

.EONA  B.  THOMPSON 

TMOMASVILLE 

1^*6 

THOMAS 

30  91 

83 

240 

6P 

8A 

WSaSARAM  Pa  PORTER 

2  3  5fc  7 

32  35 

81  43 

103 

8A 

THOMAS 

8671 

THOMAS 

30  90 

83  99 

MID 

8A 

}8S9 

10 

12  33 

02  59 

295 

6P 

8A 

(a  LEO  SCARBOROUGH 

2  19 

7 

TIFT 

31  28 

83  32 

BA 

■RED  BELL 

DUBLIN  7 

2844 

10 

32  32 

82  94 

190 

MlO 

CITY  OF  DUBLIN 

c 

1732 

TOWNS 

34  97 

83  38 

BA 

2966 

9 

12  12 

83  12 

400 

9P 

5P 

*Aa  FORESTRY  COMHa 

2  15 

7 

8740 

STEPHENS 

34  35 

83  19 

6P 

7A 

(AolO  STATION  WLET 

EDISON 

3028 

:alhoun 

6 

11  34 

84  44 

295 

MID 

>AN  W.  HAMMACK 

C 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

34  48 

83  42 

BA 

TVA-194 

3  C 

ELBERTON 

3060 

14 

14  07 

82  92 

690 

7A 

T 

8854 

WHITFIELD 

14  92 

89  02 

7A 

TV 

8974 

LOWNDES  '16 

10  92 

83  20 

6P 

»147 

33  52 

84  99 

1200 

BA 

JANtTTE  ALLGOOO 

9077 

CHEROKEE 

9  3*  19 

84  33 

7A 

EXPERIMENT 

>271 

iPALOiNG 

6 

33  16 

84  17 

925 

30A 

lOA 

i  OF  OA  a  EXP  STA 

2  3  5  6 

7 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11  133  24 

82  40 

9P 

8A 

FAIRMOUNT 

1295 

SOROON 

12 

34  26 

84  42 

735 

BA 

)YHPlE  Oa  WARMACK 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

33  44 

82  44 

619 

7A 

MRS.    SYBIL  a.  EVANS 

2  3  9  7 

3312 

16 

10  41 

62  34 

119 

HID 

(T  REGIS  PAPER  CO 

C 

9169 

OCONEE 

33  92 

S3  26 

HIO 

FIELDS  CROSS  ROAOS 

3363 

9 

14  07 

84  19 

1050 

HID 

lAMUEL   Ra  HARMON 

C 

9186 

WARE 

31  11 

82  22 

6P 

7A 

FITZGERALD 

3386 

BEN  HILL 

16 

11  43 

83  15 

571 

9P 

5P 

:iTY  FIRE  OEPT 

2  3  5 

7 

WAYNESBORO  2  NC 

9194 

BURKE 

11  07 

81  99 

5P 

5P 

tADIO  STATION  hBRO 

2  3  9  7 

3404 

7 

34  51 

84  30 

BA 

9201 

TROUP 

12  92 

89  11 

579 

6P 

8A 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

.IBERTY 

2 

31  93 

81  24 

19 

4P 

4P 

SOIL  CONSa  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

35  98 

89  43 

960 

5P 

TA 

CECIL  Ha  GRIOER 

2  3  5      7  C 

FOLKSTON  3  SSM 

3460 

CHARLTON 

19 

30  48 

82  02 

20 

10  A 

PRANK  Ha  DAVIS 

C 

WOODBURY 

9906 

MERIWETHER 

32  59 

B*  35 

800 

BA 

ALVIN  A.  SIMS 

FOLKSTON  9  SW 

3*69 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  08 

120 

9P 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

2  3  9 

7 

WOODSTOCK 

9924 

CHEROKEE 

94  06 

8*  31 

992 

BA 

W.  G.  BOOTH 

FORSYTH  1  S 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  97 

650 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

2  3  9 

7 

YOUNG  HARRIS 

9809 

TOWNS 

34  50 

85  51 

1920 

BA 

TVA-146 

FORT  GAINES 

J516 

CLAY 

3 

31  56 

85  03 

340 

9P 

7A 

4RS.  MAYME  Ra  HAYES 

2  3  9 

NEW  STATIONS 

FORT  VALLEY  3  E 

35*4 

PtACM 

32  34 

83  51 

490 

MID 

OLIVER    la  SNAPP 

2  19 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33  17 

89  06 

690 

9A 

COUNTY  AGENT 

JESUP  B  S 

4676 

WAYNE 

1 

31  29 

81  53 

100 

5P 

9P 

BRUMS  PULP  •  PPR  CO 

2  19  7 

GAINESVILLE 

3621 

MALL 

3 

34  19 

83  90 

1254 

6P 

BA 

SAH  Sa  HARBEN  - 

2  3  9 

7 

NASHVILLE 

6237 

BERRIEN 

16 

31  13 

85  15 

2*0 

9P 

9P 

GAa  FORESTRY  COMMa 

2  3  9  7 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 
1 

33  14 

82  36 

540 

7A 

iSANFORD  Na  6RA00Y 

PATTERSON 

6838 

PIERCE 

13 

31  23 

B2  08 

105 

BA 

GA.  FORESTRY  COMHa 

GLCNWILLE 

3754 

TATTNALL 

31  96 

81  99 

175 

TP 

H*  Ca  BARNARD 

2  3  9 

7 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

89  09 

450 

7A 

GA.  POWER  COMPANY 
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In  Table  1 ,  the  annual  departure  from  the  long-term  mean 
for  the  stations  listed  below  should  be  preceded  by  a 
minus  sign  (-) : 

Alapaha  Exp  Station 
Alma  CAA  Airport 
Athens  WB  Airport 
Blairsville  Exp  Station 
Blakely 

Camp  Stewart 

Carlton  Bridge 

Carrollton 

Cornelia 

Macon  WB  Airport 

Milledgeville 
Moultrie  2  ESE 
Rome  WB  Airport 
Savannah  USDA  PI  Garden 
Savannah  WB  AP 


Savannah  Beach 
Tifton  2  N 
Waycross 
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F.  W.  REICHELDERFER,  Chiel 

AGRICULTURAL  REimENCE  DEPARTMElfl 

CLEMSON  COLLEGE  LIBRARY 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


ANNUAL  SUMMARY  1956 
Volume  LX    No.  13 


ASHEVILLK:  1957 


GEORGIA  -  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Weather  conditions  during  the  growing  season 
were  favorable,  on  the  whole.  Precipitation 
was  ample  in  most  areas,  but  became  exception- 
ally scarce  in  the  southeast  portion  at  the  end 
of  the  year.     December  was  remarkably  warm,  but 
temperatures  were  on  the  cool  side  most  of  the 
year.     Hurricane  Flossy  moved  through  the  State 
on  September  25,   bringing  greater  benefits  with 
its  soaking  rains  than  damage  due  to  wind. 

WEATHER  EFFECTS 

Cold,  dry  weather  early  in  January  retarded  win- 
ter grains  and  pastures  but  there  was  signifi- 
cant improvement  later  in  the  month  and  in  Febru- 
ary as  temperatures  turned  higher  and  rainfall 
increased.     Heavy  frosts  caused  serious  damage 
to  peach  and  early  vegetable  crops  in  March, 
and  small  grains  and  pastures  were  once  again 
retarded.     Wet  weather  during  the  month  delayed 
land  preparation  in  the  north  portion,  but  the 
south  and  southeastern  portions  remained  quite 
dry  permitting  planting  of  corn  and  cotton,  and 
transplanting  of  tobacco.     Unseasonably  low 
temperatures  in  April  retarded  plant  growth  and 
seed  germination.     Heavy  rains,   high  winds,  and 
blowing  dust  or  sand  on  April  7,   10,   and  15 
caused  considerable  damage  to  spring  planted 
crops  in  the  southern  and  eastern  portions,  and 
thousands  of  acres  had  to  be  replanted,  some 
for  the  second  or  third  time.     Peaches  and 
pears  were  damaged  by  freezing  temperatures  in 
April,   the  latter  severely.     Dry  weather  during 
the  last  3  weeks  of  May  and  first  2  weeks  of 
June  accompanied  by  warm  temperatures  during 
most  of  the  period,  damaged  pastures,  truck 
crops,  and  gardens.     The  same  conditions,  how- 
ever, were  favorable  for  harvesting  small  grains 
and  early  hay,   and  for  cultivating  row  crops. 
Spring  harvests  were  completed  and  summer  har- 
vests began  under  ideal  weather  conditions. 
Rains  during  the  latter  part  of  June  and  most 
of  July  restored  crops  to  a  good  condition  except 
in  the  central  and  upper  Coastal  Plains  and 
Piedmont  areas.     Cotton  boll  weevil  infestation 
increased  during  this  wet  period,  but  control 
measures  were  practiced  between  showers.  Crops 
deteriorated  late  in  July,   and  continued  becoming 
progressively  poorer  throughout  August  and  well 
into  September,  as  rainfall  became  sparse  and 
temperatures  reached  their  annual  peaks.  Cotton 
growers  in  central  and  northern  districts  noted 
heavy  shedding  of  squares  and  small  bolls.  Crops 
In  the  heavy  producing  areas  of  south  Georgia, 
however,  were  far  enough  along  to  escape  damage. 

Hurricane  Flossy  brought  blessing  and  grief  as 
it  passed  over  southern  Georgia  on  September 
25.     The  storm  winds  and  heavy  rains  damaged 
cotton,  peanuts,  and  pecans,  and  blew  down  some 
corn,  but  the  rains  provided  much  needed  moisture 
for  all  crops,  and  put  the  soil  in  good  condition 
for  fall  plantings  of  small  grains  and  grasses. 
Harvesting  in  October  and  early  November  pro- 
ceeded under  near  ideal  weather.     Seeding  of 
small  grains  proceeded  on  schedule  in  the  north 
in  November,  but  was  delayed  by  dry  soils  further 
south  until  the  middle  of  December.     The  south- 
eastern portion  remained  dry  through  December, 
with  increasing  hazard  of  forest  fires. 

The  value  of  Georgia  crops  produced  in  1956 
declined  4%  from  the  1955  valuation  to  a  total 
estimated  at  387.2  million  dollars.     The  decline 
was  due  mainly  to  the  decrease  in  cotton  and 
tobacco  production,  which  was  the  result  of 
reduced  acreage  under  cultivation  as  well  as 
slightly  lowered  yield.     The  yields  of  both 
crops  remained,  however,  the  second  highest  in 


the  State's  history.     Peanuts,  wheat,  and  oats 
set  new  high  yield  records,  and  corn  equalled 
the  all-time  high  yield. 

TEMPERATURE 

December  took  the  prize  for  unusual  temperatures 
this  year.     Unseasonably  warm  weather  during 
the  month  was  remarkably  persistent,  and  the 
average  monthly  temperature  for  Atlanta  and 
Macon  turned  out  to  be  the  highest  for  December 
since  the  turn  of  the  century.     Following  on  the 
heels  of  a  chilly  November,  all  stations  but  2 
showed  a  reversal  in  the  usual  seasonal  March 
of  average  temperatures  as  December's  figures 
rose  above  those  of  the  previous  month,  frequent- 
ly by  more  than  4  degrees.     Another  reversal  in 
seasonal  trend,  but  in  the  opposite  sense,  was 
noted  in  March,  although  the  discrepancy  was 
less  marked  at  that  time. 

Temperatures  were  unseasonably  cold  in  January 
for  the  fourth  consecutive  month.     Slightly  more 
than  half  of  the  stations  had  their  greatest 
negative  departures  from  long-term  temperature 
means  in  January,  while  practically  all  the  rest 
turned  up  in  September.     February  was  quite  warm, 
more  markedly  so  in  the  south  portion  than  else- 
where.    April,  on  the  other  hand,  was  persistently 
chilly.     May  was  warmer  than  usual,  and  brought 
the  year's  first  100°  temperature.  Temperatures 
averaged  on  the  cool  side  in  June,  but  the  month 
featured  frequent  maxima  of  90°  or  higher  and  a 
minimum  for  the  State  of  34°  that  equaled  the 
record-low  for  June. 

July  was  seasonably  cool ,  but  with  daily  maxima 
of  90°  or  higher  more  frequent  than  usual  at 
many  locations.     A  turn  to  warmer  average  tem- 
peratures was  evident  in  August,  particularly 
in  the  north  portion.     Chilly  weather  in  Septem- 
ber resulted  in  averages  that  made  this  th&- 
coolest  September  since  1924,  but  October  re- 
turned to  the  warm  side;    temperatures  were  quite 
high  at  the  close  of  the  month  and  continued  so 
into  November.     After  the  first  week,   the  rest 
of  November  was  quite  chilly,  and  some  stations 
registered  their  lowest  temperatures  of  the 
year  during  the  last  week  of  the  month. 

Temperatures  rose  to  90°  or  higher  most  frequently 
at  Albany  and  Camilla,   115  days  at  both  locations. 
The  daily  minima  dipped  to  32°  or  below  on  117 
days  at  Blairsville  Exp.   Station  to  lead  the 
field  in  that  respect.     No  station  was  entirely 
free  of  freezing  temperatures  but  Brunswick  made 
the  closest  approach  with  such  occurrences  on 
only  7  days. 

PRECIPITATION 

Most  Georgia  locations  were  blessed  with  precipi- 
tation equal  to  at  least  90%  of  the  usual  annual 
expectancy.     An  unusual  end-of -the-year  rainfall 
famine,  however,  developed  in  the  extreme  south- 
east corner  and  coastal  area.     Twelve  stations 
in  that  region  had  precipitation  totals  for  the 
two  months,  November  and  December,  of  less  than 
0.50  inch,   led  by  Folkston  9  SW  where  not  a  single 
drop  was  reported  in  that  interval.     Other  loca- 
tions with  less  than  90%  of  their  usual  annual 
precipitation  expectancy  were  to  be  found  in  a 
strip  about  50  miles  wide  extending  northeast- 
ward from  the  southwestern  corner  of  the  State, 
and  in  scattered  smaller  areas  mostly  in  the 
north  portion.     Areas  of  rather  bountiful  pre- 
cipitation were  small,   and  were  found  in  the 
west-central  portion  and  the  southern  portion 
of  the  State. 

Dry  weather  early  in  January  was  terminated  by 
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general  rains  on  the  19th,  continuing  with  con- 
siderable frequency  (except  In  the  southeast) 
through  the  middle  of  March.     The  next  30  days 
were  marked  by  alternating  2  or  3  day  periods 
of  dry  and  rainy  weather,  but  the  last  half  of 
April  was  rather  dry.     The  first  week  In  May 
was  rainy,  only  to  be  followed  by  2  weeks  of 
dry  weather.     The  latter  part  of  May  and  the 
first  third  of  June  featured  scattered,  mostly 
light,  showers.     Thundershowers  came  with  In- 
creasing frequency  during  the  latter  part  of 
June  and  the  first  third  of  July.     A  marked 
change  at  that  time  to  decreasing  frequency 
continued  well  past  the  middle  of  August,  when 
a  rainy  spell  commenced,  and  extended  through 
the  first  week  In  September.     A  long  dry  spell 
was  Interrupted  by  the  dousing  rains  of  hurri- 
cane Flossy  on  September  24,  and  resumed  3  days 
later.     Rains  In  October  came  In  two  well-marked 
periods  at  the  end  of  the  first  and  third  weeks, 
and  In  November  only  on  the  7th-8th  throughout 
the  State.     Two  spells  of  rainy  weather  In 
December  provided  nearly  all  of  the  month's  pre- 
cipitation; amounts  were  heavy  In  the  north, 
but  considerably  lighter  In  the  south. 

The  year's  greatest  one-day  precipitation  amount 
was  6.95  Inches,  reported  at  Preston  on  Septem- 
ber 25  In  connection  with  hurricane  Flossy.  The 
same  storm  produced  the  greatest  daily  precipi- 
tation amount  for  most  stations  in  the  south- 
western quarter  of  the  State,  and  in  the  small 
Northeast  Division.     The  greatest  annual  totals, 
the  most  frequent  rains,  and  the  most  frequent 
heavy  rains  were  all  found  in  the  high  elevation 
stations  of  the  mountainous  extreme  north  por- 
tion, as  usual. 

SNOWFALL 

Snowfall  this  year  was  conspicuous  only  by  its 
absence.     The  only  measurable  snowfall  came 
within  a  hair ' s-breadth  of  missing  1956  entirely: 
0.1  inch  on  December  29  at  Waleska. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Seven  tornadoes  and  10  suspected  tornadoes  were 
reported  during  the  year,  and  hurricane  Flossy 
moved  east-northeastward  through  south  Georgia 
on  September  25,  but  it  is  interesting  that 
none  of  these  storms  resulted  in  loss  of  life, 
although  some  Injuries  were  caused  by  tornadoes. 
In  all,  6  persons  were  killed,  and  only  8  others 


were  reported  Injured  due  to  severe  storms 
during  the  year. 

The  winds  of  hurricane  Flossy  had  lost  much  of 
their  punch  by  the  time  the  storm  reached  Georgia, 
and  were  generally  no  higher  than  40  to  50  mph 
near  the  center,  but  damage  was  considerable, 
including  damage  to  boats  and  dock  facilities 
at  Lake  Sinclair,   near  Macon.     Wind  damage  of 
major  proportions  occurred  in  connection  with 
a  tornado  on  February  18  that  struck  LaFayette 
and  other  nearby  communities;   another  storm  with 
tornado  characteristics  that  passed  through  the 
north  central  portion  on  April  15;   the  tornado 
of  May  3  that  hit  Barnesvllle  and  much  of  Lamar 
County;   and  a  severe  thunderstorm  on  July  8  at 
Porterdale.     A  hailstorm  that  struck  Jeff  Davis 
and  Appling  Counties  on  May  24,   and  hall  in 
connection  with  a  tornado  on  June  4  in  Lowndes 
County  caused  very  great  crop  damage.  Lightning 
strikes  caused  considerable  damage  on  June  29 
and  July  26,  and  considerable  wind  damage  occur- 
red in  February,  March,   April,   June,  and  July. 
In  all,   only  November  was  entirely  free  of 
da  mag 1 ng  s  t  orms . 

One  person  was  killed  when  struck  by  lightning 
in  July,  and  a  young  boy  was  drowned  in  a  flash 
flood  In  June.     Four  other  persons  lost  their 
lives  due  to  wind  action.     Three  persons  were 
injured  by  tornadoes  during  the  year,  3  others 
by  lightning,  and  2  Injuries  occurred  in  an 
automobile  accident  near  Waynesboro  during  a 
blinding  sandstorm  in  April.     Icy  roads  in  Janu- 
ary resulted  in  several  automobile  mishaps,  but 
no  injuries  were  reported. 

FLOODS 

Minor  damages  resulted  from  floods  of  up  to  3 
feet  or  more  on  tributary  streams  in  the  Atlanta 
area  in  March.     The  Oostanaula  River  overflowed 
at  Resaca  in  April,  but  without  damage  of  conse- 
quence.    The  Ocmulgee  River  reached  flood  stage 
at  Abbeville  in  October,   and  rose  2  feet  above 
flood  stage  at  Macon  in  December,  but  damage  was 
minor . 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in 
the  monthly  Issues  of  this  publication. 

Harold  S.  Llppmann,  Cllmatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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-  2*3 

67*8 

-  al 

96*8 

1.4 

98*9 

6*0 

67*2 

•  1 

CARLTON  BRIDGE 

38.4 

-  5 

6 

47.6 

2.1 

49.2 

3 

9 

57.3 

3 

9 

70,0 

.1 

76.0 

-  1.2 

79.1 

.1 

79*4 

1*1 

70*2 

-  3*4 

62*0 

-  *4 

49*2M 

1,7 

90*6 

9*9 

*0 

carrollton 

40.6 

-  2 

0 

51.2 

3.3 

52.8 

1 

1 

50.6 

1 

8 

70,5 

1.1 

74.2 

-  2.8 

77,5 

1.5 

78*1 

•  2 

68*6 

-  4*3 

62,3 

-  *9 

48*0 

3,0 

52*1 

8*0 

61*3 

•  4 

CARTERSV I LLE 

41 .7 

-  2.4 

50.8 

9.8 

93.6 

5 

60.3 

- 

1 

1 

72,1 

2.8 

76.8 

-  I.l 

70 

1.8 

80*6 

2,2 

71*8 

-  1.1 

64*8 

2*4 

90 

- 

1,0 

54*2 

6*9 

ft'  ^ 

1,3 

40.6 

-  6 

4 

51.2 

4.8 

93.9 

1 

59.3 

1 

6 

71.2 

1.6 

75.9 

-  1.5 

78*9 

•  4 

78*8 

•  2 

69*9M 

-  3*2 

62*8 

*9 

48*8 

2,3 

98,3 

9*2 

62.0 

.1 

CLAVTON  I  N 

39.9 

6 

46.4 

4,9 

49.5 

5 

56.0 

- 

3 

66.9 

1.9 

70.4 

-  1.2 

73.3 

1.0 

74*0 

*6 

66*3 

-  2*3 

60,  3M 

2,0 

47*6 

•  6 

90*7M 

9*5 

98*4 

1,1 

COLOUITT 

M 

66.7 

M 

80.2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

44.2 

-  3 

2 

54.3 

4,7 

55.2 

5 

62.3 

1 

1 

73.4 

1.4 

78.1 

-  ,9 

* 

' 

' 

3,0 

* 

66.7 

•* 

61.8 

2,5 

94.9 

7,3 

64.7 

.9 

COROELE 

47.4 

6 

98.7 

7,7 

57.3 

- 

3 

1 

63*7 

- 

1 

8 

75.2 

1.4 

79.0M 

-  1.2 

81  6 

•  4 

85*2 

3*0 

81*7 

5,6 

M 

69  3 

- 

,9 

94*7 

4*8 

CORNEL 1 A 

40.4 

-  1 

9 

46.7 

2,9 

90.6 

0 

57.3 

2 

0 

66.0 

1.4 

72.5 

-  2,3 

75*8 

1.3 

76,4 

•  5 

66*2 

-  3,8 

60*4 

-  .9 

47*3 

3.0 

50*6 

7*1 

90*6 

•  2 

COVINGTON 

40.4 

-  4.0 

49.7 

4,8 

51.9 

2 

4 

60.8 

3 

73,5 

3.0 

77.9 

•  1 

79.9 

•  ^ 
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1*3 

71*7 

-  2,7 

64*8 

2,0 

90*2 

2,4 

54.0 

9.1 

62*0 

CUTHBERT 

48.2 

-  4.4 

58.8 

6.6 

59.3 

- 

9 

65.6 

- 

2 

76.2 

1.8 

79.6 

-  .5 

81,4 

■  5 

83*0 

2.1 

74*6 

-  2*8 

68*  1 

•  ^ 

56*5 

.* 

58*5 

7,8 

67*9 

•  0 

OAHLONEGA 

40.8 

8 

47.6 

4,9 

51.2 

3 

59.  7M 

1 

0 

69.6 

3.0 

73. 7M 

•  2 

M 

M 

45*0M 

4.8 

49*4 

7*2 

38.0 

-  4 

9 

49.7 

4,9 

51.9 

- 

6 

57.9 

- 

2 

6 

70.5 

1.8 

75.1 

-  1.3 

70 

• 

.3 

78,8 

1,4 

70*4 

-  1.9 

64,1 

1*9 

- 

.3 

91*3 

6*9 

61,4 

,7 

DAHSONV I LLE  WB 

76  .SM 

66*3M 

59*8 

49*5 

48*9 

DOUGLAS 

47.5 

-  5 

4 

57.7 

3 

1 

64.3 

1 

9 

79.1 

.6 

77.1 

-  3.2 

80,5 

1.0 

81,4 

,1 

79,0 

-  1*9 

67*1 

-  1,0 

97.1 

,7 

DUBLIN 

46.4 

-  2 

7 

56.8 

5,4 

56.9 

- 

7 

64.4 

- 

9 

76.0 

3.3 

79.4 

-  .2 

82,0 

•  6 

83,2 

2*6 

73,7 

-  3*0 

66,9 

•  9 

99*0 

,6 

36,8 

7,0 

66*4 

,0 

EASTMAN  1  W 

47.6 

-  2 

7 

58.6 

6,6 

56.7 

6 

65.0 

1 

2 

76.1 

2.1 

79.0 

-  1,5 

80.6 

1,3 

82*4 

1.2 

74*1 

-  3*3 

67*9 

•  4 

99*9 

1,6 

99*3 

8*8 

67*0 

.6 

_ 

EXPERIMENT 

42.4 

-  2 

1 

51.5 

9,9 

53.9 

- 

1 

7 

59.9 

- 

1 

6 

71.8 

1.2 

76.0 

-  1*2 

•  0 

80*2 

1*5 

71*0 

-  3.1 

69*0 

1.2 

- 

1,7 

94*6 

10*0 

63,0 

.7 

F I TZGERALO 

48.0 

-  3 

2 

59.6 

7,2 

60.0 

- 

.7 

66.5 

7 

77.3 

2.6 

79.8 

-  .4 

61*6 

- 

,2 

83*3 

2*1 

74*9 

-  2*3 

6e.9 

1*2 

97*3 

- 

,6 

98,8 

7*0 

68*0 

1,2 

FLEMING  EXP  STATION 

46.7 

98.9 

57.2 

63.3 

73.4 

76.6 

80,4 

80*6 

73.9 

67*9 

99*6 

98*2 

64*0 

FOLKSTON  g  SW 

50. IM 

M 

61. 4M 

67  .OM 

74. 5M 

77. BM 

B0,2M 

80,7M 

79.1M 

69*4M 

99*2M 

59*7M 

FORSYTH   1  S 

44.0 

93. 3M 

55,3 

62.  6M 

73.6 

76.8 

78  •  8 

8O,0M 

7l«9 

69*0 

92,0 

98*1 

64*1 

FORT  GAINES 

M 

78.5 

-  1.4 

so  a 

- 

•  4 

81,9 

1*3 

74,3 

-  2.7 

67,eM 

•  9 

95  a 

- 

1,7 

98*7 

8*0 

45*1 

-  2.7 

54.6 

4,1 

55.7 

1 

.1 

63.2 

1 

4 

74.0 

1.6 

78.3 

-  1.1 

8o'o 

.7 

81*4 

1*1 

72*6 

-  4*1 

66,9 

,7 

92*8 

2,3 

99*8 

6*9 

69*0 

.1 

GAINESVILLE 

41.2 

6 

48.0 

4.6 

52.4 

1 

•  1 

58*9 

4 

70.2 

2.4 

75.5 

•  9 

77.9 

•  3 

78*7 

2*3 

69*9 

-  1*6 

62,9 

1*7 

49*0 

1,1 

92*6 

9,8 

61*4 

1,6 

6LENNVILLE 

47.1 

-  4.9 

59.5 

6.2 

59.1 

.6 

65.4 

1 

3 

79.1 

1.2 

78.0 

-  2.1 

80,9 

.6 

81*6 

,6 

73.9 

-  3.6 

68*9 

•  3 

96.6 

1,8 

99*1 

7,1 

67*0 

.0 

GREENSBORO 

44.0 

9 

52.4 

5,7 

99.  1 

*6 

61.8 

2 

72.8 

2,3 

77.9 

•  0 

eot9 

1*1 

80  i  7 

1*7 

72*0 

-  2*6 

69*2 

1*6 

92.9 

•* 

96*0 

10,5 

64,3 

1.6 

GRIFFIN 

43.5 

-  2 

6 

92.6 

4,6 

95.7 

.0 

61.6 

- 

1 

3 

73,2 

2,1 

77.4 

-  ,5 

_ 

•  0 

81*0 

2*0 

72*4 

-  2*6 

«9a4 

•  8 

_ 

- 

2.1 

96*9 

9,6 

84*3 

•  8 

HARTHELL 

43.6 

4 

50.2 

4,6 

53,7 

,6 

60.2 

7 

72,6 

3,1 

78.4 

1,1 

80  4 

1.0 

80,8 

2*4 

72*1 

-  1*9 

64*0 

1*2 

9lll 

,6 

99*1 

10,8 

69*9 

1*7 

HAWKINSVILLE 

4«.3 

-  2 

6 

56.5 

5,7 

57,  2M 

1 

,2 

63.4 

1 

,8 

75,6 

2,2 

78.6 

-  1,2 

80,9M 

1,0 

82  •! 

1*0 

73*8 

-  3*6 

67  «> 

•  9 

94*9 

1,5 

96*6 

6*9 

64*  1 

.9 

HELEN 

56.3 

67,6 

72*1 

79.0 

79,1 

67*3 

60, 1 

4««8 

91*2 

H0G6ARDS  Ml LL 

46.8 

-  5 

0 

58.1 

5,1 

98,4 

,7 

64.0 

1 

>6 

75,5 

1,6 

78.8 

-  1.8 

80.6 

.3 

82*1 

1.1 

79*0 

-  2*0 

68.6 

•  6 

99*4 

1.0 

97*9 

6*1 

Ma8 

•  2 

HOMERV I LLE 

M 

M 

66*9M 

AM 

97,9 

JASPER 

39  •4M 

-  5 

1 

48.8 

4,1 

49,  7M 

1 

,3 

56.7M 

3 

,2 

08,  4M 

,1 

72.5 

-  3.1 

75,9 

1,4 

76*1 

-  ,8 

68*7 

-  3a0 

82*9 

•  1 

SlaS 

8*0 

LAFAYETTE 

50. 5M 

5,5 

91,  8M 

1 

,0 

57,7 

- 

2 

>6 

70,7 

1,4 

74*6 

-  2*4 

77.7 

- 

1*1 

78*1M 

-  .4 

68*9 

-  3,8 

62»8 

•  2 

47,8 

- 

2.7 

91*9 

9*9 

LA  GRANGE 

43.6 

-  1 

7 

53.1 

3,9 

55,4 

,1 

62.2 

.1 

73.2 

2.2 

76.4 

-  1.9 

78.8 

•  3 

79.4 

•  4 

70*8 

-  3*7 

64.0 

.2 

91*0 

2.1 

99,2 

8*4 

63*6 

•  4 

LOU I SV I LLE 

46*2 

-  1 

7 

56.2 

6,5 

56,9 

- 

.5 

63.5 

- 

>6 

75.6 

2.8 

79.2 

-  .1 

• 

2.1 

83*0 

2.8 

73*8 

-  2*1 

86.2 

.8 

- 

1,3 

96*9 

8*7 

66*2 

1*4 

44.2 

57.0 

56,0 

63  .aM 

74.0 

77.7 

* 

81.4 

72*7 

88*6 

94*0 

95*3 

69*2 

LUMPKIN  4  ENE 

44.8^ 

53.8 

M 

76.1 

M 

MACON  MB  AIRPORT 

-  4 

1 

55.2 

3,7 

56,6 

1 

,0 

64*2 

1 

.5 

75.2 

1.6 

79*2 

-  1.7 

81.9 

,9 

82*9 

1*2 

73.7 

-  3*8 

67*1 

•  9 

93*7 

2.3 

98*3 

6*6 

69*0 

•  2 

METTER 

47.1 

58.5 

97,6 

65.4 

75.6 

78.7 

81.9 

82*4 

74*2 

68*2 

96*2 

98,1 

67*0 

M I LLEDGEV I LLE 

42.2 

-  4.1 

51.7 

3,2 

52,4 

- 

3 

,5 

59*9 

- 

3 

.6 

72.0 

-  .3 

77  •4M 

-  1.7 

BO  2 

- 

1,0 

80  •4M 

•  0 

71.2 

-  4.7 

64.6 

-  .1 

-  _ 

- 

1.4 

93.3 

6*1 

69«2 

•  9 

46.4 

-  2 

4 

58.4 

7.9 

57, 5M 

,6 

65.0 

.2 

75.1 

1.8 

78*1 

-1.9 

81*0 

*7 

81*4 

•  3 

71*9 

-  4.9 

65,9 

-  .3 

96  3M 

.3 

57*1M 

7*9 

66*2 

•6 

MONTICELLO  2  NW 

41.9 

90.7 

52,6 

59.5M 

70. 6M 

75.6 

78.0 

78*0 

68.8 

81*6 

47.8 

92*0 

61*4 

MORGAN 

47.8 

59.6 

59,  IM 

63.7 

75.1 

77.3M 

79.  2M 

80,5 

68*2H 

99*2 

'  MOULTRIE  2  ESE 

90,0 

-  3 

7 

59.2 

3,2 

59,0 

1 

,9 

65.3 

2 

.6 

75.2 

.0 

78.0 

-  2.7 

79,9 

2*2 

81*0 

-  ,7 

74*1 

-  4*4 

68.4 

-  1.4 

97*2 

2,9 

98,7 

4*7 

67*3 

1*1 

;  hAHUNTA 

M 

68*8 

58  6M 

99,  7M 

NEW  I NGTON 

73*4 

6",3 

56*1 

97  •6M 

NEWNAN 

42.7 

-  2 

1 

52.9 

5.9 

59.3 

,6 

61.5 

.2 

72.6 

2.0 

76.2 

-  1,6 

78.7 

1.0 

79*6 

■  7 

70*7 

-  3*8 

64*7 

1*0 

90*9 

2.3 

94*9 

9*9 

83*4 

«e 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

45.5 

55.8 

56.2 

63.3 

73.9 

77.5 

70.3 

80*9 

73*0 

66*7 

54*4 

97*1 

69*3 

OU ITMAN 

60. IM 

4.8 

61.2 

.1 

65.0 

2 

,6 

76.2 

•  4 

78*0 

-  2*4 

/9.2 

2.4 

80*0M 

-  1.2 

H 

67.  OM 

-  1*9 

97*  OM 

2.4 

98*1 

4,9 

ROME 

41.2 

-  1 

■  5 

51.7 

6.7 

94,5 

1 

.6 

60.3 

- 

,9 

72,5 

2.7 

77.3 

•  3 

«8 

80*4 

1*7 

72,3 

-  1,9 

65.0 

2*9 

90*  1 

- 

.6 

93.9 

10*4 

63.3 

1*9 

ROME  WB  AIRPORT 

30.3 

-  3 

•  4 

48.9 

3,9 

51,6 

- 

.1 

38.1 

- 

2 

,4 

71,0 

1.8 

73.7 

-  1.7 

78*9 

- 

1*1 

78.8 

•  0 

70,0 

-  4,2 

62*8 

•  6 

47*4 

- 

3,1 

91*1 

7*8 

61.2 

•  1 

SANDERSVILLE 

45.2 

54.9 

96,0 

62*9 

73,9 

76*6 

80.2 

81.4 

73*2 

86*2 

94*0 

97.3 

89*1 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDE 

45.7 

-  5 

.7 

59.1 

6.7 

97,4 

- 

1 

.0 

63.0 

- 

1 

,9 

72,8 

1.2 

76.3 

-  2.2 

80.0 

- 

*6 

79*9 

-  ,2 

73*0 

-  3,9 

67.0 

.9 

94,1 

2.5 

96*6 

3*8 

69*4 

.3 

SAVANNAH  WB  AP 

-  5 

■  6 

58.6 

4.7 

97,6 

1 

•  2 

64.7 

1 

,1 

74,2 

1,3 

77.9 

-  1,8 

81.0 

•  4 

81*2 

*3 

73,9 

-  3*4 

67,8 

*1 

55*6 

2,9 

98*5 

6*1 

68*9 

*1 

^ 

48*8 

-  3 

.0 

98. 4M 

5,5 

96,9 

- 

,4 

64.6 

- 

1 

,7 

74.8 

.3 

79.1 

-  1,5 

81.8 

- 

•  1 

80*9 

-  .9 

79.2 

-  2*8 

69,0 

-  1*2 

- 

1,2 

99.  8M 

7*9 

67,9 

•  1 

SURRENCY 

68*9 

55*7 

98*9 

SWAINSBORO 

47.1 

58.2 

58.0 

64.6 

75. 5M 

79.2 

M 

74.9 

68*0 

96*  6M 

9e«3M 

TALBOTTON 

44.9 

-  2 

•  5 

54.1 

5.1 

55.9 

- 

•  6 

62.0 

- 

1 

,3 

72.1 

.4 

76.0 

-  2.5 

78*8 

- 

1.3 

80*1 

•  A 

72*0 

-  3*4 

66,3 

1*2 

51*8 

- 

2.9 

99*9 

7*9 

64*1 

•0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

40.2 

-  2 

.6 

50,9 

6.7 

52.0 

.5 

57.4 

2 

,2 

69.9 

1.7 

73.2 

-  2,4 

77.2 

•  7 

76*7 

-  46 

68*9 

-  3,9 

62*1 

*8 

47*3 

3.3 

92*8 

9«a 

60*7 

•  2 

THONASTON  2  S 

44.4 

53.  IM 

55.4 

62.1 

73.0 

77.0 

78.8 

79. 8M 

71*2 

69*1 

91*9 

99*2 

63.0 

THOMASV I LLE 

48.6 

-  2.4 

60,6 

5,6 

60.0 

- 

.2 

64.4 

- 

2 

,3 

75.3 

1.3 

78.2 

-  1.3 

80*4 

1*4 

81.8 

*8 

79*0 

-  1*8 

69*3 

1*1 

97*0 

■ 

1.9 

98*9 

6*4 

67.9 

•4 

THOMASVILLE  WB  CITY 

49.5 

-  4 

.7 

60,3 

4,4 

60,6 

•  0 

66.3 

1 

,1 

76.8 

2.6 

79.4 

-  .3 

80.9 

*3 

82*4 

1*8 

76*1 

-  1,8 

80*8 

•  9 

98*9 

1.0 

60*9 

9*9 

68*4 

*f 

TIFTON  2  N 

46.3 

-  5 

■  2 

58,6 

5,4 

57,3 

- 

1 

.3 

63.6 

2 

,5 

75.1 

1,6 

78.5 

-  .9 

79«6 

1*2 

81.4 

•  9 

74*1 

-  3*9 

68*0 

•  0 

59*8 

2,2 

97,9 

9*8 

66*3 

•  > 

TOCCOA 

43.8 

•  8 

48.7 

4,2 

53,0 

.8 

60.0M 

,4 

70.5 

1,8 

73.6 

-  ,3 

77.6 

;; 

*7 

78.9 

1*8 

69*8 

-  2*4 

62*9 

1.3 

90*0 

1,2 

93*9 

9*8 

82*0 

1.3 

VALDOSTA  *  NW 

48.3 

60.5 

60,0 

64.4 

74,6 

77.8 

79.9 

81*0 

74*3 

69*4 

98*9 

97*8 

67*0 

WARRENTON 

44.7 

-  2 

.0 

52.9 

4,9 

55,0 

.9 

61.7 

1 

.4 

73,1 

1,4 

78.0 

-  .5 

80.4 

*1 

80*8 

1,2 

71.9 

-  3*2 

64*4 

.3 

53*0 

1.1 

96,1 

9.1 

64*3 

•8 

WASHINGTON 

43.1 

-  2 

.5 

51.5 

4.5 

54,5 

.8 

61.0 

1 

.6 

71, 6M 

,1 

75.7 

-  2.7 

79.  9M 

1*0 

79  .SM 

-  .3 

72,1 

-  3*0 

M 

M 

95*9 

9*6 

WAVCROSS 

48.4 

-  4 

.7 

60.9 

6.2 

60.1 

1 

.3 

65.0 

2 

.3 

76.2 

,6 

78.6 

-  1,6 

80.6 

1*3 

81*6 

•  1 

74,6 

-  3,4 

69*2 

•  2 

57*1 

2,1 

58*9 

5*8 

67*9 

•  9 

WAYNESBORO  2  NE 

44.7 

-  2 

.8 

55.7 

7.9 

56,9 

.6 

63.5 

.7 

74.4 

1,7 

77.9 

-  ,9 

M 

82*2 

1,9 

73.0 

-  2.3 

67.2 

2*2 

94,6 

•  8 

56,6 

9,0 

WEST  POINT 

44.1 

-  I 

.7 

53,5 

5,9 

55,6 

.1 

61.9 

1 

.1 

72,6 

1.2 

76.9 

-  1,8 

79.7 

•  8 

80*2 

*9 

71,9 

-  3.7 

89*2 

1,0 

91*6 

1,0 

99,3 

9,0 

64*0 

•8 

WINDER   1  SSE 

H 

92,  8M 

39.1 

70,4 

75.6 

77,3 

78*9 

70*1 

83*2 

49.7 

93*4 

WOODRUFF  0AM 

50.211 

62, SM 

61,  7M 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


GEORGIA 
1996 


January 


Fabnuxy 


April 


lulr 


Auguit 


Saptmbac 


ABBEVILLE 
AOAIItSVILLE 
AOEL 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  CAA  AIRPORT 
AMERICUS  «  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATKINSON   1  M 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  NB  AIRPORT 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA 

BAINBRIOGE 

BALL  GROUND 

BEAVERDALE 

BLACKBEARO  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELV 

BLUE  RIDGE  RESVR  DAM 
BOWMAN 

BRASSTOWN  BALD 
BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK. 
BRUNSWICK  CAA  AP 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 

CARLTON  BRIDGE 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 
CARTERS 


CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE 
CEOARTOWN 
CHATSWORTH  1  W 
CHICKAMAUGA  PARK 

CHOESTOE 
CLAYTON  1  N 
CLEVELAND 
COLQUITT 
COLUMBUS 


SW 


COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

COROELE 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUMMIN6  I  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTH8ERT 
DAMLONEGA 
DALLAS 

OALTON 

DANVILLE 

DAWSON 

DAWSONVILLE 
OAWSONVILLE  WB 

DIAL  POST  OFFICE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
OONALSONVILLE  3  W 
DOUGLAS 
DOUGLASVILLE 

DOVER 
DUBLIN 
EASTMAN  1  W 
ELBERTON 
ELLIJAY 

EMBRY 
EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 
FIT20ERALD 
FLAT  TOP 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  I  S 
FORT  GAINES 


9  E 


FORT  VALLEY 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GleSON 
GLEHNVILLE 

GOAT  ROCK 
SREENSBORO 
GRIFFIN 
HARTNELL 
HARTWELL  6  E 

HAHKINSVILLE 
HELEN 

HEMPTOHN  GAP 
HIAWASSEE 
I  HOGGARDS  MILL 

I  HOMERVILLE 
IRWINTON 
JASPER 
JESUP  e  S 
JONESBORO 

.    I NGTON 
ilON 
'ETTE 

NGTON 


-3i0« 
-2. 85 
-2  •83 


S>3< 

8i99| 
8.13 
T.7A 

7.17' 

«.3e| 
fi.oei 

3.37 
9.99 


3<9e 

7.99 
10. Al 


9.99 
A.Al 
2.99 


10.70 
9.81 
2.43 


6.23 
7.B2 
9.67 
11.99 


6.96 
8.29 
12.29 
12.12 

10.23 
12.77 
10.18 


A. 92 
1A.A8 
9.91 

6.92 
9.9A 
7.46 
10.81 
7.21 

11.89 


12.96 
3.92 
9.73 
9.61 
7.98 

4.94 
9.09 
4.87 
6.44 
14.93 

7.69 
4.63 
7.89 
6.29 
16.06 

2.43 


2.29 
1.73 


2.29  -2.63 


7.04 
6.49 
8.02 
6.94 
3.73 

4.28 
7.71 
4.40 


10.20 
9.42 
4.46 


8.46 
7.19 

11.02 
7.68 

11.09 
6.04 

9.88| 


6.89 
6.67 


1.49 
1.89 
-1.28 


-1.77 
2.19 
2.13 
1.99 


6.43 
6.46 


.82 

-  .29 
-2.82 

-2.01 

3.17 

.28 


-1.24 
-1.28 
-2.93 
-1.19 
-  .93 


-2.13 
-2.04 


9.38  1.34 
2.78 


9.19  -  .99 
8.92  2.92 


1.69  -2.87 
2.14 


3.49-1.14 
2.22-2.18 


7.14 
4aaB 


I 

a 

? 

_£  

3.0l]  ' 
2.4ll 
3.99 
3.21 
2.87  -2.81 

■  92 
2.71 
9.21 
1.86 
1.14 


1.90 
-1.17 


4.99  ' 
2.19 
2.U 
1.4« 

2.23 
3.98 
3.68 
3.89 
1.69 

a.30 

•  •49  ' 
3.9>  ' 
4.82 
2.29 

2.16 
3.69 
l.»4 
1.20 


3.41 
1.09 
1.80 
•  66 


3.28 
-3.98 


-  .73 
.94 
-2.34 


6.88 
1.36 
2.92 


-1.77 
-  .44 
-3.71 


6.43  3.09 

2.191 
3.3V  -I 
8.62  9 
9.91  2 


3.90 

9.2> 

1.(1 
1.68 
3.18 


9.42 
3.08 
10.09 
9.02 
•  •M 


1.96 
1.47 


1.97 
3.72 


•  .97 
'2.64 


-2.39 
-9.29 


-9.91 
-1.61 


-2.88 
-2.(6 


-3.10 
-  .23 
-1.01 
-2.04 


3.79 
2.72 
2.23 


3.99 
2.02 
.99 
1.27 


-9.77 

■>.97 

-3.07 
-  .16 
-3.29 
-4.80 
->i33 


4.00 
6.00 
9.74 

6.63 

6.99 
9.40 

E8.27 
9.99 
4.79 

9.89 
1.02 
10.91 
9.04 
9.90 


2aOe 
3.91 
4.09 

3.90 
3.99 
2.77 
9.18 
2.33 

2.92 
2.38 
3.91 
2.48 
2.68 

1.79i 


3.471  -1.00 
2.18  -1.38 


3.79 
2.99 
2.96 

1.62 
4.02 


'2.73 

■3.08 
■  .04 
•2.94 

1.22 

1.93 
4.89j  .01 
2.98  -2.32 
1.73  -3.09 
2.62| 

1.701  -3.16 
1.23 
2.64 
2.93 
2.90 


2.97 
7.00 
10.94  7 

6.74  3.93 


2.07 

9.99 

9.26; 
1.69 
9.49 
3.39 
2.67 


2.69 
8.09 


1.71  -1.74 


1.29 
2. 09 
.It 


1.44  -2.19 


1.99 
1.67 
3.28 


2.19  -l.U 
2.31  -1.76 


146.94 
E49.03 
92.17 
49. 19 
48.36 

4*.9t 
47.6a 

•2.U 
44a  70 


la6t 
4.27 


'1«.M 
9a*« 
'  9. If 


9.12  -1.41 


aO« 
6aOt 

l.»l 
7a>2 
tall] 

7.lt| 
lali 


4aT( 

7a21 
7.22 
6a«7 
2aU 
9a(6 

9.29 


4.40 

4.72 
.98 
-  itl 
-1.02 
.94 

l.U 


6.89 
6.91 
4.90 


4.04 
9.09 
6.81 


19.91  ' 
41.  U  ' 
Hall 
■41.  U 

■29.74 
llaTt  ' 
Ua*2  ' 
Ua89i 
4t.u| 

41a41 
48aT4  ' 
41.24:  ' 
41al4| 
Ua84] 

llaSO' 
44a44  ' 
41aMI 
4aal0  ' 
4«aU  ' 

Ual4  ' 
41a91  ' 
4Ta71 
llaM 
UaOa 

49a«4 

•  0a27 
44a82 
11a  99 
•2.27 

96.41 
E66a2f  ' 
lOalZ 

I41aM  ' 

41a7«  ' 
••a  77 
C42.67 
•laH  ' 
41a*7  ' 

14a64 

47.  M 

•  1.78 

E17.99  ' 
47.74 


1.01 
4.>4 


1.02 
-2.17 


•  alO 

lat« 
laM 

1.49 
9a69 
1.27 


9.47 
1.12 


-9.98 
-1.99 


2.73 
1.63 
-1.68 


-laOl 
2.97 


61.71 
48a  91 
47.44 
E47.49 
91.21 

40.81 
49.81 
E41.il 

61.17| 

11.11 

•  0.19 
42.82 
41.91 
86.64 

4aall( 
£12.49  ' 
14.41 
14a  14 

49.42i  ' 


9.88  1.63 


2.11  -2.09 


92.94  -  2.29 


49.74 
48.99| 
91.09 
49.17 


2.18 

1.41 

2.99 
2.14 
2.89 
2.11 


6.48 

7.16 
6.42 

2.94 


•  .19 
laOl 
9.99 

7.11 
4.00| 


•4.1^ 
•4.14 

44.41 


•  lall 

94a  41 

10a22 
E^^alO 
17aU 
41a9l 
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lodes 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

F«bnuu7 

Much 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

StalioD 

1 
a 

1 

• 

& 

1 

1 

<£ 

Deputuxtt 

o 
a 

a 

a 
1 

• 

• 

Q 

Pieeipltatioii 

Precipitation 

Departure 

1 

1 

Depaitura 

Pracipitatioii 

o 

1 
a 

£ 

D«paxtUT6 

Predpitatioii 

e 

Q 

Predpitatioii 

Departure 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

& 

LtNCOLNTON 
LITTLE  MIOMTOKER 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN  4  ENE 

liTS 
2>«9 

-1.77 
-  .89 

7.27 
9.66 
7.35 
7.64 
7.98 

2.9a 
3.68 

4.10 
4.28 
i  3.98 
2.49 
9.47 

-1 

.69 

.77 

9.14 
8.99 
i  3.14 
2.99 
1.96 

-  .22 

-  .27 

2.09 
3.12 

4.41 
4.79 

.99 
1.66 

4.99 
2.94 
3.60 
5^67 
2. 88 

- 

47 
99 

1.78 
6.87 
1.68 
4.02 

-3.67 
-2.24 

9  all 
2.74 
2.91 
3aS> 

-2.10 
-1.07 

6,14 
9,70 
3.02 
6,98 

.66 
2.63 

1,98 
1.90 
3.03 
3.96 

.43 

1.90 

,68 
1.92 
.98 
.67 

-1.27 
-1.41 

3.71 
6.11 
2.69 
1.29 

-  .60 
-1.76 

46.34 
94.90 

E38.97 
46.66 

-  9.71 
.09 

MACON  WB  AIRPORT 

MATSVILLE 

METTER 

MIOVIU.E 

MILLEDSEVILLE 

1>>9 
2. OS 
1.14 
l.W 

1.73 

-2.M 
-2.74 

-1.94 
-2.92 

7.64 
7.00 
4.76 
9.49 
6.33 

3.21 
1.97 

1.84 
3.76 

4.74 
6.69 
4.24 
3.83 
9.12 

1 

.37 
.90 

.69 
•  01 

1.92 
4.89 
3.00 
2.96 
3.49 

-2.29 
.70 

-1.13 
.01 

.32 
2.23 
9.89 
4.62 
1.92 

-2.90 
-1.99 

1.38 
-1.23 

4.80 
3.00 
9.07 
2.06 
1.98 

1 
-1 

05 
79 

72 
31 

9.71 
9.19 
2.U 
4.»* 
6.11 

•  39 
.06 

-  .97 

•  29 

2.23 
•  9> 
4.81 
3.02 
3.79 

-2.41 
-4.01 

-1.91 
-  .96 

6,02 
4. 98 
6.43 
4.37 
9,64 

9.10 
1.36 

.67 
2.16 

1,»4 
2,39 
2,91 
2,40 
2,01 

-  .33 

-  .77 

.17 

- 

.43 

3.12 
.74 
.89 
.23 

-2.30 
.22 

-1.42 
-2.21 

9.76 
3.80 
1.6B 
1.68 

1.94 
-1.33 

-1.73 

44.90 
46.24 
42.62 
36.84 

-  1.97 

-  9.92 

-  6.41 

-  3.63 

MILLEN 

MILLHAVEN  B  E 
MONROE 

MONTEZUMA  1  NE 
M0NTICEU.O  2  NX 

1>B4 
1>«3 

-1.47 

•  9.33 
1.23 

9. SB 
9.76 

1.25 

3.76 
4.11 

9.08 
9.93 

- 

•  18 

4.91 
2.80 

1.14 
9.16 

1.41 

2.80 
4.76 

2.41 
1.80 

-  .34 

3.03 
2.63 

3.99 
3.80 

-1 

98 

4.29 
liM 

7.66 
6.99 

-1.70 

1.76 
2.29 
2.18 
.49 
1.62 

-3.24 

3.96 
6.31 
6.38 
6.13 
8.34 

.12 

2,69 
2.61 
2.77 
3.37 
1.90 

.39 

:  1.62 
.69 

2.98 
•  28 

1^28 

-  .40 

1.92 
1.47 
3.19 
3.06 
6.27 

-1.99 

E37.47 
E34. 00 

41.17 

-  7.86 

MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  i  WNW 
NAHUNTA 
NASHVILLE 

2<M 
3>71 
1|9« 

.21 
-1.08 

8.19 
9.49 
7.71 

1.97 
4.4B 

4.64 
2.81 
4.39 

-1 

•  80 
.17 

1.78 
3.95 
2.46 

-  .91 
-l.>9 

2.36 
8.34 
5.12 

9.79 
1.29 

6.82 
4.78 
3.08 

-1 

14 
61 

7.37 
9.97 
4.20 

3.13 
-  .28 

2.89 
1.89 
4.00 

-4.99 
-2.99 

i  8.01 
7, SI 
8,14 

3.36 
4.31 

3.34 

3,84 
2,19 
>,T0 

1.99 
-  .02 

•  44 

•  70 

•  88 

•  37 

-1.32 
-1.99 

i  3.19 
.77 
1.22 
•  12 

-2.73 
-2.94 

E91.87 
93.22 
49.07 

9.07 
-  1.74 

NEEL  SAP 

NEWINGTON 

NEWNAN 

NOONTOOTLA  CREEK 
NORCROSS  4  N 

2«0« 

2iOO 
2i33 
2>13 

-2.79 
-2.70 

9.30 

6.99 
12.49 
6.09 

1.21 
1.01 

9.47 

7.03 
9.07 
7.50 

1 

2 

•  14 

•  20 

7.39 

6.13 
7.39 
4.29 

1.81 
.32 

4.40 

2.89 
2.92 
3.91 

-  .63 

-  .30 

3.04 

2.29 
3.69 
2.00 

-2 
-1 

13 
79 

7.41 

4.93 
9.08 
4. 83 

-  .28 

-  .37 

l.Bl 

7.36 
2.02 
3.19 

2.38 
-Iil9 

7,B3 
6.40 
7.60 
4.37 
7.11 

4.99 
4.26 

3.86 
3.79 
2.09 
1,8« 
3^61 

-  ,61 
,60 

4.01 
.49 
I  2.44 
1.83 
2.73 

-  .40 

-  ,X3 

10^4« 
1^13 
4.07 
7.91 
3.26 

-  .90 
—2.  36 

67.09 

E99.38 
96.94 

3.39 
-  .96 

NOTTELV  OAM 
PATTERSON 

PLAINS  SU  GA  EXP  STA 

PRESTON 

QUITMAN 

2.22 
2t29 
E  4|A5 

.9« 

10.17 
6.22 
4.37 

-  .16 

4.44 

6.32 
9.30 
1.00 

-2 

•  19 

6.27 

1.39 
1.33 
3.42 

-  .08 

2.94 

2.89 
1.92 
4.12 

.62 

4.9B 
2.16 
3.40 

-2 

44 

7.30 
7.76 
2.69 

-4.91 

2.09 
2.71 
3.81 

-2.77 

8.34 
10.63 
I  9.08 

.21 

3>99 
2.90 
2.04 

-  ,08 

.37 

•  96 

•  16 

-1.97 

.30 
9. IB 
9.99 
1.30 

-2.  68 

90.76 

-19.86 

RESACA 
RINGGOLD 
RISING  FAWN 
ROME 

ROME  we  AIRPORT 

2f*7 
2ilS 

l•9^ 

-2.53 

-2.92 
-3.98 

10.47 
11.29 
12.26 
7.79 
8.19 

9.05 

2.87 
2.60 

5.16 
4.98 
9.83 
4.30 
4.05 

-1 
-1 

62 

42 
78 

6.89 
9.79 
9.77 
5.02 
9.78 

2.19 

.61 
1.16 

3.17 
2.94 
2.40 
1.94 
2.90 

-  .93 

-1.66 
-1.17 

.89 
1.70 
1.59 
2.99 
2.34 

-3 

-1 
-1 

16 

94 
73 

3.87 
2.90 
3.7B 
5.12 
8.89 

-1.41 

.73 
4.14 

1.97 
9.60 
3.30 
4.69 
9.48 

-2.87 

.61 
1.99 

2.38 
1.4S 
4. OB 
1.24 
.81 

-  .38 

-1.43 
-2.17 

3.23 
2.13 
2.76 
2.16 
3.83 

,31 

-  .63 
.97 

2.10 
3.94 
3.33 
2.39 
1.31 

-1.13 

-  .88 
-2.45 

9.97 
9.39 
9.74 
4.90 
4.50 

.91 

-  .43 

-  .63 

48.13 
49.87 
93.18 
43.69 
90.10 

-  4.97 

-  6.09 

-  3.09 

SANOERSVILLE 
SAVANNAH  USDA  PL  GARDE 
SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SPARTA  2  NNW 

1>58 
l,M 
I  tit 

e  2ii8 

1|73 

-1.26 

-  .76 

-  .17 
-1.90 

6.02 
3.02 
2.96 
2.30 
6.80 

-  .40 
.03 

-  .10 
3.03 

9. IB 
1.87 
1.76 
1.01 
6.00 

-1 
-I 
-3 

79 
73 
60 
18 

3.03 
2.44 
3.62 
2.80 
4.24 

-  .39 
1.19 
.22 
1.03 

4.30 
3.00 
4.30 
3.00 
2.80 

-  .16 
1.39 
1.22 

-  .69 

4.78 
5.99 
9.01 
2.96 
3.86 

3 
-1 

97 
84 
92 

3.42 
4.71 
9.86 
3.22 
4.19 

-2.76 
-1.23 
-2.20 
-  .54 

2.82 
4.93 
4.21 
10.61 
2.16 

-1.72 
-2.04 
3.90 
-1.12 

6.90 
7.35 
5.71 
5.78 
6.61 

.25 
-  .79 
.92 
3.3« 

2.07 
3.36 
2.90 
1.69 
1.80 

.87 
.49 
-1.29 
-  .99 

.63 
.20 
.28 
.00 
.44 

-1.96 
-1.23 
-1.92 
-2.18 

4.19 
.36 
.69 
.08 

4.32 

-2.43 
-1.79 
-3.09 
-  .  16 

44.48 

36.87 
43.16 
E35.63 
44.91 

-11.92 

-  2.70 

-  7.90 

.79 

STANLEY  SAP 

STILLMORE 

SUCHES 

SUMMERVILLE 

SURRENCV 

2.40 
li>4 
2<»3 
2i» 

-3.31 

13.03 
6.51 
14.14 
11.40 

9.19 

9.34 
3.99 
7.17 
9.72 

-1 

64 

6.67 
2.47 
9.48 
6.64 

2.30 

3.29 
3.77 
S.66 
2.93 

-1.26 

3.23 
1.97 
2.40 
1.76 

-2 

71 

4.77 
4.77 
8.26 
3.16 

-2,12 

4.05 
9.28 
2.B8 
9.66 

1.07 

3.24 
9.66 
4.07 
2.40 

-1.37 

2.94 
2.49 
2.9« 

3.23 
3.07 

.36 

2.94 
.74 
3.28 
2.11 
.19 

-2.11 

9.61 
.07 
10.99 

6.77 
.97 

1.15 

61.11 
39.96 
76.82 
94.37 

-  4.49 

SWAINSeORO 
SWEET  GUM 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 
TAYLORSVILLE 

l.iO 
2,31 
liSS 
3*40 
2>33 

-2.67 
-1.11 
-2.49 

4.89 
10.90 
8.37 
9.22 
7.78 

3.06 
4.20 
3.10 

9.79 
4.63 
7.36 
6.97 
5.92 

1 
1 
-1 

22 
47 

08 

2.72 
9.00 
2.95 
9.03 
9.65 

-1.23 
.27 
1.41 

2.80 
2.31 
1.79 
1.80 
2.86 

-1.98 
-1.80 
-  .49 

2.94 
4.18 
2.41 
3.09 
1.95 

-1 
-1 

69 
97 
70 

:  3.99 
4.26 
13.89 
9.69 
6.74 

8.42 
.44 
2.06 

i  3.96 
2.6B 
1.19 
1.20 
1.93 

-3.38 
-3.38 
-2.02 

3.98 
2.94 
7.60 
2.69 
2.50 

4.60 
-  .52 
-1.55 

2.79 
2.98 
3.12 
2.04 
3.91 

.37 
-  .70 
1.41 

.79 

1.77 
.43 
2.69 
2.19 

-2.41 
-  .31 
-1.33 

1.76 
7.15 
7.06 
3.90 
9.98 

2.40 
-1.40 
1.04 

E37.91 
90.61 
57.68 
47.84 

7.11 

-  3.81 

-  1.60 

TMOMASTON  2  S 
THOHASVILLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 
TIFTON  2  N 
TITUS 

•  43 

5.71 
9.10 
3.39 

1.9a 

1.61 
1.09 
-1.04 

6.34 
6.20 
9.89 
9.71 
11.12 

1.74 
2.04 
1.68 

6.74 
3.62 
3.37 
3.01 
9.00 

-1 
-1 

47 
08 
68 

2.71 
3.51 
2.86 
2.08 
8.19 

.17 
-1.44 
-2.11 

1.71 
5.08 
4.63 
4.09 
3.54 

1.49 
1.01 
.74 

2.92 
6.92 
7.91 
1.73 
3.12 

1 
2 
-2 

47 
66 
90 

7.84 
6.73 
7.06 
6.41 
8.14 

.03 
.04 
.39 

1.72 
2.94 
3.91 
1.79 
3.14 

-2.81 
-2.40 
-3.  88 

7.66 
9.69 
9.00 
7.00 
9.29 

4. 61 
4.05 
3.37 

1.92 
2.96 
2.88 
2.72 
2.71 

.00 
.61 
.93 

.26 
.73 
.18 
.76 
2.18 

-1.99 
-2.06 
-  .95 

6.98 
1.08 
1.01 
2.14 
7.02 

-3.23 
-2.52 
-1.34 

47.23 
55.17 
92.96 
40.79 
61.43 

2.82 
1.10 
-  6.88 

TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 
TUNNEL  HILL 
VALOOSTA  4  NW 
HALESKA 

i.eo 

2.14 
2.48 
3.88 
1.8B 

-3.26 

10.36 
10.29 
9.41 
4.10 
7.66 

4.84 

9.38 
5.19 
5.24 
2.70 
9.68 

43 

6.25 
8.03 
4.92 
3.97 
7.01 

1.63 

3.32 
4.21 
1.92 
6.38 
5. 98 

-  .64 

1.51 
2.23 
2.89 
3.94 
1.76 

-2 

83 

6.64 
12.02 
3.81 
2.91 
9.91 

1.13 

1.39 
4.32 
4.99 
2.17 
3.29 

-4.76 

5. 85 
10.90 
.87 
7.82 
4.41 

1.65 

1.86 
8.14 
2.17 
4.09 
2.70 

-1.70 

2.68 
3.93 
2.56 
.48 
1.96 

-  .64 

4.17 
9.68 
9.12 
1.00 
7.33 

-1.64 

91.47 
80.64 
49.98 
43.38 
94.73 

-  6.69 

MARRENTON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 

1.7B 
2  .04 
3.29 
1.44 
1.78 

-2.29 
-2.17 
.04 
-1.78 
-2.63 

7.67 
8.17 
4.79 
8.19 
8.09 

2.93 
3.28 
.73 
4.05 
2.61 

6.23 
4.58 
1.77 
3.56 
7.39 

1 
-1 

1 

69 

24 
80 
58 
34 

4.39 
6.52 
3.68 
2.62 
4.19 

.93 
2.74 
.72 

-  .09 

-  .33 

1.71 
1.19 
2.85 
2.16 
1.24 

-1.32 
-2.03 
-  .48 
-1.02 
-2.24 

.93 
5.23 
3.70 
l.BB 
2.70 

-3 
1 
-2 
-2 
-1 

12 
23 
17 
81 
66 

3.97 
3.62 
3.41 
4.33 
6.69 

-1.30 
-1.71 
-3.36 
-1.37 
1.41 

3.80 
3.47 
2.92 
9.24 
2.00 

-  ,77 
-1.16 
-3.91 

-  .97 
-3.15 

6.81 
7.00 
5.09 
9. 28 
8,99 

2.92 
3.31 
.97 
1.03 
9.55 

l.BO 
1.98 
3.24 
2.12 
2.05 

-  .87 

-  .77 
.83 

-  .13 

-  .91 

.42 
.72 
.29 
E  .93 
1.23 

-2.13 
-1.84 
-1.69 
-1.29 
-1.61 

4.66 
4.59 
.18 
2.60 
7.42 

.96 
.55 
-2.89 
-  .63 
2.23 

44.13 
49.11 
34.69 
E40.31 
93.21 

-  2.39 
1.19 

-13.01 

-  4.29 
1.01 

WINDER  I  SSE 
WOODBURY 
WOODRUFF  OAM 
WOODSTOCK 
YOUNG  HARRIS 

2.24 
1.48 
4.80 
2.12 
1.76 

-2.67 
-2,29 

6.44 
6.21 
2.11 
7.38 
9.77 

1.14 
2.86 

9.82 
7.07 
3.39 
5.46 
4.13 

1 
-1 

29 
20 

4.98 
4.06 

4.28 
5.93 

.02 
.27 

2.49 
l.BB 

2.71 
2.83 

-1.31 
-  .58 

.91 
2.33 

1.32 
3.88 

-1 
-2. 

88 
35 

7.48 
4.94 

7.29 
4.83 

-1.19 
2.38 

•  27 
2.06 

•  77 
2^69 

-1.97 
-3.J7 

7.22 
7.99 

4.91 
5.13 

4.92 
1.50 

2.90 
1.02 

2.03 
2.60 

-1.49 
-  .39 

2.69 
1.17 

1.97 
1.49 

-1.31 
-1.23 

3.92 
6.82 

6.17 
6.17 

2.12 
2.27 

46.88 
46.23 

49.97 
91.21 

-  2.69 

-  2.09 

See  Beference  Notes  Pollowlog  Station  Index 
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Station 

1 

M 

s 

& 

1 

* 

s 

Date 

Last  ipring  minim 

urn  of 

Flnt  fall  minimum  of 

Number  ol  ddya 
between  date* 

16*  or 
balow 

20"  or 
below 

24*  01 
below 

28' or 
below 

32*  or 
below 

32*  or 
below 

28*  or 
below 

24' or 
below 

20*  or 
below 

16*  or 
below 

h 

J 
J 

0 

0 

J 

0 

b 

d 

S 

s 

a 

a 

i3 

a 
f- 

• 

& 

g 
ft 

& 

0, 

g 

e 

& 

Q, 

g 

H 

iS 

1 

t2 

Q 

1 

H 

S 

& 

g 

H 

S 

S 

g 

• 

d 

H 

AILEY 

100 

8-12+ 

22 

1-  1+ 

None 

None 

1-17 

24 

3-25 

28 

3-26 

32 

11-10 

30 

11-26 

24 

- 

None 

Noil 

246 

229 

ALAPAHA  EXP  STATION 

98 

8-  8 

18 

None 

I-  2 

20 

1-15 

22 

3-21 

27 

3-22 

29 

11-10 

29 

11-28 

21 

- 

None 

Nor-. 

- 

252 

233 

ALBANY 

102 

8-  8 

23 

i~  1 

1 12^ 

None 

None 

1-  1 

23 

3-21 

28 

3-21 

28 

11-10 

29 

11-23 

24 

11-23 

24 

None 

Noil 

327 

247 

234 

AULATOONA  DAK  2 

98 

6-24 

19 

1-  9 

20 

3-20 

24 

3-25 

26 

4-21 

32 

.119 

248 

243 

202 

n  uMn    v,AA    A  1  lU^tC I 

8-11+ 

^' 

11 

None 

1-15 

20 

1-15 

20 

3-21 

25 

3-25 

32 

11-  9 

32 

11-23 

22 

11-23 

22 

11-28 

18 

NoiM 

J18 

313 

247 

229 

AUERICUS  4  ENE 

101 

8-25 

21 

1-17 

None 

None 

1-17 

21 

3-21 

28 

3-25 

31 

11-10 

29 

11-23 

22 

11-23 

22 

None 

None 

_ 

_ 

311 

247 

230 

ATHENS 

98 

8-  6 

21 

1  ~ll 

None 

None 

1-17 

23 

3-25 

25 

3-25 

25 

11-19 

32 

11-23 

22 

11-23 

22 

None 

None 

- 

- 

311 

243 

239 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

100 

7-27+ 

21 

111 

None 

None 

3-21 

24 

3-26 

28 

4-21 

31 

11-10 

31 

11-23 

22 

11-23 

22 

None 

None 

247 

242 

203 

ATHENS  WB  AIRPORT 

99 

7-28 

20 

1-14 

20 

311 

242 

230 

ATI  A  MTA     WD     A  T  DDODT 

23 

19 

None 

None 

1-17 

24 

3-20 

27 

3-25 

30 

11-  9 

32 

11-23 

24 

11-23 

24 

None 

None 

311 

248 

229 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

104 

8-  6 

17 

1-15 

None 

1-15 

17 

1-18 

23 

3-21 

27 

4-21 

31 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-23 

21 

None 

None 

_ 

_ 

310 

234 

203 

AUGUSTA 

105 

8-  6 

20 

1 

None 

1-15 

20 

1-15 

20 

1-17 

27 

4-21 

31 

11-23 

27 

11-23 

27 

11-25 

24 

None 

None 

- 

- 

315 

311 

216 

BAINBRIDCE 

101 

8-  7 

18 

1-  1 

None 

1-  1 

18 

3-21 

23 

3-21 

23 

3-26 

32 

11-10 

26 

11-10 

26 

11-23 

21 

11-28 

19 

None 

332 

247 

234 

229 

BLACKBEARD  ISLAND 

- 

- 

- 

None 

None 

D 1  no V  1  Lil^   EU'  olA 

-11 

3-25 

16 

3-26 

18 

4-21 

22 

4-21 

22 

5-17 

32 

10-  8 

29 

11-  9 

28 

11-10 

18 

11-10 

18 

11-23 

14 

243 

229 

203 

202 

144 

BLAKELY 

98 

8-11+ 

23 

11-23 

None 

None 

None 

1-17 

25 

3-21 

30 

11-10 

31 

11-23 

23 

11-23 

23 

None 

None 

_ 

_ 

311 

234 

BROOKLET  1  W 

97 

5-23+ 

21 

^1 

None 

None 

1-  9 

24 

1-18 

28 

3-22 

31 

11-10 

32 

11-23 

24 

11-23 

24 

None 

None 

- 

- 

319 

310 

233 

BRUNSWICK 

100 

8-15 

29 

None 

None 

None 

None 

1-17 

31 

11-23 

31 

None 

None 

None 

None 

311 

BRUNSWICK  CAA  AP 

98 

5-23 

26 

1 1  9H 

28 

318 

307 

CAIRO  2  NNW 

99 

8-  7 

24 

1  17 

4 

None 

None 

1-17 

24 

3-21 

28 

3-21 

28 

11-10 

30 

11-23 

25 

11-28 

24 

None 

None 

316 

247 

234 

CALHOUN  EXP  STATION 

102 

8-  6 

17 

1-  1+ 

None 

3-21 

19 

3-25 

24 

3-25 

24 

4-21 

29 

11-  9 

30 

11-10 

28 

11-23 

18 

11-23 

18 

None 

247 

243 

230 

202 

CAMILLA 

99 

8-11 

25 

J"  « 

- 

- 

- 

- 

3-25 

30 

11-22 

32 

11-23 

26 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

- 

242 

CAMP  STEWART 

98 

5-23+ 

24 

None 

None 

1-  2 

24 

3-21 

25 

3-23 

32 

11-23 

25 

11-23 

25 

11-28 

24 

None 

None 

331 

247 

245 

CARLTON  BRIDGE 

102 

7-29+ 

11 

11  A 

1-15 

13 

3-25 

18 

3-25 

18 

4-21 

26 

4-21 

26 

16 

314 

K,  A  KttUl-Jj  1  un 

96 

6-29+ 

17 

11  23 

None 

1-15 

IS 

3-21 

21 

3-25 

25 

3-31 

31 

11-  9 

31 

11-10 

26 

11-23 

17 

11-23 

17 

None 

313 

247 

oSn 
230 

99T 

223 

CARTERSVILLE 

101 

8-  6 

19 

11-23+ 

None 

None 

3-21 

23 

3-25 

25 

4-21 

30 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-23 

19 

11-23 

19 

None 

247 

230 

203 

CEDARTOWN 

100 

8-  6 

15 

1 1 

1-14 

IS 

3-21 

19 

3-25 

24 

3-25 

24 

4-21 

29 

11-  9 

31 

11-10 

28 

11-23 

18 

11-23 

18 

None 

- 

247 

243 

230 

202 

CLAYTON  1  N 

92 

8-13 

17 

None 

1-17 

19 

3-25 

23 

4-21 

28 

4-21 

28 

11-  9 

30 

11-13 

28 

11-23 

18 

11-23 

18 

None 

311 

243 

206 

202 

COLQUITT 

- 

- 

~ 

100 

8-11 

19 

11~23 

None 

None 

1-15 

23 

3-21 

25 

3-25 

30 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-23 

19 

11-23 

19 

None 

313 

234 

230 

CORDELE 

100 

8-  3+ 

23 

1-  2+ 

None 

None 

1-17 

23 

3-21 

26 

3-25 

32 

11-24 

29 

None 

None 

None 

None 

_ 

_ 

_ 

- 

244 

CORNELIA 

95 

8-  6 

17 

None 

3-25 

20 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-21 

29 

11-  9 

31 

11-13 

28 

11-23 

19 

11-23 

19 

None 

- 

243 

243 

233 

202 

COVINGTON 

100 

6-29+ 

20 

i~  2 

None 

1-15 

20 

3-21 

22 

3-25 

25 

3-25 

25 

11-  9 

32 

11-23 

22 

11-23 

22 

11-25 

20 

None 

315 

247 

CUTHBERT 

100 

8-25 

24 

1 1  2^^ 

25 

31 

r\  A  in  /"wv/"  1 
UAHLUHKUA 

18 

11  25 

None 

None 

3-21 

22 

3-25 

25 

3-25 

25 

11-  9 

31 

11-23 

22 

11-23 

22 

11-25 

18 

None 

247 

243 

990 
229 

DALTON 

99 

7-28+ 

18 

1-  1+ 

None 

1-  9 

20 

1-17 

21 

3-25 

28 

4-21 

30 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-23 

19 

11-23 

19 

None 

_ 

319 

311 

230 

203 

DAWSONVILLE  WB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-  8 

32 

11-10 

27 

11-13 

22 

11-23 

17 

11-25 

14 

- 

- 

- 

- 

DOUGLAS 

97 

8-  7 

22 

None 

None 

1-  9 

22 

1-18 

28 

3-21 

29 

11-23 

28 

11-23 

28 

None 

None 

None 

DUBLIN 

102 

8-11 

23 

1  2 

1-15 

24 

3-21 

28 

3-25 

29 

30 

23 

EASTMAN  1  W 

99 

8-  7 

24 

1  9 

None 

None 

1-17 

24 

1-21 

28 

3-25 

32 

11-10 

32 

11-23 

26 

11-25 

24 

None 

None 

Jl  J 

307 

230 

EXPERIMENT 

98 

6-30+ 

19 

1-14 

None 

1-14 

19 

1-17 

23 

3-25 

26 

3-25 

26 

11-  9 

31 

11-23 

22 

11-23 

22 

None 

None 

_ 

_ 

311 

243 

229 

FITZGERALD 

99 

8-11+ 

25 

1  ~i  ? 

None 

None 

None 

1-17 

26 

3-21 

30 

11-23 

28 

11-23 

28 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

311 

247 

FLEMING  EXP  STATION 

98 

8-15 

19 

None 

1-15 

19 

3-21 

21 

3-25 

27 

3-26 

32 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-23 

24 

11-28 

19 

None 

318 

FOLXSTON  9  SW 

100 

8-  7 

23 

234 

FORSYTH  1  S 

97 

8-11+ 

20 

11  28 

None 

None 

1-17 

24 

3-21 

26 

3-25 

29 

11-  9 

32 

11-23 

22 

11-23 

22 

11-28 

20 

None 

ai  1 
311 

247 

229 

FORT  GAINES 

100 

8-11 

- 

- 

None 

None 

- 

- 

- 

11-10 

30 

11-23 

23 

11-23 

23 

None 

None 

FORT  VALLEY  3  E 

100 

8-25 

20 

None 

None 

1-17 

24 

3-25 

27 

3-25 

27 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-23 

21 

11-28 

20 

None 

- 

- 

311 

230 

230 

GAINESVILLE 

99 

6-29 

19 

None 

1-17 

20 

3-25 

23 

3-25 

23 

4-21 

32 

11-  9 

32 

11-23 

21 

11-23 

21 

None 

None 

GLENNVILLE 

99 

8-14 

23 

1  1  9ft 

331 

310 

246 

GREENSBORO 

101 

7-27 

19 

1  14 

None 

1-14 

19 

3-25 

24 

3-25 

24 

4-21 

32 

11-10 

29 

11-23 

24 

11-23 

24 

None 

None 

243 

243 

203 

GRIFFIN 

98 

6-29+ 

22 

1-14 

None 

None 

1-17 

24 

3-25 

28 

3-25 

28 

11-  9 

32 

11-23 

23 

11-23 

23 

None 

None 

_ 

_ 

311 

243 

229 

RARTWELL 

102 

8-  6 

20 

1  "1  ? 

None 

1-  8 

20 

1-17 

22 

3-25 

25 

4-  8 

32 

11-10 

32 

11-23 

23 

11-23 

23 

None 

None 

- 

311 

243 

216 

HAWKINSVILLE 

100 

8-11+ 

20 

1-15+ 

None 

1-15 

20 

1-17 

24 

3-21 

27 

3-25 

31 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-23 

23 

11-28 

20 

None 

318 

311 

234 

HELEN 

95 

8-  6 

- 

16 

~ 

909 

BOGGARDS  MILL 

100 

8-11 

18 

None 

1-  1 

18 

3-21 

24 

3-21 

24 

3-25 

30 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-23 

20 

11-23 

20 

None 

MO 
2J0 

BOHERVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12-26 

30 

12-27 

27 

- 

- 

- 

_ 

_ 

IRWINTON 

- 

- 

- 

~  - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

JASPER 

96 

7-  4+ 

20 

1-1J+ 

None 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-21 

27 

4-21 

27 

- 

- 

- 

- 

None 

JESUP  8  S 

- 

- 

- 

LAFAYETTE 

98 

8-  6+ 

None 

3-21 

19 

3-21 

19 

3-25 

28 

4-21 

29 

11-10 

29 

11-13 

27 

11-23 

18 

11-23 

18 

None 

247 

247 

233 

203 

LA  GRANGE 

97 

8-17 

18 

1-14 

None 

2-21 

20 

3-21 

23 

3-25 

27 

3-25 

27 

11-  9 

32 

11-10 

26 

11-23 

24 

None 

None 

_ 

_ 

247 

230 

229 

LOUISVILLE 

105 

8-  6 

22 

None 

None 

1-15 

23 

1-18 

27 

3-25 

30 

11-10 

29 

11-23 

22 

11-23 

22 

None 

None 

- 

- 

313 

310 

230 

LUBBER  CITY 

99 

8-12+ 

20 

1-  1 

None 

1-  1 

20 

1-17 

24 

3-21 

26 

3-25 

31 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-23 

24 

None 

None 

311 

234 

230 

LUMPKIN  4  ENE 

- 

- 

- 

1-21 

28 

MACON  WB  A I RPORT 

100 

8-  6+ 

23 

None 

None 

None 

3-21 

28 

3-25 

31 

11-10 

31 

11-23 

24 

11-23 

24 

None 

None 

9in 

2JU 

METTER 

100 

8-  6+ 

23 

1-  9 

None 

None 

1-  9 

23 

1-18 

28 

3-23 

31 

11-10 

32 

11-23 

26 

11-28 

24 

None 

None 

- 

_ 

324 

310 

232 

MILLEOGEVILLE 

100 

8-  7+ 

19 

1-1 5+ 

None 

1-16 

19 

3-22 

24 

3-26 

27 

4-21 

31 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-28 

20 

- 

None 

- 

251 

229 

203 

MILLEN 

103 

8-  6 

19 

None 

1-17 

19 

1-17 

19 

3-21 

28 

3-25 

29 

11-10 

26 

11-10 

26 

11-22 

21 

None 

9nt 

MONTICELLO  2  NW 

99 

8-  6 

13 

11-28 

4-21 

1119 

9n9 
9Sn 

MORGAN 

97 

8-25 

19 

1-  1+ 

None 

1-  1 

19 

1-17 

21 

3-21 

26 

3-25 

31 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-23 

20 

11-23 

20 

None 

^11 
311 

234 

230 

MOULTRIE  2  ESE 

98 

7-30 

24 

11-28 

None 

None 

None 

1-18 

28 

3-21 

29 

11-23 

25 

11-23 

25 

11-28 

24 

None 

None 

_ 

_ 

_ 

310 

247 

NAHUNTA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-10 

28 

11-10 

28 

- 

None 

None 

NASHVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEWINGTON 

- 

- 

- 

11*23 

11  23 

11  23 

NEWNAN 

97 

6—29+ 

19 

None 

1-14 

20 

1-17 

22 

3-25 

27 

3-25 

27 

11-  9 

31 

11-10 

26 

11-23 

19 

11-23 

19 

None 

314 

311 

230 

229 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

97 

8-11+ 

22 

1-14+ 

None 

None 

1-17 

22 

3-21 

26 

3-25 

30 

11-10 

30 

11-23 

22 

11-23 

22 

None 

None 

_ 

_ 

311 

247 

230 

QUITMAN 

97 

8-13+ 

- 

* 

None 

- 

- 

3-21 

26 

3-21 

26 

11-26 

28 

11-26 

28 

11-27 

20 

11-27 

20 

None 

- 

- 

- 

250 

250 

ROME 

102 

8-  6+ 

19 

11-28 

None 

1-14 

20 

3-21 

22 

3-25 

26 

4-21 

31 

11-10 

31 

11-18 

28 

11-23 

21 

11-25 

20 

None 

ROME  WB  AIRPORT 

101 

8-  6 

17 

1-  1  + 

20 

9^n 

9^^ 

909 

SANDERSV I LLE 

102 

8-  6 

21 

1-  2 

None 

None 

1-18 

24 

3-25 

26 

4-21 

32 

11-10 

31 

11-25 

27 

11-28 

22 

None 

None 

315 

245 

203 

SAVANNAH  USDA  PL  GARDEN 

97 

S-23+ 

17 

11-28 

None 

1-15 

19 

3-22 

24 

3-25 

27 

4-  8 

32 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-23 

20 

11-23 

20 

None 

- 

313 

246 

230 

216 

SAVANNAH  WB  AP 

98 

7-18 

23 

1-  9 

None 

None 

1-  9 

23 

3-21 

26 

3-23 

32 

11-10 

31 

11-23 

26 

11-28 

24 

None 

None 

- 

- 

324 

247 

232 

SAVANNAH  BEACH 

98 

8-  6 

24 

1-  9 

None 

None 

1-  9 

24 

1-  9 

24 

1-18 

32 

11-  9 

31 

11-28 

25 

None 

None 

None 

324 

296 

SURRENCY 

- 

- 

- 

11-10 

32 

11-23 

23 

11-23 

23 

11-28 

19 

None 

SWAINSBORO 

24 

11-28 

None 

None 

None 

1-17 

27 

3-24 

32 

11-22 

26 

11-22 

26 

11-28 

24 

None 

None 

310 

243 

TAIiOTTON 

97 

6-29 

21 

1-14 

None 

None 

3-21 

24 

3-25 

28 

3-25 

28 

11-10 

29 

11-23 

22 

11-23 

22 

None 

None 

_ 

_ 

247 

243 

230 

TALLAPOOSA  2  NNW 

96 

8-  6+ 

14 

1-  1 

1-15 

15 

3-21 

18 

3-21 

18 

4-21 

28 

4-21 

28 

11-  9 

30 

11-10 

21 

11-10 

21 

11-23 

16 

11-23 

16 

313 

247 

234 

203 

202 

THOMASTON  2  S 

99 

7-18 

17 

11-28 

None 

None 

3-21 

22 

3-21 

22 

3-31 

32 

11-  9 

31 

11-13 

28 

11-23 

19 

11-23 

19 

None 

247 

237 

223 

THOMASVILLE 

99 

8-  7 

21 

1-  1 

None 

None 

1-  2 

23 

3-21 

26 

3-21 

26 

11-10 

30 

11-23 

26 

11-28 

22 

None 

None 

331 

247 

234 

THOMASVILLE  WB  CITY 

99 

8-  7 

26 

1-  9 

None 

None 

None 

1-17 

28 

3-21 

32 

11-23 

28 

11-23 

28 

None 

None 

None 

311 

247 

TIFTON  2  N 

98 

8-  8 

24 

1-  1+ 

None 

None 

1-10 

24 

1-18 

26 

3-21 

29 

11-10 

30 

11-23 

24 

11-23 

24 

None 

None 

318 

310 

234 

TOCCOA 

98 

7-27+ 

19 

11-25 

None 

None 

3-21 

24 

3-25 

26 

4-21 

32 

11-18 

32 

11-23 

23 

11-23 

23 

11-25 

19 

None 

247 

243 

211 

VALD03TA  4  NW 

98 

8-  7 

IB 

1-  1  + 

None 

1-15 

20 

1-21 

24 

3-21 

25 

3-21 

25 

11-10 

25 

11-10 

25 

11-23 

23 

11-28 

18 

None 

318 

307 

234 

234 

WARREHTON 

101 

8-  6+ 

20 

11-28 

None 

None 

2-23 

21 

3-25 

27 

3-25 

27 

11-10 

29 

11-25 

23 

11-25 

23 

11-28 

20 

None 

276 

245 

230 

WASHINGTON 

None 

1-  9 

20 

1-18 

23 

1-26 

25 

4-20 

32 

See  reference  notei  following  Station  Index. 
-  159  - 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


GEORGIA 
1956 


Station 

Highest 

s 
a 

Lowest 

Q 

Last  spring  minimuin  of 

First  fall  minimum  of  . 

Niunber  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20"  or 
below 

24"  or 
below 

28"  or 
below 

32"  or 
below 

32'  or 
below 

28"  or 
below 

24"  or 
below 

20"  or 
below 

16"  or 
below 

0 

o 

ja 

0 

h 

t 

0 

o 
ja 

0 

b 

0 

0 
N 

t 

0 

o 
J) 

o 

00 

0 
0 
J3 

O 

m 

S 
Q 

0. 

a 

2 
Q 

d 

a 

« 

E-c 

S 

a 

d 
B 
o 

S 

a 

d. 

a 

e2 

S 

a 

d 

a 

o 

£ 

a 

d 

a 

0 

« 

d 

a 

H 

a 

d 

a 

o 

H 

S 
& 

d 

a 
eS 

13 
Q 

d 

a 

0 

WAYCROSS 

98 

8-15 

20 

11-28 

None 

None 

1-15 

24 

3-21 

28 

3-21 

28 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-28 

20 

11-28 

20 

None 

318 

234 

234 

WAYNESBORO  2  NE 

101 

8-11 

21 

1-18 

None 

None 

1-18 

21 

1-27 

28 

3-25 

29 

11-10 

30 

11-23 

22 

11-23 

22 

None 

None 

310 

301 

230 

WEST  POINT 

98 

8-  6 

19 

1-  1+ 

None 

1-14 

19 

3-21 

23 

3-25 

28 

3-25 

28 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-23 

20 

11-23 

20 

None 

314 

247 

230 

230 

WINDER  1  SSE 

99 

8-  6+ 

None 

None 

3-21 

23 

3-25 

26 

4-21 

30 

11-  9 

31 

11-10 

28 

11-23 

20 

11-23 

20 

None 

247 

230 

202 

WOODRUFF  DAM 

None 

None 

None 

1-  9 

28 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

OoL 

Not. 

Dec. 

Annual 

AILEY 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.96 

B3.05 

4.09 

5.90 

B7.38 

B6.88 

B7.08 

B5.96 

B4.80 

3.19 

2.10 

989 

1101 

716 

672 

350 

120 

95 

25 

134 

136 

251 

461 

5050 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

DEP 

WIND 

2145 

B6.6S 
2173 

B6.96 
1696 

7.52 
1379, 

6.24 
1044 

B6.83 
1136 

6.30 
1428 

33.44 
1742 

1695 

ATHENS  COL.  OF  AGRICULTURE 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.79 
2585 

B2.96 
2307 

B4.73 
2380 

B7.87 
1757 

B9.40 
1590 

38.22 
1511 

1310 

B8.18 
1260 

3.87 
1204 

33.30 
1690 

33.33 
1997 

EXPERIMENT 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.71 
0.63 
3032 

B2.82 
0.28 
2701 

B4.65 
0.26 
2848 

36.97 
1.16 
2528 

8.06 
0.72 

38.87 
1.11 
B1584 

39.10 
2.07 
1972 

9.01 
2.73 
1283 

36.42 
1.00 
1364 

33.90 
-0.31 
1515 

33.33 
0.75 
2182 

32.90 
0.95 
2591 

68.74 
11.35 

BOGGARDS  HILL 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

2.00 

2.90 

3.98 

5.12 

6.61 

6.38 

36.38 

6.94 

34.99 

3.53 

2.41 

1.71 

52.95 

547 

556 

668 

684 

344 
96.4 
69.8 

375 
98.1 
73.6 

268 
101.4 
75.7 

242 
102.8 
75.8 

298 
92.0 
68.4 

239 
83.8 
64.0 

431 
70.4 
48.7 

387 
68.1 
51.0 

5039 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.61 

B2.57 

B4.30 

5.80 

6.33 

B7.50 

36.84 

36.51 

5.40 

33.27 

31.86 

B1.48 

53.50 

1899 

1437 

1955 

1823 

927 

950 

729 

694 

787 

679 

754 

800 

13434 

TIFTON  2  N 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.39 
0.00 
976 

B2.87  . 
0.06 
1350 

3.93 
-0.82 
1502 

5.62 
-0.40 
1279 

B7.39 
-0.15 
661 

6.14 
-0.89 
438 

36.08 
-0.43 
430 

6.36 
0.37 
300 

B4.79 
-0.13 
552 

3.53 
-0.52 
780 

B2.78 
0.10 
736 

2.11 
0.17 
896 

53.99 
-2.64 
9900 

Max  and  Uin  in  Table  4  refer  to  average  maximum  and  average  minimum  temperature  pf  water  in  pan. 


NEW  NAME 

ATKINSON  1  W 
CLAYTON  1  N 
DANBURG  4  NNE 
EASTMAN  1  W 
FORT  VALLEY  3  E 

MONTICELLO  2  NW 
SANDERSVILLE 
SAVANNAH  BEACH 


BEAVERDALE 
BRUNSWICK 
CLAYTON  1  N 
CLERMONT  3  SW 
DAHLONEGA 

DANBURG  4  NNE 
DOVER 

EASTMAN  1  W 
FLAT  TOP 
KENSINGTON 

LAFAYETTE 
MONTICELLO  2  NW 
NEEL  GAP 
QUITMAN 
SANDERSVILLE 

SAVANNAH  BEACH 
STANLEY  GAP 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
WOODRUFF  DAM 


t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

ATKINSON 
CLAYTON 
DANBURG  5  NNE 
EASTMAN 

FORT  VALLEY  2  E 

MONTICELLO 
SANDERSVILLE  4  SE 
SAVANNAH  BEACH  2  N 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Rain  gage  moved  100  feet  S 
All  equipment  moved  225  feet  NE 
All  equipment  moved  0.2  mile  NNW 
All  equipment  moved  0.2  mile  WNW 
All  equipment  moved  0.3  mile  NNE 

All  equipment  moved  1.0  mile  S 

Rain  gage  moved  200  feet  N 

All  equipment  moved  1.3  miles  WSW 

Publication  of  Hourly  Precipitation  discontinued 

All  equipment  moved  0.4  mile  NW 

All  equipment  moved  0.9  mile  NE 

All  equipment  moved  1.0  mile  NNE 

Publication  of  Hourly  Precipitation  discontinued 

All  equipment  moved  0.8  mile  SSW 

All  equipment  moved  3.0  miles  NW 

All  equipment  moved  0.9  mile  S 

Publication  of  Hourly  Precipitation  discontinued 
All  equipment  moved  0.5  mile  SE 
All  equipment  moved  0.1  mile  NE 

All  equipment  moved  0.9  mile  WNW  to  Woodruff  Dam, 
Florida 


DATE 

February 
May 

November 
December 
March 


1956 
1956 
1956 
1956 
1956 


May  1956 
May  1956 
December  1956 


October 

1 , 

1956 

June 

15, 

1956 

October 

8, 

1955 

April 

1, 

1956 

August 

16, 

1956 

November 

8, 

1956 

July 

18, 

1956 

December 

14, 

1956 

March 

1, 

1956 

June 

28, 

1956 

April 

1, 

1956 

May 

22, 

1956 

March 

1, 

1956 

February 

25, 

1956 

May 

19, 

1956 

December 

12, 

1956 

March 

1, 

1956 

October 

1, 

1956 

October 

21, 

1956 

March 

31, 

1956 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


GEORGIA 
1956 


1 1 «,  w.  c.  —  a/sa 


laollnea  are  drawn  through  points  of  approxlutely  equal  values.  Hourly  precipitation  data  froa  recorder  substations  will  be 
aTailable  in  the  publication   'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


GEORGIA 
1956 
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Brooklet  1  W 


 Savannah  DSDA  PI  Garden 


t  Savannah  Beach  2  K 

Plening  Exp  Station 

K5-     ^  ^^'N.'t^ 


66* 


Woodru  1 1 
Cbattaboocbi 


Valdosta  4  NW  . 


rlanna  CAA  AP,  Fla,  )  "O-  I 

I    ^  ^    Balnbrldge  j 

-I  '  Thottaavilie  WB  City        ^  fP"  / 

Da«,  Fla.  i  i      i               '         Quitnan  ( 

schse  J  w,  Pla.      -O^  ~  "  —  —  L«L  ^  ^  _  I                   '"-v  1 

Mt.  Pleasant,  Pla.  ]                      —  »  —  »  a.  _ 

 .   Unn*tA_11>.     O     a  Via 


STATION  LeOEND 


O  •    O    Preelplteffon  only 

©  Prrelpltetiofl,  storogt 

■O-         •<>-  Prtcipltatlon  and  Temptnturr 
-<J>-  Prrclpltotlon,  Temperaturt  ana  Evaporation 


Type  of  gage:      O  Non-rgcoraing; 
•  Rtcartling,       9  fitoM 

Double  circle  cemblnaKons  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


Hontlcello  2  S,  Pla 


Laaont  8  W,  Pa. 


7 


, .    ^      ^  Brunswick   


Brunswick  CAA  AP 


t 


@ 

Jacksonville  WB  AP,  Pla. 


Gleo  St,  Mary  Nurssrles,  Pla, 


T 1 1  le ,  W.  C.   8/56 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fro«  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data*. 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
1956 


otauOD 

Index  No. 

County  , 

} 

Latitude 

Longitude 

Years  of 

record 

Opened 

or  cloMd 
during  yi. 

Refer 
tables 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

> 
u 

Month 
1  opened 

1  Month 
{closed 

BBEVILLE 

WILCOX 

63  18 

240 

52 

2  C 

DAIHSVILLE 

BARTOW  t 

34  22 

84  56 

710 

31 

47 

2  C 

OIL 

31  06 

83  25 

240 

13 

0090 

MONTGOMERY  1 

3  32  11 

82  34 

250 

4 

7 

12  3  4 

LAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN  1 

31  21 

63  13 

293 

59 

63 

1  2  3 

DOUGHERTY 

i  31  35 

64  10 

210 

64 

64 

12  3 

LLATOONA  0*M  2 

BARTOW 

i  34  10 

64  44 

975 

4 

1  2  3  4  • 

LMA  CAA  AIRPORT 

200 

IB 

18 

J4ER1CUS  4  ENE 

02  33 

SUMTER 

32  06 

84  10 

476 

70 

70 

1  2  3 

MEftlCUS  EXP  STA  NURSERY 

0236 

SUMTER 

i  32  06 

84  16 

450 

C 

THENS 

CLARKE  1 

0  33  58 

83  2  3 

700 

66 

76 

1  2  3 

THENS  COLLEGE  OF  AGBl 

043  2 

CLARKE  1 

1  33  55 

63  21 

685 

17 

18 

12  3  4 

THCKS  WB  AIRPORT 

CLARKE  1 

1  33  57 

63  19 

798 

12 

12 

TKINSON  1  M 

OAAl 

BRANTLEY  1 

1  31  13 

61  52 

0 

JAN 

2 

TLANTA  BOLTON 

Oaaa 

FULTON 

>  33  49 

84  28 

785 

MAR 

2 

TLANT*  MB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

i  33  39 

84  25 

977 

22 

22 

1  2  3  C 

UOU5TA  HB  A IRPOR 

049  S 

RICHMOND  1 

<•  33  22 

81  58 

143 

6 

6 

1  2  3  C 

UGUSTA 

0300 

BICMMONO  1 

ft  33  28 

61  58 

130 

104 

85 

yVINBRIDGE 

0381 

DECATUR 

&  30  55 

84  54 

120 

49 

59 

1  2  3  C 

lALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5  34  20 

84  23 

:  100 

7 

2 

JCAVERDALE 

0746 

WHITFIELD  1 

2  34  55 

64  51 

724 

14 

2 

JELUVILLE 

0787 

EVANS  1 

1  32  09 

61  58 

165 

C 

SLACKBEARD  ISLAND 

0946 

MC   I  NT  05  H 

1  31  29 

81  13 

10 

1 

6 

SLAIHSVILLE  EXP  STATION 

0969 

UNION 

7  34  51 

83  56 

1938 

19 

20 

1  2  3 

SLAKELT 

0979 

EARLY 

6  31  23 

84  56 

300 

67 

75 

1  '2  3 

JLUE  RIDGE  RESVR  DAM 

FANNIN 

64  17 

1560 

36 

2 

30WMAN 

ELBERT  1 

4  34  12 

63  02 

780 

2 

BRASSTMN  6AL0 

7  34  52 

63  49 

4780 

22 

9R00KLET  1  W 

1266 

BULLOCH  1 

1  32  23 

81  41 

190 

47 

47 

1  2  3 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

2  31  08 

61  30 

14 

41 

56 

1  2  3 

BRUNSWICK  CAA  AIRPORT 

GLYNN 

81  23 

14 

25 

25 

1  2  3  C 

>UENA  VISTA 

MARION 

84  31 

657 

C 

iURTON  DAM 

RASUN  1 

1  34  47 

63  33 

1770 

SUTLER 

1425 

TAYLOR 

&  32  33 

84  14 

625 

2 

38 

2 

SUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND  1 

ft  33  22 

61  56 

118 

16 

2 

.AIRO  2  NNW 

GRADY 

64  13 

265 

25 

30 

1  2  3 

JM.HOUN  EXP  STATION 

GORDON  1 

1  34  29 

64  58 

650 

3 

3 

1  2  3 

AMILLA 

>  31  14 

64  13 

175 

10 

14 

AMP  STEWART 

1344 

LIBERTY  1 

1  31  52 

81  37 

92 

11 

14 

1  2  3 

ANTON 

1595 

CHEROKEE 

5  34  14 

84  29 

894 

63 

2  C 

ARLTON  BRIDGE 

ELBERT  1 

4  34  04 

82  59 

450 

51 

56 

1  2  3 

ARNESVILLE 

FRANKLIN  1 

4  34  22 

63  14 

700 

10 

2  C 

lAHROLLTON 

1640 

CARROLL  1 

7  33  36 

85  05 

990 

19 

21 

-ARTERS 

1657 

MURRAY  1 

2  34  36 

84  42 

695 

9 

2 

lARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

5  34  09 

84  48 

735 

10 

16 

1  2  3 

;aBTER5V1LLE  3  SW 

BARTOW 

5  34  09 

64  50 

685 

17 

2 

;avE  SPRINGS  *  SSW 

1715 

POLK 

4  34  03 

65  21 

800 

C 

:edartwn 

1732 

4  34  01 

65  15 

785 

16 

17 

:matsworth  I  w 

1656 

MURRAY  1 

2  34  46 

84  47 

600 

17 

2  C 

:hiciomauga  park 

1906 

WALKER  1 

8  34  55 

85  16 

769 

1  0 

2 

:moesto£ 

UNION 

7  34  46 

63  54 

1900 

13 

2 

CLAYTON  1  N 

RABUN  1 

4  34  53 

63  24 

2150 

55 

59 

1  2  3 

CLERMONT  3  SW 

3  34  27 

63  48 

1 100 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3  34  36 

83  46 

1570 

11 

2 

COLQUITT 

2153 

MILLER 

6  31  10 

64  44 

155 

0 

0 

MAR 

1  2  3 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

250 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

1  2  3  C 

CONCORD 

64  27 

825 

5 

43 

COOLIDGE 

2238 

THOMAS 

3  31  01 

83  52 

250 

C 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN  1 

2  34  36 

84  05 

1919 

C 

CORDELE 

CRISP 

1  2  3 

CORNELIA 

HABERSHAM  1 

1  2  3 

COVINGTON 

NEWTON 

CUMHING  1  N 

2408 

FORSYTH 

3  34  13 

84  08 

1300 

16 

2 

CUfiRYVILLE  2  H 

2429 

FLOYD  1 

2  34  27 

85  06 

650 

2 

CUTHBERT 

RANDOLPH  1 

16 

1  0 

1   2  3 

JAHLONEGA 

LUMPKIN 

63 

1  2  3 

)ALLAS 

2485 

PAULDING 

5  33  55 

84  50 

1025 

5 

MLTON 

2493 

WHITFIELD  1 

2  34  46 

84  57 

720 

17 

17 

1  2  3 

3ANBURG  4  ^nE 

2502 

LINCOLN  1 

4  33  54 

82  38 

590 

C 

lANVILLE 

TWIGGS  1 

0  32  36 

63  15 

450 

0 

NOV 

2 

>AWSON 

TERRELL 

6  31  46 

64  27 

355 

16 

2 

■AHSONVILLE 

5  34  25 

84  07 

1375 

8 

>AHS0NV1LLE  WB 

2583 

DAWSON 

5  34  21 

84  08 

1110 

0 

0 

AUG 

1  2  3 

lAL  POST  OFFICE 

2677 

FANNIN 

7  34  46 

84  13 

1900 

9 

2 

OCT OR TOWN  1  NSW 

WAYNE 

1  31  39 

81  51 

60 

18 

2 

OLES 

WORTH 

6  31  42 

83  53 

260 

C 

ONALSONVILLE  3  W 

SEMINOLE 

i  31  02 

64  55 

139 

9 

OUGLAS 

2783 

COFFEE  1 

3  31  30 

62  51 

245 

12 

18 

1  2  3 

OUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3  33  45 

64  45 

1219 

14 

2 

OVER 

SCREVEN  1 

61  43 

103 

23 

2 

UBLIN  ^ 

LAURENS  1 

0  32  33 

82  55 

255 

45 

63 

1  2  3 

LAURENS  ] 

0  32  32 

ASTHAN  1  W 

2966 

DODGE 

9  32  12 

83  12 

400 

53 

62 

12  3 

0I50N 

3028 

CALHOUN 

6  31  34 

84  44 

295 

C 

LBERTON 

ELBERT  1 

2 

LLIJAY 

3115 

GILMER  1 

2  34  42 

64  29 

1300 

14 

2 

M8RY 

3147 

PAULDING 

7  33  52 

84  59 

1200 

14 

xPERlME^a 

3271 

SPALDING 

6  33  16 

84  17 

925 

34 

36 

18 

12  3  4 

AIRMOUNT 

3295 

GORDON  1 

2  34  26 

64  42 

735 

16 

2 

hRGO 

3312 

CLINCH  1 

6  30  41 

82  34 

115 

C 

I  ELDS  CROSS  ROAOS 

3363 

FULTON 

5  34  07 

84  19 

1050 

C 

ITZGERALD 

3386 

6  31  43 

83  15 

371 

28 

33 

lat  top 

3404 

FANNIN 

7  34  51 

84  30 

22 

2 

.EM IMG  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2  31  53 

81  24 

19 

14 

19 

1  2  3  C 

OLKSTON  3  SSW 

3460 

CHARLTON 

5  30  48 

62  02 

20 

9 

2  C 

OLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

5  30  44 

62  08 

120 

3 

9 

1  2  3 

ORSriH  1  5 

3506 

MONROE 

9  33  01 

83  57 

630 

2 

3 

1  2  3 

DftT  GAINES 

3516 

CLAY 

3  31  36 

85  03 

340 

56 

59 

1  2  3 

OAT  VALLEY  2  E 

3  544 

PEACH 

9  32  34 

83  51 

490 

36 

36 

1  2  3 

RANKLIN 

3567 

HEARD 

3  33  17 

85  06 

690 

10 

2 

MNESVILLE 

3621 

HALL 

3  34  19 

63  5C 

1254 

66 

72 

1  2  3 

IBSON 

3695 

GLASSCOCK 

1  33  14 

62  36 

540 

1 

2 

t  1 -iU.TAMAHA :  3-ATLAimC;  3-CHATrAflOOCRa ;  4 -COOSA ;  5-STOWAB;  6-FLIKT:  7-HIffASSEB 
K-SAVAHHAH ;     1 5~ST  HART  ;     1 6-S0«Afn(SE ;     1  7-TALLAPOOSA  ;     1 S-TEMITKSSBB 


Station 

Index  No. 

County 

1  Ozainage* 

Latihide 

1  Longitude 

Years  of 
record 

Ope 
or  cU 
durin 

1^ 

Refer 

to 
tables 

Elevation 

Temp. 

Predp.  1 

> 
bl 

Month 
opened 

Is 

GLENNVILLE 

3754 

TATTNALL 

1 

31  56 

61  55 

175 

51 

52 

GOAT  ROCK 

3782 

HABRIS 

3 

32  36 

85  05 

450 

36 

GREENSBORO 

3699 

GREENE 

10 

33  34 

63  11 

620 

52 

53 

1  2  3 

GRIFF  IN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

64  16 

980 

54 

62 

1  2  3 

HAMILTON  4  W 

4033 

HARRIS 

' 

32  45 

64  56 

660 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

33  14 

84  34 

640 

HARTWELL 

4133 

HART 

14 

34  21 

82  56 

785 

45 

45 

HARTWELL  6  E 

4136 

HART 

14 

34  21 

82  50 

690 

0 

MAY 

2 

HAWKireviLLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

63  26 

245 

64 

62 

I  2  3 

HA2LEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

^ 

31  53 

62  35 

235 

HELEN 

4230 

WHITE 

3 

34  42 

83  44 

1490 

0 

0 

APR 

HEMPTOWN  GAP 

4243 

UNION 

7 

34  52 

84  06 

2100 

22 

HIAWASSEE 

4279 

TOWNS 

7 

34  57 

83  46 

1950 

14 

2 

HOGGARDS  MILL 

4368 

BAKER 

6 

31  12 

84  27 

132 

16 

16 

12  3  4 

HOHERVILLE 

4429 

CLINCH 

16 

31  02 

82  45 

SEPT 

IRWINTON 

4594 

WILKINSON 

10 

32  49 

83  10 

448 

0 

0 

SEPT 

JACKSON  DAM 

4623 

8UTTS 

9 

33  19 

83  51 

420 

JASPER 

4648 

PICKENS 

5 

34  29 

64  27 

1480 

14 

19 

1  2  3  C 

JESUP 

4671 

WAYNE 

1 

31  37 

61  53 

100 

C 

JESUP  8  S 

WAYNE 

DEC 

JOHNTOWN 

4688 

5 

34  31 

84  17 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

93  0 

12 

KENSINGTON 

4602 

WALKER 

16 

34  47 

65  22 

650 

4 

2 

KINGSTON 

4854 

BARTOW 

5 

34  14 

84  56 

720 

9 

2 

LAFAYETTE 

WALKER 

13 

LA  GRANGE 

4949 

3 

33  02 

85  02 

740 

23 

36 

LEXINGTON 

5165 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83  07 

720 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33  56 

85  16 

650 

C 

LINCOLNTON 

52  04 

LINCOLN 

14 

33  47 

82  28 

500 

10 

2 

LITTLE  HIGHTOWER 

5242 

TCVNS 

34  56 

83  39 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

62  24 

337 

53 

51 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

31  55 

62  41 

150 

6 

41 

LUMPKIN  4  ENE 

5394 

STEWART 

3 

32  03 

64  44 

590 

0 

0 

I  2  3  C 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

BIBB 

9 

32  42 

83  39 

356 

8 

8 

1   2  3  C 

MAYSVILLE 

5633 

JACKSON 

10 

34  15 

83  34 

METIER 

5611 

CANDLER 

11 

32  24 

82  04 

120 

1 

1 

MIOVILLE 

5856 

8URKE 

11 

32  50 

82  14 

186 

25 

MILLEDGEVILLE 

5674 

BALDWIN 

10 

33  05 

83  13 

320 

68 

67 

1  2  3 

MILLEN 

5682 

JENKINS 

11 

32  48 

61  56 

195 

63 

64 

1  2  3 

MILLHAVEN  8  E 

5696 

SCREVEN 

32  56 

JAN 

MONROE 

5971 

WALTON 

10 

33  47 

83  43 

760 

0 

MONTEZUMA  1  NE 

5979 

MACON 

6 

32  19 

84  01 

375 

10 

52 

tMONTICELLO  2  NW 

5988 

JASPER 

9 

33  19 

83  41 

530 

59 

62 

1  2  3 

MORGAN 

6036 

CALHOUN 

6 

31  32 

84  36 

260 

0 

1 

1  2  3 

MOULTRIE  2  ESE 

COLQUITT 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

B2  38 

156 

11 

NAHUNTA 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  12 

81  59 

66 

0 

0 

SEPT 

NASHVILLE 

6237 

BERRIEN 

16 

31  13 

83  15 

240 

0 

0 

DEC 

1  2  3 

NEEL  GAP 

6266 

UNION 

7 

34  44 

83  56 

3300 

^0 

2 

NEWINGTON 

6323 

SCREVEN 

32  35 

AUG 

NEW NAN 

6335 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

58 

62 

NEWTON  EXP  STA  MOSSY  POND 

6360 

6 

31  17 

84  37 

182 

NOONTOOTLA  CREEK 

6399 

FANN I N 

7 

34  42 

84  13 

2050 

22 

2 

NORCROSS  4  N 

6407 

GWINNET 

3 

34  00 

84  12 

1025 

40 

2 

NOTTELY  DAM 

6471 

UNION 

' 

34  58 

84  05 

PATTERSON 

6838 

PIERCE 

13 

31  23 

82  08 

105 

0 

DEC 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  61 

205 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

SUMTER  , 

6 

32  03 

84  2  2 

500 

1 

1 

JAN 

1  2  3 

PRESTON 

72  01 

WEBSTER 

6 

32  04 

64  32 

400 

0 

FEB 

2 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

63  34 

150 

62 

65 

RESACA 

7430 

GORDON 

12 

34  35 

64  57 

650 

65 

RINGGOLD 

7469 

CATOOSA 

18 

34  55 

65  07 

820 

7499 

DADE 

18 

34  45 

65  32 

820 

10 

2 

ROME 

7600 

FLOYD 

34  15 

65  10 

610 

73 

97 

1  2  3 

ROME  6  SW 

7605 

FLOYD 

* 

34  10 

65  16 

700 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYO 

12 

34  21 

85  10 

637 

11 

11 

tSANDERSVlLLE 

7777 

WASHINGTON 

11 

32  58 

82  49 

435 

1 

1 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GARDEN 

7842 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

26 

28 

1  2  3 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

7847 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

48 

6 

6 

1  2  3  C 

tSAVANNAH  BEACH 

7860 

CHATHAM 

^ 

32  00 

80  51 

10 

^ 

12 

SPARTA  2  NNW 

6223 

HANCOCK 

11 

33  le 

82  59 

550 

22 

STANLEY  GAP 

8269 

GILMEB 

12 

34  47 

84  18 

2300 

22 

STI LLMORE 

6351 

EMANUEL 

1 

32  26 

82  13 

255 

1 

JAN 

2 

SUCHES 

8414 

UNION 

7 

34  41 

64  01 

- 

22 

2 

SUMMERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

* 

34  29 

85  22 

SURRENCY 

8476 

APPLING 

1 

31  43 

62  12 

200 

0 

0 

SEPT 

12  3 

SWAINSBORO 

6496 

EMANUEL 

11 

32  36 

62  20 

316 

2 

7 

12  3 

SWEET  GUM 

8504 

FANNIN 

7 

34  58 

84  13 

1800 

22 

2  C 

SYLVANIA 

8517 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  36 

210 

C 

TALBOTTON 

6535 

TALBOT 

6 

32  40 

64  32 

700 

55 

12  3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

6547 

17 

33  46 

85  18 

1000 

54 

57 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

5 

34  06 

84  59 

710 

15 

THE  ROCK 

6657 

UPSON 

6 

32  58 

84  14 

600 

C 

THOMASTON  2  S 

8661 

UPSON 

6 

32  52 

94  19 

665 

1 

1 

1  2  3 

THOMASVILLE 

8666 

THOMAS 

^ 

30  51 

83  59 

THOMASVILLE  WB  CITY 

8671 

THOMAS 

8 

30  50 

83  59 

283 

1 

1 

JAN 

TIFTON  2  N 

8703 

TIFT 

16 

31  28 

83  32 

370 

32 

34 

8732 

7 

34  57 

83  38 

2160 

13 

2 

TOCCOA 

8740 

STEPHEN 

14 

34  3; 

63  IS 

1045 

62 

64 

1  2  3 

TRAY  MOUNTAIN 

6606 

TOWNS 

7 

TUNNEL  HILL 

6654 

WHITFIELD 

16 

34  52 

65  02 

880 

18 

VALDOSTA  4  NW 

8974 

LOWNDES 

16 

30  52 

63  20 

265 

2 

2 

WALKESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

64  33 

1100 

B 

2 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  24 

82  40 

500 

41 

43 

1  2  3 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

82  44 

615 

50 

60 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

750 

WAYCBOSS 

9166 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

140 

56 

62 

1  2  3 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

14 

33  07 

61  59 

270 

25 

37 

1  2  3 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

65  11 

575 

55 

63 

1  2  3 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  56 

63  43 

960 

0 

1 

1  2  3  C 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

800 

5 

55 

2 

WOODRUFF  DAM 

9519 

DECATUR 

6 

30  43 

84  5? 

230 

0 

3 

MAR 

1  2  3  C 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

18 

2 

YOUNG  HARRIS 

9805 

TOWNS 

7 

34  56 

83  51 

192  0 

9 

2 
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RErERENCE  NOTES 

Additional  loforutlon  resardlos  the  cllute  of  Georgia  ma.j  be  obtained  by  vrlting  to  the  State  Cllutologlst  at  the  Agricultural  Engineering  Building,  DniTeraity  of  Georgia,  Athens,  Georgia 
or  to  any  Veather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  othervlae  Indicated,  dl»enslonal  units  used  In  this  bulletin  are:     Teaperature  in  *F;  precipitation  and  evaporation  Id  locbes,   and  wind  aoveseat  in  allea. 

ETaporatloo  la  aeasured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unleaa  otherwlae  ahown  by  footnote  following  Table  4. 

Figures  and  letters  following  the  station  naae,  such  aa  13  S3V,  Indicate  distance  In  allea  and  direction  froa  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  Deceaber   iaeuea  of  CI laatologlcal  Data, 

Mo  record. 
+     Also  later  date  (datea)   or  Months. 

•  Aaount   Included  in  following  aeasureaent . 

#  Theraoaetera  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however  the  reference  Indicates  that   the  theraoaeters  are  exposed  in  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  full  aonth. 

C     Data  for  recorder  stations  denoted  by   'C    In  the  Refer  to  Tables  coluan  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  publlahed  In  "Hourly  Precipitation  Data".     Length  ( 

record  for  recorder  -  only  stations  aay  be  found  in  the  annual   Issue  of  "Bourly  Precipitation  Data". 
E     Aaount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

II    One  or  aore  days'  record  aleslng;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  daya  record  Is  alsslng..    See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed  dally  record. 
T    Trace,  ao  amount  too  small  to  aeaaure. 

V     Includes  total   for  previous  aonth.     V  In  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  hiatory  of  changes  In  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  aay  be  found  In  the  publication  'Substation  History'  for  this  state.  That 
publication  aay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C.  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be 
found  in  the  latest   Issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  annuals,   obtained  as   Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual:  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Doctiaents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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